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^  \^'3'knd  the  lowest  24.5°,  at  Gouldeboro.  'I'lie  highest  temperature 
recorded  during  the  month  was  67°  at  Irwin  on  the  Ist,  while 
the  lowott,  —19°,  occurred  at  Gouldsboro  on  the  29th.  The 
greatest  daily  range  in  temperature  was  57°  at  Gouldsboro  on 
the  29th. 


No.  1. 


OSNEBAL  STJMMARY. 

The  month  as  a  whole  was  mild  with  moderate  temperature 
extremes.  Maximum  temperatures  were  mostly  above  the  freez- 
ing point  in  all  parts  of  the  State  during  the  first  half  of  the 
month  with  a  few  dates  on  which  no  freezing  occurred.  A  short 
cold  period  centered  on  the  18th,  after  which  the  conditions  were 
moderate  to  the  28th  inclusive.  A  cold  wave  swept  over  the 
State  on  the  29th,  and  continued  to  the  end  of  the  month.  Pre- 
cipitation was  deficient  in  about  two-thirds  of  the  State.  Snow- 
fall was  very  light  in  the  eastern  half  of  the  State  with  practi- 
cally no  snow  cover  on  the  wheat  fields.  In  the  northwestern 
counties  the  ground  was  generally  snow-covered  during  the  last 
half  of  the  month.  The  greatest  monthly  snowfall  was  16.6 
inches  at  Corry,  near  Lake  Erie.  The  winter  grains  were  dam- 
aged in  some  regions,  but  generally  the  frost  did  not  penetrate 
deeply  enough  to  cause  much  hea\ang  of  the  soil.  The  most 
disagreeable  condition  that  developed  during  the  month  was  a 
glaze  storm  on  the  5th,  when  moderate  rains  froze  on  the  high- 
ways, and  made  travel  all  but  impossible.  Thousands  of  acci- 
dents of  more  or  less  serious  character  occurred,  many  of  them 
taking  their  toll  of  human  lives.  Mild  temperatures  on  the  6th 
melted  most  of  the  ice,  and  restored  the  highways  to  a  fair 
condition.  The  cold  wave  that  closed  the  month  brought  sub- 
zero temperatures  to  the  greater  portion  of  the  State.  The  only 
severe  storm  conditions  that  were  experienced  during  the  month 
were  the  high  winds  that  attended  this  cold  wave.  Streams  re- 
mained at  low  or  moderate  stages  in  the  Delaware  and  Sus- 
quehanna drainage  basins,  but  the  water  supply  was  ample  in 
most  places.  A  moderate  rise  occurred  in  the  streams  of  the 
Ohio  drainage  following  the  rains  of  the  5th  to  7th  inclusive, 
and  in  some  places  they  reached  near-flood  stages.  The  sun- 
shine was  near  the  normal  in  the  eastern  half,  and  somewhat 
deficient  in  the  western  half  of  the  State.  Considered  as  a  whole 
it  was  a  pleasant  winter  month ,  and  generally  favorable  for  out- 
door work.  Construction  work  on  the  State  highways  made 
fair  to  good  progress. 


TEarPERATTJBE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  92  stations,  was  32.2°,  which  is  4.3°  above  the  January 
normal.    The  highest  monthly  mean  was  38.9°,  at  Marcus  Hook, 


PKEOIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  of  147  well-distributed  stations,  was  2.54  inches, 
which  is  a  deficiency  of  0,97  inch  as  compared  with  the  normal. 
Monthly  totals  ranged  from  a  maximum  of  5.27  inches  at  Elk 
Lick  to  a  minimum  of  0.97  inch  at  Mt.  Lebanon.  The  greatest 
amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  1.65  inches 
at  Hamburg  on  the  7th.  Snowfall  for  the  State  averaged  2.3 
inches,  which  is  8.7  inches  below  the  normal.  The  greatest 
monthly  amount  of  snow  was  16.5  inches  at  Corry,  and  the 
greatest  24-hour  fall  was  6.0  inches  at  Elk  Lick  on  the  14th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  JANUARY 


Year 


Temperature 


L8S9... 
1890... 
1891... 
L892... 
1893... 
1894..  . 
1895... 
1896... 
1897... 
1898... 
1899... 


1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908., 
1909., 
1910., 
1911., 

1912.. 
1913., 
1914., 
1915.. 
1916.. 
1917.. 
19IS.. 
1919.. 
1920.. 
1921.. 
1922.. 
1923.. 

1924.. 
1925.. 
1926. , 
1927.. 
1928. 
1929.. 
1930.. 
1931.. 
1932.. 
1933.. 
1934. . 


Period. 


23.2 
29.4 
37.5 
30.5 
26.2 
19.0 
32.8 
24.2 
27.6 
25.6 
30.7 
26.6 

29.8 
29.1 
25.6 
26.9 
20.0 
23.8 
35.0 
30.0 
28.4 
31.2 
27.2 
31.6 

18.6 
36,5 
30.2 
28.3 
34.2 
27.9 
16.2 
82.0 
20.9 
31.0 
25.0 
29.1 

28.1 
26.2 
27.8 
27.4 
29.8 
27.3 
29.2 
30.0 
40.5 
37.0 
82.2 

27.9 


-4.7 
+1.5 
+9.6 
+2.6 
-1.7 
-8.9 
+4.9 
-3.7 
-0.3 
-2.3 
+2.8 
-1.3 

+1.9 
+  1.2 
-2.3 
-1.0 
-7.9 
-4.1 
+7.1 
+2.1 
+0.5 
+3.3 
-0.7 
+3.7 

-9  3 

+8.6 
+2.3 
+0.4 
+6.3 
0.0 
-11.7 
+4.1 
-7.0 
+3.1 
-2.9 
+1.2 

+0.2 
-2.7 
-0.1 
-0.5 
+1.9 
-0.6 
+1.3 
+2.1 
+12.6 
+9.1 
+4.3 


85 
75 
59 
72 
56 
70 

57 
65 
81 
62 
76 
69 
57 
64 
59 
63 
62 
62 

65 
55 
66 
61 
65 
73 
72 
65 
79 
71 
67 

85 


Precipitatiou 


^0 


-5 


go 


-19 

-5 

-2 

-4 

-28 

-26 

-9 

-17 

-15 

-25 

-16 

-21 


-10 
-13 
-13 
-42 
-21 

-4 
-23 
-18 
-19 
-22 

-5 

-35 
3 
-27 
-26 
-12 
-18 
-29 
-15 
-23 
-13 
-19 
-17 

-13 

-29 
-19 
-24 
-23 
-20 
-24 
-12 


-19 
-42 


4.19 
3.54 
3.04 
3.64 
4.77 
2.85 
2.29 
4.17 
1.43 
2.15 
4.25 
3.05 

2.64 
2.22 
2.80 
3.31 
3.55 
3.70 
2.53 
4.36 
2.68 
2.92 
5.55 
3.54 

1.92 
4.95 
3.37 
5.66 
2.42 
3.60 
3.51 
2.53 
2.47 
2.58 
2.26 
4.26 

4.34 
3.63 
2.80 
2.90 
2.08 
3.37 
2.^5 
1.46 
4.61 
2.00 
2.54 

3.25 


+0.94 
+0.29 
-0.21 
+0.39 
+  1.52 
-0.40 
-0.96 
+0.92 
-1.82 
-1.10 
+1.00 
-0.20 

-0.61 
-1.03 
-0.45 
+0.06 
+0.30 
+0.45 
-0.72 
+1.11 
-0.57 
-0.33 
+2.30 
+0.29 

-1.33 

+  1.70 
+0.12 
+2.31 
-0.83 
+0.36 
+0.26 
-0.72 
-0.78 
-0.67 
-0.99 
+1.01 

+1.09 
+0.28 
-0.45 
-0.35 
-1.17 
+0.12 
-1.00 
-1.79 
+  1.26 
-1.25 
-0.71 


6.75 
7.02 
6.87 
8.74 
8.46 
4.82 
4.71 
6.36 
2.40 
3.54 
7.57 


4.37 
4.41 
5.15 
5.09 
5.82 
7.55 
5.28 
9.69 
5.33 
4.25 
8.91 
6.38 

3.72 
8.90 
5.77 
9.69 
5.33 
6.69 
7,28 
4.94 
5.35 
5  23 
4.46 
7.74 

6.29 
6.68 
4.85 
8.28 
4.48 
6.86 
4.74 
2.66 
7.48 
3.43 
5.27 

9.69 


2.12 
1.82 
1.47 
1.22 
2.08 
1.65 
0.83 
1.83 
0.52 
0.87 
1.32 
0.82 

1.36 
0.74 
1.00 
1.49 
2.08 
1.72 
0.76 
2.14 
1.46 
1  58 
3.27 
1.25 

0.47 
1.51 
1.40 
2.43 
0.20 
1.06 
1.20 
1.00 
1.00 
0.89 
1.16 
1.91 

1.70 
1.07 
1.12 
0.76 
0.78 
1.12 
0.70 
0.49 
1.98 
0.54 
0.97 

0.20 


14.0 

7.8 

1.8 

9.8 

13.5 

18.0 

7.2 

14.2 

3.4 

11.0 

11.0 

10.3 

5.3 
8.6 
11.5 
11.7 


No.  of  days 


20.4 

12 

21.2 

12 

4.5 

11 

13.2 

15 

11.4 

9 

12.8 

13 

26.0 

14 

4.5 

13 

13.6 

12 

4.5 

16 

11.7 

11 

14.7 

13 

1.8 

12 

4.2 

13 

25.2 

12 

6.2 

8 

10.0 

10 

4.4 

10 

16.0 

8 

17.6 

14 

3.6 

8 

29.4 

10 

10.5 

11 

6.7 

13 

6.8 

9 

7.6 

12 

8.4 

12 

4.4 

7 

1.3 

14 

1.9 

8 

2.3 

11 

U.O 

11 

12 


15 
9 
16 
15 
15 
14 
13 
14 
14 
15 
17 
11 

14 
15 
14 
17 
15 
15 
13 
18 
11 
16 
19 
18 

16 
16 
17 
15 
14 
12 
13 
9 
14 
12 
10 
19 

12 
IS 
13 
16 
U 
13 
15 
10 
18 
12 
15 
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OUmatological  Data  for  January,  1934 


HtatlouE 


AUantic  Drainage. 

Allentown 

Altoona..  

Aidmore 

Bedford 

Bellefonte 

Bethlehem 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall 

Chambersburg 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Einporiuui 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisbarg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewisburg 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mifflin 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley...  ■■■• 
Neshaminy  FallsTi . . 

Palmerton 

Philadelphia 

Philadelphia-Gtn.... 
Phila.  Navy  Yard... 

Phoenixville 

Quakertown 

Reading 

Scranton 

Selinsgrove. 

ShawmontU 

Shippensburg 

state  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

Vork 

Ohio  Drainaae. 

Beaver  Damtt 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Ebensbm-g 

ElkLicktl 

Franklin 

Qreensburg 

Greenville 

Grove  City 

Johnstown... .   

Kane  (near)  tt 

LyciPDus  tt 

Meadville 

Mount  Lebanon — 

New  Castle 

Newell 

Pittsburgh 

Ridgway 

Sharonll 

Somerset 

(Jniontown 

Vandergrif  t 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainaae. 
Erie 


Countiet 


Temperature,  in  degrees  Fahi . 


a 

ii  a 


Lehigh 254  22 

Blair 1.616  47 

Montgomery 350  2 

Bedford 1,060  2 

Center 1. 050  26 

Northampton....         364  49 

Cumberland 467  68 

Columbia 620  38 

Center 1.272  38 

Franklin 580  35 

Clearfield 1.120  27 

Chester 380  47 

Lebanon 560  23 

Cameron 1.050  47 

Lancaster 380  42 

Luzerne 1.970  41 

Bucks 190  28 

Adams 553  61 

Schuylkill 840  30 

Wayne 1.875  l9 

Berks 835  41 

York 600  30 

Dauphin 301  65 

Wayne 900  16 

Lancaster 200  19 

Huntingdon 650  47 

Bedford 977  22 

Clearfield 1.687  3 

Lancaster 2.55  47 

Tioga 1.000  37 

Lebanon 469  50 

Union 450  58 

Clinton 560  44 

Delaware    50  7 

Carbon 600  45 

Juniata 445  30 

SusQuehanna 1. 658  30 

Monroe 1.720  28 

Sullivan 1.045  22 

Bucks 60  45 

Carbon 398  16 

Philadelphia 114  63 

Philadelphia 113  10 

Philadelphia 12  18 

Chester 100  24 

Bucks W6  49 

Berks 514  64 

Lackawanna 805  40 

Snyder 455  i  44 

Philadelphia 51  i  38 

Cumberland 660  I    1 

Center I  1.217  50 

Monroe 500  1  20 

Bradford 754  i  40 

Tioga 1.419  |  64 

Chester 455  I  85 

Lycoming 521  48 

Dauphin 1.275  19 

York too  46 


30.3 
31.4 

34.8 
33.8 
29.1 
33.2 
33.8 
33.0 
28.6 
34.4 


34.0 
31.3 
30.0 
34.0 
28.2 
34.1 
36.5 
29.2 
24.0 
32.6 
37.0 

33  8 
27.4 

34  0 
32  6 
35,5 
30.4 
34.8 
29.8 
31.5 
32.0 
31.9 
38.9 
32.8 
33.8 
25.6 
24.7 
28.2 
32.8 
31.2 
37.8 
37.0 


+0.8 
+4.4 
+4.0 


+1.4 
+3.2 
+5.7 
+6.3 
+2.8 
+5.5 


+4.1 
+4.3 
+4.5 
+4.4 
+4.3 
+3.5 
+7.1 
+2.9 
+0.4 
+4.3 
+4.9 
+4.8 
+2.8 
+3.9 
+4.1 
+5.4 


Precipitation,  in  inches 


+5.1 

+5.2 
+2.7 
+5.7 
+4.5 


+5.5 
+5.9 
+4.6 
+  1.9 
+3.6 
+4.8 


+5.2 


For  the  State. 


Beaver 700 

Jefferson 1.173 

Butler 1. 077 

Indiana 1. 047 

Allegheny 1, 020 

Washington 1. 150 

Erie 1.430 

Potter 1.765 

Westmoreland  —    1. 172 

Cambria 2.000 

Somerset 2.680 

Venango 957 

Westmoreland  —    1, 150 

Mercer 950 

Mercer 1.256 

Cambria 1,184 

Elk..   2.020 

Westmoreland  —    1, 420 

Crawford 1,080 

Allegheny 1.200 

Lawrence 808 

Fayette i      800 

Allegheny 842 

Elk i  V.350 

940 
2.190 
1,100 
825 
1.180 
1.035 


Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . 

Warren 

Greene 


Erie. 


714 


62 


35.0 

32.0 

34.1 

30.1 

33.9 

35.4 

35.2 

31.3 

29.5 

29.6 

27.4. 

35.8 

31.0 

32.2 

35.2 

34.4 
29.1 
30.5 
32.8 
32.0 
34.2 
28.2 
25.7 
32.3 
30.2 
29.8 
30.8 
34.2 
30.6 
30.5 
33.6 
26.4 
34.4 
30.4 
31.6 
32.2 
1  35.2 
1  33.8 
1  25.2 
29.8 
!  30.1 
I  36.2 
33.6 
32.2 
35.6 

30.6 

32.2 


+5.1 
+6.1 
+4.7 
+3.5 
-1-5.6 
+5.0 


54 

69 

62 

57 

49 

55 

55 

50 

50 

59 

54° 

59 

54 

55 

56 

53 

60 

61 

49 

48 

51 

65 

54 

50 

54 

58 

59 

63 

63 

51 

54 

53 

47 

58' 

S'l 

54 

49 

50 

44 

61 

60 

69 

60 


28 

1 
25 

1 

1 
28 
28 

It 

11 
28 
21 
251 
28 

1 
28 

1 
28 
28 

1 

1 
26 
25 
25 

11 

25+ 

1 

28 

25 

25 
1 

28 

28 

28t 

27 

25 

28 
1 
1 
11 

28 

28 

25 

25t 


1 
-4 
4 
0 
0 
5 
0 
4 


-3' 
4 

-2 
1 
6 

-4 


-19 

3 

4 

6 

—2 

9 

3 

1 

-10 

5 

-2 

4 

4 

3 

8" 

2 

2 

-9 

-5 

-3 

3 

6 

10 


31 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

30 

29 

30 

30 

31 

31 

301 

30 

30 

30 

30 

31 

29 

30 

30 

30 

29 

31 

30 

30 

29 

301 

29 

301 


feT3 


No.  of  days 


d  a 


611  .„ 

a  o 


Observer! 


301 1  34 
301    40 


+5.0 
+3.0 
+4.5 
+3.6 
+5.6 
+3.7 
+4.5 
+5.6 

+4.6 
+5.1 
-0.1 
+4.0 


+3.9 
+4.0 


+2.3 
+6.4 
+4.1 
+4.8 
+3.9 
+3.6 
+3.8 
+3.8 


■+4!6 

+5.8 

"+i.h 

+3.1 

+3.1 

,  +0.6 

'  +3.0 

+3.7 

+3.9 

+3.4  i 

+7.3 

+3.8 

+4.3 

1 

62 

55 

58 

47 

54 

60 

67 

57 

52 

54 

53 

58' 

50 

51 

60 

57 
59 
56 
57 
60 
57 
52 
52 
60 
55 
52 
57 
61 
54 
50 
60 
50 
62 
53 
55 
56 
61 
58 
52 
53 
55 
65 
58 
55 


28 
28 
28 

1 

1 
28 
28 

1 

1 

1 

1 
25 
28 
25 
25 

It 

11 

21 

8 

1+ 
21 
I 

7 
1 

21 

21 
7 

21 
51 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
8 
1 
1 

21 
7 


29 

301 

31 

29 

291 

31 

31 

30l 

30 


45"' 
34 
40 
49 
37 
39 
39 
i  29 
24 
26 


7  I 

1+ 
1 

7 


0 

2 

8 

4 
-3 

4 

0 
-3 

5' 

3 
-2 

4 

0 
-2 
-3 
-4 
-2 
—2 
-3 
-7 
-1 
-5 
-10 
-1 
-1 

0 
-3 

0 
-6 
-2 
—I 
-4 

0 
— 1 
-1 
-3 
-1 
—6 

0 
-2 

0 
-1 


31 

301 

30 

29 

30t 

801 

30 

30 

291 

29 

29 

30 

30 

30 

31 

30 
30 
30 
30 

30 

30 

30 

29 

30 

30 

31 

30t 

291 

291 

30 

30 

301 


2.69 

3.04 

3.00 

3.00 

1.44 

2.94 

2.62 

2.15 

3.12 

2.82 

4.17 

4.01 

3.19 

2.82 

2.92 

3.41 

3.32 

1.03 

3.18 

2.59 

4.01 

2.21 

2.78 

1.90 

2.56 

2.27 

3.04 

3.20 

2.41 

1.15 

3.06 

2.33 

1.87 

2.69 

3.27 

2.21 

1.42 

1.57 

2.24 

3.46 

2.10 

2.91 

3.19 


-0.82 
+0.45 
—0.59 


-1.33 
—0.61 
-0.50 
-1.01 
+0.56 
+0.09 
+0.55 
+0.04 
-0.16 
-0.72 
—0.12 
—0.16 
+0.16 
-2.09 
-0.64 
—0.60 
+0.50 
-0.96 
-0.31 
-0.68 
-0.72 
-0.96 
-0.09 


291!  33 
291   30 
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2.04 
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0.75 
0.74 

0.72 
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0.96 

0.84 

0.78 
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0.82 

0.44 

0.65 

0.76 

1.20 

0.65 

0.71 

0.53 

0.70  I 
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0.80 

0.69 

1.18 

0.37 

0.60 

0.90 
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0.24 

1.02 
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0.77 
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T 
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0.3 

T. 

T. 
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4.3 
4.0 
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1.1 
1.8 
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3.0 
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5.2 
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w. 
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w. 
w. 
w. 
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w. 
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sw. 
nw. 


w. 


0.86  j    4.0     17  1    2 
1.65  i    2.3     11       8 


ne.      John  A.  Frlck. 
w.        F-  E.  Rooney. 

I  H.  G.  Balderston. 

Charles  C.  Lee. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Lehigh  University. 
Prof.  C.  E.  Miller. 
W.  L.  Gearhart. 
S.W.Smith. 
William  B.  Spear. 
E.  W.  Hess. 
Howard  L.  Pyle. 
Wm.  A.  Rorer. 
T.  B.  Lloyd. 
Ira  J .  Keath. 
Theo.  Reichmann. 
Prof.  N.  W.  Sway  ne 
Dr  Henry  Stewart 
Sallie  M.  Johnson. 
Gustav  Holtz. 
State  Sanatorium. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
H.  W.Lowy,  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
Horace  A.  Sheavly. 
Bureau  of  Plant  Industry. 
Supt.  of  Water  Works. 
0.  P.  Darling, 
sw.     Lebanon  VaUey  Oaa  Co. 
w.       Prof.  W.G.Oweng. 
sw.     Joseph  Beaver, 
ne.      Sun  Oil  Co. 
w.       R.  K.  Wintermute. 
w.       W.  H.  Manbeck  Co. 

Silas  Jagger. 
nw.     Cecil  J.Hoskinson. 
nw.     H.  0.  Hacker, 
nw.  I  PhiladelphiaSub.  Water  Co. 
sw.      New  .Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Julius  Bernstein. 

Commaudant.  Navy  lard. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

JohnE.  Benuer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

U.  S  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kcm. 

State  Normal  School. 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

George  W.  Hill. 

Joseph  W.  Belt. 

Miss  Veronica  E.  April. 

Susquehanna  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

sw.   !  U.S.  Engineer. 

!  JohnFaweett. 

nw.  i  William  C.  Faust. 

w.       JohnE.  Lewis. 

s.      I  Carnegie  Steel  Co. 

s.      I  J.  L.  Melvin. 

w.       Ass'dGa.«&  Electric  Co. 

w.     I  West  Penn.  Power  Co. 

sw.      Ted  R.  Wineman. 

w.        D.  H.  Jones. 

w.     i  J.  S.Stevanus. 

w.     '  Robert  A.  Fergu.s. 

w      1  Westmoreland  Water  Co. 

'  Charles  P.  Clarke. 

sw.   1  Prof.  H.W.  Harmon. 

sw.   j  Robert  Tross. 

nw.  !  U.  S.  Forest  Service. 

w.     !  Westmoreland  Water  Co. 

w.     '  Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Fred  Hoffman. 

New  Castle  Water  Co. 

Gen.  Chemical  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau, 

West  Penn.  Power  Co. 

Harry  H.  Gerber. 

D.L.  Grove. 

Wm.  W.  Marsteller. 

Amer.  8.  &  T.  Plate  Co. 

Mrs.  Anna  Simpson. 

Thomas  S.  Knox. 

U.  S.  Weather  Bureau. 
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w. 
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w. 
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w. 

w. 

nw. 

w. 
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20 

sw. 
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nw. 
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23 
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15 

w. 

The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 


reports  are  used  in  determining  means  for  the  State 


t  On  other  dates  also 


•  Incomplete. 


,«.„.*.  Bf/"ln<llr.ate  respectively,  1,  2.  8.  etc..  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow^ 
Reference  letters,  •.  ^  •,  ^^^'-'^'^^J^f^^^f^f  ™f 'o-.Beaver:  of  Elk  Lick.  Qrantsvllle,  JMr  of  Lyclppus.  Greeusburg:  of  N^haminy.  Oakford-,  of  Sharon.  Fmell;  of 


tt  Post-Office  addresses  are 
Shawmont,  Manayunk;  of  Kane  (nearl,  Wilcox 


J.\NU\RY,    1034 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  KKCrriON. 


Daily  Preoipitatioa  for  January,  1884 
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.05 

'J'. 

* 
T. 
.09 

1.29 

1.38 
.60 
.34 

1.09 
.62 

1.06 

.86 
.12 
.39 
.20 
.51 
1.30 
.92 
.65 
.36 
.32 
.21 
.07 

* 

.16 
.39 

'.'68 
T. 
.02 

.02 

".U 

■.'36 
.03 

.62 
.32 
.14 

1.61 
.86 
.30 
.92 
.06 
.79 

1.12 

.73 
.37 
.12 
.53 

.86 
.75 
.75 
1.22 
.55 

'.'2i 

t" 

.27 
.18 
.30 
.43 
.20 
.26 
31 

't.' 

T 

T. 

.... 

T. 

* 
T. 
.90 

.51 
.55 
.45 
.79 
.35 
1.11 
.60 

.10 
.27 
.65 
.19 
.40 
.60 
.28 
.84 
.18 
.<)0 
.21 
.18 
.25 
.05 

.60 

.83 

.'29 
.64 
S'1 

T. 

.04 

T. 

.10 

.60 

.05 

.10 

.16 

.03 
.07 
.16 
.C9 
.02 
.03 
T. 

T. 
.05 

*  *  •  ■ 

3.76 

Phoenixville 

Pine  Grove 

T. 

3.47 
3  13 

Pleasant  Mount 

Upper  Del.. 

'.'69 
T. 
.14 

T. 

T.' 

3  08 

Pottstowu 

Schuvlkill 

Schuylkill 

Lower  Del 

.Schuylkill 

W.Br.  Susq 

N.  Br.  .'^usq 

....do 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

W.  Br.  Susa 

Upper  Bel 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

.07 
.18 
.06 

.10 

.08 
.20 
.09 
.06 

.04 
.28 
.08 

.23! 
.03! 
.11^ 

.16| 

".u 

T.' 
T. 

.10 

't.' 

.... 

't.' 
r. 

T. 

T. 
T. 
T. 

.16 

T. 

.04 

T. 

't.' 

.01 

T. 

.02 

T. 

.01 
.20 

2.03 

Potts  ville 

T. 

3  08 

Qnakertown 

Reading'** 

T. 
T. 

3  47 

T. 

.52 

'^26 

1 

2.64 

Renovo.llil. 

1.49 

Retreat 

T. 

'.'01 
.08 
.02 

94 

.08 
.26 
.25 
.22 
.24 

.'22 

.'6i 

.12 

T. 
.06 
10 
T. 
.12 

..  .  . 

1  60 

Scranton"* 

Seliiisgrove 

r. 

T. 

T. 

T. 

T. 

.01 
.02 

T.' 

.42 

T. 

.31 

.12 

T. 

.02 

T. 

T. 

T. 

.01 

T. 

T. 

1.58 
2  23 



T.' 
T. 

f.' 

:;:i 

T. 
T. 

't.' 

.... 

't.' 

't.' 

.03 
T. 

.08 

T. 

.05 

.02 

T. 

'f.' 

.... 

3.35 

Shippensburg 

Snow  Hilltt 

State  College 

Strouctsburglll! 

Sunbury 

2.64 

3  29 

'.62 

T. 

T. 
.60 

T. 

't.' 

T. 

'r. 

.10 

T.' 
.02 

.04 

't'.' 

.30 

't'.' 

.  . . . 

.14 
.03 

';64 

T. 
'i'" 

'f. 

2  08 

.2411.00 
.89    .15 
.38    .04 

T.': 

.'6i 

3.80 
1  91 

Towanda 

^46 

T. 

'  1 

.02 

T. 

T. 
.06 

T. 

T 

.'40 

T. 

1  01 

Weikert 

.50 
.50 

.74 
.31 
.64 
.60 
.75 
.56 
.60 
.45 
.86 

.".': 

1.51 

Wellsboro 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

...do 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq \ 

Susouehanna 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

.10 

.'64 
.051 
.02 
.13 
.02 

.09 

.'63 

.16 
.15 

:: 

.01 

.30 
.30 
.22 
.20 
.64 
.74 
.95 
.02 
.45 

.22 
1.12 
.03 
.09 

.'is 

.08 
.02 

.38 

.24 
.32 
.13 

.301 
.011 

'1', 

i'.' 

... 

.06 
.18 

1 

. . . . 

.02 

T. 
t'.' 

1.51 

Westchester 

.'63 
.20 
.04 

T. 

.02 

T. 
T. 
.10 
.01 
.01 

8.40 

Westgrovellll 

Wilkes-Barrellll 

.02]   .13 
...     .26 
.01    .23^ 

.21  ....j 
2li    .-. 

'i'. 

3  09 

T '1 

T.' 
T. 

T.' 
.02 

'.05 

.02 
.02 
T. 
.10 

.19 
.07 

1.80 

Williarasportllil 

1.99 

T 

T. 

2.25 

York 

.05 
f.' 

2  14 

YorkHavenllll 

Zionsvine..(near). 
Trenton.  N.  J*** 

.15 

... 

.16 
.70 
.10 

.03 
.32 
.34 

.24 
.02 

T. 

T.' 

T.' 

... 

••• 

.69 
.47 
.41 

... 

.04 

T 

.04 

... 

3.01 
3  25 

Lower  Del 

.03 

T.  1 

T. 

8.37 

1 

Continued  on  page  4. 


CLIMATOLOGICAL  DATA-   PENNSYLVANIA  SECTION. 


January,  1934 


Daily  Precipitation  for  January,  1934-Continued  from  page  3 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  ot  month 


Ohio  Drainage 

Beaver  Damllll 

Beaver  Fallsll  ||  .... 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairtont 

Claysville 

ClymerU-... 

Confluencell  II 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Donorallll 

Ebensburg  

Elk  Lick 

Franklinllll - 

Greensboro 

Qreensburg 

Qreenville 

Grove  City •■ 

Herrslsl.  Damllll. 

Irwin 

Johnstovfn 

Kane  (near)  U--- 

Kregarllll 

Lake  Lynn  11 II 

Llnesvillelill 

Lock  No  2III1 

Lock  No.  4  nil 

LockNo.  Bttllll.... 
Lycippu3 

McKeesportllll 

Meadville 

Mosgrove 

Mount  Lebanon.. 

Natronailil 

NewCastlellll 

Newell • 

Parkers  Landingllll 

Pennlinelilllt..  • 
Pittsburgh***..  . 
Punxsutawneyll 

Ridgway 

Saltsburgllll:.... 

Sharonllll 

Smethport 

Somerset 


Springdalellll 

Onlontown 

Unity  Reservoirtt 

VandergriftJ 

Warren 

Waynesburg 

Westfordlill 

West  Newtonllll... 

Lake  Drainage. 

Erie*** 


Ohio 

Beaver 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela — 
Ohio 

Oonemaugh 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  — 

Conemaugh 

Youghiogheny  .. 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

Beaver 

....do 

Ohio 

Monongahela.... 
Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny.. 
Monongahela... 

Beaver 

Ohio 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . 

Allegheny 

....do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

...do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Beaver 

Youghiogheny  , 


Lake  Erie . 


.03 


26 

05l  .45 
79  T. 
20 
16 
.09  .05 
39  T. 
1.20    .50 


.10 
T. 
.60 
.14 

.10 
.14 
.17 

.06 

1.18 

.12 

T 

.18 
.17 
.5' 
.18 

.15 
.04 
.29 

!66 
.12 
.52 
.39 

.10 
.23 
.12 
.12 
.77 
.22 

'.bi 


.09 


.15 


.09 


.60 


T. 


.30 


.01 


.06 


.02 


86  T. 


.24 


.05 


10 


.15 


.69 


.72 
.77 
.43 
.96 
.76 
.63 
.80 

.60 

1.40 

.43 

.33 

.65 
.69 
.60 


.09 
.80 
.71 
.26 

".'■78 
.52 
.82 

.65 
.11 

1.15 
20 
.78 
.66 
.81 


.02 


.14   T 
.90   .07 


.21 
.91 
.89 
.63 
.56 
.16 
.07 
1.02 

.85 
.78 
.61 
.90 
.27 
.89 


02 
.24 
.01 
.14 
.10 
.10 
.22 

.06 
T 

.90 
.29 
.14 

"55 

.27 

.23 
.05 
.13 

■.03 
.11 


56    .07 


.12 


.08 


.05 


.01 


.13 


.05 

.06    .02 

.01 

T. 

.02 

.03 

T 

.05 

T. 


.02 


.02 


.01 


.02 


.40 
.07 
.03 
.16 
.04 
.30 
.60 

.27 
.10 
.13 
.11 
.08 
.14 
.12 
.22 

.15 
.20 
.18 
.25 
.12 
.19 
.09 
.14 

.05 
.15 
.16 
.11 
.14 
.05 

'!i6 

.23 
.14 
.16 
.01 
.11 
.02 
T 


.  12  . . . 

T.     T. 

.07 

.03 

.05 

.04 

.05 

T 


18    .07 


19 


20 


21 


.02 


.01 


T. 


.04 


.01 


T. 


.02 


22 


23 


.02 
T.     T. 

tv 


.48 


24 


.26 
.06 
.22 
.16 
.02  .09 
T.  .16 
.01  .14 
.07    .22 


.06 


25 


26 


27 


.09 


.03 


.01 


.02 


.OS 


.96 


T. 


.04 


28 


29     SO 


31 


.02 


.10 


.02 


.03 


.06 


T 

.82 
.30 
.57 
.06 
.76 
.42 

.24 
.02 
.38 
.63 
.70 
.06 
.11 
1.00 

.31 
.69 

'!45 
.07 
.02 
.06 
.50 

.02 
.65 
.12 
.2» 
.11 
.08 

.23 

.30 
.32 
.73 
.26 
.07 
.20 
.4'i 
.45 

.09 
.27 


.07 


.70 
.18 
.02 
.05 
.20 
.10 
.40 

.41 

.33 

.06 

.10 

.09 

.42 

T 

.06 

.18 
T. 
.16 
.16 
.361.... 
.28  .... 
.43  .02 
.08 


.02 


.01 


.01 


.10 


.03 


.04 


.02 


.03 


2.06 
1.90 
2.61 
2.19 
3.21 
1.55 
2.29 

3.29 
4.95 
3.68 
2.08 
2.46 
1.79 
3.63 
6.27 

2.45 
2.83 
2.22 
2.14 
2.80 
2.33 
1.62 
3.95 

3.13 
3.12 
2.84 
2.85 
2.14 
2.12 
2.28 
2.52 

1.50 
3.22 
2,76 
0.97 
2.66 
1.96 
2.04 
2.83 

1.92 
2.02 
3.65 
2.34 
1.80 
1.01 
2.36 
3.69 

2.53 
2.46 
2.07 
2.12 
2.69 
2.65 
1.40 
1.61 


2.04 


sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  21  hours  ending  at  the  time 
*  Included  in  next  measurement. 
T.  (trace)  when  precipiUtion  is  less  than  .01  in«h.      §  Incomplete 


i;rm.nk;  of  ?x:;t7rs:rv:irOre:nsburg ;  of  GirardviU^,  Shenandoah;  of  Kane,  Wilcox:  of  Lock  No.5.  Schenley.    ^  Mdt.  to  mdt. 


PBESSTTRE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


Erie 

Harrisburg 

Philadelphia . . 

Pittsburgh 

Reading 

Scranton 


30.09 
30.13 
30.15 
30.15 
30.13 
30.12 


30.58 
30.59 
30.63 
30.55 
30.63 
30.60 


29.22 
29.16 
29.17 
•29.28 
29.15 
29.12 


1  Wind 


Relative 
humidity 


0)  o 

■<>■ 


h 


sg; 


15.6 
8.0 
12.7 
11.7 
12.0 
7.5 


nw. 

29 

78 

78 

nw. 

29 

70 

60 

w. 

29 

69 

58 

nw. 

28 

78 

69 

nw. 

29 

71 

64 

nw. 

29 

79 

67 

0" 
old 


BIVEB  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


e 

M 

i 

& 

- 

% 

0) 

« 

0 

5 

1  0 

W) 

a 

•  For  any  five-minute  period. 


•t  Corrected  to  true  velocities. 


Port  Jer  vis  — 
Pliillipsburg. . 
Mauch  Chunk 
Wilke?  Barre. 
Williamsport . 
Harrisburg . . . 
Greensboro... 
West  Newton. 

Lock  No. 4 

Pittsburgh — 
Beaver  Dam.. 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna.. 
Susquehanna. . 
Susquehanna . . 
Monongahela.. 
Youghiogheny 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


4.0 
4.2 
3.6 
7.0 
4.2 
5.5 
14.7 
8.2 
14.9 
14.2 
12.1 


1  67 

2 

2.9 

20 

8.0 

9 

2.5 

31 

7.0 

8 

2.4 

31 

12.8 

3 

4.1 

20 

11.5 

2 

1.8 

29 

8.1 

9 

4.4 

23 

28.4 

7 

11.7 

22 

11.5 

7 

1.4 

22 

1  26.0 

8 

11.8 

22 

22.0 

8 

11.4 

22 

24.2 

8 

8.0 

23 

18 
22 

17 
20 
20 
17 
30 
20 
30 
25 
30 


Januakv,  1934 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION. 


Dully  Temperuturua  for  January,   1984 


Stations 


Allentowu j  Maximum, 

(  Mluniuiui.. 
Altooua 'I  iMuximum  . 

'  Miuliuum.. 
Bedford I  Maximum.. 

I  Minimum. . 

Belle(onte )  Maximum.. 

(  Mluimum.. 
BrookviUe \  Maximum  . 

)  Minimum.. 

Butler )  Maximum  . 

(  Minimum.. 
Carlisle j  Maximum  . 

(  Minimum.. 

Catawissa {  Maximum  . 

I  Minimum.. 

Chambersbur? [Maximum.. 

t  Minimum.. 
ChamborsviUe (  Maximum.. 

1  Minimum... 
ClaysTille J  Maximum  . 

I  Miuimum.. 
Clearfleld )  Maximum  . 

(  Minimum  . . 
Coa'tosville ^  Maximum  . 

}  Miuimum.. 
Corry j  Maximum  . 

'  Miuimum. . 
Coudersport )  Maximum.. 

/  Minimum. . 
Emporium j  Maximum  . 

)  Minimum.. 
Erie )  Maximum  . 

/  Minimum.. 
Franklin j  Maximum  . 

(  Minimum.. 
Freeland )  Maximum  . 

t  Miuimum. . 
Gettysburg j  Maximum  . 

(  Minimum.. 
Greensburg )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Grove  City j  Maximum  . 

;  Minimum.. 
Hamburg j  Maximum  . 

'  Minimum.. 
Harrisburg j  Maximum  . 

)  Minimum  . 
Hawley j  Maximum  . 

(  Miuimum . . 
Huntingdon )  Maximum  . 

(  Minimiun . . 
Johnstown j  Maximum  . 

)  Minimum.. 
Lancaster  )  Maximum  . 

/  Minimum .. 
Lawrenceville (  Maximum  . , 

I  Minimum.. 
Lebauou j  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Marcus  Hook /  Maximum . . 

I  Minimum..., 
Miftliu )  Maximum  . , 

(  Miuimum.. . 
Montrose j  Maximum  . , 

(  Minimum.. , 
Muncy  Valley j  Maximum  . , 

)  Minimum . . . 
Philadelphia S  Maximum  . . 

(  Minimum.. . 
Pittsburgh )  Maximum  , . 

'  Minimum . . , 
Quakertown )  Maximum  . . 

'  Minimum . . . 
Reading i  Maximum  . . 

'  Minimum . , , 
Bldgway j  Maximum  . . 

(  Minimum.. , 
Scranton (  Maximum  . . 

I  Minimum... 
Selinsgrove j  Maximum  . . 

(  Minimum . . . 
Somerset (  Maximum  . . 

'  Minimum.. . 
State  College \  Maximum  . . 

'  Minimum.. . 
Stroudsburg (Maximum... 

t  Minimum... 
Towanda j  Maximum  . . 

)  Minimum . . . 
Uniontown j  Maximum... 

'  Minimum' . . 
Vandergrift \  Maximum.  . 

'  Minimum . . . 
Warren j  Maximum  . , 

(  Minimum. . . 
Waynesburg j  Maximum , . . 

t  Minimum..  . 
Wellsboro j  Maximum . . 

'  Minimum . . . 
Williamsport (  Maximum... 

'  Minimum... 
WiUiamstown /Maximum... 

(  Minimum ... 
York (  Maximum... 

(  Mi  nimum  . . 


82     27 

46    3-.^: 


88     84 

IS     '26     8'2 


82l    82' 
18     14 


88     44 

80     88 

44;    47. 


32 


51 

35 
50 
24 
52 
44 
B5 
34 
65 
21 
56 
41 
53 
42 
52 
34 
57 
36 
47i 
29 
49 
30 
53 
36 
i  50 
32 
58 


84   88 

281  83 


49 

22 
30 
12 
41 
11 
35 
20 
23 
17 
41 
17 
43 
9 
52 
28 
36 
22 
30 
16 
40 
20 
39 
24 
45 
14 
40 
22  15 


36  28 

in  10 

28'  30 

12|  11 


23i  19; 

32,  30! 

10|  9 

42  28j 

is!  151 

441  42i 


35 
27 
33 
20 
29 
15 
35 
20 
38 
24 
41 
20 
28 
23 
35 
28 
43 
25 
37 
29 
45 
28 
33 
27 
24 
17 
36 
30 
35 
27 
34 
25 
34 
20 
34 
15 
48 
28 
34 
29 
27 
17 
33 
21 
38 
32 
41 
30 
33 
26 
34 
27 
38 
19 
34 

28: 

36 

24  i  26 

30   ,52 

23 

35 

26 

33 


87  46 

83  84 

41  48 

86l  34 

44  49 

39  3 

40  46 
36  34 
48  42 
33  84 
48'  47 


30 


10 


11  12  18  14 


51 
35 

45 

36 

42 

35 

45 

38 

43 

37 

50 

38 

45 

31 

54 

36 

55 

42 

50 

42 

401  46 

30  33 

36  48 

32   34 

321  46 

23  31 

41   47 

34   36 

47   47 


29 
34 

12i  25 


36,  40 

55j  47 


41 
30 

57 
29  .38 

42  58 
26]  39 
35i  42 
27 1  34 
46 1  58 
2.5  35 
30j  38 
15!  26i  34 
34 1  35l  38 
241  31 
37!  35 
32!  32 
361  40 
29  33 


42  44 

81  31 

85  87 

28  27 

38'  871  41 

32  30l  27 

.37  34  88 

311  2>-l  28 

38!  401  42 

33l  84i  ?8| 
361  35 
32  25 


35 
46 
36 
46 
3' 
35 
31 
42 
37 
47 
37 
48 
34 
47 
35 
45 
.32 

40!  46: 

33i  35: 
65   58 


40!  35 

63j  54 
40  35 
38!  .38 
31!  31 
40!  44 
35  35 
45 
35 
49 
35 


29  25 


42 

25 
31 
23 
31 
23 
35 
28 
33 
27 
83 
25 
38 
23 
47 
27 
36 
29 
33 
25 
43 
27 
46 
31 
34 
27 
42 
28 
40 
30 
42 
19 
36 
28 
45 
28 
49 
29 
45 
30 
33 
26 
42 
27l 
471 
33 
36 
29 
43 
28 
45 
32 
32 
18 
36 
30 
46 
33 
35 
25 
39 
27 
43 
29 
39 
25, 
39! 
30 
34 
271 
38  34I 
281  29 
35  34 
27!  30! 
39f  .38! 
27l  27! 
40i  37!  42! 
35t  32  30! 
36|  42 
29  26, 
41!  41 
26!  22: 


37 
24 
34 

19 
33 
25 
38 
28 
37 
27 
37 
18 
33 
19 
44 
25 
40 
22 
36 
24 
40 
22 
35 
28 
35 
22 
35 
20 
39 
24 
35 
19 
35 
24 
35 
24 
47 
36 
41 
20 
30 
20 
38 

21 
39 
.34 

40 

28 

40 

19 

35 

26 

36 

25 

38 

29 

40 

22 

36 

18 

35 

22 

34 

20 

35 

24 

40 

22 

39 

22 

36 

29 

39 

2li 

34 

28 

37 

23 

38 

23 

41 

23 


89!  40 
80  28 


..,| 


38 
32 
35 
29 
34 
27 
38 
33 
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QENERAL  SUMMAB'S'. 

February  was  intensel.v  cold  in  all  parts  of  the  State,  averaging 
ten  degrees  below  the  normal.  This  average  was  2.1  degrees  be- 
low that  of  the  previous  coldest  February  in  1895,  and  the  con- 
dition seems  to  apply  quite  generally  to  all  parts  of  the  State. 
At  a  fairly  large  number  of  stations,  including  Philadelphia,  it 
was  the  coldest  month  of  record .  No  zero  temperatures  had  been 
recorded  in  Philadelphia  since  February  1918,  but  on  the  9th  of 
this  month  the  mean  temperature  for  the  day  was  zero,  and  the 
minimum  eleven  degrees  below.  It  was  the  coldest  day  in  Phia- 
delphia  during  the  last  century.  About  one-half  of  the  stations 
reported  the  lowest  temperature  for  the  month  on  the  9th  and 
the  remainder  on  the  28th.  Although  the  precipitation  was  less 
than  half  of  the  February  average,  the  snowfall  was  ui;iU8ually 
heavy,  especiallj"  in  the  southeastern  part  of  the  State.  On  the 
19th  and  20th  a  fairly  heavy  snowfall  in  that  region  was  followed 
by  gales  of  wind  that  swept  the  snow  from  the  fields  and  piled 
it  up  behind  fences  and  on  the  highways,  effectually  blocking 
traffic  for  two  or  three  days.  In  some  places  the  drifts  on  the 
highways  were  from  six  to  eight  feet  deep,  making  removal  by 
snowplows  impossible.  One-way  traffic  lanes  were  shoveled 
through  such  places,  and  traffic  was  just  beginning  to  move  again 
when  a  six  to  eight-inch  snowfall,  accompanied  by  strong  winds 
restored  the  blockade.  It  was  a  condition  that  has  not  been  ex- 
perienced in  a  generation  in  this  part  of  the  State.  Snow-cover 
on  the  fields  afforded  a  moderate  degree  of  protection  for  the 
winter  grains,  which  do  not  seem  to  have  been  greatly  damaged. 
However,  there  was  extensive  damage  to  macadam  and  gravels 
roads  by  the  deep  penetration  of  frost,  and  many  miles  will  have 
to  be  completely  rebuilt,  while  the  repair  work  will  be  three  or 
four  times  as  much  as  that  following  average  winters.  Orchard 
fruits  suffered  heavy  damage  by  freezing  of  the  bud,  and  the 
peach  crop  is  reported  as  virtually  ruined.  The  intense  cold 
caused  much  suffering  and  the  loss  of  many  lives,  inasmuch  as 
many  homes  were  short  of  fuel  and  some  had  none  at  all  on  ac- 
count of  the  unemployment  conditions.  Despite  that  fact,  it 
was  noted  that  epidemic  colds  were  not  as  prevalent  as  during 
milder  winter  months.  Outdoor  work  was  mostly  suspended 
during  the  entire  month. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  ob- 
servations taken  at  90  stations,  was  18.1°,  which  is  10.0°  below 


the  February  normal.  The  highest  monthly  mean  was  24.4°, 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  6.8°,  at  Ridgway.  Extremes 
of  temperature  ranged  from  a  maximum  of  69°  at  Chambers- 
burg  on  the  15th,  to  a  minimum  of  — 34°  at  Lawrencevilje  on 
the  28th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  65°  at 
Lawrenceville  on  the  28th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  shown  by  the  re- 
ports of  141  well-distributed  stations,  was  1.31  inches,  which  is 
1.66  inches  less  than  the  normal  for  the  month.  The  greatest 
monthly  amount  was  3.74  inches  at  Doylestown,  and  the  least 
amount  was  0.48  inch  at  Hyndman.  The  greatest  amount  for 
any  24  consecutive  hours  was  1.56  inches  at  Doylestown  on  the 
25-26th. 

Snowfall  for  the  month  averaged  14.4  inches,  which  is  3.2 
inches  more  than  the  normal  for  the  month.  The  greatest 
monthly  snowfall  was  32.2  inches  at  Ardmore,  and  the  greatest 
24-hour  fall  was  11.0  inches  at  Neshaminy  Falls  on  the  1st. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  FEBRUARY 


Year 


891.. 
892.. 
893.. 
894.. 
895.. 
896. 
,897.. 
898.. 
899.. 

.900.. 
901. 
902. 
903.. 
904. 
905. 
.906. 
,907. 


909.. 
910.. 
.911.. 

912.. 
913. 
914. 
915.. 
916.. 
917. 
918. 
919. 
920.. 
921.. 
922. 
923. 

924.. 
925.. 
926. . 
.927.. 
.928. 
929.. 
930.. 
931.. 
932.. 
933.. 
934. 


Period. 


Temperature 


28.4 
23.0 
37.0 
34.8 
31.6 
27.3 
27.6 
20.2 
29.4 
30.6 
29.4 
22.7 

27.1 
21.7 
23.9 
30.5 
21.8 
20.8 
28.0 
22.8 
24.8 
35.8 
26.6 
31.0 

23.7 
27.4 
21.8 
33.3 
25.7 
25.6 
28.2 
32.0 
25.6 
32.8 
33.0 
24.6 

26.9 
35.6 
28.7 
35.0 
30.3 
28.0 
35.1 
31.9 
35.3 
31.3 
18.1 

28.1 


+0.3 
-5.1 
+8.9 
+6.7 
+3.6 
-0.8 
-0.5 
-7.9 
+  1.3 
+2.5 
+1.3 
-5.4 

-1.0 
-6.4 
-4.2 

+2.4 
■1-6.3 
-7.3 
-0.1 
-5.3 
-3.3 
+7.7 
-1.5 
+2.9 

-4.4 
-0.7 
-6.3 
+5.2 
-2.4 
-2.5 
+0.1 
+3.9 
-2.5 
+4.7 
+4.9 
-3.5 

-1.2 

+7.5 
+0.6 
+6.9 
+2.2 
-0.1 
+7.0 
+3.8 
+7.2 
+3.2 
-10.0 


-31 

-27 

0 

-7 
-18 
-16 
-24 
-26 
-21 

-14 
-16 
-39 

-17 
-22 
-24 
-17 
-27 
-25 
-21 
-20 
-29 
-9 
-22 


Precipitation 


2.50 
1.96 
4.32 
4.61 
1.75 
5.92 
3.53 
1.22 
4.90 
3.28 
2.23 
4.05 

4.22 
0.96 
3.99 
4.49 
2.41 
1.70 
1.70 
1.91 
4.65 
4.84 
3.59 
2.27 

2.20 
1.84 
2.78 
3.90 
3.08 
1.46 
2.46 
2.23 
2.44 
2.59 
1.99 
2.16 

2.94 
2.16 
4.06 
3.48 
3.42 
2.87 
2.69 
1.98 
1.64 
2.30 
1.31 


-89     2.97 


-0.47 
-1.01 
+1.35 
+1.64 
-1.22 
+2.95 
+0.56 
-1.75 
+1.93 
+0.31 
-0.74 
+  1.08 

+1.25 
-2.01 
+  1.02 
+1.52 
-0.56 
-1.27 
-1.27 
-1.06 
+  1.68 
+1.87 
+0.62 
-0.70 

-0.77 
-1.13 
-0.19 
+0.93 
+0.11 
-1.51 
-0.51 
-0.74 
-0.53 
-0.38 
-0.98 
-0.81 

-0.03 
-0.81 
+  1.09 
+0.51 
+0.45 
-0.10 
-0.28 
-0.99 
-1.33 
-0.67 
-1.66 


4.97 
3.87 
6.39 
8.29 
4.48 
9.28 
5.59 
3.47 
9.08 
6.67 
4.05 
10.22 

7.75 
2.75 
7.43 
6.13 
4.80 
2.83 
3.80 
4.37 
8.15 
9.86 
5.39 
3.76 

4.05 
4.61 
6.20 
6.95 
5.86 
3.37 
4.82 
4.27 
5.23 
4.79 
3.61 
4.80 

5.16 
4.61 
7.29 
5.94 
5.39 
5.17 
4.88 
3.61 
4.24 
4.31 
S.74 


10.22     0.17 


*>5 
3i 


No.  of  days 


Z  O 


Oh  u 


0.89 
0.97 
2.28 
2.13 
0.43 
2,92 
1.62 
0.17 
1.94 
1.04 
0.96 
0.98 

1.00 
0.27 
0.45 
1.80 
0.92 
0.44 
0.36 
0.66 
2.51 
2.40 
1.41 
0.85 

0.87 
0.88 
1..S0 
1.85 
1.30 
0.35 
0.55 
1.03 
0.70 
1.41 
0.67 
0.65 

1.27 
0.55 
1.34 
1.25 
1.62 
1.36 
0.93 
0.87 
0.62 
0.73 
0.48 


7.2 

8.7 

5.6 

5.6 

6.3 

26.4 

22.7 

13.2 

10.5 

10  3 

6.1 

23.6 

7.0 
7.9 
14.3 
10.8 
6.8 
9.7 
6.8 
15.2 
23.6 
4.0 
15.0 
11.1 

6.5 
5.7 

23.5 
2.0 

14.3 
8.0 
2.9 
4.7 

18.3 

15.4 
7.7 

11.7 

16.3 
2.1 

23.3 

16.5 
6.7 

11.7 
3.9 
5.2 
2.9 
9.4 

14.4 

11.2 


7 

11 

7 

9 

6 

8 

6 

8 

7 

7 

6 

8 

8 

9 

10 

10 

9 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

7 

8 

6 

10 

9 

9 

7 

10 

7 

10 

7 

10 

8 

12 

7 

12 

7 

10 

7 

rt 

7 

9 

7 

7 

6 

11 

8 

12 

5 

11 

6 

9 

5 

8 

7 

9 

9 

10 

8 

12 

6 

9 

8 

8 

8 

9 

9 

8 

8 

11 

7 

11 

7 

7 

6 

7 

8 

10 

7 

10 

8 

9 

6 

11 

5 

10 

8 

12 

7 

13 

7 

9 

7 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


February,  1934 


Atlantic  Drainage. 

AUeutowu 

Altooiia 

Ardmore 

Bedford 

Bellei'oute 

Bethlehem 

Carlisle 

Catavvissa 

CeulerHall 

Uliaiubersburg 

Cleartield 

Coatesville 

Uolebrook 

Empunum 

Kpliiata 

Froeland 

(ieorge  Scliool 

(iettysburg 

Gordon 

Goiildsboro 

Hamburg 

Hauover 

Uarrisburg 

Hawley 

HoUwood 

Huntiugdou 

Hvndman 

Ky'iertowu 

Laucaster 

Lawreneeville 

Lebanon 

Lewisburg 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Ulrtiiu 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley. •■••• 

Seshaminy  Fallsli- 

I'almertou 

Philadelphia 

Philadelphia-Gtn... 

Phila.  Navy  Yard.. 

Phoenixville 

Quakertown 

heading 

Scranton 

rieliusfrrove 

^hawmontu 

Shippensburg 

otate  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wollsboro 

Westchester 

Williamsport 

WlUiamstown 

York 

Ohio  Drainage. 

Beaver  Damtt 

Brookvillo 

Butler...   

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry..   

Coudersport 

Derry 

Ebensburg 

Elk  Licktt 

Franklin 

fitreensburg 

(ireenville 

arove  City 

Johnstown 

Kane  (near)  XX 

Lyoippns  It 

Meadville 

Mount  Lebanon — 

^N  6  w  Castle 

Newell 

Pittsburgh 

liidgway 

Sharon  U 

Somerset 

Oniontown 

Vandersrrift 

Wiv  rre  n   

Waynesburg 

Lake  Drainage. 

Erie 


Counties 


Lehigh 

Blair 

Montgomery... 

Bedford 

Center 

Northampton.. 
Cumberland... 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon... 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Union 

Clinton 

Delaware    — 

Carbon  

Juniata 

Susquehanna.. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 
Philadelphia... 
Philadelphia.. 

Chester 

Bucks 

Berks 

Lackavpanna  . 

Snyder 

Philadelphia  . 
Cumherland . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming  — 

Dauphin 

York 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  . . . 

Erie 

Potter 

Westmoreland. 
Cambria . 


Climatological  Data  for  February,  1934 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


Precipitation,  in  inches 


a 
«a 


s 


o-r. 


No.  of  days 


A  0) 

ce  S 


Observers 


254 

1,615 
350 

1,060 

1,050 
364 
467 
520 

1,272 
580 

1,120 
380 
560 

1,050 
380 

1,970 
190 
553 
840 

1,875 
535 
600 
361 
900 
200 
650 
977 

1,637 
255 

1,000 
469 
450 
560 
50 
600 
445 

1,658 

1. 720 

1,  045 

60 

398 

114 

113 

12 

100 

496 

514 

805 

455 

51 

660 

1,217 

500 

754 

1,419 

455 

521 

1. 275 

400 

700 
1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1,430 
1,765 
1,172 
2,  000 
Somerset 1  2,680 

957 
1,150 

950 
1,256 
1,184 
2,020 
1,420 
1,080 


Venango 

Westmoreland. 

Mercer-. 

Mercer 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . 

Crawford 

Allegheny !  1,200 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 842 

Elk 1,350 

Mercer 940 

Somerset 2,190 

Fayette 1. 100 

Westmoreland 825 

Warren 1, 180 

Greene 1,035 


Erie. 


FortheState l^^ 


714 


22 

47 
2 
2 

26 

49 

68 

38 

38 

35 

27 

47 

23 

47 

42 

41 

28 

61 

30 

19 

41 

30 

65 

16 

19 

47 

22 
3 

47 

37 

50 

58 

44 
7 

45 

30 

30 

28 

22 

45 

16 

63 
9 

18 

24 

49 

64 

40 

44 

38 
1 
50 
20 
40 
64 
85 
48 
19 
46 

42 
44 
21 

4 

2 
29 
21 
10 
37 
17 
17 
60 
25 
38 
27 
52 

2 
42 
40 

9 
54 
14 
92 
27 
21 
67 
46 
20 
45 

6 

62 


16.4 
17.6 
19.4 
20.8 
15.6 
20.6 
22.4 
19.6 
18.8 
23.4 
17.6 
19.3 
18.3 
15.5 
21.2 
14.0 
18.4 
23.3 
16.2 
8.2 
20.2 
23.7 
21.4 
13.3 
21.2 
21.0 
23.0 
13.8 
22.3 
15.0 
18.8 
20.6 
20.6 
24.4 
17.0 
22.6 


7.4 
14.4 
17.3 
16.9 
22.2 
21.8 


14.1 
-9.6 
-13.8 


-11.7 
-10.5 
-7.6 
-10.0 
-8.5 
-8.0 
-10.9 
-11.1 
-12.0 
-10.1 
-8.5 
-10.7 
-12.8 
-7.8 
-10.8 
-16.6 
-9.0 
-9,2 
-8.8 
-13.1 
-11.9 
-8.2 
-8.5 


-9.5 
-10.8 
-6.7 
-7.4 


-10.8 
-6.2 


20.2 
17.4 
21.2 
15.4 
20.9 
21.0 
23.6 
18.8 
14.6 
14.8 
14.2 
20.2 
19.3 
19.6 
21.7 

20.6 
13.2 
16.3 
17.6 
17.8 
21.6 
11.8 
11.1 
20.0 
17.1 
16.6 
11.2 
20.6 
15.7 


-13.9 
-12.0 
-12.5 

-11.7 


-12.0 
-11.4 
-7.6 
-11.9 
-7.2 
-12.8 


-7.7 
-12.6 
-10.0 
-10.8 
-10.9 
-8.4 
-11.1 
-9.3 

-12.2 
-12.1 
-12.5 
-11.9 


-9.8 
-14.3 


-9.6 
-10.9 
-11.4 
-14.6 
-11.0 

-n.i 


15 
21 
22 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
18 
22 
15 
15 
15 
22 
22 
15 
15 
22 
15 
15 
15 
22 
22 
15 
15 
15 
15 
18 
15 
15 
15 
22 
18 
151 


21.2 
12.0 
20.2 
14.2 
18.0 
14.2 
19.9 
19.7 
6.8 
13.0 
15.6 
21.6 
18.7 
13.6 
22.8 

14.0 


-9.0 


-9.2 
-9.6 


-14.2 
-12.2 
-12.6 
-19.6 
-15.2 
-11.4 
-10.8 
-13.3 
-10.9 


-12.9 
-10.0 


22 

15 

15 

22 

15 

22 

15 

15 

15 

18 

151 

22 

15 

15 

15 

18 

19 

18 

18t 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

151 

18 

18 

18 


59 


28 
28 

9 
28 
28 

9 
28 
28 

9 

91 
28 
28 

9 

9 
28 
28 

9 


1.48 
0.79 
2.80 
0.77 
0.68 
1.82 
0.80 
1.50 
1.36 
0.75 
1.13 
2.61 
1.16 
1.14 
1.35 
1.80 
2.51 
1.02 
1.52 
0.96 
1.35 
1.43 
1.00 
1.22 
2.14 
0.88 
0.48 
1.33 
2.10 
0.80 
1.11 
1.07 
0.97 
2.40 
1.16 
0.72 


-1.64 
-1.42 
-0.59 


1.38 
0.72 
2.29 
1.22 
2.75 
2.82 


65 


2.39 
1.90 
1.96 
1.31 
0.87 
1.74 
0.65 
1.25 
1.30 
0.84 
0.98 
2.55 
0.89 
1.12 
1.36 

1.09 
1.20 
1.20 
0.78 
0.76 
0.91 
1.30 
0.78 
1.02 
1.29 
3.20 
1.06 
1.62 
1.22 


-1.76 
-1.55 
-2.27 
-1.19 
-1.10 
-2.15 
-1.60 
-1.35 
-1.90 
-1.86 
-1.74 
-1.40 
-0.58 
-1.79 
-1.85 
-2.14 
-2.08 
-1.27 
-1.96 
-1.32 
-0.54 
-1.97 
-2.20 


-0.61 
-1.01 
-2.23 
-1.76 
-1.81 


-2.58 
-1.71 


-1.64 
-1.75 
-0.57 
-1,01 
-0.57 


0.37 

o.;« 

0.78 
0.40 
0.44 
0.95 
0.65 
0.75 
0.85 
0.47 
0.80 
0.80 
0.71 
0.65 
0.60 
0.63 
0.89 
0.63 
0.74 
0.29 
0,60 
0.58 
0.73 
0.36 
0.70 
0.57 
0.30 
0.60 
0.81 
0.55 
0.50 
0,72 
0.90 
0.80 
0.57 
0.70 


-0.87 
-1.74 
-1,46 
-1.73 
-2.03 
-1.53 


1.29 
1.52 
1.29 
1.15 
1,03 
1.19 
1.11 
0,85 
0.77 
0.58 
1.03 
1.16 
1.01 
1.47 
1.01 

1.01 

1.31 


-1.49 
-1.69 
-1.15 
-1,30 
-1.27 
-1.71 
-1.64 
-1.53 

-1.31 
-1.17 
-1.22 
-2.24 


-1.60 
-1.95 
-2.11 
-2.12 
-1.59 
-0.18 
-1.77 
-1.43 
-1.32 


-2,49 


0.70 
0.72 
0.82 
0.88 
0.80 
0.80 


17.6 
10.1 
32.2 

6.0 
10.2 
18.0 

S,5 
17.2 
12,5 

7.0 
16.0 
24,8 
12.4 
10.5 
16.4 
20.5 
23.8 

9.9 
16,0 
10.5 
14.5 
16.0 

9.6 
17.0 
24.0 

9.0 

4.8 
12.8 
18.8 
13.5 
14.5 
11.0 
11.7 
13.7 
14.7 

7.2 


0.78 
0.68 
0.85 
0.57 
0.72 
0..54 
0.42 
0.72 
0.45 
0,55 
0.60 
0.90 
0.45 
0.,'i5 
0.52 

0.65 
0.56 
0.65 
0.19 
0.25 
0.38 
0.31 
0.50 
0,30 
0.40 
0.70 
0,49 
0.72 
0.25 


19.0 
8.0 
24.0 
13.9 
18.1 
21.0 


-1.90 
-1.67 


-1,23 
-1.16 
-1.77 
-1.65 
-1.16 
-2.91 
-1,92 
-1.86 
-1.07 


-1.57 
-1.66 


0..'!7 
0.38 
0.60 
0.35 
0.45 
0,55 
0,80 
0.56 
0.38 
0.28 
0.37 
0,35 
0,32 
0.51 
0.25 

0.37 

1.56 


23.0 
19.2 
16.6 
17,8 
10.2 
22.0 
7.4 
11.5 
13.4 
10,0 
14.7 
25.5 
12.5 
14.0 
17.0 

11.0 
10.0 
13.5 
12.1 
11.8 
11.4 
19,0 
12,5 
13.7 
19.5 
32.0 
12.0 
18.8 
12.2 


12.4 
17,7 
13.4 
13.9 
10.1 
11.8 
10.0 
11.2 
10.8 

7.8 
16.1 
IR.O 
10.1 
13.4 

9.0 

10.4 
14.4 


12     14 


nw. 
nw. 


sw. 
nw. 
nw. 
nw. 

w. 

s. 


nw. 
nw. 


n\\ . 
nw. 
w. 


11     12 

7  I  13 


nw. 

n. 

nw. 

nw. 

nw. 


IS 


nw. 

nw. 

nw. 

n. 

w. 

nw. 

sw. 

w. 

nw'. 

ne. 

nw. 

nw. 

w. 

nw. 

nw. 


nw. 

nw. 

s. 

w. 

nw. 

nw. 


w. 
w. 

sw. 


w. 

nw. 

w. 

w. 

nw. 

n. 

nw. 

w. 


nw. 
sw. 


nw. 
nw. 


John  A.  Frick. 

F-  E.  Rooney. 

H.  G.  Balderston. 

Charles  C.  Lee. 

U.  8.  Weather  Bureau. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

S.  W.  Smith. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Horer. 

T.B.Lloyd. 

Ira  J.  Keath. 

Theo.  Reichmanu. 

Prof.N.  W.  Swayne 

Dr  Henry  Stewart 

Sallie  M.  Johnson. 

Gustav  Holtz. 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Horace  A.  Sheavly. 

Bureau  of  Plant  Industry. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Prof.  W.G.  Owens. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wintermute. 

W.  H.  Manbeck  Co. 

Silas  Jagger. 

Cecil  J.Hoskinson. 

H  O  Hacker. 

PliiladelphiaSub.  Water  Co. 

Nevf  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weatlier  Bureau. 

Julius  Bernstein. 

Commandant.  Navy  ^ard. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

U.S  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E,  Fisher. 

W.  S.  (luiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

George  W.  Hill. 

Joseph  W.  Belt. 

Miss  Veronica  E.  April. 

Susquelianna  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

U.  S.  Engineer. 
John  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co. 
J.  L,  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
West  Penn.  Power  Co. 
Ted  R.  Wineman. 

D.  H.  Jones. 
J.  S.  Stevanus. 
Robert  A.Fergus. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.H.  W.Harmon. 
Robert  Tross . 

U.  S.  Forest  Service. 

Westmoreland  Water  Co. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Fred  Hoffman. 

New  Castle  Water  Co. 

Gen.  Chemical  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau, 

West  Penn.  Power  Co. 

Harry  H.  Gerber. 

D.  L.  Grove. 

Wm.  W.  Marstcller. 

Amer.  S.&T.  Plate  Co. 

Mrs.  Anna  Simpson. 

Thomas  S.  Knox. 


"'^^-     U.S.  Weather  Bureau, 
nw. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 
reports  are  used  in  determining  means  for  the  State.  t  On  other  dates  also,  incomplete.        .   .      .      ,       ^^        „,  .     ,,       .  ,»  h    „„^ 

Reference  letters  •  '  •  et«    indicate,  respectively,  1,  2.  S,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  ram  or  melted  snow 
It  "o,t-Office  addresses  are  as  follows:  of  Beaver  Dam,  Beaver;  of  Elk  Lick,  Grantsville,  Md:  of  Lycippus,  Greensburg:  of  Neshaminy,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell;  of 
Shawmont,  Manayunk;  of  Kane  (near\  Wilcox. 


KKiiKc.vuv,  i;t;5l 


CLJMATOLOGICAL  DATA:    I'KNNSYIAANl A  SKCTION 


OiiUy  Prooipltalion  lor  February,  1934 


StAUoi\s 

Drainage  Basin 

Day  ol  month 

1 

1 

2 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

AUojUic  Onunaae. 
Alleutowulill  ...... 

LelUKh 

.01 
T. 

.84 

.02 
.20 

.86 

'.'64 
.78 

.06 
.04 
.01 

.87 
.80 
.87 
.62 
.43 
.40 
.37 
.96 
.42 
.40 
.41 
.76 
.85 
.47 

.80 
.45 

:^ 

.82 
.02 
.16 

1.48 

.  .  .  . 

.02 
.02 

T. 
.01 

.03 

T. 

.08 

T." 

T. 

.01 
.04 

T. 

.06 

.... 

't.' 

.12 

'.'34 
.16 

.20 
.20 
.04 

• 

0.79 

\,US01Uttllll       

\V.  Br.  Susq 

T. 

0  06 

Artiuioro    

Lowor  Del 

.luuiatti 

Juniata 

• 

'.'is 

T. 

.16 

.10 

.76 

t'.' 
[is 

.14 
.08 
T 

.04 

')'. 

.08 

.09 

'1'. 

.18 



2  80 

Hukor's  S\iiuiuit 

•••• 

'.02 
.01 
T. 

T." 
T. 

't'.' 

.01 
.05 
T. 

"t.' 

0  66 

BoiUord 

0  77 

Bollol'outtj*** 

W.Br.  Susq 

Lehigh 

Lower  Susq 

T. 
T. 

'!'. 

T. 
.06 

T. 
.80 

.01 
■f  ■ 

0  68 



.04 

1.K2 

IJtoservilleU 

.  .  .  . 

0  62 

UulVtilo  Mills. 

.... 

.... 

.... 

.05 

.08 

0.63 

Oiirlislti  

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Susquehanna 

.08 
.1'2 
.11 
.04 

T. 

.80 
.■25 
.81 

.... 

.08 

T. 

T. 
.21 
.18 
T 

.20 
.60 

• 

.91 

.04 

.24 

■:(i 

.18 

.05 
.30 

* 

.55 

0  80 

CiiUbwissul 

.... 

.... 

.20 

T. 

1  60 

.... 

.... 

.10 

. . . . 

1  86 

Clmmbersburff 

ClddriitjUl.        ..   .. 

.02 

.... 

.... 

.04 
'.08 

T. 

T. 
T. 
T. 

.... 

0  75 

W.Br.  Susq 

Lower  Uel 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Juniata 

T. 

T.' 
T. 

.08 

't.' 

.02 

.08 
.10 
.02 
.06 

.... 

■.'i5 

.18 
.03 

■.'13 

1  13 

Cotttosvillo 

T.' 

.... 

2  61 

Oolobrook 

1  16 

.02 

.01 

.19 

3  22 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lehigh 

W.  Br.  Susc] 

.34 

T. 
.24 
.06 

.32 

T. 

.05 

.10 

T 

.12 

.11 

T. 

.03 

T. 

.30 

'.'62 
.02 
T. 
T. 
.03 
.15 
.04 

* 

.10 
.25 

'.'67 
.44 
.02 
.36 

.82 

".is 

.09 
.38 

'.■45 
.01 

.20 
.18 
.43 

.13 

T. 

.03 

'.'62 
T, 

.05 
T. 

T. 
.09 
.04 

't  " 

.52 
.10 
.14 
.14 

t'.' 

.16 
.20 
.11 

.10 
.09 
.08 
.08 
.24 
.27 

1.56 
.65 
.50 
.11 
.63 
.64 
.62 
.63 
.21 

.74 

'.'41 
.60 
.58 
.49 
.30 
.45 
.35 
.57 
.10 
.60 
.50 
.81 

.47 
.55 
.50 
.72 
.90 
.50 
.24 
.57 
.70 

8  74 

T. 

.09 

T 

.10 

1  14 

.06 
.41 
.22 

1  35 

Forest  City 

Kreolaud  ||i 

Galotou 

.14 
.02 
.05 

.06 
.01 

't.' 

.07 

'.'6i 

■'1'.' 

'.'67 
.04 

.61 

1  13 

.40 

1  80 

. . . . 

o.yo 

Ueorgo  School 

Gettysburg 

Girardvillelllt 

Lower  Del 

.28 
.09 
.24 

.10 

.44 
.03 

'.'64 

.... 

2  51 

.... 

1  02 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

.72 

1.82 

.08 
.18 
.27 
.25 
.13 

'."26 
.19 
.88 
T. 

1.52 

tioiildsboroll 

.09 

.... 

.... 

.04    .. 

.... 

'.'65 
.10 
.16 
.16 

'.'6i 

.29 
.14 

0  96 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

.41 
.30 
.16 
.08 

.... 

1  86 

1  35 

.03 
.04 

tV 

.03 
.02 

.05 

't.' 

.01 

't.' 

.11 

T. 

.26 

.24 

.70 

T. 

T. 
T. 



" 

1  43 

aarrisburg"* 

T. 

1  00 

T. 

T. 
T. 

.... 

.36 
.30 

1.22 

Hollisterville 

HoltwoodU 

Huutingdon 

Upper  Del 

. . . . 

1  39 

Lower  Susq 

'.'03 
.07 

.17 
T. 
T. 
.02 

.04 

.26 
.17 
.30 

2.14 

T. 
T. 

01 

T. 
T 

tV 

T. 

.11 

T. 
T. 
.02 

0  88 

.01 
.30 
.03 

T. 

0.48 

W.  B. Susq 

.16 

.15 
.26 

.07 
.40 

1.33 

Lakevilleilll 

Upper  Del 

.18 

.04 

1.41 

Lower  Susq 

Lehigh 

.40 

.05 

.68 

'.'io 
.20 

.05 
.03 

.80 

.06 

.01 
T. 
T. 

T. 

.10 
'.'65 

2.10 

Lausfordllll 

Lawrenceyille 

Lebanon 

.16 

T. 

.01 

'.'6i 

.15 

T. 

't'.' 

.14 

't  " 
.12 

'.'24 

.43 

T. 

.38 

1.37 

N.  Br.  Susq 

Lower   Susq 

W.Br.  Susq 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

Upper  Del 

Lehigh 

T. 

.02 

T. 

T. 

.91 

'.'26 

.05 
T. 
T. 
.02 

".ok 

.... 

.05 
T. 

't.' 

T. 
T. 

0  80 

1.11 

.18 
.02 
T. 

1.07 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Matamorasjlll 

T. 

.... 

".05 
.08 
T. 

.... 

';i8 

T. 
'1' 

0.97 

'.'35 

.01 

.01 

2  40 

.42 

1.33 

.13 
.02 

.17 
T. 

1.16 

Mifflin 

.Montrose 

Morris  Run 

Mount  Pocouo 

Muncy  Valley 

Neshaminy  nil 

Mew  Park 

Mewportllll 

Palmertont 

0.72 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

[oe 

T 
.76 

.42 

tV 

.07 
.10 
T. 

■f.' 

.04 

.... 

'.'io 

.03 
.12 

T. 

.03 
T. 

.07 

T. 

.02 

.04 
.10 
T. 
.05 

.18 
T. 

.12 

.64 
.70 
.72 
.40 

.54 
.40 
.88 
.40 
.60 
.73 

.62 
.20 
T. 

0  96 

1  38 

T. 

0.72 

T. 

.02 

.82 
.54 

.09 

.15 
.06 

.... 

2.29 

.05 

";26 

.08 

1.82 

'  *  *  ' 

.20 

'.'25 
.07 
.38 

.23 

0.71 

Lehigli 

.11 

T. 

.02 

T. 

.02 

04 

.06 

.03 

1.22 

.04 
.01 
.05 

.40 

1.35 

Philadelphia***.... 
Philadelphia-Gtn.. 
Phila.Navv  Yard  nil 
Phila-P'nt  Breeze.t 

Phoenixville 

Pine  Grove 

Pleasant  Mount.. . 
Pottstown 

Lower  Del 

...do 

do 

.72 
.51 

.01 

T. 

03 
.05 

.73 
.42 

.15 
.08 

'I. 

.07 

.43 
.32 

2.75 

.21 

2.82 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

....do 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

.79 
.27 
.10 
.09 
* 

.03 
.21 

.50 

.'is 

.15 
T. 
.25 
.04 

'.■33 

T 

•r. 

.01 

.01 
.03 

T. 

'.'65 

.04 
.02 
.05 

.65 
.21 
.20 
.16 
.50 
.04 
.14 

.44 

'.'25 
.13 
.06 
.30 

.10 
.57 

T. 

.16 

.18 
T. 

.48 
.16 
.10 

.57 
.62 
.55 
.77 

't.' 

2.72 
2.39 

1.05 

.33 

T. 

.08 

1.43 

.80 
.05 
.18 

■;66 

'!62 

.29 
T. 

T. 

T. 

.01 

.08 

.01 
.01 
.04 

.01 
.04 

't.' 

.42 
.13 
.14 

.31 

'.'25 
.20 
.04 
.20 
.15 

1.82 

.04 
.03 

.01 

■r. 

.20 
.25 
.01 
.02 
T. 

.12 
.48 

T. 
.06 
.08 
.04 
.01 
.15 
.01 
.15 
T. 
90 

.69 
.68 

.61 
.36 
.70 
.49 
.72 
.35 
.42 
* 

.72 
.45 
.48 
.55 
.45 
.60 

.60 
.42 
.38 
.45 
.55 
.52 
.26 
.95 
.38 

T. 
T. 

1.01 

Quakertown 

Reading"* 

1.90 

T. 

T. 
.04 

.04 

tV 

.2(1 
.02 
.02 

T. 

tV 

T. 
't'.' 

".m 

.03 

T. 

"t.' 

.01 

't,' 

.01 

'■'r. 

.07 

1.96 

't.' 

'i''.' 

.30 

0.80 

1.69 

Scranton*" 

Selinsgrove 

'I'. 
T. 
T. 

T. 
T. 
.17 
T. 

'.'oi 

1.31 
0  87 

1.74 

Shippensburg- 

Snow  Hilltt 

State  College 

Stroudsburgilll 

0.65 

.90 

1.25 

W.Br.  Susq 

Upper  Del 

r. 

.05 

T. 
.20 

.02 
T. 

io'i 

T. 
T. 

.02 

T. 
T. 

'f.' 

■r. 

T. 
.02 
.01 
.03 

.21 

.09 

.01 
.02 

T 

.18 

1.25 

T. 

8? 

1.30 

'.'ii  T.' 

.47 
T. 

1.09 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

T. 
.08 

.06 

.01 

T. 
.07 

T. 
.06 

.08 

T. 
.06 

T. 

T. 

T. 

.11 
.15 
.16 

* 

0.84 

0.87 

- 

.08 

.02 

.02 

.10 
.50 

T. 

0.98 

West  Chester 

Lower  Del 

do 

.50 

.50 

.88 

.10 

T. 

.15 

.09 

.18 

.27 

.05 
03 

.40 

.87 

T. 

2.55 

.14 

T. 

.07 

.18 

.26 
.32 
.34 

2.71 

Wilkes-Barrellll 

Williamsportlill.... 

Williamstown 

Vork 

N.  Br.  Susq 

W.  Rr.  Susq 

Susrjuelianna 

Lower  Susq 

.0.^ 
.23 

T. 
T. 

OR 

0.97 

.02 
T. 

T 
.10 

'.'08 
.20 

.08 
.08 
.11 
.18 
.46 
99 

T. 
T. 

0.89 

.11 

.17 

1.12 

.04 

1.R6 

YorkHavenllll 

Zionsville.  .(near). 
Trenton.  N.  J***.... 

.08 
.12 

0.70 

Schuylkill 

Lower  Del 

.42 
.66 

.31 

.55 

.30 
.25 

2.83 

T. 

T. 

T. 

.01 

.03 

.11 

T. 

2.21 

Continued  on  page  9. 


CLIMATOLOGICAL  DATA-   PENNSYLVANIA  SECTION. 


Februaky,  1934 


Daily  Precipitation  for  February,  1934 -Continued  from  page  i 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

Ohio  Drainage 

Beaver  Damllll 

Beaver  Fallsll  11  .... 

Ohio    

T. 
T. 

.14 
.15 
.32 
.25 
.16 
.03 
.08 

.11 
.41 
.26 

T, 
T. 

r. 

.15 
.06 

.05 
.10 
.12 

V63 

.08 

V62 

.12 

.05 
.02 

Vio 

.04 
.25 
.18 

.26 
.08 
.06 
.16 
.16 
.02 
.35 
.40 

Vos 

.24 
.18 

.65 
.50 
.44 
.65 
.18 
.20 
.38 

.05 
.10 
.12 

1.09 

T. 

T. 

T 

T. 

.01 

T. 

0.99 

Allpfirhpnv 

1.20 

Ohio 

.20 
.17 
.10 
.16 

1.20 

Chambersville 

Allegheny 

Monongahela — 
Ohio             

T. 

T. 

.03 

.02 

T 
.01 

.12 

.01 
.02 

t" 

.09 

.01 

.05 

'tV 

.02 

.08 
.03 

.02 

.04 

.05 
.03 
.06 

Vos 

.05 
.06 

.06 

tv 

.05 
.10 
.04 
.01 
.02 
.28 
.16 
.20 

.04 
.11 
.08 
.08 

'tv 

.04 

tv 

.05 
.20 

T. 
T. 
.05 
.03 

.02 

O.'i 

.03 

tv 

0.  ; 

.17 

T. 

0.91 

0.'.5 

Confluencellll 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

'.'12 
.02 

.04 
.03 

T.' 
■.■•26 

■;63 

.10 
.01 
T. 

'!67 

.08 

.... 

.08 

.03 

.06 

.05 

T, 

T. 

.30 

.07 

.... 

.'31 
.09 
.14 
.10 
.04 

.09 
.01 
.18 
.25 

.08 

.45 
.24 
.34 
.30 
.66 
.40 
.40 

.49 
.62 
.72 
.24 

.12 
.05 

l.t") 

1.30 

Coudersport 

tV 

T. 
'.'26 

'tV 

T 

0.78 

T 
T. 
T. 

.04 

T.' 
.01 

.16 
.03 
.20 
.70 

.24 
.13 
.16 
.16 

.03 
.05 

.'26 

.04 
.03 

T. 
T. 

1.02 

T. 
T. 
.20 

Vio 

T. 

1.15 

EbensbuTff 

Conemaugh 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

.05 

'tV 

.07 

. .. . 

T. 

1.29 

.10 

.07 
.06 

3.L0 

Franklinllll 

Greensboro 

Grreeusburg 

1     S 

T. 

.02 

.04 

.02 

tV 

T. 

';64 

.01 
.07 

.02 
.01 

.12 
.09 
.10 

T. 

1.21 

.... 

T. 
T. 

1.62 

.02 

\.'i,i. 

do 

Herrslsl.  Damllll.. 

Ohio 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 
.05 

.03 

.08 
.02 
.22 

.30 
.01 
.13 
.25 
.12 
.08 
.32 
.14 

T. 
.17 

.20 
.03 
.31 
.22 

T. 

.05 
.12 
.03 

.14 
.10 

.05 

T. 

.01 

.08 
.03 

V64 
.05 

T 
.04 

Vi3 
.02 

.06 

T. 

.10 

.09 
.02 
.09 

.08 

.06 
.06 
.10 

T. 

T. 
.02 

V62 

.'6i 

Voi 
.02 

T. 

.01 
.16 
.26 

.16 
.22 
.08 

V64 
.03 
.01 
.19 

Vio 

V24 
.02 
T. 

.65 
.24 
.37 

.32 
.16 
.48 
.07 
.45 
.45 
.32 
.60 

1.23 
.25 
.24 
.45 
.46 
.55 
.80 

.05 

T. 

.03 

0.95 

Monongahela — 
Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny... 

T. 
T. 

'.'6i 

T. 
T. 

.08 
.03 

T. 
.08 

.08 
.25 
.12 

.04 
.03 

.02 
.09 

'tv 

0.58 

Johnstown 

Kane  (near)  XX---- 

".m 

T. 

.03 
.03 

T  ■ 

.05 

T. 

.07 

.03 

.04 

.30 
.03 

1.29 

.... 

1.52 

T. 

.20 
.05 

1.04 

KregarHII..... 

LakeLynnllil 

Linesvillellll 

Lock  No  2IIII 

Lock  No.41111 

Lock  No.  Sttllll 

1.26 

.06 

.02 

.04 

T. 

tV 

.18 
.04 
.08 
.08 
.17 

.01 
.35 
.16 
.18 
.07 
.08 
.20 

0.'9 

Ohio 

0.67 

Monongahela.... 

.02 

T. 
T. 
T. 

T. 

tv 

f.' 
.01 

f.' 
T. 

.... 

.01 
T. 

.01 

T. 

.04 

.06 
.10 

0.85 

1.00 

T. 

.09 



1.29 

McKeesportllll 

.03 

T. 

.16 

1.27 

Allegheny 

....do 

.10 

'!66 

T. 

tV 

T. 

.08 

[oi 

.05 

.08 

tV 

.01 
.03 

t" 
.02 

■••■ 

.... 

.  . . 

.06 

Vio 

T. 

V62 

1.15 

Voi 

.02 

.09 
.01 
.07 
.05 

.02 
T. 
T. 
.02 

.... 

1.01 

Mount  Lebanon. . . 

Ohin 

T. 

T. 
T. 
T. 

1.03 

.10 
.12 

i.ia 

NewCastlellll 

T. 

T. 

T. 

T. 

V62 

T. 
.02 

1.19 

T. 

.07 

1.11 

Parkers  LandingHII 

Pennlinelllltl 

Pittsburgh*" 

Punxsutawueyllll.. 

.02 
.01 

.03 
T. 
.08 
.04 

tv 

.18 
.01 
.16 
.07 
.20 
.14 

T 

.07 
.09 
.08 
.03 
.06 
.07 

T. 

T. 

.12 

.05 

.11 

T. 

.'04 

"tv 

.16 
T. 

V32 
.04 

V64 

.20 
.29 
.28 
.38 
.40 
.28 

.03 

0.69 

Ohio 

T. 

T. 

T. 

'lie 

T. 

.03 

.02 

tv 

.... 

•••• 

.09 

0.85 

V62 
T. 

.... 

.... 

.... 

.12 
.07 
.05 
T 

.12 

1.16 

....do 

Conemaugh 

Beaver 

.04 

.01 

.03 

.02 

.01 

.03 
.02 

.02 
.05 

0.77 

Ridgway 

Saltsburgll  II : 

Sharonllll 

0.94 

.... 

.... 

.... 

.... 

0.58 

Smethport 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

T.' 

T. 
T. 
T. 

.01 

■.'62 

.01 
T. 
T. 

'46 

';62 

.01 
.05 
.10 

'tv 

.03 
.04 

V62 

V63 

Voe 

.08 

.11 

"37 

.02 

.05 
.18 
.25 
.04 
.15 
.17 
.08 
.07 

.31 

T. 

.15 
T 

V67 
.09 

V64 

.03 

.16 
T. 

.02 
.12 
.07 
.03 

.08 

.03 

.07 
.02 
.18 

Vos 

.07 
.02 

'tv 

.04 

Vio 

.14 

.03 
.17 
.25 
.32 
.15 
.22 
.07 
.04 

.13 

.31 

.46 
.35 
.50 
.11 
.51 
.25 
.24 
.45 

.18 

.03 
.12 

•• 

.... 

1.03 

Springdalellll 

.51 
.17 
.35 
.01 
.15 
.20 
.08 
.12 

.03 

1.42 

Monongahela — 
Youghiogheny . . 

tV 

l.lo 

Uniontovpn 

Unity  Reservoirtt. 
Vandergriftt 

1.71 





1.01 

Allegheny 

.18 

.04 

T. 

.05 

.12 
T 

. . . . 

• .  • . 

.  .  .  . 

1.47 

Waynesbnrg 

Westfordllll 

VVestNewtonllll.... 

Lake  Drainage. 

■ 

.10 

.11 

V67 
.04 

::vi;v. 

V64 



. 

. . . . 

. . . . 

1.01 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

.01 

.02 

.02 
.02 

.06 

.08 
T. 

.04 
.01 

.02 

.02 

.06 

.04 

.23 
.06 

.2C 



.... 

1.67 
0.99 

T. 

.06 

1.01 

Erie**' 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

... 

.... 



.... 



... . 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.  "•  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

1!  II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  ^1  inch.      §  Incomplete 
or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent.      XX  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  Clymer.  Indiana;  of  Pennline,  Linesville;  of  Snow  Hill. 
Analomink;  of  Unity  Reservoir.  Greensburg;  of  Girardville.  Shenandoah;  of  Kane.  Wilcox:  of  Look  No.  5,  Schenley.    I  Mdt.  to  mdt. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 

1 

Wind 

Relative 

(  reduced  to  sea  level ) 

humidity 

Stations 

u 

3 
0 

• 

"o 

J3 

a      fi 

i 

1 

3 

a 

Maximu 
velocity 

Directio 

0 

S 
OS 

00 

0 

0 

C3 

a 

00 

Erie 

30.23 
30.19 

31.04 
30.91 

9 

28 

29.31 
29.25 

12 

13 

12.3 
9.2 

31 
30 

w. 

nw. 

23 
13 

78 
58 

73 
38 

75 

48 

65 

Harrisburg 

63 

Philadelphia 

30.19 

30.95 

28 

29.25 

13 

13.5 

32 

nw. 

13 

57 

62 

52 

60 

Pittsburgh 

30.23 

30.97 

9 

29.37 

12 

10.2 

34 

nw. 

12 

79 

6b 

62 

42 

30.20 
30.20 

30.93 
30.93 

28 
10 

29.27 
29.16 

13 
13 

12.7 
7.8 

44 

27 

nw. 
nw. 

23 
23 

64 
76 

53 
60 

60 
61 

59 

56 



RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


0 

OS 

^ 
^ 

60 

"S 

m 

"m 

0 

» 

A 

s. 

s 

s 

eS 

0 

* 

s 

S 

0 

h) 

a 

*  For  any  flve-minute  period. 


■t  Corrected  to  true  velocities. 


Port  Jer  vis 

PhilUpsburg. . 
Mauch  Chunk 
Wilkes-Barre. 
Williamsport. 
Harrisburg . . . 
Greensboro... 
West  Ne^vton. 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Beaver  Dam.. 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. .. 
SusQuehanna.., 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.5 


11.8 
2.7 
11.9 
11.0 
5.5 


6.4 


12.7 
5.0 
13.2 
12.4 
9.0 


2.0 


11.3 

1.5 

11.0 

10.2 

3.4 


27 


18 
22 
17 
20 
20 
17 
30 
20 
30 
25 


KKmu'.XKY,  1031 


ri.lM.VrOLOClC.M,   D.VTA:    1'I';NN'SYIA'ANIA   SI'ICIION. 


Daily  Temperuturoa 

for 

Fob 

ruuary 

,   1U34 

20 

Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7       8 

9      10     11 

12 

13 

2U 
20 
38 

9 
86 
13 
32 

2 
31 

9 
81 
11 
40 
20 
36 
12 
37 
16 
31 

9 
32 
16 
31 
12 
34 
14 
30 
-1 
28 

5 
33 

6 
21 

4 
18 
12 
29 

4 
39 
20 
32 
10 

II 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

MnaD 

AUentown 

....  j  Maximum.  .. 

82 
4 

86 

26 
87 
28 
36 
2S 
36 

2 
30 
26 
86 
28 
38 
23 
35 
28 
37 
27 
88 
31 
.S2 
27 
32 
23 
SO 
18 
30 

0 
34 
25 
32 
13 
81 
12 
29 
16 
35 
26 
38 
30 

21 
14 
81 

10 
88 
10 
23 

9 
29 
-5 
80 
11 
32 
15 
36 
10 
85 
15 
32 

9 
32 
14 
32 

9 
32 
17 
20 

4 
28 
-1 
27 
10 
15 

9 
18 

8 
27 

3 
35 
17 
31 
11 

24 

6 
28 
-1 

29 

6 

27 

1 

20 

-10 

20 

-8 

31 

5 

29 

2 

32 

10 

26 

-4 

31 

-1 

28 

-3 

22 

5 

26 

-15 

18 

-8 

25 

-4 

24 

1 

29 

-7 

18 

-3 

29 

6 

28 

1 

30 
4 

38 

16 
32 
18 
82 
22 
28 
-6 
32 
16 
38 
14 
32 
12 
43 
15 
35 
16 
37 
21 
32 
12 
30 

4 
26 
17 
24 
10 
29 
18 
30 
21 
29 
-6 
24 

7 
38 
12 
39 
21 

26 
16 

28 
17 
82 
26 
26 
14 
30 
16 
30 
19 
86 
26 
30 
12 
38 
26 
26 
20 
31 
24 
26 
18 
32 
16 
25 

8 
24 

6 
27 
15 
2^2 
11 
27 
16 
20 

7 
40 
28 
45 
23 

22 

8 
26 

1 
32 
16 
23 

6 
88 
14 
25 

1 
29 
12 
26 

6 
30 
14 
24 

2^ 

7 
24 
20 
23 
11 
25 

0 
17 
-8 
22 

1 
23 
11 
27 

1 
17 
-3 
32 
15 
25 

8 

81 
6 

28 
10 
82 
16 
29 
15 
34 

8 
20 
19 
37 
13 
34 
10 
87 
17 
26 
14 
80 
20 
28 
14 
34 

3 
20 
11 
19 
10 
24 
18 
23 

4 
23 

5 
28 

4 
38 
14 
31 
19 

18 

8 

24 

-2 

30 

7 

15 

-9 

27 

-9 

20 

-8 

84 

10 

29 

0 

31 

13 

22 

-8 

27 

6 

22 

-3 

29 

0 

11 

-18 

16 

-19 

20 

-10 

4 

-13 

8 

-9 

12 

-8 

34 

14 

26 

2 

S 

-12 

12 

-20 

13 

-12 

11 

-17 

7 

-24 

7 

-17 

16 

-13 

12 

-14 

16 

-9 

7 

-19 

15 

-13 

11 

-18 

9 

-14 

5 

-30 

5 

-29 

10 

-21 

-2 

-13 

9 

-21 

-7 

-24 

17 

-10 

9 

-14 

24 
-11 

26 

-10 
32 

-7 
28 

-y 

10 

-17 

28 

-11 

82 

-2 

28 

-7 

30 

-1 

31 

-12 

39 

-3 

30 

-12 

22 

-1 

30 

-22 

24 

-23 

28 

-15 

29 

-9 

32 

-18 

21 

-12 

31 

2 

37 

-6 

86 

8 
84 

6 
41 

6 
88 

6 
27 
-4 
38 

9 

% 
41 

7 
39 

8 
33 

8 
35 
15 
36 

2 
35 

4 
30 
10 
33 

2 
37 

1 
30 
21 
37 
-12 
32 

9 
37 
11 
35 
16 

84 

8 
34 
25 
37 
26 
36 
23 
86 
10 
81 
15 
42 
22 
41 
23 
42 
22 
84 
25 
36 
28 
35 
25 
36 
22 
30 
17 
32 
20 
34 
25 
33 
21 
32 
18 
33 
19 
36 
22 
37 
27 

20 
2 

80 

-4 

82 

-8 

28 

-4 

28 

-22 

31 

-18 

30 

0 

26 

-2 

31 

4 

28 

-15 

39 

-7 

27 

-9 

22 

3 

27 

-15 

19 

-17 

26 

-3 

34 

0 

35 

-13 

22 

—  7 

32 

4 

33 

-6 

4R 
4 

46 
16 
50 
16 
60 
18 
46 

4 
41 
16 
65 
11 
49 
16 
69 
16 
45 
22 
48 
29 
47 
13 
44 
14 
33 
16 
39 
11 
42 
12 
37 

8 
38 
-12 
43 
11 
55 
15 
46 
20 

20 

10 
36 

8 
30 
10 
20 

8 
84 
-2 
40 

6 
60 
18 
40 
-8 
45 
16 
37 

5 
36 
10 
33 

6 
39 
12 
20 
-9 
27 

0 
25 

5 
13 

5 
28 
-7 
31 
-1 
49 
12 
34 
10 

28 
4 

80 

-4 

88 

-2 

32 

-8 

31 

-11 

31 

-4 

34 

-2 

31 

-1 

35 

5 

35 

0 

41 

1 

38 

-4 

26 

6 

29 

-18 

28 

-15 

32 

-8 

31 

0 

39 

-7 

29 

0 

32 

8 

40 

5 

89 

6 
40 

7 
48 

4 
48 

1 
42 
-4 
51 

4 
48 

2 
45 

6 
43 

7 
53 
15 
54 
17 
49 

9 
36 

9 
46 

7 
44 

0 
48 

3 
48 
21 
50 
-6 
41 
12 
42 

7 
54 
16 

86 

9 
39 
18 

47 
22 
34 
10 
63 

0 
49 
14 
36 
24 
34 
24 
37 
26 
53 
16 
50 
15 
39 
20 
36 
23 
42 

7 
40 
19 
40 
14 
30 
-1 
21 

3 
31 
19 
36 
26 
47 
15 

28 
11 

19 

-7 

23 

0 

20 

-2 

32 

-16 

16 

-8 

31 

8 

29 

9 

27 

7 

18 
-10 
22 
-5 
32 
-6 
31 
10 
15 
-21 
20 
-8 
18 
-3 
10 
-8 
16 
-10 
25 
0 

32 
8 

18 
-5 

82 

8 

48 

8 

49 

8 

43 

-2 

28 

-5 

41 

-7 

46 

11 

42 

-1 

45 

10 

42 

-7 

46 

3 

44 

-1 

36 

6 

38 

—8 

36 

-13 

41 

-6 

37 

9 

38 

-10 

39 

2 

40 

8 

44 

1 

44 

10 
48 

28 
47 
22 

42 
24 
38 

4 

37 
25 
60 
26 
48 
24 
51 
25 
40 
22 
41 
34 
40 

5 
47 
21 
35 
25 
38 
23 
41 
25 
34 
17 
37 
-6 
46 
22 
48 
23 
42 
28 

26 

•^ 
10 
88 
18 
32 

4 
86 

7 
82 

8 
44 
21 
39 
14 
42 
18 
35 

7 
34 
12 
35 

0 
35 
14 
29 
-1 
32 

7 
34 

5 
17 

2 
16 

4 
35 
10 
42 
21 
33 
11 

24 

6 

16 

-8 

17 

8 

16 

0 

40 

-7 

17 

-1 

21 

6 

20 

4 

22 

7 

14 

-3 

16 

1 

24 

-2 

21 

6 

13 

-11 

10 

-6 

13 

-2 

9 

-2 

16 

-4 

14 

-5 

26 

7 

14 

2 

17 

7 
14 

6 
16 
11 
16 

4 
17 

1 
17 

8 
17 
13 
19 
10 
19 
14 
18 

6 
22 
12 
16 

6 
17 
10 
18 

2 
12 

8 
15 

3 
14 

6 
19 
-6 
12 

0 
22 
14 
21 
11 

21 
10 
28 

9 
19 
12 
20 

5 
20 

8 
19 
12 
27 
18 
88 
14 
29 
13 
23 
11 
22 
11 
25 
11 
25 
14 
15 

7 

13 
-5 
18 
11 
14 

2 
17 

9 
17 

7 
26 
14 
21 
13 

17 
4 

16 

-6 

18 

1 

11 

-16 

24 

-26 

17 

-9 

28 

2 

18 

4 

21 

16^ 

-8 

16 

-7 

15 

-7 

18 

2 

12 

-8 

11 

-12 

12 

-12 

7 

-3 

13 

-16 

10 

-6 

25 

2 

13 

-6 

28 
-10 

24 
-11 

88 
-20 

22 
-81 

88 
-80 

26 
-24 

26 
-18 

27 
-23 

25 
-11 

82 
-20 

32 
-10 

82 
-22 

28 

-4 

28 
-16 

27 
-30 

29 
-28 

29 
0 

30 
-23 

30 

-6 

24 
-13 

34 
-15 

26.7 

(  Miulmum.... 
...  \  Maximum  ... 

1  Minimum,. ,. 
. ..  \  Maximum... . 

" 

0.2 

Altoona 

29.6 

HiHiforil  

6.7 
82  9 

\  Minimum 

...  (  Maximum.... 

\  Miniuuim 

...  1  Maximum  ... 

(  Minimum.... 
...  j  Maximum  ... 

8.6 

Bellefouto 

27.9 

8.8 

brookvllle 

80.6 
-4.1 

"'iutler 

28.6 

Carlisle 

(  Minimum 

...  s  Maximum  ... 

4.0 
84.6 

}  Minimum.... 
\  Maximum  .. . 

10.1 

82.7 

/  Minimum.. .. 
\  Maximum.... 

)  Minimum.. .. 
1  Maximum.... 

1  Minimum 

j  Maximum  ... 

(  Minimum.. . . 
. . .  )  Maximum  . .. 

(  Minimum  .... 
...  \  Maximum  . .. 

6.6 

Chambers  buTE 

34.9 

11.9 

CliambersY  ille . . . . 

80.4 

4.7 

^laysville 

33.2 

10.0 

Clearfield 

30.9 

4.2 

29.7 

/  Minimum 

....  \  Maximum  . . . 

'  Minimum.... 
...  (  Maximum... 

(  Minimum. . .. 
j  Maximum  . . . 

(  Minimum 

. . .  j  Maximum  . . . 

8.9 

([X>rry 

25.3 

Coudersport 

-1.6 

24.8 

-2.6 

Emporium 

28.0 

3.0 

Krie 

28  1 

(  Minimum 

—  j  Maximum  . . . 

1  Minimum.... 
...  j  Maximum  ... 

1  Minimum 

. . .  j  Maximum  . . . 

(  Minimum 

...  j  Maximum.... 

(  Minimum 

...  S  Maximum  . . , 

4.9 

franklin 

26.2 

-3.7 

Freeland 

25.3 

2.8 

Gettysburg 

34.7 

11.9 

Greensburg 

32.4 

8.9 

■Qrove  City 

J  Minimum 

^Hamburg 

. . .  j  Maximum  .   . 
(  Minimum 

—  )  Maximum  . . . 
(  Minimum  . . . 

. . .  j  Maximum  . . , 

(  Minimum 

. . .  )  Maximum  . . . 

(  MinimiUD 

. . .  j  Maximum  . . . 

(  Minimum 

...  \  Maximum  . . . 

1  Minimum 

...  \  Maximum  . . . 

1  Minimum .. . 

—  j  Maximum... . 

34 
24 
36 
30 
31 
20 
39 
29 
38 
30 
37 
25 
35 
21 
35 
12 
35 
20 
88 
22 

34 
14 
32 
17 
29 

8 
34 
13 
31 
14 
32 
13 
35 

5 
25 
16 
33 

8 
35 
14 

24 

4 
28 

9 
15 
-7 
32 

4 
30 

5 
27 
-6 
27 

0 
29 

5 
32 
11 
32 

7 

30 
4 
38 
18 
24 

-6 
36 
16 
36 
24 
32 

—4 
26 
11 
34 
9 
32 
22 
38 
15 

32 
14 
31 
22 
24 

9 
32 
24 
30 
20 
35 
12 
24 

5 
31 
19 
32 
13 
37 
24 

32 
4 
25 
14 
17 
-10 
28 
12 
27 
14 
32 
13 
23 
-5 
26 
11 
35 
13 
29 
12 

33 
12 
35 
19 
25 
-6 
32 
12 
29 
14 
40 

2 
25 

7 
35 
12 
35 

9 
35 
12 

32 
5 
25 
-3 
20 
-6 
28 
4 

1 
35 
11 
20 
-11 
15 
10 
35 
12 
33 
6 

11 
-13 

12 

-11 

0 

-21 

16 
-12 

13 
-12 

20 

-12 

5 

-26 

12 
-12 

15 
-12 

18 
-12 

28 

1 

29 

3 

20 

-13 

32 

-8 

.32 

-6 

31 

-1 

30 

-20 

29 

-11 

38 

11 

34 

-2 

33 
3 
39 
13 
32 

42 

6 
39 
11 
40 

2 
39 

7 
39 

5 
37 
25 
45 

3 

36 
18 
37 
27 
36 

4 
41 
22 
35 
30 
41 
21 
41 
10 
35 

9 
38 
26 
42 
22 

34 
20 
36 
10 
31 

8 
37 
13 
33 

9 
43 
23 
35 

7 
27 
24 
37 

5 

40 
20 

24 

3 
29 

5 
17 
-6 
32 

7 
32 
-3 
31 

2 
25 
-7 
28 

1 
40 
17 
34 

2 

50 
10 
52 
19 
42 

1 
53 
15 
49 
21 
49 
14 
43 
18 
52 

7 

40 
15 
54 
14 

47 
8 
28 
13 
35 
-I 
47 
11 
35 
14 
45 
14 
24 
2 
25 
11 
39 
18 
54 
12 

35 

0 
32 

6 
27 
-9 
37 
-5 
40 

4 
35 

4 

35 

-11 

30 

4 
35 
25 
36 
-3 

39 

6 
41 
12 
43 
-1 
48 

1 
54 
12 
40 

7 
49 

3 
41 

7 
38 
25 
46 

1 

38 
15 
35 
19 
37 
19 
35 
22 
41 
13 
40 
25 
42 
18 
37 
11 
36 
14 
46 
24 

32 
11 
24 

8 
30 

2 
23 

2 
21 
-1 
41 
10 
20 
-3 
25 
10 
36 
13 
31 

4 

36 
10 
37 
13 
39 
-9 
48 
-2 
50 

7 
41 
14 
45 
-12 
3fl 

6 
44 
22 
46 

4 

44 
22 
44 
26 
45 
20 
45 
25 
43 
30 
47 
20 
43 
25 
44 
14 
45 
25 
45 
22 

39 
20 
38 
11 
42 
14 
36 
12 
35 
11 
42 
23 
36 
11 
26 
24 
44 
10 
43 
19 

26 

6 
20 

7 
15 

0 
20 

4 
16 

3 
30 

7 
14 
-3 
24 

6 
29 
14 

1 

22 
12 
18 
14 
15 

0 
17 

9 
18 
12 
28 
13 
20 
-3 
18 

7 
24 
16 
20 
10 

20 
8 
23 
13 
20 
9 
28 
14 
26 
11 
25 
15 
15 
10 
24 
13 
27 
6 
25 
14 

19 

4 

'I 

16 

-1 
19 
-1 
16 

0 
27 

2 

15 

-6 

16 

1 
25 

3 
23 

1 

,S2 
-8 

23 
-1 

31 
-25 

32 
-22 

35 
-13 

30 
-18 

31 
-34 

27 
-11 

34 

14 

29 
-17 

32.0 

8.5 

30.8 

12.0 

Hawley 

27.1 

-0.5 

Huntingdon 

33.9 

Johnstown 

8.1 
32.4 

10.0 

Lancaster    

35.6 

9  0 

Lawrenceville.... 
Lebanon 

29.4 

0.7 

29.6 

(  Minimum 

....  f  Maximum 

7.9 

'Marcus  Hook 

34  6 

1  Minimum 

....  )  Maximum  . . . 

(  Minimum 

...  \  Maximum  . . . 

14.3 

Mifflin 

36.1 

9.1 

;  Montrose 

i  Minimum 

■ 

■ 

Muncy  Valley.... 

. . . .  j  Maximum  . . . 

!  Minimum 

. . .  f  Maximum  . . . 

(  Minimum  — 
...  \  Maximum  . . . 

(  Minimum 

...  1  Maximum  . . . 

'  Minimum 

. . .  S  Maximum  . . . 

>  Minimum 

...  \  Maximum  . . . 

I  Minimum 

. . .  (  Maximum  . . . 

34 
20 
37 
31 
37 
19 
32 
21 
36 
28 
3-2 

5 
35 
26 
37 
25 
35 
27 
47 
25 
32 

4 
36 
26 
39 
32 
39 
19 
29 
20 
40 
31 
34 
27 
37 
26 
32 
20 
36 
27 

30 

6 
34 
18 
■22 
15 
31 
19 
34 
16 
20 
-14 
26 

6 
35 
13 
27 

9 
33 

8 
21 
U 
33 

8 
32 
15 
20 
14 
23 

8 
32 
15 
28 

1 
34 
12 
31 
10 
34 
11 

26 

0 
24 

9 
28 

8 
20 

4 
25 

8 

29 

-13 

19 

2 
37 

4 
29 

-u 

29 

0 
22 
-2 
25 

3 
32 

6 
28 

3 
26 
-8 
30 

2 
27 
-2 
27 

5 
25 

2 
25 
-6 

29 

9 
31 
17 
36 
27 
24 
-5 
32 
15 
27 
-13 
28 

8 
36 

7 
32 
17 
34 
16 
28 
-1 
29 
10 
42 
20 
39 
26 
26 
18 
39 
28 
27 
10 
32 
17 
30 
11 
33 

3 

27 

7 
3] 
21 
29 
18 
28 
12 
29 
20 
27 
-5 
23 
U 
37 
16 
30 
19 
28 
17 
28 
11 
23 
11 
34 
25 
28 
19 
25 
13 
35 
29 
22 

7 
29 
16 
30 
15 
35 
24 

22 

1 
24 
14 
26 
12 
22 
-5 
23 
13 
25 
-1 
16 

2 
28 

8 
25 
12 
24 

7 
22 

2 
21 

3 
29 
10 

11 
24 

-1 
29 
26 
22 

-4 

26 

7 

25 

5 

33 
15 

30 

8 
36 
15 
28 
15 
32 

5 
35 
14 
23 
-17 
27 

9 
36 
14 
27 
13 
29 
14 
33 
-1 
28 

4 
33 
17 
30 
15 
23 

8 

32 
23 
24 

8 
30 
15 
30 
20 
36 

5 

23 

-7 
27 
-2 
15 

11 

3 

24 

-4 

8 

-27 

10 

-15 

31 

0 

23 

2 

22 

-3 

7 

0 

13 

-12 

28 

7 

17 

-6 

8 

-16 

28 

7 

15 

-12 

22 

-2 

30 

-1 

32 

1? 

6 

-20 

10 

-11 

9 

-11 

6 

-16 

10 

-11 

14 

-24 

0 

-19 

11 

-13 

6 

-20 

12 

-17 

5 

-16 

2 

-19 

10 

-12 

8 

-14 

-4 

-27 

16 

-10 

19 

-24 

12 

-14 

12 

-18 

14 

-10 

26 
-9 
25 
3 
34 
-1 
23 
-7 
28 
2 

.32 
-20 
20 
-9 
28 
-3 
25 
-17 
28 

31 

-14 

23 

-13 

38 

-3 

34 

-5 

20 

-15 

37 

-2 

34 

-17 

27 

-3 

28 

-5 

29 

0 

35 

4 
32 
13 
34 
24 
36 

1 
38 
14 
27 

0 
35 

7 
44 

8 
31 
-1 
40 
10 
38 
-1 
36 

4 

35 
15 
37 
13 
30 
10 
35 
14 
38 

4 
40 

7 
35 
12 
42 

6 

35 
14 
39 
28 
33 
28 
36 
14 
37 
28 
31 

2 
36 
15 
42 
19 
29 
24 
36 
23 
35 
10 
39 

7 
32 
28 
37 
30 
34 
21 
32 
21 
39 
18 
38 
27 
36 
24 
47 
20 

32 
13 

35 
12 
28 

8 
34 
18 
35 
10 
13 
-13 
32 

3 
40 
20 
29 

6 
37 

6 
27 
13 
33 

4 
31 
15 
32 

0 
21 
12 
33 
16 
32 

2 

30 
15 
32 
J6 
36 
2? 

21 

-11 

23 

7 
32 

5 
19 

1 
26 

5 
24 
-7 
20 

0 
29 
-2 
29 
-19 
29 

-2l 
0 
24 

-i 

-13 

31 
-8 

24 
-6 

36 
-2 

20 
-9 

25 
1 

24 
-2 

31 
1 

39 
13 

42 
23 
43 
18 
46 

8 
49 
15 
41 
-7 
42 
15 
50 
17 
42 
14 
49 
22 
50 

1 
44 
11 
53 
20 
47 
17 
34 
16 
49 
25 
45 
12 
45 
19 
48 
15 
50 
16 

34 

2 
32 
15 
26 
12 
42 
10 
26 
14 
24 

4 
19 

2 
41 

8 
32 
10 
40 

5 
22 

6 
21 

1 
36 
14 
25 

9 
20 

8 
35 
13 
22 
-1 
35 

7 
47 

5 
43 
16 

30 

-7 
30 
13 
37 
11 
26 
2 
32 
9 
6 

-7 

29 

3 

32 

-1 
37 

-6 
35 

-3 
30 

-3 

_32 

'I 
38 

2 
22 
-6 
41 

6 
38 
-12 
30 
-2 
33 

4 
31 

2 

32 

0 
38 
23 
53 
21 
35 

3 
44 
13 
32 
-6 
45 
11 
42 

1 
50 

4 
45 

7 
40 
-1 
47 

3 
56 
13 
55 
10 
45 
18 
53 
15 
45 

0 
42 

4 
40 
15 
45 

6 

28 

2 
37 
20 
44 

5 
37 
20 
39 
18 
36 
-11 
35 
10 
40 
24 
40 
12 
40 
18 
34 

5 

37 
15 
44 
17 
38 

8 
44 
10 
49 
16 
35 
15 
35 
27 
40 
21 
36 
28 

21 
-1 
27 
14 
20 
-2 
32 
11 
26 
12 
19 
-13 
16 
3 

32 
7 

14 

— 7 

26 

-4 

21 

7 

15 

2 

20 

-3 

18 

9 

19 

-8 

23 

-1 

30 

-5 

27 

8 

30 

4 

32 

9 

34 
-8 
34 
14 
42 
13 
34 

8 
40 
13 
35 
-13 
39 

4 
40 

1 
43 

0 
43 

4 
39 

3 

39 
-9 
46 

2 
43 

0 
30 
-3 
47 

8 

43 
-9 
40 

0 
40 

8 
41 
-4 

43 
17 
47 
28 
40 
25 
43 
12 
47 
27 
38 
-4 
48 
28 
47 
24 
42 
22 
44 
25 
43 
5 
45 
27 
40 
30 
41 
25 
36 
26 
44 
28 
40 
22 
43 
27 
44 
24 
48 
23 

36 
13 
39 
14 
25 

8 
39 
21 
38 
11 
20 
-6 
35 

5 
46 
17 
32 

6 
36 

5 
26 
20 
35 

34 
14 
27 

6 
26 

8 
34 
13 
33 

2 
39 
17 
40 
15 
40 
22 

18 
-1 
23 
11 
15 

3 
22 

5 
20 

8 
14 
-4 
14 

2 
23 

4 

9 
-3 
17 
-2 
20 

4 
16 

1 
17 

5 
17 

4 
12 
-3 
19 

4 
14 
-5 
20 

3 
19 

0 
25 

8 

17 
-1 
20 
15 
22 
13 
17 

3 
19 
12 
18 
-4 
18 

5 
19 

9 
14 

2 
17 

7 
15 

5 
18 
-1 
22 
14 
22 
11 
18 

0 
26 
12 
16 
— 1 
16 

9 
20 

7 
20 
15 

17 
11 
24 
16 
19 

4 
21 
12 
22 
14 
16 
-23 
20 

9 
22 
13 
16 

2 
21 
11 
21 
10 
15 

9 
23 
13 
22 

4 

18 
10 
25 

6 
14 

7 
19 
13 
20 

8 
24 
15 

17 

-12 

19 

10 

12 

-3 

20 

3 

16 

4 

14 

-29 

12 

3 

22 

0 

10 

—  7 

17 

-8 

17 

3 

16 

-2 

17 

-8 

16 

-10 

15 

-8 

19 

-5 

14 

-10 

18 

-1 

19 

-3 

23 
-23 

23 
9 

28 
-1 

24 
-20 

25 
3 

28 
-24 

25 
-6 

25 
-21 

33 
-29 

28 
-13 

26 
-18 

24 
-27 

34 
-16 

31 
-17 

29 
-17 

.33 
-13 

31 
-30 

21 
-18 

25 

-2 

30 
-17 

27.3 
1.4 

Philadelphia 

30.1 

14.3 

Pittsburgh 

29.2 

10.2 

Quakertown 

29.0 

5.8 

Reading 

30.5 

11.8 

Ridgway 

24.0 

-10.5 

29  9 

)  Minimum 

...  \  Maximum  . . . 

)  Minimum  — 
. . .  j  Maximum  . . . 

)  Minimum 

. ..  S  Maximum  . . . 

5.0 

Selinsgrove 

34.0 



7.8 

Somerset 

28.2 

2.9 

State  College 

31  6 

/  Minimum 

...  /Maximum.... 

I  Minimum 

. . .  i  Maximum  . . . 

)  Minimum 

...  j  Maximum.... 

'  Minimum" . . . 
. . .  j  Maximum .  . . 

(  Minimum 

j  Maximum  . . . 

6.1 

Stroudsburg 

27.0 

2.2 

Towanda 

27.5 

2.2 
33.2 

10.1 

Vandergrift 

30.2 

7.2 

Warren 

24  2 

!  Minimum 

...  i  Maximum,... 

I  Minimum.. .. 

j  Maximum . . . 

3.1 

Waynesburg 

34.0 

11.6 

Wellsboro 

28  6 

)  Minimum.... 
—  j  Maximum.... 

1  Minimum... . 
. .  .  f  Maximum.... 

1  Minimum.... 
....  j  Maximum.... 

1  Minimum  . . . 

-0.2 

Williamsport 

30.0 

8.6 

Williamstown 

30.9 

8.2 

York 

33.9 

9.5 

ou_ 
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PENNSYLVANIA  SECTION. 

O.  S.  BLISS. 
PHILADELPHIA.  PA. 


foL.  XXXIX. 


March,  1934. 


No.  3. 


OENERAL  STTMMABT. 

March  weather  was  moderately  cold,  and  very  changeable, 
(larch  has  averaged  somewhat  colder  about  one  year  in  three, 
.Ithough  the  actual  minimum  of  22  degrees  below  zero  has  been 
xceeded  only  twice  during  the  last  46  years.  The  intense  cold 
hat  prevailed  all  during  the  month  of  February  ended  with 
ilarch  1st,  and  the  next  few  days  were  so  mild  that  many  per- 
ons  believed  that  spring  had  actually  arrived.  Most  of  the 
now  disappeared,  and  the  ice  broke  up  in  the  rivers.  Ice  jams 
aused  floods  in  some  places.  A  jam  in  the  Delaware,  near 
Benton,  caused  a  stage  of  14.2  feet  on  the  5th,  it  being  the 
lighest  attained  at  that  station  since  1904.  Dense  fogs  occurred 
1  nearly  all  parts  of  the  State  during  this  period.  The  tempera- 
are  fell  steadily  on  the  7th  and  8th,  and  a  four-day  cold  period 
allowed .  The  next  four  days  of  seasonable  weather  were  f ol- 
)wed  by  two  mild  days  and  then  a  cold  wave.  Extremes  fol- 
)wed  one  another  in  rapid  succession.  The  coldest  period  for 
tie  month  occurred  generally  on  the  23d  and  24th.  Precipita- 
on  was  generally  below  the  normal,  although  the  snowfall  just 
lualled  the  March  average.  The  snowfall  was  unusually  heavy 
1  the  southeastern  counties,  and  unusually  light  in  the  central 
ounties.  The  heaviest  rains  occurred  generally  during  the  last 
reek,  and  were  mixed  with  sleet  in  many  sections.  During  the 
lonth  many  unfavorable  reports  were  received  regarding  the 
ondition  of  orchard  fruits  and  of  the  winter  grains.  The  greater 
ortion  of  the  grain  fields  was  snow  covered  during  the  most 
3vere  cold,  but  the  lesser  portion  was  insufficiently  protected 
y  reason  of  gales  of  wind  which  removed  too  much  of  the  snow 
3ver.  At  the  end  of  the  month  the  grains  were  rated  the  lowest 
)r  many  years.  It  was  generally  claimed  that  the  intense  cold 
ad  ruined  the  peach  crop,  that  the  buds  had  all  turned  black, 
Qd  that  apples  and  pears  had  suffered  extensive  damage.  Flo- 
ists  reported  extensive  damage,  especially  to  roses,  which  were 
)mpletely  winter  killed  in  some  regions.  The  wind  movement 
»r  the  month  was  fairly  large,  but  conditions  were  not  so  blus- 
sry  as  in  March  a  year  ago.  Hov/ever,  taken  as  a  whole,  it  was 
thoroughly  disagreeable  month,  in  which  outdoor  work  made 
ttle  progress, 


TEMPERATTTRE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  ob- 
irvations  at  90  stations,  was  34.9°,  which  is  2.8°  below  the  nor- 
lal  for  March.     The  highest  monthly  mean  was  42.2°,   at 


Marcus  Hook,  and  the  lowest  26.7°  at  Gouldsboro.  Extremes 
for  the  month  ranged  from  a  maxinmm  of  78°  at  Lancaster  on 
the  18th  to  a  minimum  of  — 22°  at  Franklin  on  the  Ist.  The 
greatest  daily  range  in  temperature  was  70°  at  Brookville  on 
the  19th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  taken  at  144  well-distributed  stations,  was  2.96  inches, 
which  is  0.48  inch  less  than  the  monthly  normal.  The  greatest 
monthly  amount  was  5.31  inches  at  Coatesville,  while  the  least 
amount,  1.13  inches,  was  reported  from  Lakeville.  The  greatest 
amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  2.75  inches 
at  Gouldsboro  on  the  27th.  Snowfall  for  the  month  averaged 
7.7  inches,  which  amount  is  normal  for  the  month  of  March. 
The  greatest  monthly  amount  of  snow  was  17.5  inches  at  Con- 
fluence .  The  greatest  24-hour  snowfaU  was  8 .0  inches  at  Parkers 
Landing  on  the  lOth. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  MARCH 


Year 


890., 
891., 
892. 
893., 
894., 
895., 
896,, 
897., 
898., 
899., 

900.. 
901.. 
902.. 
903.. 
904.. 
905.. 
906.. 
907.. 
908.. 
909.. 
910.. 
911.. 

912.. 
913.. 
914.. 
915.. 
916.. 
917.. 
918.. 
919.. 
920.. 
921.. 
922.. 
923.. 


924. 
925. 
926. 
927., 
.928. 
929., 
930.. 
931.. 
932.. 
933.. 
934. 


Period. 


Temperature 


31.2 
39.0 
33.2 
33.8 
31.8 
34.8 
43.2 
33.8 
30.6 
39.0 
44.0 
36.3 

31.2 
37.4 
41.3 
46.4 
36.0 
39.0 
31.7 
41.8 
40.7 
35.6 
44.9 
35.0 


42.1 
34.2 
32.9 
30.7 
37.3 
41.6 
41.1 
38.7 
48.0 
40.0 
37.0 

36.1 
40.9 
33.1 
42.0 
37.0 
43.7 
37.9 
36.3 
33.4 
36.6 
34.9 

37.7 


-6.5 
+1.3 
-4.5 
-3.9 
-5.9 
-2.9 
+5.5 
-3.9 
-7.1 
+1.3 
+6.3 
-1.4 

-6.5 
-0.3 
+3.6 
+8.7 
-1.7 
+1.3 
-6.0 
+4.1 
+3.0 
-2.1 
+7.2 
-2.7 

-4.1 
+4.4 
-3.5 
-4.8 
-7.0 
-0.4 
+3.9 
+3.4 
+1.0 
+10.3 
+2.3 
-0.7 

-1.6 
+3.2 
-4.6 
+4.3 
-0.7 
+6.0 
+0.2 
-1.4 
-4.3 
-1.1 
-2.8 


4 

-21 

-14 

-4 

3 

-2 

-4 

-18 

-5 

4 


-23 

-11 

2 

14 

-2 

-18 

-13 

-10 

-4 

-5 

5 

-18 


-7 

-12 

-4 

-31 

-12 

0 

6 

-11 

7 

-5 


3 
-15 
-16 
-6 
-3 
-5 
-9 
10 
-8 
-7 
-22 


Precipitation 


t-ja 


go 


o" 

S  S 


3.55 
2.90 
5.15 
5.10 
4.14 
2.52 
1.63 
2.31 
4.51 
3.22 
4.31 
4.87 

3.61 
4.14 
3.98 
4.52 
4.29 
3.86 
4.46 
4.26 
4.76 
3.07 
0.56 
2.57 

5.05 
5.27 
2.61 
1.28 
4.12 
3.68 
2.34 
3.57 
2.83 
3.33 
4.37 
2.49 

2.83 
2.56 
1.91 
2.61 
3.24 
2.69 
3.03 
2.96 
4.41 
5.33 
2.96 


+0.11 
-0.54 
+1.71 
+  1.66 
+0.70 
-0.92 
-1.81 
-1.13 
+1.07 
-0.22 
+0.87 
+  1.43 

+0.17 
+0.70 
+0.54 
+1.08 
+0.85 
+0.42 
+1.02 
+0.82 
+1.32 
-0.37 
-2.88 
-0.87 

+1.61 
+  1.83 
-0.83 
-2.16 
+0.68 
+0.24 
-1.10 
+0.13. 
-0.61 
-0.11 
+0.93 
-0.95 

-0.61 
-0.88 
-1.53 
-0.83 
-0.20 
-0.75 
-0.41 
-0.48 
+0.97 
+1.89 
-0.48 


31     3.44    10.30     0.00 


6.39 
5.44 
8.31 
8.39 
6.61 
5.09 
2.90 
4.03 
7.98 
5.86 
8.40 
10.30 

7.31 
7.21 
7.50 
5.81 
7.02 
6.57 
7.37 
8.20 
10.00 
4.90 
1.33 
4.75 

9.71 
9.08 
5.05 
2.80 
8.84 
6.06 
4.98 
6.99 
9.70 
6.15 
6.65 
6.21 

8.97 
4.13 
3.94 
5.43 
5.45 
4.50 
5.05 
5.72 
7.46 
8.95 
5.31 


1.70 
1.44 
2.90 
2.44 
2.04 
0.71 
0.24 
0.99 
1.77 
1.01 
2.06 
1.91 

2.25 
1.52 
0.77 
2.82 
2.10 
1.40 
2.76 
1.08 
1.58 
1.33 
0.00 
1.15 

1.80 
2.75 
0.88 
0.57 
2.20 
1.43 
0.87 
1.29 
1.06 
1.05 
2.30 
0.70 

0.59 
1.47 
0.58 
0.69 
1.65 
1.37 
1.04 
0.70 
1.63 
2.74 
1.13 


9.9 
3.1 
17.5 
15.8 
18.8 
4.8 
1.3 
9.0 
21.1 
3.4 
3.6 
7.9 

13.1 
3.3 

12.6 
0.1 
4.7 
4.1 

20.4 
9.3 
3.7 
7.3 
1.0 

10.1 

6.9 
2.1 
13.4 
9.5 
17.6 
12.7 
1.5 
2.4 
6.4 
1.0 
6.1 
6.2 

10.3 
2.2 
4.0 
0.7 

14.5 
4.4 
4.9 
6.6 

14.7 
5.6 
7.7 


No.  of  days 


7.7     11     11 


15 
13 
15 
16 
13 
13 
8 
11 
12 
13 
13 
17 

12 
14 

12 
14 
14 
11 
16 
12 
12 
12 
6 
12 

13 
14 

13 
8 

11 

12 
7 
9 
8 

10 

14 

10 

10 
11 
9 
11 
10 
11 
11 
16 
13 
16 
12 


8  12 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 
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Climatologrical  Data  for  March,  1934 


Btations 


Counties 


Temperature 

in  degrees  F 

o 

a 

0^ 

i:  OS 
"1 

a 

nf 

s  o 

X    ^ 

■g  c 

> 

a 

03  a) 

CD 

<v 

^ 

o 

H 

S 

Q 

ffi 

O 

3 

Precipitation,  in  inches 


3  o 


s  a 


days 

cut; 

t-  o 

S-g 

>> 

S- 

■o 

•S  o 

!» 

—  c 

■O 

a  O 

o 

fe- 

c 

o 

ll. 

Observers 


Atlantic  Drainage. 

Allentowu 

Altoona... 

Ardmore 

Bedford 

Bellefonte 

Bethlehem 

Carlisle 

Catawissa 

Center  JJail 

Cham  bersburg 

Cleartield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freelaud 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Uarrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huutiugdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewisburg 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mifflin 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley — .•■• 
Neshaminy  Fallsli . . . 

Palmerton 

Philadelphia 

Philadelphia-Gtn 

Phila.Navy  Yard.... 

Phoenixville 

Quftkertown 

Reading 

Scranton 

Selinsgrove 

ShawmontU 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Tovvanda 

Wellsboro 

West  Chester 

cviiiiamsport 

Williamstown 

York 

Ohio  Drainage. 

Beaver  Damtt 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Ebensburg 

ElkLicktl 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Johnstown 

Kaue  (near)  tt 

Lycippus  tJ 

Meadville 

Mount  Lebanon 

New  Castle 

Newell 

Pittsburgh 

Ridgway 

Sharon  it 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery.. 

Bedford 

Center 

Northampton. 
Cumberland . . 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill .... 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon.. 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Union 

Clinton 

Delaware    . . . 

Carbon  

Juniata 

SusQuehanna. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 
Philadelphia.. 
Philadelphia.. 

Chester 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . 

Snyder 

Philadelphia  . 
Cumberland . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland... 

Cambria 

Somerset 
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Westmoreland... 

Mercer 

Mercer 
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Elk 

Westmoreland... 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . . 

Warren 

Greene 
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Forthe  State 34.9 


254 
615 
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060 
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364 
467 
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272 
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120 
380 
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560 

50 
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805 
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35.4 
37.2 
37.4 
32.0 
37.8 
36.6 
36.2 
32.8 
37.5 
33.7 
36.4 
33.8 
32.6 
36.8 
31.4 
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38.2 
32.2 
25.7 
35.0 
39.2 
36.2 
32.2 
35.9 
35.8 
38.0 
31.0 
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33.3 
35.3 
34.3 
35.8 
42.2 
33  6 
37.2 


28.5 
31.6 
35.4 
33.9 
39.9 
39.5 
38.9 
38.4 
34.6 
37.2 
34.6 
35.3 
38.9 
37.7 
34.6 
31.4 
32.8 
31.4 
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35.0 
36.2 
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35.4 
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37.2 
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33.9 
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32.8 
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37 

29 
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30.3 
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36.5 
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31.5 
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32.0 
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-2.4 
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-2.8 
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-1.5 
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3.68 
2.77 
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3.45 
3.39 
3.94 
2.59 
2.72 
2.56 
5.31 
3.48 
3.28 
4.17 
2.74 
2.96 
3.34 
3.86 
4.66 
3.79 
3.48 
3.34 
1.94 
3.72 
2.41 
2.09 
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4.55 
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3.26 
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3.36 
3.53 
2.46 
2.92 
3.05 
2.02 
4.01 
4.28 
4.27 
2.78 
4.83 
2.92 
3.12 
2.70 
1.74 
2.82 
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3.34 
2.36 
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3.01 
2.94 
3.02 
3.16 
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2.22 
3.29 
3.43 
3.79 
5.19 
2.52 
2.44 
2.97 
1.32 
2.15 
3.47 
2.28 
3.24 
3.45 
1..57 
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2.36 
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-0.62 
-0.08 
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+0.04 
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-0.46 
-0.27 
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4-0.78 
-0.83 
-0.21 
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0.91 
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0.84 
0.67 
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1.35 
0.85 
1.10 
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0.66 


-0.32 
-0.74 


1.42 
0.52 


-1.34 
4-0.83 
4-0.76 
-0.13 
-0.47 
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4-0.70 
4-0.75 
4-0.75 
-0.42 
4-1.27 
-0.49 


-0.48 
-1.91 
4-0.26 
-0.29 
-0.56 
-0.84 
4-0.11 
4-0.16 

-0.87 
-0.49 
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1.55 
1.24 
0.77 
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1.60 
1.50 
0.91 
1.82 
0.90 
0.76 
0.64 
0.74 
0.79 
0.84 
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1.12 
1.04 
1.13 

1.17 
0.70 


—0.77 


-0.65 
4-0.02 


1.07 
0.40 
0.67 
0.64 


-0.87 
4-0.28 
-0.24 
—0.27 
4-0.32 
-1.28 
4-0.13 
-0.60 


4-1.46 
-0.78 


4-0.06 
-1.79 
-0.88 
4-0.37 
-0.39 
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-0.43 
-1.30 
4-1.43 


-0.26 
-0.48 
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1.30 
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0.42 
1.12 
0.65 

0.87 

2.75 


7.3 
3.3 
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5.9 
5.3 
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6.7 

11.5 
7.3 
5.0 

11.3 
7.6 
8.0 
7.6 

12.6 

10.0 
8.6 

12.0 
7.0 
7.5 
7.0 
6.5 

11.3 

10.5 
3.7 
4.5 
5.5 

11.0 
6.0 
6.8 
9.5 
8.0 
5.5 
7.0 
4.3 


9.0 
7.5 

10.7 
6.3 

10.2 

10.0 
9.9 
9,5 
5.8 

10.0 
8.7 
8.2 

in. 2 
7.2 
5.2 
1.8 
5.4 
8.0 

12.0 
8.8 
3.0 
8.5 

6.0 
4.5 


6.1 
5.2 
8.9 
11.8 


6.0 
3.5 

13.0 
9.0 

10.8 
6.1 

10.1 
5.3 
8.0 
9.2 
5.8 
9.0 
5.7 
1.7 
7.6 
7.5 
3.0 

12.3 

13.5 
3.4 

10.1 
8.0 

5.5 

7.7 


12  12 


ne. 
w. 


nw. 

sw. 


nw. 

sw. 

w. 

n. 

ne. 

se. 


lie. 
w. 
w. 


w. 

sw. 
sw. 
s. 
w. 


nw. 

sw. 


nw. 

ue. 

sw. 

sw. 

nw. 

nw. 

w. 

w. 


sw. 
s. 


s. 
sw. 


sw. 
sw. 


John  A.  Frick. 

F-  E.Eooney. 

H.  G.  Balderston. 

Charles  C.  Lee. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.E.Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

S.  W.Smith. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

T.B.Lloyd. 

Ira  J .  Keath. 

Theo.  Eeichmann. 

Prof.N.  W.  Swayue 

Dr  Henry  Stewart 

Sallie  M.  Johnson. 

Gustav  Holtz. 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Horace  A.  Slieavly. 

Bureau  of  Plant  Industry. 

Supt.  of  Watur  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Prof.  W.  O.  Owens. 

Joseph  Beaver. 

Sun  OU  Co . 

R.  K.  Wintermute. 

W.  H.  Manbeck  Co. 

Silas  J  agger. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

,)ulius  Bernstein. 

Conimaudant,  iSavy  'I'ard. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

John  E.  Beuiier. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

U.  S  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

\V.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

George  W.  Hill. 

Joseph  W.  Belt. 

Miss  Veronica  E,  April. 

Susquelianna  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

U.S.  Engineer. 
John  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co . 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
West  Penn.  Power  Co. 
Ted  R.  Wineman. 

D.  H.  Jones. 

J.  S.  Stevanus. 
Robert  A.Fergus. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.Harmon. 
Robert  Tross . 
U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
.\ss'd  Ga.s  &  Electric  Co. 
Fred  Hoffman. 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
V.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Wm.  W.  Marsteller. 
.\mer.S.&T.  Plate  Co. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 

U.  S.  Weather  Bureau. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 
reports  are  used  in  determining  means  for  the  State.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters,  »,  *>,  *,  etc..  indicate,  respectively.  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  lesa  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

tl  Post-OfiBce  addresses  are  as  follows:  of  Beaver  Dam.  Beaver;  of  Elk  Lick.  Grantsville,  Md:  of  Lycippus,  Greensburg;  of  Neshaminy,  Oakford:  of  Sharon,  Farrell;  o 
Shawmont,  Manayunk;  of  Kane  (near''.  Wilcox. 


Maimi,   1!KvI 


('LIMArOl.OdlC.M,   DATA:    I'llN  NSYIA' AN  I  A   SKC'IMON 
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Dully  Proclpilution  li)r  Miirch,   1984 
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.08 
T. 
.08 

.13 

.19 

".b\ 
".in 

'."36 

T. 

'.'6i 

.05 

T. 

'.'i2 

.10 
.17 

.OS 

.16 
".i)'i 

T. 

■;69 

.04 
'.'65 
'.'i3 

'.'is 
'.'26 

.06 

".ii 

.04 

.08 
.07 

.08 

".i)6 
.25 
.05 
.23 

".'64 
.14 
.05 

'.'i7 

"t.' 

T. 

.12 

.16 

T 

.16 

'!i5 

.95 

.05 

2  74 

Galetou 

W.  Br.  .Susq 

Lower  Del  

'.'i7 
.22 
.03 

.20 

3.47 

Geo  rye  School 

.62 
.87 
.11 

.89 

1.25 

1.03 

.66 

1.11 

.15 

.81 

.70 

1.10 

.10 

.15 

't.' 

1.35 

.92 

'.'76 
.38 
.36 

.... 

2  96 

Gettysburg 

Potomac 

.01 
.08 

".'6i 

'.'35 

3.34 

Girardvilleilll 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

.... 

3.28 

Gordou .  . 

3  86 

Lehigh 

4  65 

Graterford.  .. 

Schuylkill 

Schuylkill 

.11 

.10 

.19 

.07 

.05 

T. 

T. 

.24 

.15 

.18 

.03 

.14 

.11 

".41 
.06 
.16 
.03 
.04 
.28 
.28 
.06 
.23 
.02 

* 

.60 
.26 
.08 
.23 
.58 
.11 
.17 
.46 

.83 

'.'io 

.28 
.21 
.26 

'.'i2 
.27 
.38 

'.'26 

.40 
.30 
.02 
.78 
.60 

'.'06 

".'vo 

.12 

't'.' 

.14 
.12 
.08 

.07 
T. 

.03 
.10 
.02 
.02 
T. 

'.'63 

".m 

T. 

'.'06 

.26 
.20 
.42 
.15 

't.' 

.1(1 
.10 

'i'.' 

.43 

'.'io 

.20 
.07 
.20 
.24 

'.'i7 
.03 

't.' 

■f.' 

.... 

.02 
.22 
.12 
.11 

'i'.' 

'r'.' 

.06 
.02 

.03 
.26 
.08 
.09 

".'64 
.04 

.08 
.04 

... 

3  78 

KambuE'f? 

3  79 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

T. 

.12 

3  48 

".03 
.02 
T. 

"t".' 

T. 

3  34 

Hawlevilll 

I'DPer  Del 

.10 
.06 
T. 

1  94 

HoHisterville 

Upper  Del 

.... 

1  67 

HoltwoodlJ 

Huutiugdon 

Hvndinan 

.12 

.15 

1.04 
.36 
.17 

3  72 

T. 

.20 

T. 

2  41 

Potomac 

.03 

't.' 

.17 

.01 

.70 

't'.' 

.... 

.... 

2  09 

W.  B.Susq 

.... 

2.04 

Lakevillellll 

Lancaster 

.04 

.12 

"!62 

1  13 

Lower  Susq 

Lehigh 

.... 

T. 

.06 

■.'65 
.06 
T. 
.02 
T. 

'.'is 

'."io 

T. 

r. 

T. 

'!6i 

T. 
T. 

.05 

"t".' 

.11 

't'.' 

.07 
.15 

.06 
.10 
.11 
.12 
.02 

1.30 

4.65 

Lansfordllll. 

.07 

2  15 

N.  Br.  Susq 

.05 

.05 
T. 

.... 

.30 

1.10 

.88 

.88 

2.70 

2  50 

Lebanon 

LOAver    Susq. 

.35 

.06 
.28 

3  19 

LewisbursT 

W.  Br.  Susq. 

3  46 

W.  Br.  Susq 

.02 

T. 
T. 

3  26 

' 

3  93 

Matamorastlll 

Upper  Del 

.08 
.20 

.34 
.19 
.06 

.09 
.10 

'.'64 

.... 

.08 
.71 
.43 

2  03 

Lehigh 

T. 

1.42 
.52 

3  87 

MilHin 

2  14 

N    Br  Susq 

N.  Br.  Susq     . 

.18 
.06 
.86 
.10 

■.'26 
.06 
.04 
.09 
.20 
.18 
.21 
.22 
.06 

1.07 
.12 
.23 
.25 

.10 
.17 
.50 
.08 

.10 
.30 
.11 
.30 

.43 

.05 

.18 

'.'i7 

T. 
T. 

* 

'.SO 

".•ii 

T. 

.22 
.20 
.40 
.12 
.23 

'.'is 

.06 
.36 
.06 
.09 
.16 
.20 
.48 

'.'63 
.05 
.14 

.'63 

'.'33 
.30 

.36 
.36 

.85 

.08 
T. 

.12 
.20 
.08 
.32 

.03 

T 

.03 

.16 
.10 

'.'is 

.18 

'.'65 

'.'38 
.25 

'.'35 
.09 
.15 
.20 
.18 
T. 
.06 

.19 

.32 

.16 

.04 

.02 

.11 

T. 

.26 

.08 

.25 
.06 
.07 
.11 

.17 
.30 

'  .''26 
.11 
.25 
.32 
.16 
.31 
.10 

.10 
.06 
T. 

.29 

.06 
..SO 
T. 
.06 

.05 

'.'62 

"t".' 

'.'63 

"."63 
'.'65 

■••■ 

.16 

'.04 
.22 

't.' 

.03 
.14 

.33 
.03 
.05 

'.'i7 
.17 
.10 

* 

.06 
.20 
.21 
.15 
.11 
.08 

.13 

".si) 

.08 
.30 
.02 
.14 
.11 
.05 

'.'io 

'.'67 
"!i6 

";i7 

.16 
.13 

.11 

'.'06 
.05 

.33 
T. 
.05 

".'6i 

.01 

'.'6i 

.04 
.15 

.94 
.15 
.45 
.22 

1.30 
.10 
.50 
.15 
.35 
T. 
.01 

".iy2 

.50 
1.04 
.12 
.16 
.14 

.78 
1.63 
.37 
.73 
.42 
.02 
.18 
1.20 
.64 
.20 
.02 
.47 
.70 
.84 

.03 
.04 

".'io 

.09 
.07 
.17 
.15 
.29 

.10 
.30 
.46 
.36 

.47 

'.'36 
1.55 

1.27 

3.21 

Mount  Pocono 

Muncy  Valley 

Neshaminy  illl 

New  Park 

Upper  Del 

W    Br   Susq 

.20 

T. 

2.19 
3  36 

Xjower  Del 

.03 
.06 

.07 

T. 
.02 

3  53 

Lower  Susq 

Juniata 

'.'io 

.05 

T. 

.18 

.17 

.27 

.66 

.14 

.02 

.05 

.40 

.64 

.06 
.50 
.07 
.19 
.30 
.90 
.40 
.24 
.30 
..S9 
.26 
.51 

".ki 

T. 
.30 

'f.' 

4  63 

Newportllll 

'.'io 

.19 
'!i3 

'.'49 
'.'63 

't.' 
't.' 

''i'.' 
T.' 

.90 
.07 
.92 
.29 
.66 
.38 
.62 
1.30 
.42 

T. 

2  23 

PalmertonI 

Paupackllll 

.04 

'i'.' 

".i)4 
.04 

'.'63 
T. 

1.24 

2.46 

Upper  Del 

.05 

2.02 

Philadelphia***.. 

Lower  Del 

...do 

....do 

Lower  Del 

Schuylkill 

T. 

tV 

.09 
T. 

".23 

T. 

T. 

't.' 

.03 
T. 

.35 

.37 

T. 

.29 

.27 

.15 

.14 

.40 

.12 

.25 

.36 
.08 
.41 
.16 
.10 
.22 
.31 
.12 
.13 

'!i5 

.01 
.02 

'.'6i 
'.'is 

T. 

T. 

[os 

.05 
.01 
.01 

't'.' 

.09 
.10 

'.'io 

']28 
.17 
T. 
.16 
.06 

.10 
.05 
.10 
.10 
.13 
.05 

.77 

.80 

T. 

.67 

.80 

1.04 
.86 

1.45 
.96 
.87 

1.50 

i!24 
.91 

1.10 
.56 
.76 

1.05 
.39 

2.92 

Philadelphia-Gtn.. 
Phila.  Navy  Vard  III! 
Phila-P'nt  Breeze. t 
Phoenix  ville 

'.'62 



3.05 
2.02 
2.88 
4.01 

3.72 

Pleasant  Mount. . . 

3  84 

.11 

'!68 
'.'ii 

T. 
')'. 
.01 

'.'6i 

't" 
.02 

.04 

't'.' 

.04 

.16 
.20 
.20 

.19 



"t." 

T. 

.02 
";63 

T. 
.05 

't'.' 
"f." 

.03 
.02 

';62 

T. 

't  " 
.02 

't.' 

'.'i4 

T. 

T. 

.04 

.10 

.16 

T. 

.13 

.07 

.12 

.02 

.16 

T. 

.61 
1.60 

.28 
.23 

3.01 

Poits  ville 

Schuylkill 

3.07 

Quakertowii 

Reading"* 

Ronovo  l[  II 

Lower  Del 

PchuTlldll 

W.  Br.  Susq 

... 

.12 

4.28 

4  27 

.55 

3.89 

.03....I 

3.79 

Soranton*** 

Selinsgrove 

Shawmont 

Shippenshurg 

Snow  Hilltt 

State  College 

Stroudsburgllll 

....do 

... 

.03 

.07 
.27 
.14 
.21 

.12 

1.82 

.51 

.54 

2.78 

4.83 

Schuylkill 

'.'6i 

.20 
.21 
.22 
.16 
.14 
.05 
.02 

2.92 
3.12 

3.26 

\V   Br  Susq 

.02 

T. 

.06 

't.' 

't.' 

T. 

.26 

T. 

T. 

'.'63 
.11 
T 

T. 

T. 

T 

".6e 
.22 

T 

't'.' 

.18 
.23 
.09 
.08 

'iii 

.22 

'.'09 
.08 
.12 

.04 
'.'69 

".its 

.04 

'.'i4 

.03 

.09 
.74 
1.05 
.17 
.30 

.96 
.76 

1.00 
.93 

1.04 
.99 
.90 

1.20 
.30 

2.70 

.06 

T 

1  74 

Lower  Susq 

X    Br    Susq 

'.'io 

.20 
T. 

T 
.06 

.37 
.14 

.... 

'.'69 
.12 

't" 

.12 

".'i2 

T. 
T. 

2.46 

Towanda 

Wnikprt 

T 

T. 
.15 

.10 

.07 

'  .'6,5 
.12 
.02 
.30 
.13 

.79 
.80 
.45 

.95 
.02 

2.82 

2., 39 

Wellsboro 

W.  Br.  Susq 

.28 

'.'so 

'.'45 

'[is 

.26 
.60 
T. 

.04 

.02 

.05 

.10 
T. 

'.'18 
.38 
.03 
.32 
.29 

'.'30 
.18 
.08 
T 

".ii 
't" 

.11 
.20 

't.' 

'.'15 
.30 

.25 

.40 
.32 

.28 

T. 

".in 

.12 
.15 

'.'69 
.06 

".13 

'.'69 
.04 
T. 

'iOQ 

.16 

'i'"." 

'f.' 
.01 

T 

't.' 

T. 

"!6i 

.... 

2.78 

Westchester 

Westgrovellll 

Wilkes-Barrellll 

Williamsportllil 

Lower  Del 

...do 

N.  Br.  Susq.   . 

'.'27 

.22 
.21 
.24 
.18 
.14 
.14 
.15 
.18 
.08 

't.' 

.01 
.01 

't.' 

't.' 

3.34 

.10 

.... 

2  97 

T. 

.01 
.40 

't'.' 

't'.' 

T. 

.03 

T. 

't'.' 

1.96 

W    Br  Susq 

2.. 36 

Snsouehanna 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

.i3:::.| 

.15. ...1 

.74 
1.13 

2.90 

York          

3.. 32 

YorkHavenlllJ 

Zions  ville..  (near). 
Trenton.  N.J***.... 

.09 
.17 
.OS 

.... 

1.99 

.75 
.96 

4.31 

Lower  Del 

T. 

.07 

.... 

.... 

2.92 

Continued  on  page  14. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


March,  1934 


Daily  Precipitation  for  March,  1934-Coiitiim6d  from  page  13 


Stations 


Ohio  Drainage 

Beaver  Damllll.... 
Beaver  Fallsll  II  . . . 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairtont 

Claysville 

ClymerU.... 

Confluencellll 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Donorallll 

Ebensburg 

Elk  Lick 

Franklinllll 

Greensboro 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City •■■ 

Herrslsl.  Damllll. 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  tt.-. 

Kregarllll..... 

Lake  Lynn  nil 

Linesvillellll 

Lock  No  2II1I 

Lock  No.  4  nil 

LockNo.6tt.|lli..-. 
Lyclppus 

McKeesportllll 

Meadville 

Mosgrove 

Mount  Lebanon. . . 

Natronall  11 

New  Castlellll 

Newell 

Parkers  LandingllH 

Pennlinelllltt 

Pittsburgh*"..  .... 

Punxsutawneyll  II . , 

Ridgway 

Saltsburgllll: 

Sharonllll 

Smethport 

Somerset 

Sprlngdalellll 

Uniontown 

Unity  Reservoirtt 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll... 

Lake  Drainage. 

Erie*'-' 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


Ohio 

Beaver 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela. 
Ohio 


Conemaugh 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh.  ... 
Monongahela.. 
Conemaugh.  .. . 
Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  . 

Beaver 

....do 

Ohio 

Monongahela... 
Conemaugh 


Allegheny 

Youghiogheny . . 
Monongahela.. . 

Beaver 

Ohio 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela . . 

Allegheny 

...do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

....do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela.. . 
Youghiogheny . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela... 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie. 


.65 


.29  .25 
.34  .21 
.54    .18 


.22 


.05 


.04 


,35    .32 
.05    .19 


14    .26 


.06 


.12 
.02 

.26 
.17 
.27 
.10 
.27 
.21 
.05 
.13 

.20 

.24 
.17 
.21 
.24 
.19 
T 

.15 
.24 
.30 
.04 
.19 
.28 
.03 
.65 

.15 
.02 
.04 
.22 
.22 
.12 
.08 
.13 

.21 
.19 
.20 

'.'36 

!24 
.32 


.01 


T. 


.03 


.02 


.07 


.08 


.30 


.03 
T 
.05 
.06 
.12 
T 

02    .03 
26    .02 


.02 


T. 


.09 


16     17 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


10    .20 


.02 


.05 


.20 


.07 


T. 


.07    .09 


.02 


.01 


.04 


.18 


T. 


.43 


.02 


T. 


T. 


.17 


.04 


T. 


.02 


T. 


T. 


.03 


.20 


.82 
.17 
.82 
.24 
.43 
.36 
.21 
.51 

1.12 
.66 
.12 
.49 
.47 
.20 
.45 

1.30 

.59 
.40 
.54 
71 
41 
1.05 
.61 
.40 

.78 
.53 
.58 
.50 
.02 
.83 
.64 
.51 

.34 

.83 
.86 
.42 
1.12 
65 
15 
20 


.58 


.30 


.75 


.10 


2.48 
2.15 
2.59 

'2!97 
2.02 
2.68 

3.10 
2.99 
3.36 

'3!6i 
2.31 
2.94 
3.02 

3.16 
3.37 
3.39 
2.22 
3.29 
2.34 
1.63 
3.43 

3.79 
3.52 
3.49 
2.34 
2.21 
2.59 
2.19 
5.19 

1.68 
2.52 
2.49 
2.44 
2.43 
2.97 
1.32 
3.35 

2.65 
2.15 
2.89 
3.47 
2.04 
2.28 
3.55 
3.24 

2.57 
3.45 
3.35 
1.57 
4.56 
3.37 
2.93 
2.44 


2.36 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
t    wr.tfr!n  "•  ^eular  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midmght.        *  Included  m  next  measurement. 

IM  pJecSation  meas^^in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  f  trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete 
or  mi  s^rlTany  amount  inconsistent.      K  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  Clymer.  Indiana:  of  Pennlme.  Lmesvlle:  of  Snow  Hni. 
Inlmx^k-  of  Uniy  Reservoir.  Greensburg:  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Kane.  Wilcox:  of  Lock  No.  5,  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 
{ reduced  to  sea  level ) 


Stations 


Erie 

Harrisburg 

Philadelphia  — 

Pittsburgh 

Reading 

Scranton 


30.14 
30.17 
30.19 
30.16 
30.17 
30.16 


30.57 
30.73 
30.76 
30.61 
30.75 
30.73 


29.56 
29.57 
29.58 
29.60 
29.55 
29.53 


1  Wind 


si 

So 

OJ  o 


2t? 


gsi 


14.2 
7.9 
13.9 
11.0 
U.4 
7.4 


sw. 
sw. 
sw. 
w. 


Relative 
humidity 


75 

69 

67 

56 

68 

58 

74 

68 

70 

57 

81 

62 

*  For  any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


a 

1 

la 

"m 

"» 

^» 

o3 

s 

1 

eS 

o 

S 

S 

Q 

ij 

Q 

Port  Jervis  — 
Phillipsburg. . 
Mauch  Chunk 
Wilkes-Barre. 
Williamsport. 
Harrisburg . . . 
Greensboro . . . 
West  Newton . 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Beaver  Dam.. 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna . . 
Susquehanna.. 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.5 

5.9 

7 

2.6 

26 

4.2 

16.0 

6 

1.9 

25 

2.7 

3.7 

29 

2.2 

25 

7.6 

18.0 

6 

2.2 

1 

3.6 

7.8 

6 

0.8 

2 

5.9 

11.9 

6 

3.9 

2 

15.9 

30.3 

4 

11.4 

1 

3.5 

19.6 

4 

1.4 

26 

16.6 

27.1 

4 

11,2 

1 

14.5 

25.8 

4 

10.2 

1 

12.6 

28.9 

6 

4.3 

1 

18 
22 
17 
20 
20 
17 
30 
20 
30 
25 
30 


Maiuu,  IDIM 


CLIMATOlAHilCAI-   DAI'A:    I'llN  NS\' L\' A  N I A   SKCTION. 


If) 


Ouily  T«mperatureii  for  March,  1934 


SUtlons 


Allentown }  Maxlinum. 

(  Miuliiuiiu.. 
Altooua >  Miiximiun  . 

}  iMiuiuiuui.. 
HoiUonl j  Mrtxlmum.. 

I  Mini  mum. . 
Bellofonto I  Miixiinum.. 

\  Miiiinium.. 
Brookvillo t  Maximum  . 

}  Minimum.. 
HuMor j  Maximum  . 

(  Minimum.. 
Carlisle }  Maximum  . 

(  .Minimum.. 
Uatawissa j  Maximum  . 

(  .Minimum.. 
Chambersburg \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
CUambersviUe (  Maximum.. 

1  Minimum... 
Claysville j  Maximum  . 

(  Minimum.. 
Clearfield )  .Maximum. 

(  Minimum  .. 
Coatosville (Maximum. 

(  Minimum.. 
Corry j  Maximum . 

'  Minimum.. 
Coudersport j  Maximum.. 

(  Minimum. . 
Gmporium j  Maximum  . 

(  Minimum.. 
Krie j  Maximum  . 

I  Minimum.. 
Franklin j  Maximum  . 

I  Minimum.. 
Freeland j  Maximum  . 

(  Minimum.., 
Gettysburg j  Maximum  . 

I  Minimum.. 
Qreensburg (  Maximum.. 

(  Miuimum.. 
Grove  City j  Maximum  . 

;  Minimum.. 
Hamburg \  Maximum  . 

(  Minimum.. 
Harrisburg (  Maximum  . 

(  Minimum  . , 
Hawley j  Maximum  . 

(  Miuimum.. 
Huntingdon I  Maximum  . 

(  Minimum . . 
Johnstown j  Maximum  . . 

I  Minimum.. , 
Lancaster    j  Maximum  . , 

}  Minimum . . , 
LawrenceviUe j  Maximum  . , 

I  Minimum . , , 
Lebanon j  Maximum... 

)  Minimum.. , 
Marcus  Hook /Maximum... 

1  Minimum.... 
Mifflin S  Maximum  . . 

(  Minimum... 
Montrose j  Maximum  . . 

(  Minimum . . . 
Muncy  Valley j  Maximum  . . 

(  Minimum.. . 
Pliilftdelphia j  Maximum  . . 

(  Minimum.. . 
Pittsburgh j  Maximum  , . 

(  Minimum . . . 
Quakertown (  Maximum  . . 

'  Minimum.. . 
Reading S  Maximum  . . 

I  Minimum., . 
Ridgway (  Maximum  . . 

(  Minimum. . . 
Scranton (  Maximum  . . 

(  Minimum.. . 
Selinsgrove j  Maximum  . . 

(  Minimum.. . 
Somerset j  Maximum  . . 

(  Minimum . . . 
State  College (  Maximum  . . 

(  Minimum.. . 
Stroudsburg /Maximum... 

(  Minimum . . . 
Towanda (  Maximum  . . 

(  Minimum.. . 
Uniontown (  liaximum... 

'  Minimum.. . 
Vandorgrift j  Maximum.  . 

(  Minimum . . . 
Warren (  Maximum  . . 

'  Minimum. . . 
Waynesburg j  Maximum,.. 

I  Minimum..  . 
Wellsboro j  Maximum . . 

'  Minimum . . . 
Wilhamsport j  Maximum... 

'i  INiinimuin... 
Williamstown f  Maximum... 

I  Minimum... 
York j  Maximum... 

(  Minimum  . . 


40 
-6 

87 
-1 

43 
-8 

36 
-18 

32 
-12 


49     62  61 

22     36  87 

68  6<J 

40 


36 

-3 
33 
20 
3!) 
17 
35 

0 

38 

12 

19 

-13 

37 

11 

39 

-3 

41 

-12 

42 

5 
37 
-14 
43 
-1 
43 

5 
45 

0 
40 

6 
40 

5 
45 

0 
32 
-1 
44 
11 
43 

0 


87  32 

82  29 

37  86 

26  28 

8H  37 


10     11 


12     IS 


80 


28 
19 
25 

U 
28 
12 
23 

3 

27     84 
-8-11 


14     16 


33 

-11 

34 

18 
34 
14 
32 

4 
35 
13 
47 
-13 
32 

7 
35 
-6 
31 

0 
35 

4 
35 

1 
37 
-8 
35 
13 
35 
10 
30 

0 
34 
10 
.32 
-18 
37 
-2 
33 

7 
39 

1 


17     18 


67     66 

26 

65 


58     89 
12 


20    31 


22 


38 


24 


2S 


26 


27 


28 


23     33 


29 


80 


81 


MeaD 


44.2 
28.0 
46.9 
28.9 
61.0 
28.8 
44.0 
20.0 
46.9 
14.4 


55     61 


55     65 
32     22 


49.1 
24.0 
48.6 
23.9 
49.4 
26.6 
48.4 
21.8 
60.7 
28.8 
47.3 
20,1 
47,7 
25,0 
42,3 
18.4 


44.8 
20.3 
38.2 
23.3 
42,9 
15,6 
42,7 
20.1 
49,8 
26.6 
49.0 
24,9 
43,1 
24,4 
46.2 
23.9 
45.5 
26.9 
45,5 
18,9 
49.0 
22,6 
49.5 
25.7 
52.0 
23.6 
47,1 
19,5 
46.4 
24-2 
53.1 
31.3 
51.0 
23.3 


44.4 
18,8 
48.4 
31,4 
46.5 
26.5 
46,2 
23,1 
46,8 
27,7 
44,8 
14,6 
44,6 
24,5 
47,7 
22,9 
45,5 
19.1 
46.2 
23.0 
44,2 
18,7 
44,7 
21.0 
49,9 
26.0 
47,3 
22,8 
41.7 
22,4 
51.4 
24.5 
45,0 
17,8 
46.3 
23,8 
47.9 
24,6 
50.9 
24,9 
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GENERAL  SUMMARY. 

The  month  averaKed  wiy  close  to  tlic  April  normal  in  tem- 
perature, with  no  unusual  extremes.  Frosts  or  freezing  tem- 
peratures continued  until  near  the  close  of  the  month,  with  low- 
est readings  for  the  month  occurring  on  the  28th  at  many  sta- 
tions, particularly  in  western  sections.  Due  to  the  muddy  con- 
dition of  the  fields  as  a  result  of  the  frequent  rains  of  March  and 
early  April  seeding  was  delayed  about  two  weeks  and  vegetation 
had  not  advanced  enough  to  be  seriously  damaged  by  the  late 
frosts.  The  first  ten  days  of  the  month  were  warm  over  most 
parts  of  the  State,  with  the  monthly  maximum  occurring  at 
many  places  in  southeastern  Pennsylvania  on  the  2d.  The  last 
two-thirds  of  the  month  averaged  well  below  the  normal  until  the 
last  two  days,  when  temperatures  rose  to  above  normal  over  the 
western  half  of  the  State.  Precipitation  averaged  about  90  per- 
cent of  the  normal,  and  was  mostly  in  the  form  of  rain,  as  the 
total  snowfall  was  about  one-fourth  of  the  April  normal,  and 
fell  chiefly  in  elevated  places  in  the  southwestern  sections  and 
over  a  few  of  the  northwestern  counties.  No  unusually  heavy 
falls  were  reported.  The  precipitation  was  rather  evenly  dis- 
tributed throughout  the  month  with  no  extended  periods  of 
excessive  dryness  over  any  particular  region.  The  greatest 
monthly  amounts  were  reported  generally  from  the  region  east 
of  the  AUeghanies  and  from  scattered  stations  in  the  extreme 
southwestern  portion  of  the  State,  while  the  least  precipitation 
fell  in  the  mountainous  regions  and  also  over  the  northwest- 
ern counties.  The  severe  winter  weather  did  great  damage  to 
many  varieties  of  fruit  trees,  especially  peaches,  apples  and 
pears,  and  no  great  improvement  occurred  during  April.  Due 
to  the  cool  nights  of  late  April  the  ground  was  too  cold  for  good 
germination  and  only  the  hardier  grasses  and  winter  grains  were 
making  a  fair  growth.  At  the  end  of  the  month  oats  seeding 
was  in  progress  quite  generally  and  a  few  early  varieties  of  pota- 
toes had  been  planted,  but  farm  work  on  the  whole  was  about 
two  weeks  late,  and  most  farmers  were  waiting  for  warmer 
weather.  No  flood  stages  were  reported  in  the  rivers  of  the 
State,  and  no  unusually  destructive  storms  occurred  during  the 
month.  F.  H.  A. 

TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  91  stations,  was  48.9°,  which  is  0.2°  above  the  April  nor- 
mal.    The  highest  monthly  mean  was  54.8°,  at  Marcus  Hook, 


and  the  lowest  was  iV.).!",  at  (Jouldsboro.  lOxtreunH  for  lUc. 
month  ranged  from  a  maximum  of  86°  at  Ridgway  on  the  80th, 
to  a  minimum  of  14°  at  Kane  on  the  28th.  The  greatest  daily 
range  in  temperature  was  51°  at  Ridgway  on  the  10th  and  30th, 
and  at  Somerset  on  the  3d. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
the.otj^ervations  taken  at  146  stations,  was  3.06  inches,  which 
amount  is  0.38  inch  less  than  the  normal  for  the  month.  The 
greatest  monthly  amount  was  5.52  inches  at  Hamburg,  while  the 
least,  1.14  inches,  was  reported  at  Lawrenceville.  The  greatest 
amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  2.50  inches  at 
Waynesburg  on  the  4th. 

Snowfall  for  the  State  averaged  0.6  inch,  which  is  1.7  inches 
less  than  the  normal.  The  greatest  monthly  snowfall  was  8.3 
inches  at  Warren,  which  place  also  reported  the  greatest  fall  for 
24  hours,  which  was  3.2  inches  on  the  12th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  APRIL 


Year 


Temperature 


18S8. 
1889., 
1890., 
1891.. 
189'2., 
1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896,. 
1897.. 
1898.. 
1899.. 

1900.. 
1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 
1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 


1912., 
1913. 
1914. 
1915., 
1916., 
1917., 
1918., 
1919., 
1920., 
1921.. 
1922., 
1923.. 

1924.. 
1925.. 
1926. . 
1927.. 
1928.. 
1929.. 
1930.. 
1931.. 
1932.. 
1933.. 
1934., 


47.2 
49.7 
48.6 
49.8 
46.9 
47.7 
48.0 
49.2 
53,0 
49.0 
45.6 
50.2 

49.2 
47.2 
48.0 
48.8 
44.7 
48.4 
50.0 
43.6 
49.8 
48.5 
52.6 
46.2 

50.2 
50.6 
47.3 
53.9 

48.0 
48.5 
48.2 
48.5 
46.0 
55.3 
60.1 
48.3 

46.5 
51.3 
44.9 
47.7 
46,0 
51.4 
48.2 
48.4 
47.0 
50.9 
48.9 


Period 48.7 


-1.5 
+1.0 
-0.1 
+1.1 
-1.8 
-1.0 
-0.7 
+0.5 
+4.3 
+0.3 
-3.1 
+1.5 

+0.5 
-1.6 
-0.7 
+0.1 
-4.0 
-0.3 
+  1.3 
-5.1 
+1.1 
-0.2 
+3.9 
-2.5 

+1.5 
+1.9 
-1.4 
+5.2 
-0.7 
-0.2 
-0.5 
-0.2 
-2.7 
+6.6 
+  1.4 
-0.4 

-2.2 

+2.6 
-3.8 
-1.0 
-2.7 
+2.7 
-0.5 
-0.3 
-1.7 
+2.2 
+0.2 


13 
6 

18 
17 
5 
15 
16 
14 
12 
6 
8 
10 
11 
-5 


Precipitation 


2.52 
4.50 
3.46 
2.08 
2.04 
4.74 
3.62 
3.76 
1.75 
3.30 
2.93 
1.76 

1.57 
5.41 
3.56 
3.53 
3.45 
2.84 
3.13 
2.64 
3.51 
5.39 
5.07 
3.79 

4.39 
3.82 
4.66 
1.92 
3.65 
2.08 
4.53 
2.70 
4.39 
3.11 
3.17 
2.94 

4.15 
2.32 
2.03 
3.52 
5.50 
6.12 
2.71 
3.33 
1.71 
4.49 
3.06 


5     3.44 


-0.92 
+  1.06 
+0.02 
-1.36 
-1.40 
+1.30 
+0.18 
+0.32 
-1.69 
-0.14 
-0.51 
-1.68 

-1.87 
+1.97 
+0.12 
+0.09 
+0.01 
-0.60 
-0.31 
-0.80 
+0.07 
+1.95 
+1.63 
+0.35 

+0.95 
+0.38 
+  1.22 
-1.52 
+0.21 
-1.36 
+  1.09 
-0.74 
+0.95 
-0.33 
-0.27 
-0.50 

+0.71 
-1.12 
-1.41 
+0.08 
+2.06 
+2.68 
-0.73 
-0.11 
-1.73 
+1.05 
-0.38 


tJ  >. 

>> 

«.a 

S3 

2| 

3s 

5       5 


go 

■<CQ 


4.23 
8.15 
5.50 
3.54 
4.43 
6.91 
10.00 
7.09 
3.39 
4.63 
6.34 
3.25 

2.80 
9.18 
7.14 
4.93 
6.42 
4.74 
6.96 
4.42 
6.31 
8.42 
8.50 
5.85 

7.31 
9.28 
7.60 
4.41 
7.40 
4.89 
8.83 
4.76 
11.34 
5.06 
6.10 
5.89 

7.52 
4.89 
4.35 
5.59 
9.82 
8.94 
4.43 
6.93 
3.73 
6.20 
6.62 


0.99 
2.09 
1.75 
1.12 
0.61 
2.95 
1.69 
0.79 
0.20 
1.20 
1.36 
0.70 

0.60 
1.46 
1.34 
2.16 
1.34 
1.39 
0.76 
1.02 
1.85 
2.67 
2.21 
1.66 

2.41 
1.46 
1.90 
0.46 
1.65 
0.41 
1.84 
0.99 
2.44 
1.12 
1.28 
1.00 

1.77 
0.93 
0.85 
1.65 
2.11 
3.31 
0.66 
1.00 
0.58 
2.19 
1.14 


1.3 
0.9 
0.4 
1.2 
1.1 
0.6 
14.7 
0.2 
0.9 
0.3 
2.5 
0.5 

0.9 
4.9 
3.0 
T. 
1.0 
2.8 
0.6 
4.0 
1.0 
2.6 
0.6 
4.4 

1.6 
0.2 
1.1 
1.6 
5.6 
2.6 
10.8 
1.2 
3.0 
0.8 
0.4 
1.9 

7.4 
0.5 
0.9 
1.0 
6.5 
1.1 
1.1 
2.3 
1.2 
0.5 
0.6 


No.  of  days 


o  " 

a  <D 
Z  o 


11.34     0.20       2.3     11     11 


Oh  u 


10 


8     11 


W.  B.  0.  Philadelphia.6-26.84-1050 


17 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


April,  1934  i 


Atlantic  Drainage. 

Allentown 

Altoona..  

Ardmore 

Bedford 

Bellefonte 

Bethlehem 

Carlisle 

Uatawissa 

Center  Hall 

Chambersburg 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporiuan 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

liettygbvirg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

LiawrencevlUe 

Lebanon 

Lewisburg 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mifflin 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muucy  Valley..  •••• 

Neshaminy  FallsU.. 

Palmerton 

Philadelphia 

Philadelphia-Gtn . . . . 

Phila.Navy  Yard... 

Phoenixville 

Quakertown 

Reading 

Scranton 

Selinsgrove 

Shawmontu 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

rowanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

Vork 

Ohio  Dramaae. 

Beaver  Damtt 

Brookville 

Butler — 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Ebensburg 

ElkLicktt 

Franklin 

Greenshurg 

Greenville 

Grove  City 

Johnstown 

Kane  (near)  tt 

Lycippus  U 

Meadville 

Mount  Lebanon — 

New  Castle 

Newell 

Pittsburgh 

Ridgway 

Sharon  U 

Somerset 

Dniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainaae. 
Erie 


Olimatologrical  Data  for  April,  1934 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


B 
ii  * 

0)  S 


Lehigh 

Blair 

Montgomery... 

Bedford 

Center 

Northampton.. 
Cumberland... 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne ■ 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon.. 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Union 

Clinton 

Delaware    . . . 

Carbon  

Juniata 

Susquehanna. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 

Philadelphia.. 

Philadelphia.. 

Chester 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . 

Snyder 

Philadelphia., 

Cumberland . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming  — 

Dauphin 

York 


254     22 


Beaver 

,Ie£ferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland... 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland... 

Mercer 

Mercer 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland... 

Warren 

Greene 


1,615 
350 
1,060 
1,050 
364 
467 
520 
1,272 
580 
1,120 
380 
560 
1.050 
380 
1,970 
190 
553 
840 
1,875 
535 
600 
361 
900 
200 
650 
977 
1,637 
255 
1,000 
4«9 
450 
560 
50 
600 
445 
1,658 
1, 720 
1,045 
60 
898 
114 
113 
12 
100 
496 
514 
805 
455 
51 
660 
1,217 
500 
754 
1,419 
4,% 
521 
1,275 
400 

700 
1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1,430 
1,765 
1,172 
2,000 
2,680 

957 
1,150 

950 
1,256 
1,184 
2, 020 
1,420 
1,080 
1,200 

808 

800 

842 
1.350 

940 
2.190 
1,100 

825 
1,180 
1,035 


Erie. 


FortheState •■••  ■'^•^ 


48.2 

48.2 

51.2 

61.4 

43.6 

51.8 

62.1 

51.3 

46.5 

51.8 

47.0 

50.5 

48.5 

46.8 

51.5 

45.0 

49.8 

62.4 

45.9 

39.1 

49.0 

52.6 

50.8 

45.8 

50.9 

49.4 

53.0 

44.6 

51.4 

48.2 

50.1 

50.4 

50.4 

54.8 

46.8 

51.4 

45.4i> 

40.7 

46.4 

49.0 

48.5 

53.2 

53.0 

52.8 

52.2 

48.4 

50.8 

48.3 

50.2 

52.0 

51.7 

48.6 

46.7 

47.1 

45.6 

50.6 

50.5 

49.5 

52.0 

51.0 
45.1 
47.6 
48.8 
50.1 
51.8 
44.6 


-0.3 
+0.2 
+0.5 


-4.2 
+0.3 

0.0 
+0.9 
-1.7 
+  1.7 
-0.9 
-0.1 
-0.6 
+0.1 
+  1.5 
-0.7 
-0.4 
+  1.7 
-1.8 
-2.3 
-0.7 

0.0 
-0.1 
+0.2 
-0.7 
-0.2 
+2.3 


+2.3 
+2.3 
-0.3 
+1.0 
+0.1 


-1.8 
+  1.4 
+  1.4 
-1.8 
-1.2 
-0.3 


+  1.1 


714     62 


50.9 
47.0 
44.6 
45.2 
50.6 
?48.2 
"47.4 
'50.2 
43.2 
50.6 
47.3 
49.1 
47.0 
48.9 
60,4 
46.2 


+  1.4 
+0.6 
-0.1 
+0.5 
+0.2 
+0.6 
-0.2 

+i;i 

-1.7 
+0.7 
+1.0 
+0.8 
1-1.6 
-0.5 
+1.1 

+  1.1 

0.0 

-0.fi 

-0.9 


+1.0 
-0.1 


45.6 
52.1 
49.2 
44.2 
51.8 

45.0 


+  1.4 

+2.0 
-1.3 
—0.9 
+0.1 
+1.6 
-0.2 
+0.4 

+6'.  9 
+2.0 


75 

75 

81 

79 

73 

78 

80 

79 

70 

79 

78 

78 

78 

76 

79 

72 

78 

78 

70 

66 

77 

80 

76 

75 

75 

77 

82 

75 

81 

77 

78 

77 

79 

77 

68 

78 

72*' 

75 

73 

80 

78 

79 

80 

80 

81 

76 

78 

76 

75 

79 

77 

75 

76 

75 

76 

77 

75 

75 

81 

79 
77 
76 
79 
84 
82 
75 


•O  0) 

"  a 


Precipitation,  in  inches 


a 

o_ 
ii  s 


II 


No.  of  days 


■so 

Bo 


-1.7 
-2.5 
-0.8 
+0.2 


-0.8 
+0.9 
-1.8 
-0.6 


-0.1 
+0.2 


2 
10 
24 
10 
10 
24 
24 
24 

2 
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The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  comple 

"''""rf^n:e^lr- "^TtcTudLarr:^^^^^  l,  2,  S,  L".:'Smirgtl  the  record,    S^^£  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  mel^d  snow 

ttPoTie  addresses  arl'^foC;    J^aTer  Dam.  Beaver:  of  Elk  Lick.  Grantsville,  Md:  of  Lycippus,  Greensburg:  of  Neshaminy.  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  ■ 
Shawmont,  Manayunk;  of  Kane  (nearV  Wilcox. 
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Kyndman 

.09 

T. 
.01 
.15 
.01 

't.' 

T. 

.02 
'I'. 

'.'64 
T. 
.06 
T. 
.10 

.07 
.03 

'.'io 

.03 
.07 
.11 

* 

'  .'63 
.11 
.60 
.14 

1.20 
.04 
.05 

2.71 

i!42 

■.■62 

'.'37 
'^44 

".a 

.31 
T. 

't'.' 

i!23 

■!62 
i'.' 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

2.05 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh 

.32 
.89 
.10 

« 
.10 

't.' 

1.72 

'.'69 

2.88 

Lakevilleilll 

Lancaster 

3  20 

« 

.07 

'f.' 

.42 

'.'46 
1.20 

.88 
.90 
.75 

'.'82 
.68 

'."gi 

1.00 
.85 
.81 

.73 
.07 
.55 

'.'62 
.74 

'[68 

.24 

1.65 

.17 

't'.' 

.01 

'.'28 
'.'06 

.06 
■.'64 

.... 

.... 

•••• 

3.98 

Laiisfordllll  

5.23 

Lawi-euceTille 

Lebanon 

N.  Br.  Susq 

Lo\\'er   Susq.. 

1.14 
3.34 

Lewisbvu"g 

W.  Br.  Susq 

W.  15r.  Susq 

Lower  Del 

Upper  Del 

Lehigh 

.05 
.19 

'.'76 
.34 

.12 

'.'io 

2.89 

Lock  Haven.   

3.66 
4.66 

Matamoraslill 

't.' 

•••• 

■.'75 

5.27 
3.87 

viitflin 

.runiata 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

1.93 

T. 
.15 

'.'36 

T. 

't.' 

.05 

'!i6 

. .. . 

.. . . 

.. . . 

3.10 

Morris  Kun 

.04 

2.34 
4.11 

Muncy  Valley 

^eshaminy  nil 

Vew  Park 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq  . 

.72 
.03 

'i'.' 

.08 
07 

.03 
.20 

.23 

.06 

.76 

.'32 

'.'62 
.03 

'.'6i 

.10 
.65 
.12 
.41 
.26 
.03 

.35 
.10 
.08 
.16 
.14 
.12 
.15 

'.'65 

■.'i8 

.08 
.10 
T. 

.07 

T. 

4.14 

T. 

T. 

.48 
.37 

i!65 
'.'27 

T. 

'.'•is 
'.'is 

.04 
.17 
.04 

.15 

T.' 
T. 
.01 

.'92 
f.' 

.02 

.20 
.27 
'.'62 
■.'27 

3.51 

't. 

... 

. . . . 

2.60 

Newportlllj 

Juniata 

1.07 

T. 

.08 

'.'23 
'.'is 

T. 
.40 

';6i 

T. 

"m 

'.'67 

"m 

.01 

'.'6i 

.04 
.28 
.67 
.12 

'.'64 

.11 

.04 

.07 

.33 

.01 

.02 

T 

.40 

T. 

.02 

'.'67 

.10 

.95 
T. 
1.10 
T. 
T. 
.65 

'.'32 

i'67 
.03 
.80 

.02 

.62 

.59 

.18 

.08 

.40 

.10 

1.66 

T. 

1.26 

1.24 

.55 

T. 
't" 

'.'io 

.08 
T. 
.06 
.03 

'r. 

.01 

.04 

T. 

.01 

'.'61 

T. 

"t.' 

T. 
.04 

't.' 

T. 
T. 

■r. 

.07 
.05 

.10 

't'.' 

T. 

't. 

.20 
.40 

i!n3 
1.11 

.15 
1.03 
.95 
.50 
.68 
.62 
.37 
.87 

.51 
.23 
.69 
.38 
.59 
1.07 
.66 
.52 
.37 
.07 

'.'65 
.40 
.08 

'.'33 
.04 
.14 
.84 
.66 
.25 
.94 
.78 

.50 

.01 

3.58 

Palmertont 

PaupacklHI 

ijetiigh 

2.76 

Upper  Del 

Lower  Del 

...do 

....do 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

.98 
T. 

'f.' 
.42 

.26 

.02 

.01 

.90 

T. 

.05 

'.'62 
'.'62 

.57 
.27 
.34 
.25 

'.'30 

't. 

.03 

't.' 

T. 

.30 

'.'si 

.23 
".59 

't. 

.29 

't'.' 

.... 

3.97 

Philadelnliia*** 

3.11 

Philadelphii'.-Gtn.. 
Phila.NavvYardllll 
Phila-P'nt  Breeze.t 

3.59 

.06 

.02 

'i'.' 
"!oi 

.01 
.31 
.24 
.02 

.28 

3.22 

.  ..  . 

.  .  .  . 

... . 

2.97 
3.80 

3.74 

3.66 

Pottsto^^n 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

....do 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

l/ower  Del 

....do 

N.  Br.  Susq 

W.Br.  Susq 

Susquehanna 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

'.'48 
.54 

T. 
.32 
.86 
T 

.08 
.18 
.01 

't" 

1.15 

1.49 

.37 

'.'26 

.29 

1.76 

1.46 

.79 

.10 

.05 

1.10 

.60 

.01 

T. 

^25 
.27 

.19 
.70 
.57 
.35 
.30 
.24 
.18 
.38 
.46 
.44 
.01 
.30 
.44 
.23 

.22 
.01 
.30 
.49 
.30 
..32 
.07 
.26 
.10 

.11 

.27 
.24 

.10 
.55 
.10 
.06 
.35 
.43 
.43 
.10 
.75 
.26 
.67 
.13 
.65 

.38 
.40 
.45 
.78 
.26 
.28 
.18 
.34 
.31 

.03 
.06 

.04 
.05 
.08 
.03 
.23 

't  ' 

.15 
.12 

'.'ii 

.20 
.13 

.02 

'.'65 

■.'67 

'.'62 
■f.' 

".'6i 

.09 

'.'04 

't.' 

.02 

'.'48 
.58 

T. 

T. 
T. 

'.'62 

T. 

.59 
.40 

.02 

'tV 

.01 
.25 
.02 
.80 

'.'38 
T. 
.08 

T. 

.02 

.02 

.01 
t" 

T. 
T. 
.02 

T. 
.09 

■f.' 
.02 
.02 
.01 

".21 

".08 
.34 

T.' 

'.■38 

't.' 

.44 
.17 
T. 

.15 

"62 
.17 

.15 
.02 
.16 
.01 
.01 
.23 
.02 

■.'64 

'.'64 
.01 

••• 

1.66 

Pottsville 

Quakertown 

Rea'Uiig'**... 

'^49 

.72 

.48 

.91 
56 

4.08 
3.96 

't'.' 

T. 
T.' 

2.56 

3.42 

.33 

.77 
1.04 

..sn 
.75 

i.'os 

"62 
1.02 

.86 

.40 

3.57 

2.27 

Selinsffrnve 

^ha\vraont 

2.90 

';o4 

.'i2 

T.' 
T. 

't'.' 

3.68 

Shippensburg 

Snow  HilUt 

State  Collfige 

Stroudsburgllll 

Sunburv 

2.34 
4.93 
3.16 
4.67 

4.48 

2.40 

Weikert 

2.81 

Wellsboro 

'.'l7 
T. 
.07 

".'26 
.01 

.06 

.04 

.02 

■V. 

.01 

T. 

'.'62 
.06 

T. 

T. 

.11 

.52 
.74 
.96 
.54 
.14 
1.03 
.45 

T. 

;62 

.02 

T 

.06 

".91 
.30 
.20 

'.'34 
.06 
.01 

.02 

T 

.34 
.40 
.13 
.23 
.43 
.20 
.25 
.39 
.26 

T. 

.08 

.04 

.12 

T.' 
.12 

.20 

T. 

.02 

't.' 

"!66 
.32 

".'67 

T. 
.29 

■.'65 
.17 

".09 
.18 

'.'is 

.05 
'.'26 

•••• 

1.68 

West  Chester 

2.50 

.06 
.02 
.02 

'.'67 

T. 
.01 

't.' 

'!62 
T. 

'.'62 

'.'6i 

4.85 

Willtes-Barrelljl. 

T. 

.03 

T. 

■.'67 
.02 

.10 

.29 

"!62 

3.63 

Williamsportll  it 

.11 
.67 
.84 

".'62 

.58 

4.15 

.27 
.08 

'.'i3l 
.oil 

3.02 

York 

■••• 

't.' 

2.86 

YorkHavenllll 

3.79 
4.30 

Trenton.  N.  J***.... 

.... 

....|....| 

2.73 

Continued  on  page  19. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


April,  1934 


Daily  Precipitation  for  April,  1934-Ck>ntinned  from  page 


Draiuage  Basin 


Day  of  month 


Ohio  Drainage 


Beaver  Damllll. 
Beaver  Fallsll  II 

Brookville 

Butler 

Chambersville. 

Clairtont 

Claysville 


ClymerU...; 

Coniluencell  II 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Donorallll 

Ebeusburg 

Elk  Lick 

Franklinllll 

Greensboro 

(ireensburg .. 

Greenville 

Grove  City •• 

Herrs  Isl.  Damllll. 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  tt... 

Kregarllll...;. 

Lake  Lynn  nil 

Linesvillellll 

LockNo.2|||| 

Lock  No.  4  nil 

LockNo.snilll.... 
Lycippus. 

McKeesportllll 

Meadville 

Mosgrove ■ 

Mount  Lebanon... 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell 

Parkers  LandingllH 

Pennlinelllltl 

Pittsburgli*** 

Punxsutawneyll  II . . 

Ridgway 

Saltsburgllll: 

Sharonllll 

Smethport 

Somerset 

Sprlngdalellll 

tJnlontown 

Unity  Reservoirlt. 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 

Lake  Drainage. 

Erie**' 


Ohio 

Beaver 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monougahela — 
Ohio 

Conemaugn 

Yoiighiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela.. . 

Conemaugh 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . 

Beaver 

...do 

Ohio 

Monongahela... 
Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny.. 
Monongahela... 

Beaver.  

Ohio 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Mouongahela . . 

Allegheny 

....do  

Ohio 

Allegheny 

Beaver .   .   

Monongahela... 
Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

...do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela... 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie. 


.06 


.02 


.04 


.05 


.06 


.04 


T. 


.14 


.50 


1.05 
.81 
.53 
.78 
.74 
.61 

1.97 

.30 
.62 
.44 

l!34 

1.17 

.70 

1.35 

.64 
.99 

1.40 
.49 
.35 
.86 
.85 

1.29 


.87 
1.40 
1.03 
1.09 
.77 
.88 
1.20 

.61 

.82 
.42 

1.13 
.70 
.91 

l.,30 
61 

1.15 

1.37 

.42 

.63 

.71 

.'si 

1.02 

.63 
1.26 
1 
1.20 

.22 
2.50 

'.a 


40 
1.02 
T. 
.02 


.04 


.45 


.70 


.54 


16 


18 


.02    T. 


.30 

.25 

T. 

.08 

.73 

.09 

.84 

1.00 


.02 


.30 


.06 


.03  .... 
.19    .11 


.03 


.56 


.35 


.57 
.49 
.92 
.63 
.62 
.30 
.33 

.48 
.13 
.51 

".21 
.35 
.53 
.90 

.42 
.30 
.32 
.25 
.53 
.41 
.25 
.47 

1.08 
.58 
.25 
.67 
.92 
.33 
.48 
.20 


.02 


.10 


.42    .06 
.43    .10 


.76 


.05 


.20 


.75 


.06 


.03 


.03 


.04 


.06 


.05 


.03 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


.03 


.02 


.06 


.04 


.05 


.02   T 


.20 


26 


23 


29 


30 


.15 


.12 


.08 


.02 


.07 


09   T. 


.03 


.02    .01 
.02   T 
.05  ... 


.02 


.02 


.02 


2.67 
3.05 
2.19 
l.SO 
3.17 
1.84 
4.02 

3.48 
3.17 
2.44 

'2!96 
2.38 
2.63 
4.08 

2.38 
3.04 
3.38 
1.22 
2.35 
2.90 
2.24 
3.08 

2.79 
3.75 
3.52 
2.49 
3.46 
2.84 
3.00 
2.61 

2.18 
2.16 
2.20 
2.40 
3.42 
2.47 
2.91 
1.90 

2.72 
2.41 
2.. 36 
2.47 
2.84  ■ 

"2!5i 
2.74 

3.14 

2.77 

2.97 

2.93 

2.94 

4.69, 

'..81 

2.70: 


2.10 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  oServation  •••  Wr  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        '  Included  ,n  next  mea.^urenient. 

IM  SpUation  measur^Tn  the  morning :  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  ( trace)  when  precipitation  «    ess  than  J>1  inch.      §  I^'-oniplet^ 
or  mis^^gTZyTrufu  inconsistent.'   U  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloservi.le,  Newville   of  ^'.-er.  Indiana:  of  Pennl.ne.  LinesvUle:  of  Snow  Hill. 
Inalomink:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Girardville,  Shenandoah:  of  Kane.  Wilcox;  of  Lock  No.  5.  Schenley.    IMdt.tomdt. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  STTNSHINE. 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


Stations 


Erie 

Harrisburg  , . 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Reading , 

Scranton 


29.96 

30.47 

30 

29.90 

30.68 

30 

30.03 

30.71 

30 

29.99 

80.56 

30 

30.00 

30.70 

30 

29.99 

30.64 

30 

29.28 
29.38 
29.38 
29.34 
29.40 
29.36 


1  Wind 


Relative 
humidity 


go 


n    12.7 

11  7.8 

12  I   11.8 

11  10.5 
It      12.0 

12  6.9 


sw. 

26 

75 

69 

sw. 

24 

70 

53 

n. 

20 

70 

.53 

nw. 

3 

77 

57 

se. 

11 

68 

52 

se. 

11 

74 

63 

RIVER  CONDITIONS 


StotionB 


Rivers 


Q) 

0) 

» 

s 

1   S 

DQ 

«A 

a 

s 

a) 

s 

<D 

« 

o 

s 

tc 

a 

J 

Q 

Port  Jervis  — 
Phillipsburg. . 
Mauch  Chunk 
Wilkes-Barre. 
Williamsport. 
Harrisburg . . . 
Greensboro . . . 
West  Ne\vton. 

Lock  No. 4 

Pittsburgh  — 
Beaver  Dam . . 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna . . 
Susquehanna.. 
Susquehanna. . 
Monongahela. . 
Y'oughiogheny 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


*  For  any  flve-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


4.9 

6.8 

13 

3.2 

6.6 

9.4 

13 

4.5 

4.8 

7.5 

1 

3.4 

10.4 

16.6 

2 

5.4 

6.1 

11.4 

13 

2.7 

7.1 

9.9 

14 

4.8 

12.9 

17.8 

4 

11.3 

2.8 

8.7 

5 

0.9 

14.1 

20.1 

5 

12  1 

14.1 

19.4 

5 

11.5 

12.2 

21.2 

5 

8.4 

30 

30 

80 

30 

30 

30 

26  i 

30 

26  1 

30  I 

28  I 


18 
■22 
17 

ao 

» 
17 
30 
20 
30 
25 
30 


Ai'uu.,  r.>;>i 


OLlMATOLOdlCAl,  DATA:    I'KNNSVLVANI A   SKCTlON. 


stations 


Dally  Temperature*  for  April,  1834 
12 


10 


11 


IS     14 


16 


16     17     18 


20 


21 


22 


28 


24 


26     20 


27     28     29     SO 


81    Mean 


Alloutovvu j 


^Itooiui 

Hodlonl 

Bollofonto 

Hrookvillo 

Butlor 

I'nrlisle 

OatAwissft 

ChttiubersburK.... 
Clianibersville.  .. 

Claysville 

Clearfield 

Coftte3ville 

Corry 

Coudersport 

Kmpt)rium 

Krie 

Franklin 

Freeland 

Gettysburg 

Greensburg 

Grove  City 

Hamburg 

Harrisburg 

Hawley 

Huntingdon 

Johnstown 

Lancaster  

Lawrenceville  — 

Lebanon 

Marcus  Hook 

Mifflin 

Montrose 


Mimcy  Valley ) 

..  ( 


PliiladelpViia  . 
Pittsburgh  — 
Quakertown.. 

Reading 

Ridgway 

Scranton 

Selinsgrove... 

Somerset 

State  College. 
Stroudsburg.. 

Towanda 

Uniontown... 


Vandergrift ( 


Warren ( 

Waynesburg j 

Wellsboro ( 

Williamsport j 

Williamstown f 

York ( 


Maximum. 
MiMiiiiutii,. 
MaxliMUui  . 
Miiunuim .. 
Mitxiinuni.. 
Minimum. . 
Maximum.. 
Mminuim. . 
Miixiinum  . 
Minimum .. 
Maxinunn  . 
Minimniii.. 
Maxinunn  . 
.Mininumi.. 
Maximum  . 
Miuiminn.. 
Maximum.. 
Minimum. 
.Maximum., 
.Mininuun... 
Maxinuim  . 
Mininuun.. 
Maximum  . 
Minimum  . . 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum. . 
Maximum.. 
Mini  mam.  . 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum. . 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum.. 
Miuimum.. 
Maximum  , 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum  . 
Maximum  . 
Minimum .. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum . . 
Maximum 
Minimum . 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum... 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum .. 
Maximum  . 
Minimum . . 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum. . 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum  . 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum. 
Minimum . . 
Maximum  . 
Minimum. . 
Maximum,. 
Minimum.. 
Maximum . 
Minimum . . 
Maximum.. 
Minimum.. 
Jfaxiroum.. 
Minimum .. 
Maximum.. 
Minimum  . 


70 


32  .Si 


67 
30 

r>7 

(i.S 
32 
57 
■26 
•If. 
22 
56 
•M 
64 
82 
f,» 
48 

m 

S3 
60 
28 
57 
34 


58  70 


55 

27 

5i 

32 

55 

24 

52 

30 

62 

36 

60 

32 

45 

29 

67 

43 

60 

39 

54 

21 

60 

27 

59 

33 

62 

31 

54 

25 

60 

33 

72 

50 

61 

2S 

54 

30 

54 

23 

62 

43 

55 

38 

59 

26 

60 

35 

58 

29 

5.5 

30 

60  , 

31 

55 

26 

58 

28 

57 

26 

65 

26 

58 

36 

59 

33 

52 

28 

57 

36 

54 

20 

57 

29 

52 

36 

63 

35 


61 
42 

65 
33 
47 
41 
70 
48 
78 
54 
69 
45 
65 
38 
60 
31 
76 
46 
75 
50 
69 
44 
66 
45 
81 
55 
67 
53 
78 
52 
77 
41 
78 
.52 
71 
51 
71 
49 
78 
54 
63 
36 
76 
5? 
78 
47 
69 
43 
76 
43 
74 
55 
67 
46 
67 
44 
76 
50 
73 
44 
68 
50 
65 
36 
.50 
42 
69 
47 
68 
44 
73 
57 
75 
52 
81 
51 


74 

37 

77 

52  . 

77 

36 

64 

34 

66 

37 

78 

42 

72 

47 

65 

28 

66  . 

39  . 
71 
31 
70 
35 

76  . 
37 
65 
34 
74 

40  , 
66  . 
37 
69 
44 
72  . 
34 

65  , 
40  . 
63 
39 

66  , 
42 
75  , 
51 
64 
30 

65  , 
40 
86  , 
35  , 
71 
41 
68 
40  . 

66  . 
26 
71 
41 
65 
33  , 
73 
52 

77  . 
41 
77  . 


68.8 
87.0 
60.8 
86.6 
66.9 
87.0 
68.8 
88.8 
00.0 
30.2 
62.8 
32.  H 
66.9 
38.8 
64.1 
38.5 
64,7 
39.0 
63.4 
34.3 
65.7 
38.0 
61.9 
32.2 
62.6 
38.4 
57.3 
31.8 


59.8 

33.8 

■53.8 

36.2 

58.7 

31.8 

56.5 

33.4 

64.7 

40.1 

63.5 

37.8 

58.5 

36.3 

62.4 

35.7 

60.5 

41.2 

59.9 

31.6 

62.9 

35.8 

62.8 

37.5 

66.2 

36.5 

62.3 

34.2 

61.7 

38.5 

66.6 

43.0 

66.0 

36.8^ 

57.5 

33.2'' 

60.0 

32.9 

61.9 

44.5 

60.8 

39.9 

61.2 

35.6 

61.0 

40. 6 

61.6 

30.8 

58.8 

.37.8 

63.3 

37.1 

,59.4 

31.7 

61.0 

36.1 

,59.2 

35.2 

59.8 

34.4 

64.9 

39.3 

62.1 

36.2 

53.5 

35.0 

64.7 

38  9 

.59.7 

31.4 

63.0 

38,0 

61.3 

37.7 

66.4 

37.6 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


32 


PENNSYLVANIA  SECTION. 

a.  S.  BLISS.  ^  <> 

PHILADELPHIA.  PAV^ 


\^'i^ 


Vol.  XXXIX. 


May,  1934. 


No.  6. 


GENERAL  SUMMARY. 

Temperatures  for  May  averaged  nearly  three  degrees  above 
the  normal  despite  the  fact  that  frosts  and  freezing  occurred  later 
than  usual.     Freezing  occurred  in  the  northern  counties  as  late 
as  the  26th.     No  serious  damage  to  crops  resulted,  but  corn  was 
slow  in  germinating.     A  precipitation  deficiency  has  accumu- 
lated monthly  since  the  first  of  the  year,  and  May  increased  this 
average  shortage  by  J  .39  inches.     At  the  end  of  May  the  accu- 
mulated deficiency  since  January  first  averaged  4.62  inches,  or 
about  25  per  cent.     It  varied  from  less  than  two  inches  in  the 
southeastern  counties  to  more  than  six  inches  in  the  western 
portion  of  the  State.     As  a  result  there  was  a  wide  variation  in 
crop  conditions  over  the  State.     South  and  east  of  the  moun- 
tains the  crops  were  fair  to  good,  although  grasslands  were  gen- 
erally needing  rains.     The  winter  grains  made  satisfactory  prog- 
ress, and  the  outlook  generallj^  improved  during  the  month. 
At  the  close  of  the  month  the  wheat  was  mostly  headed  and  rye 
was  in  bloom.     First  plantings  of  corn  were  up  to  good  stands, 
and  were  being  cultivated,  but  growth  was  slow  on  account  of  the 
large  temperature  deficiency  during  the  fourth  week.     In  the 
western  counties  the  conditions  were  vastly  different,  the  soil  be- 
ing so  dry  in  some  places  that  seeds  could  not  germinate.     When 
crops  did  come  up  the  growth  was  very  slow.     The  small  grains 
were  short  of  straw,  while  pastures  and  meadows  were  drying  up. 
The  soil  was  so  hard  and  cloddy  that  good  cultivation  was  im- 
possible.    The  drought  condition  seemed  to  be  the  most  critical 
that  has  occurred  in  many  years,  not  excepting  the  dry  season 
of  1930.     In  that  year  the  accumulated  deficiency  at  the  end  of 
June  was  generally  less  than  it  was  at  the  end  of  May  this  year. 
En  other  words,  the  drought  did  not  become  severe  until  the 
small  grains  and  early  crops  were  well  on  towards  maturity.     A 
shortage  of  moisture  early  in  the  season  results  in  damage  from 
which  there  is  small  chance  of  recovery,  and  the  end  of  May 
brought  the  poorest  crop  outlook  in  western  and  northern  coun- 
ties that  has  been  experienced  in  many  years.     The  chief  potato 
'rowing  regions  of  the  State  are  in  the  Delaware  drainage  basin, 
md  early  varieties  were  generally   fine.     Late  varieties  were 
mostly  planted  during  the  last  half  of  the  month,  and  in  some 
places  they  were  slow  in  germinating.     The  condition  of  orchard 
fruits  did  not  change  much  during  the  month.     The  berry  crop 
ivas  in  fine  condition  in  the  southeastern  counties  and  generally 
'air  elsewhere.     Tobacco  was  set  out  in  the  fields  under  favor- 
ible  conditions,  but  at  the  end  of  the  month   was  generally 
seeding  rain. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 


from  91  stations,  was  62.2°,  which  is  2.8'^  above  the  normal 
for  May.  The  highest  monthly  mean  was  67.8°,  at  Marcus 
Hook,  and  the  lowest  was  52.2°,  at  Gouldsboro,  The  highest 
temperature  recorded  (hiring  the  month  was  98°,  at  Mifllin  on 
the  21st,  at  Phcrnixville  on  tlie  22d,  and  at  Claysville  on  the 
31st.  The  lowest  temperature  recorded  was  22°,  at  Gouldsboro 
on  the  2d.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  53°, 
at  Hyndman  on  the  13th  and  at  Ridgway  on  the  1st. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  based  on  the  reports 
from  146  well-distributed  stations,  was  2.61  inches,  which  is 
1.39  inches  less  than  the  May  normal,  The  greatest  monthly 
amount  was  6.80  inches  at  Marcus  Hook,  while  the  least,  0.37 
inch,  was  reported  from  McKeesport.  The  greatest  amount  re- 
corded in  any  24  consecutive  hours  was  1.92  inches  at  Chambers- 
burg  on  the  21st. 

The  normal  snowfall  for  May  is  a  trace,  but  no  station  re- 
ported any  during  the  month. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  MAY 


Year 


1888. 
1889. 
1890., 
1891., 
1892., 
1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896,. 
1897.. 
1898.. 
1899.. 

1900.. 
1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 
1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 


1912. 
1913. 
1914. 
1915. 
1916. 
1917. 
1918., 
1919. 
1920.. 
1921.. 
1922.. 
1923.. 

1924.. 
1925.. 
1926. . 
1927.. 
1928.. 
1929.. 
1930.. 
1931.. 
1932.. 
1933.. 
1934.. 


Temperature 


Precipitation 


«2 


i-ia 


So 


Period. 


57.3 
60.4 
58.5 
57.3 
58.5 
57.9 
60.8 
60.6 
65.4 
57.7 
60.0 
61.1 

60.4 
58.9 
59.8 
61.8 
61.6 
60.8 
60.0 
54.8 
61.2 
59.2 
56.8 
65.2 

61.2 
58.5 
61.5 
56.2 
61.0 
53.3 
65.1 
59.5 
56.6 
59.8 
62.5 
58.3 

54.6 
55.2 
58.8 
58.2 
58.0 
58.5 
61.2 
59.8 
59.8 
62.2 
62.2 

59.4 


-2.1 
+1.0 
-0.9 
-2.1 
-0.9 
-1.5 
+  1.4 
+  1.2 
+  6.0 
-1.7 
+0.6 
+  1.7 

+1.0 
-0.5 
+0.4 
+2.4 
+2.2 
+  1.4 
+0.6 
-4.6 
+  1.8 
-0.2 
-2.6 
+5.8 

+1.8 
-0.9 
+2.1 
-3.2 
+1.6 
-6.1 
+5.7 
+0.1 
-2.8 
+0.4 
+3.1 
-1.1 

-4.8 
-4.2 
-0.6 
-1.2 
-1.4 
-0.9 
+  1.8 
+0.4 
+0.4 
+2.8 
+2.8 


91 
96 
89 
93 
91 
93 
92 
102 


94 

100 


102 


24 
25 
23 
20 
28 
26 
27 
22 
31 
25 
22 
24 

20 
28 
25 
18 
21 
22 
23 
19 
22 
23 
24 
20 

28 
21 
19 
21 
26 
20 
21 
27 
18 
22 
20 
20 

18 
22 
18 
23 
20 
23 
25 
19 
21 
24 
22 


4.24 
5.91 
6.71 
2.12 
5. 70 
5.54 
8.88 
2.68 
2.85 
5.24 
5.11 
3.82 


3.15 
3.86 
3.34 
4.16 
3.19 
3.39 
5.04 
5.80 
2.02 
3.93 
3.21 
3.50 

5.71 
3.49 
1.78 
4.14 
2.23 
4.81 
3.03 
5.28 
3.69 
5.86 
2.51 


+0.34 
+2.01 
+2.81 
-1.78 
+  1.80 
+  1.64 
+4.98 
-1.22 
-1.05 
+  1.34 
+  1.21 
-0.08 

-1.11 
+1.66 
-1.94 
-2.23 
-0.12 
-1.31 
-0.67 
-0.82 
+2.38 
-1.00 
-0.52 
-1.93 

-0.75 
-0.04 
-0.56 
+0.26 
-0.71 
-0.51 
+1.14 
+  1.90 
-1.88 
+0.03 
-0.69 
-0.40 

+1.81 
-0.41 
-2.12 
+0.24 
-1.67 
+0.91 
-0.87 
+1.38 
-0.21 
+1.96 
-1.39 


18     3.90    15.02     0.22 


8.41 
12.41 
12.41 
4.41 
9.30 
9.20 
15.02 
6.46 
6.30 
10.05 
10.15 
6.40 

7.63 
7.96 
4.45 
4.65 
7.50 
5.17 
5.59 
6.38 
10.95 
5.62 
6.08 
6.81 

5.99 
6.45 
6.. 52 
7.45 
6.09 
8.09 
8.37 
13.59 
3.65 
8.17 
7.14 
7  43 

9.64 

7.98 
5.52 
7.23 
5.10 
8.43 
6.39 

12.97 
6.40 

10.62 
6.80 


2.26 
2.51 
2.96 
0.31 
3.77 
2.92 
2.72 
0.86 
1.19 
1.71 
2.79 
1.15 

0.72 
2.24 
0.29 
0.22 
2.07 
0.56 
0.93 
1.44 
3.19 
1.51 
1.73 
0.42 

0.99 
0.48 
0.90 
2.29 
1.49 
1.65 
1.81 
2.86 
0.67 
0.79 
1.69 
1.23 

3.31 
1.02 
0.62 
1.75 
0.65 
1.96 
1.03 
2.33 
1.00 
2.17 
0.37 


T. 
0 
0 
0.2 
0 
0 
0 
0 
0 
T. 
0 
0 

T. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.1 

0.3 

0.1 

0 

0 


No.  of  days 


a  IS 


0      11 

0      10 


0 

0 

T. 

T. 

0 

0 

0 

0 

0 

0.6 

0 
0.2 
0 
0 
0 

T. 
0 

T. 
0 
0 
0 


r.     12     12       9     10 


W.  B.  0.  Phlladelphia-6-26.84.1060 
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Olimatologrical  Data  for  May,  1934 


8tatious 


Attaniic  Drainage. 


Allentown 

Altoona 

Axdmore, 

Arendtsville 

Bedford 

Bellefonte 

Bethlehem 

Carlisle 

Catawissa 

CeuterHali 

Ohambersburg 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro ■ 

Hamburg 

Hauover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewisburg 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mifflin 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley.. •■• 
Neshaminy  Fallsll . . .  ■ 

Palmerton 

Philadelphia 

Philadelphia-Gtn. . . 
Phila.  Navy  Yard.. 

Phoenixville 

Quakertown 

Reading 

Scranton 

Selinsgrove. 

Shawmontu 

Shippensburg 

State  College 

Btroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

WiUiamstown 

¥ork 

Ohio  Drainage. 

Beaver  Damtt 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Derry 

Ebensburg 

ElkLicktt 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Johnstown —   

Kane  (near)  tt 

Lycippus  tt 

Meadville 

Mount  Lebanon  — 

New  Castle 

NewBil 

Pittsburgh 

Ridgway 

BnaronJl 

Somerset 

Ifniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Center 

Northampton — 

Cumberland 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Union 

Clinton 

Delaware    

Carbon  

Juniata 

Susquehanna 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia 

Philadelphia 

Philadelphia 

Chester 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland... 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Cambria 

Elk 

Westmoreland.. . 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset, 

Payette 

Westmoreland... 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 

1,615 
350 
700 

1,060 

1,050 
364 
467 
520 

1,272 
580 

1,120 
380 
560 

1,050 
380 

1,970 
190 
558 
840 

1,  875 
535 
600 
361 
900 
200 
650 
977 

1,637 
255 

1,000 
469 
450 
560 
50 
600 
445 

1,658 

1,  720 

1,045 

60 

398 

114 

113 

12 

100 

496 

514 

805 

455 

51 

660 

1,217 

500 

754 

1,419 

455 

521 

1,275 

400 

700 
1.173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1,430 
1,172 
2,000 
2,680 

957 
1,150 

950 
1,256 
1,184 
2,020 
1,  420 
1,080 
1,200 

808 

800 

842 
1,350 

940 
2,190 
1.100 

825 
1,180 
1,035 

714 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


22 

47 
2 

12 
2 

26 

49 

68 

38 

38 

35 

27 

47 

23 

47 

42 

41 

28 

61 

30 
19 
41 
30 
66 
16 
19 
47 
22 
3 
47 
37 
50 
58 
44 
7 

45 
30 
30 
28 
22 
45 
16 
63 
9 
18 
24 
49 
64 
40 
44 
38 
1 
50 
20 
40 
64 
85 
48 
19 
46 

42 
44 
21 

4 

2 
29 
21 
37 
17 
17 
60 
25 
38 
27 
52 

2 
42 
40 

9 
54 
14 
92 
27 
21 
67 
46 
20 
45 


62 


FortheState 62.2     +2.8 


a 


61.3 

61.5 
64.4 


+  1.6 
+2.7 
+4.0 


63.0 

59.4 

64.6 

63.8 

63.9 

58.3 

64.0 

60.8 

63.8 

60.9 

59.3 

64.6 

60.1 

62.8 

64.3 

58.8 

52.2 

61.8' 

65.0 

63.9 

58.7 

65.2 

62.6 

63.6 

60.2 

64.6 

61.1 

63.6 

62.8 

63.6 

67.8 

59.6 

64.4 

58.2 

62.1 
62.3 
66.1 
66.6 
66.4 
65.7 
62.0 
64.6 
62.0 
62.1 
65.5 
63.8 
62.4 
60.0 
60.0 
59.0 
63.8 
63.4 
63.5 
63.6 

63.4 
58.4 
59.6 
61.0 
63.8 
64.2 
59.1 
63.2 
61.6 
58.2 
61.0 
62.9 
61.6 
63.2 
63.2 
57.1 
63.8 
62.4 
63.6 
61.6 
61.6 
64.6 
59.0 
63.0 
56.4 
64.4 
62.9 
59.0 
63.9 

60.8 


-1.7 

+2.4 
+2.4 
+3.4 
-0.5 
+3.3 
+2.0 
+2.6 
+  1.9 
+1.5 
+3.6 
+3.9 
+2.3 
+3.0 
+  1.0 
-1.7 
+0.9 
+  2.2 
+2.1 
+  1.9 
+3.4 
+2.4 
+  2.8 


+3.9 

+4.2 
+2.8 
+2.9 
+2.0 


-0.1 
+4.3 
+3.7 

+i!7 

+2.7 
+3!2 


+4.6 
+4.6 
+2.6 
+2.1 
+2.6 
+  1.6 
+2.9 


+3.8 
+0.7 
+2.7 
+2.7 
+3.2 
+3.0 
+4.3 
+2.5 

+3.1 
+3.1 
+0.1 
+  1.2 


+3.6 
+4.9 
+2.6 
+6.1 
+3.3 
+3.7 
1-3.0 
+4.0 
+5.7 
+2.2 


+3.3 
+6.1 


+2.1 
+0.2 
+2  2 
+3.3 
+4.8 
-0.4 
+2.6 
+2.1 
+2.9 


+4.0 


21 
201 
21 


93 
92 
93 
95 
96 
91 
96 
92 
95 
91 
90 
96 
90 
93 
94 
90 
75 
92' 
94 
91 
91 
90 
94 
96 
92 
96 
94 
94 
96 
97 
97 
94 
98 
89 

"gi' 

94 
93 
95 
97 
96 
98 
92 
93 
92 
93 
94 
92 
92 
92 
93 
94 
90 
95 
90 
95 

91 
92 
91 
90 
94 
98 
91 
88 
86 
88 
95 
91 
94 
92 
94 
85 
88 
94 
91 
92 
87 
89 
92 
93 
87 
93 
94 
85 
92 

87 


20 
20 
21 
20 
21 
20t 
20 
201 
21 
20t 
20t 
21 
21 
21 
20t 
20t 
30 
21 
21 
20 
21 
21 
21t 
21 
31 
21 
21i 
20t 
21 
21 
20 
20 
21 
6 

"26 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
21t 
21 
21 
21 
21t 
20 
20 
21 
21 
20 
21 
20 
21 
201 

31 

21 

31 

20t 

20 

81 

31 

20t 

20+ 

21 

31 

21 

31 

31 

21 

31 

21 

31 

211 

21 

21t 

31 

2H 

20 

21 

21 

20 

21 

21 

21 

21t 


34 

34 

37 

36 

34 

34 

38 

32 

36 

34 

29 

36 

33 

35 

38 

29 

22 

32» 

40 

43 

29 

43 

33 

34 

31 

34 

29 

37 

34 

37 

45 

33 

33 

29 

"28' 
33 
34 
47 
44 
47 
34 
30 
40 
35 
33 
40 
87 
36 
31 
27 
26 
40 
33 
87 
85 

34 
28 
29 
30 
86 
33 
27 
85 
34 
80 
29 
34 
29 
33 
36 
28 
37 
30 
37 
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John  A.  FricV. 
F-  E.  Rooney. 
H.  G.  Balderston. 
Dr.  S.  W.  Frost. 
Charles  C.  Lee. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Lehigh  University. 
Prof.  C.  E.  Miller. 
W.  L.  Gearhart. 
S.W.Smith. 
William  B.  Spear. 
E.  W.  Hess. 
Howard  L.  Pyle. 
Wm.  A.  Rorer. 
T.  B.Lloyd. 
Ira  J.  Keath. 
Theo.  Eeichmann. 
Prof.  N.W.S  way  ne 
Dr  Henry  Stewart 
Sallie  M.  Johnson. 
Gustav  Holtz. 
State  Sanatorium. 
Thomas  Y.Cooper. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
H.  W.  Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Horace  A.  Sheavly. 

Bureau  of  Plant  Industry. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Prof.  W.G.  Owens. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

R.  K.  Wintermute. 

W.H.  ManbeckCo. 

Mrs.  Milton  Smith 

Cecil  J.  Hoskiuson. 

H.  O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Julius  Bernsteiu. 

Commandant.  Navy  \nrd. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

John  E.  Benner. 

U.S.  Weather  Bureau. 

U.S  VVeatl'.er  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

George  W.  Hill. 

Joseph  W.  Belt. 

Miss  Veronica  E,  April. 

Susquehanna  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

U.  S.  Engineer. 
John  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co. 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 

D.  H.Jones. 

J.  S.Stevanus. 
Robert  A.  Fergus. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charies  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.  Harmon. 
Robert  Tross. 
U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Fred  Hoffman. 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.Gerber. 
D.L.  Grove. 
Wm.W.Marsteller. 
Amer.  S.  &  T.  Plate  Co. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 

U.  8.  Weather  Bureau. 


•'/i 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 

renorts  are  used  in  determining  means  for  the  State.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Xence  letters  .^^Ttc.,  indicate,  respectively.  1,  2.  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  Indicates  precipitation  less  than  .01  inch  ram  or  melted  snow^ 

ft  PosToffice  addresses  are  as  follows;  of  Beaver  Dam.  Beaver;  of  Elk  Lick,  Grantsville,  Md:  of  Lycippus.  Greensburg:  of  Neshaminy,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell,  of 

Shawmont,  Manayunk;  of  Kane  (near).  Wilcox. 


May,  l\KU 


ULIMATOLOGICAL  DATA:    I'KNNSVI A  ANI A  SKCTION. 
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Dally  Precipitation  for  May,  1984 
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....do 

'^is 

.... 

5  04 

hlla.  Navy  Yard  nil 

tv 

.01 
.52 
.53 
.43 
.13 
.75 
.70 

.65 
.56 
.10 
.26 
.16 
.35 
.31 
.65 

.55 

.03 

.... 

3  SO 

hila-P'nt  Breeze.t 

Lower  Del 

4  08 

hoenlxville 

Schuylkill 

.06 

T. 

.80 

.33 

.18 

.03 

.09 
.16 
.14 
.76 
.37 
.14 

tV 

.69 

'.'ii 
'.'08 
'.'4i 

T. 

.'37 
.10 

[.'28 
.26 
.01 
.04 
.24 
.46 

4  73 

ine  Grove 

Lower  Susq 

.04 

.08 

.02 

't.' 
.02 

't.' 

.06 

T. 

.01 

'.'63 
.03 

.10 
.18 
.02 
T. 

.55 
.19 

't.' 

.18 
.03 

.'ig 
't.' 

.17 

.10 

.13 

.'08 

.04 

.80 

.25 

.71 

1.00 

.98 
.43 
.23 
.84 
.52 
.29 
.75 
.40 

't'.' 

.40 
.04 
.05 
.35 

T. 

1.10 
.70 
.21 
.20 
.86 

1.10 
.31 
.76 
.62 

3  54 

leasant  Mount.. . 

Upper  Del 

.02 

't.' 

.04 
.05 

't'.' 

2  93 

ottstown 

Schuylkill 

.18 

.15 
.20 

.17 
.12 

i.26 

.28 

'.33 

.06 

T. 

'.'62 
.01 

';67 

'.'6i 

T. 

't'.' 
't.' 

T. 
'.'62 

't.' 

'.'62 

.06 
T. 

■.'53 
.06 
.01 
.05 

2.42 
4  19 

ottsvllle 

Schuylkill 

nakertown 

Lower  Del 

't.' 

4.18 

eading'" 

Schuylkill 

W.Br.  Susq 

.12 

T. 

T. 

3.03 
0  90 

etreat 

N.  Br.  Susq 

.63 
1.44 

.83 
1.37 
1.49 

.21 
.01 
.35 

.72 

.25 

.92 

T. 

.52 

.01 

.27 

3  95 

-raiiton'" 

....do 

Lower  Susq 

T. 

T. 

.01 

'.'ii 

.04 
.68 

.02 
T. 

3.32 

alinstrrove 

.03 
.07 
.08 
.28 

2  26 

lawmont 

Schuylkill 

3  79 

lippensbiirjr 

Lower  Susq 

3  07 

Upper  Del 

.84 

.82 

.04 
.22 

4  69 

ate  Colleso 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

.13 

.46 
.39 
.32 

75 

.46 
.02 
.06 
.32 
.36 

.35 
T 

T. 

.13 

.56 
.12 
.02 
.25 

1  46 

Toudsburgllll 

.26 
.08 
T 

1.15 
.03 

.24 
.10 

.02 

.75 
L.Ol 

4  76 

jnbury 

Lower  Susq 

.02 

3  03 

owanda 

N.  Br.  Susq.. 

T. 

T. 

.29 

1  74 

'eikert 

.22 

... 

2  48 

'ellshoro 

W.  Br.  Susq.  ... 

.03 

.05 
.07 

0  57 

'est  Chester 

Lower  Del 

1.60 
.66 
.05 
.14 
.05 
.54 
.87 

L.19 
.991 

.39 
.93 
.54 
.39 
.45 
.16 
.32 
.88 
.08 

.06 
.05 
.84 
.07 

.'06 
.03 
.25 
T. 

.08 

.54 

.02 

T. 

.16 

.97 

.60 

.30 

.47 

.41 

■ 

.02 
.03 
.60 

.'63 

4  54 

estCTovellll 

...do 

N.  Br.  Susq 

W.  Rr.  Susq 

Susquehanna  — 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

...  1 
...  1 

.38 
.24 
.08 
.05 
.05 
.46 
.05 
.01 

4. 10 

.05 

T. 

.04 
.03 
1.08 

.'6i 

.03 
.01 

.'65 

t'.' 

.02 

T. 

T 

... 

T. 
.06 

.'67 
.26 

.56 
.36 
.12 

.■56 

.'62 

3  55 

illiamsportllil. . . 

1  51 

'illiamstown 

t" 

... 

tV 

•■• 

4.86 

ork 

... 

4  20 

orknavenliil 

4.06 

onsville..(near). 

Schuylkill 

1 

T.' 

T.' 

... 

■ 

T.' 

... 

[62 

T.' 

••• 

8  60 

renton.  N.  J***.... 

Lower  Del 

.37 

4.79 

' 

Continued  on  page  24. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


May,  1934 


Daily  Precipitation  for  May, 

1934- 

Contiiined  from 

page 

23 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

Ohio  Drainage 
Beaver  Damllll 

Ohio 

.10 
.01 
.67 

.18 
.14 
.15 
.17 
.16 
.04 
.10 

.30 

.24 
.19 
.14 
.22 
.46 
.29 
.50 

'.'68 

.02 
T. 

.38 
.11 

''07 

.03 
.13 
T. 

".OS 
.03 
.03 
.04 

"26 

T. 
T 
T. 

0.95 

0.58 
0.96 
1.12 

Beaver Fallsllll  .... 
Brookville 

Beaver 

Allegheny 

. .. . 

"48 

■'••• 

"ifi 

Butler 

Chambersville 

Clairtont 

Allegheny 

Monongahela — 

.44 
.78 
.36 

.30 

'i''.' 

.... 

T. 

.82 

't.' 

.10 

1.45 
.10 
.36 

1.58 

62 

01 

.... 



't.' 

.... 

2.86 
1.24 
1.37 

Claysville 

ClymerU.... 

Confluencellll 

Ohio 

Conemaugh 

Youghiogheny  . . 

.28 

'!26 

.... 

T 

"."i2 

:::: 

.... 

.... 

.... 

2.56 
1.06 
0.73 

Corry 

Deny.... 

Donorallll 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela.. .. 
Conemaugh 

•■•• 

.97 

■."57 
.65 

'.'62 
T. 
.22 

';23 
.68 

.18 
.72 

'.'ei 

.04 
.01 
.03 
.12 

.20 
.03 
.05 
.20 
.05 
.01 
.03 
.04 

.11 
.38 
.07 
.37 
.03 
.02 
.11 
.03 

T. 

.31 

.06 

.15 

.09 

.18 

.05 

.13 

.39 

.12 

.14 

.02 

.02 

.16 

T. 

.22 

.03 
.10 
.08 
.24 
.21 
.16 
.05 
T. 

T. 

.35 

.27 
.35 
.67 

.06 

.56 

.36 

T. 

.10 

.18 

.30 

.34 

.06 
.38 
.21 
.05 
.28 
.23 
.26 
.60 

.03 
.03 
.25 
.34 
.27 
.10 
.30 
.12 

.03 

.26 

.31 

.09 

.12 

.02 

T. 

.72 

.20 
.85 
.34 
.26 

'ieo 

'.'i4 

'."09 



.... 

.... 

.... 

.46 
.16 
.52 
.15 

.04 
.05 
.28 
T. 

'.'io 

.04 
'.'62 

.02 
.04 

.... 

'log 

.... 

.... 

1.88 
1.27 
1.68 

Ebeusburg 

.61 

.07 
.17 



2.20 

Elk  Lick 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 
Beaver 

T. 

.07 
.34 

.05 
.34 

".ii 

.37 

"Ai 

'.'6i 

.42 
.02 

'!64 

.02 

.12 
.16 

0.49 

Franklinllll 

't'.' 

.32 



T. 
T. 

T. 

.02 



1.81 

Greensboro 

areensburg 

■f.' 

.... 

.01 
T. 

1.35 
0.62 
0.91 
0.88 
1.01 
1.55 

0.76 

Grove  City ••• 

HerrsIsl.Damllll.. 

....do..  

Ohio 

Monongahela — 
Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny... 
Monongahela — 

'!6i 
tV 

.05 

.12 

.... 

M 

. .. . 

'."22 

T. 

..  . 

■•• 

.03 
T. 

.It) 
.02 
.35 
.89 

.13 
.17 
.07 
.02 
.39 
.09 
.83 
.87 

.02 

'.'is 

.25 
.21 
T. 
.10 

'!i9 

'!35 
.02 

'.'36 
.66 

.26 
.63 
.36 
.64 
.11 
.49 

'.'26 
T. 

't.' 

.03 
.07 

■.'06 
18 

'!62 

•■■• 

't.' 

.03 
T. 

Johnstown 

Kane  (near)  U.--- 

Kregarllll..... 

Lake  Lynn  nil 

■.'27 

T. 

.... 

.... 

1.81 

0.87 
0.76 

Linesvillellll. 

Lock  No  2IIII 

Lock  No.  4  nil 

Lock  No.  Sttllll 

Lycippus 

McKeesportllll 

Meadville 

Mosgrove 

Mount  Lebanon... 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell 

Parkers  LandingllH 

Pennlinelllitt 

Pittsburgh"* 

Punxsutawneyllll.. 

Ridgway 

Saltsburgllll: 

Sharonllll 

Smethport 

Somerset 

Bpringdalellll 

Unlontown 

Unity  Reservoirtt. 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 

Lake  Drainage. 

Erie**' 

Beaver 

Ohio 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . . 

Allegheny 

....do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 
Allegheny 

Beaver  

Ohio 

Allegheny 

....do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela 

Youghiogheny  . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

::;; 

"m 

'.'38 
T 

.14 

".2\ 

"06 
T.' 
.20 

'."io 

■.04 

tv 

•••• 

T. 

"67 
.19 

'.'06 
".'63 

'tV 

.58 

".'65 
.63 
.47 
.09 
.69 

T. 

'.'36 
.58 
.09 

.01 

i;26 
'.■56 

.38 

.50 

1.37 

't.' 

1.21 
.65 
.10 
.21 
.48 
.02 

.46 

'!76 
T. 

't.' 

't.' 
"t'.' 

't.' 
't.' 

'■35 

.40 

'.'67 
.27 
.06 

.29 

'!i3 
.01 
.14 

'.'34 
.20 

'122 

••   • 

■f.' 

.02 

'.'6i 
't'.' 

T, 

't.' 

".iz 
't.' 

'f.' 
'.'60 

'.'25 
'.'62 

.30 
.30 
.31 

.02 

'!24 

'!94 
.08 
.07 
.05 

'!64 
.13 

■.'62 

.43 
't" 

... 

't'.' 

'.'ie 
■.'06 

't.' 
'.'os 

't'.' 
'[62 

'.'08 

T. 
T. 
.12 

".is 

.13 

.01 
.07 

T. 
".02 

'ioi 
'!i6 

T. 

.18 

".n 

.13 

.02 

.03 
.24 
.14 

.02 
.14 

';26 

".ia 

:::: 

't.' 

•••• 

■••• 

T. 
".Oi 

't 

;::: 

1.44 
1.66 
1.16 
2.07 

0.37 
0.94 
1.90 
0.99 
2.15 
0.81 
1.30 
1.67 

0.80 
0.66 
1.82 
1.32 
0.75 
0.92 
1.14 
2.38 

1.60 
2.35 
1.41 
1.75 
0.57 
2.20 
1.05 
1.28 

0.55 

Wi-ppnt  as  otherwise  indicated,  observations  are  generauy  uiauts  mw;  m  mo  oLu^i^^yj^.  ^^.  ^ — .-- .- ----".         \ 

of  observation  ^^  B^Sr  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  tc  midnight.       *  Included  >n  next  measurement. 

in  Co^pZtionmeasur^rnth^  T.  (trace)  when  precipitation  is    ess  than  .01  .nch.      §  Incomplete 

or  is^gTmnyamoul  inconsistent^   tt  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Kewville:  of  Clymer.  Indiana^  of  Pennhne.  Lmesville:  of  Snow  H.ll. 
rnSomink:  of  Unity  Reservoir,  Greensburg:  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Kane.  Wilcox:  of  Ix.ck  No.  6,  Schenley.    t  Mdt.tomdt. 


PRESSTJKE,  WIND,  HUMIDITT  AND  StTNSHINB. 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


Stations 


Erie 

Harrisburg 

Philadelphia ... 

Pittsburgh 

Reading 

Scranton 


30.02 
29.99 
30.01 
30.02 
30.00 
30.00 


30.41 
30.54 
30.57 
30.43 
30.52 
30.51 


29.68 
29.66 
29.66 
29.66 
29.64 
29.62 


1  Wind 


3 
o 

XI 

0)  O 


II 

«  o 

II 


10.6 
7.2 

12.6 
8.7 

10.3 


40 

w. 

10 

61 

64 

30 

s. 

10 

64 

4'( 

39 

sw. 

10 

62 

4b 

an 

nw. 

21 

60 

40 

46 

sw. 

22 

66 

50 

28 

nw. 

10 

72 

46 

Relative 
humidity 


to 


*  For  any  five-minute  period. 


i  Corrected  to  true  velocities. 


BIVER  CONDITIONS 


Stations 


Port  Jervis — 
PhilUpsburg.. 
Mauch  Chunk 
Wilkes-Barre. 
Williamsport. 
Harrisburg . . . 
Greensboro . . . 
West  Newton. 

Lock  No.  4 

Pittsburgh — 
Beaver  Dam.. 


Rivers 


» 

0 

flS 

0 

i 

1 

1 

& 

0 

s 

a 

K 

P 

>J 

Q 

Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna.. 
Susquehanna.. 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.1 

3.9 

6 

2.2 

81 

3.6 

4.7 

5 

2.2 

81 

3.4 

4.6 

11 

2.9 

31 

4.0 

6.0 

6 

2.7 

30 

1.7 

2.6 

1 

1.0 

31 

4.2 

4.8 

5 

3.7 

31 

11.3 

12.0 

19 

10.7 

31 

0.8 

1.6 

17 

0.5 

31 

11.8 

13.1 

19 

11.1 

31 

10.6 
7.7 

11.8 
8.4 

1 

1 

10.1 
7.2 

31 

11 

18 
-22 
17 
20 
20 
17 
30 
•20 
30 
26 
80 
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Dully  ToiuporuturoB  for  May,   1934 


Stutiuila 


1 

3 

8 

4 

6 

« 

7 

8 

9 

10 

n 

13 

18 

14 

15 

16 

17 

IH 

19 

21) 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

71 

70 

64 

72 

84 

87 

81 

67 

72 

88 

70 

62 

71 

70 

68 

61 

68 

77 

76 

01 

»2 

87 

60 

72 

64 

60 

70 

74 

60 

80 

88 

S8 

40 

47 

67 

57 

61 

67 

46 

42 

49 

60 

39 

86 

41 

56 

41 

44 

46 

50 

64 

67 

69 

83 

44 

50 

48 

48 

46 

47 

67 

68 

75 

72 

68 

84 

86 

87 

81 

71 

79 

87 

64 

65 

79 

78 

69 

66 

74 

88 

90 

91 

91 

86 

70 

05 

61 

66 

70 

78 

70 

81 

86 

87 

40 

47 

6!1 

62 

54 

66 

85 

42 

62 

64 

35 

37 

65 

49 

34 

89 

60 

47 

66 

60 

68 

IW 

38 

48 

86 

39 

42 

46 

64 

52 

7H 

75 

71 

83 

87 

88 

85 

74 

84 

89 

67 

72 

87 

80 

61 

69 

77 

87 

90 

98 

01 

00 

72 

72 

02 

67 

72 

HO 

81 

88 

01 

86 

39 

49 

Ki 

46 

52 

67 

37 

48 

88 

57 

84 

86 

59 

53 

87 

39 

35 

48 

60 

66 

68 

44 

87 

46 

37 

37 

42 

49 

66 

66 

74 

73 

6;t 

81 

85 

86 

76 

71 

7b 

86 

63 

6;t 

73 

67 

68 

66 

74 

82 

84 

92 

90 

86 

70 

6.8 

52 

68 

70 

77 

80 

80 

86 

.% 

40 

47 

56 

46 

56 

47 

34 

40 

84 

42 

38 

86 

54 

49 

84 

86 

44 

46 

63 

62 

53 

38 

84 

87 

86 

84 

39 

46 

60 

60 

77 

81 

82 

80 

86 

86 

87 

75 

71 

84 

87 

64 

66 

81 

6fi 

65 

72 

80 

R8 

89 

02 

00 

81 

70 

64 

66 

70 

74 

88 

84 

80 

80 

34 

36 

37 

42 

46 

52 

28 

86 

46 

41 

44 

29 

61 

60 

28 

30 

88 

42 

48 

42 

50 

29 

81 

31 

28 

80 

88 

40 

46 

47 

7U 

77 

81 

81 

84 

86 

84 

70 

82 

79 

67 

62 

66 

68 

62 

64 

78 

82 

88 

90 

88 

76 

70 

70 

68 

68 

75 

79 

80 

90 

91 

35 

39 

39 

43 

51 

81 

68 

80 

41 

85 

44 

36 

29 

40 

62 

80 

84 

48 

45 

58 

57 

65 

34 

88 

38 

32 

86 

87 

45 

48 

40 

76 

74 

70 

73 

88 

88 

84 

77 

77 

90 

67 

69 

77 

74 

64 

67 

72 

88 

82 

95 

94 

87 

77 

77 

60 

66 

75 

83 

83 

85 

87 

86 

39 

55 

61 

55 

59 

59 

41 

48 

53 

60 

88 

86 

88 

65 

38 

41 

48 

50 

88 

62 

88 

50 

41 

46 

44 

42 

44 

42 

.58 

6.8 

78 

75 

72 

76 

90 

89 

80 

74 

78 

90 

69 

69 

74 

73 

66 

71 

75 

80 

83 

95 

96 

90 

75 

74 

58 

68 

79 

86 

88 

86 

90 

:» 

41 

54 

60 

49 

60 

48 

89 

44 

59 

86 

38 

84 

60 

62 

40 

40 

60 

46 

57 

57 

60 

47 

40 

45 

46 

40 

44 

68 

ft! 

67 

76 

76 

66 

77 

86 

88 

84 

76 

79 

91 

70 

69 

77 

72 

67 

72 

72 

89 

83 

96 

98 

87 

74 

70 

,58 

66 

71 

78 

74 

84 

86 

.'!S 

41 

54 

59 

50 

67 

64 

45 

45 

56 

58 

38 

88 

59 

55 

43 

42 

47 

5;) 

59 

69 

88 

49 

43 

4K 

46 

45 

48 

66 

68 

55 

78 

76 

73 

84 

87 

87 

77 

72 

85 

87 

64 

62 

82 

76 

61 

68 

80 

84 

87 

90 

90 

79 

71 

69 

63 

67 

72 

76 

76 

84 

90 

•16 

45 

43 

43 

47 

49 

57 

80 

40 

61 

48 

35 

87 

62 

50 

32 

38 

40 

44 

62 

53 

59 

36 

37 

41 

82 

32 

41 

48 

.57 

.52 

80 

79 

81 

85 

89 

87 

85 

77 

86 

83 

66 

65 

84 

82 

61 

66 

82 

87 

90 

91 

91 

87 

75 

66 

69 

70 

71 

79 

79 

85 

98 

49 

47 

42 

45 

59 

56 

65 

38 

49 

63 

52 

38 

43 

56 

53 

33 

42 

64 

61 

60 
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(  Miiiiiiuuu.. 
Brookville J  Mrtxiuuim  . 

'  Miiiiimiin .. 
Butlar j  Miiximum  . 

(  Mini  mum.. 
Diirlisle )  Maximum  . 

(  Minimum., 
t'fttowisstt j  Maximum  . 

t  Minimum.. 
CliamboisburR \  Maximum. 

/  Minimum.. 
CMiambersvillo f  Maximum . 

1  Miuimimi.. 
Claysvillo (  Maximum  . 

/  Minimum.. 
Cleartield S  Maximum  . 

(  Minimum  ., 
Cotttosville ;  Maximum  . 

i  Minimum.. 
Corry j  Maximum  . 

(  Minimum. 
Emporium j  Maximum. 

(  Minimum. . 
Krie j  Maximum  . 

(  Minimum.. 
Kraukliu j  Maximum  . 

)  Minimum.. 
Freelaud )  Maximum  . 

)  Minimum.. 
Gettysburg j  Maximum  . 

I  Minimum.. 
Greeiisburg )  Maximum  . 

(  Minimum.. 
Grove  City S  Maximum. 

(  Minimum.. 
Hamburg (Maximum. 

;  Minimum . . 
i  larrisburg j  Maximum  . 

(  Minimum.. 
Hawley \  Maximum  . 

I  Minimum  . 
Huntingdon )  Maximum  . 

(  Minimum .. 
Johnstown )  Maximum  , 

(  Minimum.. 
Lancaster        j  Maximum  . 

/  Minimum.. 
Lawrenceville j  Maximum  . 

(  Minimum . . 
Lebanon j  Maximum  . 

1  Minimum. 
Marcus  Hook j  Maximum .. 

I  Minimum. 
Meadville /Maximum. 

( Minimum.. 
Mifflin (Maximum. 

(  Minimum . . 
-Montrose \  Maximum  . 

)  Minimum.. 
Muncy  Valley j  Maximum  . 

)  Minimum .. 
Pliiladelphia j  Maximum  . 

(  Minimum.. 
Pittsburgh j  Maximum  . 

'  Minimum.. 
Quakertown \  Maximum  . 

'  Minimum.. 
Reading S  Maximum  . 

(  Minimum.. 
Ridgway \  Maximum  . 

)  Minimum. . 
Scranton S  Maximum  . 

I  Minimum.. 
Selinsgro ve \  Maximum  . 

(  Minimum . . 
Somerset S  Maximum  . 

}  Minimum . . 
State  College (  Maximum  . 

'  Minimum.. 
Stroudsburg f  Maximum. 

I  Minimum.. 
Towaiida i  Maximum  . 

'  Minimum.. 
Uniontown (  Maximum. 

'  Minimum.. 
Vandergrift j  Maximum. 

'  Minimum. 
Warren j  Maximum  . 

'  Minimum. . 
Waynesburg j  Maximum, 

(  Minimum.. 
Wellsboro J  Maximum . 

I  Minimum. 
VVilliamsport _(  Maximum. 

'  Minimum,. 
Williamstown f  Maximum. 

I  Minimum., 
York j  Maximum. 

I  Minimum  , 


78.1 

40.6 

76,4 

46.6 

79,3 

40.7 

74.6 

44.4 

78,2 

38,6 

76,7 

42,6 

78,3 

49.2 

78.8 

40.0 

77.6 

50,5 

77.8 

44.6 

80.0 

48.8 

78.6 

43.0 

75,6 

62.0 

77.8 

40.9 

76.0 

42.6 

70.5 

51,0 

78.5 

48.4 

71.5 

48,7 

76.6 

52.0 

77.8 

48.0 

75.8 

50.5 

76. 6« 

46.9" 

74.2 

58.6 

74.2 

43.2 

78.6 

46.6 

79.1 

47.4 

79.4 

49.8 

78.6 

43.6 

75.8 

51.3 

79.5 

86.0 

79.2 

45.6 

80.5 

48.2 

70.8 

45.6 

74.0 

43.1 

75.5 

56.7 

76.0 

58.1 

74.9 

49.2 

74.8 

54.3 

77.6 

40,6 

74.3 

49.7 

76.6 

47.6 

73.3 

39.5 

75.7 

49.1 

74.1 

48.9 

76.1 

45.0 

78.7 

.50,1 

79,2 

46.6 

72.2 

46.9 

78.9 

48,9 

77,0 

40.9 

77.2 

49.5 

75.4 

51.6 

77,7 

49.6 
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No.  6. 


GENERAL  STTMMABTr. 

This  was  the  hottest  June  in  the  records  for  Pennsylvania, 
severing  a  period  of  forty-seven  years.  Temperatures  were  con- 
stantly above  the  normal,  excepting  short  periods  of  relief  cen- 
:ering  about  the  8th  and  15th  respectively.  Maximum  tem- 
peratures of  100  degrees  or  higher  were  recorded  at  more  than 
3ne-third  of  the  reporting  stations.  The  high  temperatures  were 
iccompanied  by  a  shortage  of  rainfall  in  nearly  all  parts  of  the 
State,  the  deficiency  being  greatest  in  the  northern  counties. 
Each  month  of  1934  has  shown  a  deficiency  in  precipitation, 
he  accumulated  shortage  averaging  5.16  inches,  or  about  twenty- 
ive  per  cent.  In  many  of  the  western  districts  this  deficiency 
las  amounted  to  a  rather  severe  drought,  resulting  in  a  light 
!rop  of  hay  and  short  pastures.  Next  to  the  grass  lands,  the 
)ats  crop  suffered  most,  the  grain  heading  out  on  short  straw 
n  nearly  all  parts  of  the  State.  The  winter  grains  and  corn 
ivere  stunted  in  some  places,  but  for  the  State  as  a  whole  the 
iamage  was  not  serious.  Wheat  and  rye  harvest  was  in  prog- 
•ess  at  the  close  of  the  month,  and  a  large  portion  of  the  corn 
lad  been  cultivated  for  the  last  time.  Early  potatoes  were  gen- 
erally promising,  while  late  plantings  were  more  or  less  uneven 
md  slow  of  growth.  Truck  crops  were  mostly  fair,  but  growing 
ilowly.  Tobacco  was  fair  to  good  at  the  close  of  the  month. 
Despite  the  general  shortage  of  rainfall,  there  were  heavy  local 
■ains  in  some  regions.  In  many  instances  the  heavy  rains  were 
iccompanied  by  thunderstorms  of  considerable  severity.  On  the 
[2th  lightning  did  considerable  damage  in  the  Lehigh  Valley 
md  adjacent  regions,  burning  or  damaging  many  buildings. 
Phe  greatest  single  loss  seems  to  have  been  the  electric  power 
)lant  at  Easton,  with  a  loss  estimated  at  $30,000.  On  the  22d 
levere  storms  covered  a  belt  extending  from  west  to  east  com- 
)letely  across  the  southern  portion  of  the  State.  Considerable 
iccumulated  damage  was  done  by  wind  and  lightning  in  these 
itorms,  the  greatest  seeming  to  have  been  in  Philadelphia  and 
dcinity,  where  three  persons  were  killed  and  several  injured. 
V  few  heavy  hailstorms  were  reported,  the  heaviest  being  in  the 
lorthern  part  of  Lancaster  County.  Hailstones  as  large  as 
hree  ounces  were  found  at  Ephrata,  where  many  auto  tops  were 
lunctured  and  were  much  damage  was  done  to  greenhouses. 


?> 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  tlie  State,  as  shc^ijH  by  the  reports 
from  91  stations,  was  72.9°,  which  is  5.0"  warmer^ian  the  June 
normal.  The  highest  monthly  mean  was  78.4°,  recorded  at 
Marcus  Hook,  and  the  lowest,  62.6",  was  reported  from  (ioulds- 
boro.  The  highest  temperature  for  the  month  was  104°  at 
Marcus  LTook  on  the  30th,  and  the  lowest  was  35°  at  Brookville 
on  the  8th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  52° 
at  Franklin  on  the  8th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  shown  by  the  re- 
ports of  143  stations,  was  3.64  inches,  which  is  a  deficiency  of 
0.54  inch  as  compared  with  the  June  normal.  The  greatest 
monthly  amount  was  6.15  inches  at  Coatesville,  and  the  least 
was  1.12  inches  at  Catawissa.  The  greatest  amount  recorded 
in  any  24  consecutive  hours  was  3.75  inches  at  Mount  Pocono 
on  the  18-19th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  JUNE 


Year 


Temperature 


8»9. 
b'JO. 
891. 
892. 
893. 
894. 
895. 
896, 


900. 
901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 
908. 
909. 
910., 
911., 


912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
917., 
918. 
919. 
920. 
921., 
922., 
923., 

924., 
925., 
,926. , 
927.. 
928. 
929.. 
930.. 
931.. 
932.. 
933.. 
934. 


Period 67. 


68.4 
66.7 
70.1 
68.2 
71.8 
69.8 
69.6 
71.4 
67.4 
64.8 
69.6 
69.9 

69.9 
69.1 
66.0 
63.5 
67.9 
68.0 
69.3 
63.6 
68.8 
68.8 
65.4 
68.3 

65.6 
68.2 
68.6 
65.6 
63.7 
66.8 
66.0 
71.2 
67,0 
70.6 
69.5 
70.9 

65.8 
71.9 
64.1 
63.8 
65.5 
67.8 
69.1 
68.5 
68.5 
70.9 
72.9 


+0.5 
-1.2 
+2.2 
+0.3 
+3.9 
+1.9 
+  1.7 
+3.5 
-0.5 
-3.1 
+  1.7 
+2.0 

+2.0 
+  1.2 
-1.9 
-4.4 
0.0 
+0.1 
+  1.4 
-4.3 
+0.9 
+0.9 
-2.5 
+0.4 

-2.3 
+0.3 
+0.7 
-2.3 
-4.2 
-1.1 
-1.9 
+3.3 
-0.9 
+2.7 
+  1.6 
+3.0 

-2.1 
+4.0 
-3.8 
-4.1 
-2.4 
-0.1 
+  1.2 
+0.6 
+0.6 
+3.0 
+5.0 


100 
95 
97 
100 
99 
100 
102 
104 
98 
96 
100 
101 

97 
103 
97 
90 
96 
99 
97 
98 
102 
96 
95 
99 


99 

101 
92 
89 
92 
98 

102 
99 

101 
96 

103 


104 
94 
99 
93 
98 
100 
102 
98 
107 
104 

107 


Precipitation 


3.04 
5.43 
3.42 
4.60 
5.64 
3.12 
2.57 
3.50 
4.64 
3.38 
2.79 
3.51 

3.60 
3.47 
5.97 
6.53 
4.06 
4.39 
5.43 
4.99 
2.36 
4.48 
4.31 
4.71 

3.36 
2.26 
3.71 
4.00 
6.14 
5.38 
3.46 
3.90 
4,97 
3.12 
5.11 
2.73 

5.57 
3.04 
3.63 
3.72 
7.96 
3.56 
4,20 
3.71 
3.15 
2.68 
3.64 


-1.14 
+1.25 
-0.76 
+0.32 
+  1.46 
-1.06 
-1  61 
-0.68 
+0.46 
-0.80 
-1.39 
-0.67 

-0.58 
-0.71 
+1.79 
+2.35 
-0.12 
+0.21 
+1.25 
+0.81 
-1.82 
+0,30 
+0.13 
+0.53 

-0.82 
-1.92 
-0.47 
-0.18 
+  1.96 
+  1,20 
-0.72 
-0.28 
+0.79 
-1.06 
+0.93 
-1,45 

+1.39 
-1.14 
-0..55 
-0.46 
+3.78 
-0.62 
+0.02 
-0.47 
-1.03 
-1.60 
-0.54 


6.90 
10.04 
5.74 
9.30 
10.55 
6.50 
5.31 
9.21 
9.11 
6.42 
6.96 
6.97 

10.29 
7.61 
8.93 

11.76 
6.67 
8.35 

10.29 
8.55 
4.61 
8.96 
8.68 

10.11 

8.58 
7.61 
7.05 
6.80 

12.45 
9.85 
6.83 
9,17 
8.37 
9.86 

12.46 
7.99 

9.75 
7.02 
6.56 
6.78 

13.14 
6.77 

13.02 
8.08 
7.08 
6.57 
6.15 


20     4.18    13.14     0.41 


S9 
►-IS 


1.08 
2.71 
1.30 
1.22 
1.83 
1.20 
0.61 
0.69 
1.89 
1.11 
0.56 
0.65 

1.35 
0.88 
3.35 
3.74 
1.62 
1.77 
1.40 
2.79 
0.58 
1.89 
1.33 
2,13 

0,79 
0.66 
1.17 
1.51 
2.83 
2.25 
0.44 
1.74 
2.25 
0.70 
1.78 
0.41 

2.23 
0.62 
1.20 
1.59 
3.96 
1.10 
1.56 
1.23 
0.73 
0.67 
1.12 


0)  o 


No.  of  days 


a  ^ 


12 
5 
12 
14 
9 
10 
13 
13 
10 
11 
14 
13 

11 
12 
11 
7 

12 
11 
11 
11 
19 
12 

11  12 

12  12 


11     13     10 


10 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


June,  1934 


stations 


Atlantic  Drainage. 

AUentown 

Altoona..  

Ardmore 

Arendtsville 

Bedford 

Bellefonte 

Bethlehem 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall 

Chambersburg 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg ■ 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewisburg 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mifflin 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley...  .•••• 

Neshaminy  Fallstl..- 

Palmerton 

Philadelphia 

Philadelphia-Gtn. . . . . 

Phila.  Navy  Yard.... 

Phoenixville 

Qxiakertown 

Reading 

Scranton 

Selinsgrove. 

ShawmontU 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Ohio  Drainage. 

Beaver  DamU 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Derry 

Ebensburg 

ElkLicktt 

Franklin 

Qreensburg 

Greenville 

Grove  City 

Johnstown... .   

Kane  (near)  tl 

LyciPDUS  U 

Meadville 

Mount  Lebanon 

New  Castle 

Neweil 

PittsVmrgh 

Ridgway 

•Snaronll 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Center 

Northampton.. 
Cumberland... 

Columbia 

Center 

Franklin! 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill .... 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon.. 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Union 

Clinton 

Delaware    . . . 

Carbon 

Juniata 

SusQuehanna. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 

Philadelphia.. 

Philadelphia.. 

Chester 

Bucks 

Berks 

Lackawanna . 

Snyder 

Philadelphia  , 

Cumberland . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming  — 

Dauphin 

York 


Olimatolo^ical  Data  for  June,  1934 


For  the  State.. 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  — 

Erie 

Westmoreland.. 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland.. 

Mercer 

Mercer 

Cambria 

Elk.. 

Westmoreland . . 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset, 

Fayette 

Westmoreland  — 

Warren 

Greene 


254 

1,615 

350 

700 

1,060 

1,050 

364 

467 

520 

1,272 

580 

1,120 

380 

560 

1,050 

380 

1,970 

190 

553 

840 

1,875 

535 

600 

361 

900 

200 

650 

977 

1,637 

255 

1,000 

4C9 

450 

560 

50 

600 

445 

1,658 

1,720 

1.045 

60 

398 

114 

113 

12 

100 

496 

514 

805 

455 

51 

660 

1,217 

500 

754 

1,419 

455 

521 

1,275 

400 

700 
1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1,430 
1, 172 
2.000 
2,680 

957 
1,150 

950 
1,256 
1,184 
2,020 
1,420 
1,080 
1,200 

808 

800 

842 
1,350 

940 
2,190 
1.100 

825 
1,180 
1,035 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


a 

n 


Erie. 


22 

47 

2 

12 

2 

26 

49 

68 

38 

38 

35 

27 

47 

23 

47 

42 

41 

28 

61 

30 

19 

41 

30 

65 

16 

19 

47 

22 
3 

47 

37 

50 

58 

44 
7 

45 

30 

30 

28 

22 

45 

16 

63 
9 

18 

24 

49 

64 

40 

44 

38 
1 

50 

20 

40 
64 
85 
48 
19 
46 

42 
44 
21 

4 

2 
29 
21 
37 
17 
17 
60 
25 
38 
27 
52 

2 
42 
40 

9 
54 
14 
92 
27 
21 
67 
46 
20 
45 


71.8 
71.6 
75.6 
74.2 
74.2 
70.2 
74.2 
75.3 
74.3 
68.8 
75.1 
71.0 
74.2 
70.6 
70.3 
75.4 
68.8 
73.6 
75.0 
69.7 
62.6 
72.5" 
75.5 
74.4 
68.2 
77.4 
72.6 
74.6 
69.5 
74.2 
71.8 
73.8 


714 


+2.4 
+5.3 
+5.5 
+3.9 


+1.5 
+4.0 
+4.3 
+6.1 
+2.8 
+5.7 
+4.1 
+4.2 
+2.5 
+5.4 
+6.9 
+4.2 
+5.0 
+5.1 
+4.1 
+5.0 
+3.5 
+4.6 
+4.1 
+1.9 
+5.8 
+4.3 
+7.2 


+4  2 
+6.2 
+4.2 


75.4 
78.4 
71.2 
75.6 
67.5 
65.0 
69.0 
72.8 
72.2 
76.2 
77.2 


75.9 
71.5 
74.0 
71.3 
72,8 
76.0 
74.4 
72.3 
69.6 
70.4 


+5.9 


99 

95 

101 

101 

99 

96 

100 

102 

102 

96 

102 

98 

100 

95 

94 

101 

93 

99 

101 

97 

84 

100 

102 

loo 

93 
96 

98 

loo 

98 
103 

99 
101 


m  a 
0)  eg 


Precipitation,  in  Inches 


a 


fe-c 
So 

_s 

o3 


No.  of  days 


o 

0  a; 
■SO 

.So 


+3.4 

+7.2 

+4.3 

i-3.3 

+3.8 

+4.2 

+4.8 


+4.9 
+3.2 
+4.2 
+3.5 
+3.9 
+4.0 


+5.9 
+3.2 
+4.9 
+5.3 


62 


73.6 
73.2 
74.0 

75.4 
70.2 
73.8 
72.9 
74.0 
76.6 
70.8 
73.8 
70.4 
67.8 
72.9 
75.0 
74.6 
71.9 
74.0 
66.4 
74.6 
74.4 
75.2 
73.8 
74.0 
75.9 
71.2 
76.8 
67.6 
75.4 
75.2 
72.2 
74.8 

71.8 

72.9 


+4.8 
+5.7 
+4.1 

+6.3 
+7.0 
+6.6 
+5.3 


102 

104 

100 

103 

89 

89 

98 

99 

98 

102 

102 


29 

29 

29 

29 

29 

29 

29t 

29 

291 

29 

29 

29 

29 

29 

3t 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
29' 
29 
29 
29 
29 
29 
30 

3 
29 

3 
29 


103 

97 

99 

93 

100 

100 

101 

95 

98 

94 

96 


+7.8 
+6.2 
+5.3 
+6.5 
+4.2 
+7.1 
+7.0 
+8.1 
+6.4 
-4  8 


+6.4 
+9.5 


+5.0 
+4.7 
+5.2 
+7.2 
+9.3 
+2.2 
+5.5 
+6.2 
+7.4 


+5.6 
+5.0 


101 
98 
102 

99 
97 
98 
97 
99 
100 
98 
94 
91 
91 
101 
96 
102 
92 
98 
90 
94 
99 
98 
98 
94 
96 
98 
102 
91 
97 
100 
95 
95 

97 

104 


3t 
30 
29 
29t 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 


29t 
'29 
29 
29 
29 
30 
29 
29 
29 
29 
2t 


29 
291 
29 

29 

4 
29 
30 
29 
29 

4 
29 
29 
29 
28 
29 
29 

It 
29 

3 
30 

4 
29 

51 
30 
29 
29 

2 
29 
29 
29 

3 
17 

2 

30 


51 

44 

55 

47 

45 

.'i6 

51 

42 

42 

42 

36 

561 

45 

51 

50 

61 
35 
43 
43 
49 
46 
44 
49 
46 
42 
36 
50 
44 
48 
49 
41 
54 
46 
51 
45 
50 
65 
41 
47 
89 
51 
48 
48 
48 

54 

35 


141 


5.00 
4.65 
3.86 
6.04 
3.54 
4.35 
5.53 
2.63 
1.12 
3.35 
3.70 
3.91 
6.15 
3.96 
3.40 
5.11 
3.73 
3.26 
2.25 
3.37 
2.41 
4.25 
2.89 
3.52 
2.51 
2.32 
5.59 
3.68 
3.50 
3.51 
3.77 
3.36 


14t  38 
43 


141 
14 
14 
14 
15 
15 


14 

141 
8t 
81 
8 

14 

14 

13+ 

15 

14 

14 

15 

15 

14 

141 

14 


2.89 
4.00 
2.94 
2.56 
2.97 
4.53 
3.42 
3.06 
4.63 
3.22 
3.26 


+1.65 
+0.79 
-0.12 
+1.62 


-0.63 
+1.49 
—1.46 
-2.85 
-1.07 
-0.41 
-1.05 
+2.08 
-0.26 
-1.10 
+0.79 
—0.81 
-0.11 
-1.66 
-1.17 
-2.68 
+0.04 
-1.10 
-0.07 
-1.28 
-1.02 
+1.31 
-1.21 


-0.46 
-0.19 
-0.79 


-1.46 


-1.48 
-1.87 
-1.13 
-0.72 
-1.61 
-0.70 
+0.40 
-0.02 


2.31 
2.60 
1.87 
3.19 
2.45 
2.06 
2.24 
1.50 
0.80 
1.98 
1.72 
2.16 
2.24 
1.39 
2.01 
2.60 
2.01 
1.68 
1.61 
2.16 
1.54 
2.28 
1.09 
1.40 
1.98 
0.53 
1,59 
2.00 
1.67 
1.01 
1.65 
1.73 


4.69 
4.04 
2.02 
2.45 
2.84 
3.79 
2.51 
4.14 
5.78 
2.65 
3.43 
4.63 
3.34 
3.85 
2.84 

3.61 
3.68 
3.12 
4.39 
3.21 
3.04 
2.43 
5.25 
5.32 
5.31 
2.77 
4.94 
2.50 
3.69 
4.99 
2.63 
5.71 
2.15 
4.19 
3.43 
3.51 
4.45 
2.00 
1.44 
4.92 
3.08 
3.13 
1.40 
4.10 

1.46 

3.64 


+1.08 
+0.42 
—1.53 
-1.22 
-1,36 
+0.30 


-0,15 
+  1,28 
-1.16 
-0,56 
+0,36 
-0,59 
—0,96 
-0.74 

-1.00 
-0,62 
-1.76 
-0.47 


-1.37 
-2  89 
+0.36 
+0,62 
-0,30 
-1,74 
+0,56 
-1.48 
-0.34 
-0.18 


1.95 
1.60 
2.06 
1.77 
2.00 
3.75 
1.96 
1.40 
3.37 
1.70 
1.78 


+1.03 
-1.97 


-0.88 
-0.54 
+0.64 
-2.39 
-2.02 
—0.28 
-1.69 
-1.49 
-2.93 


-1.89     0.54 
-0.54     3.75 


2.23 
2.61 
0.71 
1.30 
1.86 
2.66 
0.90 
1.62 
3.50 
1.51 
1.63 
2.00 
2.04 
2.29 
1.04 

1.21 
1.63 
1.20 
2.97 
1.60 
0.87 
0.95 
2.62 
2.43 
1.55 
1.18 
2.56 
0.83 
1.15 
1.34 
1.37 
3.15 
1.10 
1.25 
1.26 
1.78 
1.56 
1.60 
0.65 
2.56 
1.42 
2.06 
1.12 
2.20 


9  o 


Observers 


22       6 
17      10 


9      17 


nw. 
nw. 

sw. 
w. 

sw. 


sw. 

sw. 

nw. 

sw. 

sw. 

s. 

nw. 

sw. 

s. 

w. 


sw. 
sw. 


sw. 
sw. 


nw. 
sw. 


w. 

nw. 

nw, 

sw. 

sw. 

s. 

w. 

w. 

w. 

ne. 

w. 

w. 

nw, 

sw. 

w. 

sw. 


w. 

w. 

sw. 

w. 

w. 

sw. 


sw. 


nw. 

w, 

w, 

w. 

w. 

sw. 

sw. 


s. 
sw. 


sw. 
sw. 


John  A.  Frick. 
F-  E.  Rooney. 
H.  G.  Balderston. 
Dr.  S.  W,  Frost. 
Charles  C.  Lee. 
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The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 
reports  are  used  in  determining  means  for  the  State^  It^^Sy.'mlSrom  the  record.    ScaLTprecipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

tT?oTirar;rs\t"altlTow;:^^^^^^^^^^^  ^^^-  <^— iUe.  Md=  of  Lycippus.  Greensburg;  of  Neshaminy,  Oakford;  of  Sharon.  FarreU;  of 

Bhawmont.  Manayunk:  of  Kane  (near>.  Wilcox. 
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Dally  Precipitation  for  June,  1084 
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'!38 
'.'22 

2.61 

4.10 

W.  Br.  Susq 

TTnTipr  T)p1 

T. 

.10 

.12 

.03 
.36 

'.'65 

'!65 
.25 
T. 

.01 

.88 

■.'65 
T, 

.04 

.18 

.60 
.25 
?3 

'.'io 

T. 

4.14 

5.78 

Lower  Susq 

1.44 

't.' 

3.36 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

'1'. 

T. 

.45 

.18 

.02 

.09 

.03 

.06 

.04 

.07 

2.65 

Velkert 

W.  Br.  Susq 

.49 

.28 

T. 
.05 

.70 

'^78 
.30 
.50 
.29 
.57 
.51 
.61 
.30 
T. 

.23 
.58 

'.20 
1.04 

i;28 
1.18 

.33 

1.30 
2.00 
2.88 

.72 
2.02 
2.14 

.44 
1.07 
5.04 

.85 

T. 

T. 

.10 
.65 
T. 

.10 

'!64 

'.'44 
T. 

't'.' 

3.43 

Vf>  St  Chpsjtpr 

Lower  Del 

.07 

't" 

.02 

1.50 
.05 
.11 
.63 
.21 
.33 
.79 
.16 
.17 

4.63 

Vestgrovellll 

Vilkes-Barrellll 

....do 

N.  Br.  Susq 

W.Br.  Susq 

RusauphjiTiTift 

■.'36 
.04 

.07 
T. 
.07 
.02 
.11 
2.35 
.05 

.50 
.03 
.14 
.22 

.10 

.02 
.40 
.02 

4.36 

.06 
.13 

';27 

"m 

T. 

't.' 

.30 
.05 

'iii 

.11 

•••• 

2.33 

't'.' 

.08 

.... 

.... 

'.']'5 
.26 

.... 

3.34 
3.85 

fork 

Lower  Susq 

2.84 

forkHavenllll 

.ionsvllle..(near). 
■^enton.  N.  J***.. 

.22 

't.' 

.01 

't'.' 

'!6i 

'!5i 

.... 

5.32 

Schnvllrin 

.01 
.06 

.... 

.... 

'.'32 

5.35 

T. 

T. 

....| 

T. 

3.41 

Continued  on  page  29. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA: 

PENNSYLVANIA  SECTION 

June,  1934 

Daily  Precipitation  for  Jvme,  1 9a4-Continued  from  page  2« 

Day  of  month 

stations 

Drainage  Basin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14     16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

Ohio  Drainage 

Beaver  Damllll 

Ohio 

.07 

.05 

.92 
.71 
.63 
1.20 
2.49 
.05 
.47 

.01 
.01 

.32 

;55 

.02 

.87 
.55 
.34 
.90 
.45 
.28 
.64 

...1.2l| 

T. 

... 

.48 

21 

3.61 
2  49 

Beaver  Fallsll II  .... 

Umnlrville         

Beaver 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela — 
Ohio 

tV 

r 

.'6i 

i'V 

iV 
tV 

.'ie 

.'08 
.02 
.01 
.20 

.07 
.28 

.'29 
.02 
.02 

.04 
.46 
.05 
.07 
T. 

;23 

T. 
.01 

.v.; 

!48 
1.46 
.61 

tV 

.02 

Vis 

.84 
.16 
.37 

.22 
.'2i 

'.a 

'.03 

T. 

.29 

.27 
.'26 

3.68 
3.12 

Butler 

Chambersville 

v.: 

4.39 
3.21 

Clairtont 

T. 



3.04 

Clymer  il 

Conemaugh 

.28 

.30 

* 
1.30 
.38 
.62 
T. 
.38 

2.52 



1.25 
.70 

V63 
.23 
.15 

4.35 
3  91 

Coutlueucellll 

Gorry 

Derry 

Donorallll 

Ebensburg 

Voughiogheny  .. 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  — 

Conemaugh 

Vougliiogheny  . . 

i'V 

't" 

Vis 

.'24 

V25 

.41 
.20 
.37 
.62 

.hi 
.20 

V'32 
.20 

.03 
.58 

.iu 
Voi 

V49 

.30 
.02 

'  ."ii 

V95 
1.90 
2.03 
2.05 

• 

i!55 

."34 
i.'io 

'  .'62 
.76 
.95 
.95 

1.35 

Voe 

.21 

.15 
.39 
T. 

Vii 

T. 

V63 
13 
.13 

2.43 
5.25 
4.17 
5.32 
5.31 

Elk  Lick 

Frankliullll 

Allegheny 

Monongahela — 
Voughiogheny    . 

''i'V 

"M 

tV 

oi 

V62 
.33 
.13 
.07 

V39 
T. 

.26 

Voe 

V36 

••■• 

i;i4 

.89 
T. 

1.18 

1.68 

1.52 

44 

.86 

T 

.10 

.22 
.17 
.97 
?S 

.03 
'1' 

.18 
.06 
.22 

.03 

.04 
.10 
.07 

••• 

2.77 
3.29 

Greensboro 

.27 

4.94 

ireeu»burg 

IK 

.30.... 

2.60 

ireenville 

(rove  City ■  •  •  • 

tierrs  bl.  DaiuHII.. 

Irwin 

lohiistowu 

Beaver 

...do 

Ohio 

Monongahela.... 
Couemaugli 

f  ■ 

".(n 

.'■is 

.23 

Voi 

.05 
.64 

i'V 

V'43 
.OS 
.10 
.53 

i'V 
.12 

.05 

.... 

.84 
1.43 
1.97 
1.34 

.04 

r 

.28 
.90 

T 

.55 

.50 

.18 

1.15.... 
.62  ... 

V67 
.11 

i!63 
.08 

3.69 
4.59 

V65 

Voi 

.17 
.45 

.38 
1.13 

.03 
.04 

1.20 
.32 

Vol 

.03 

.40 
.01 

4.87 
4.99 

Kane  (near)  tt---- 

Allegheny 

.62 

.09 

.07 
.73 

.04 

.07 
.18 

.01 

1.37 

Vm 

.23 

'1' 

'  85 

T 

T 

04 

.01 
13 

.12 

Vio 

"28 

2.63 
4  82 

tiregarilll..... 

Lake  Lynullll 

\  oughioglieny.. . 
Monongahela — 

.04 
.06 
.46 

Vi'i 

Voi 

.32 
.31 
.04 
.14 

18 
T 

T 

.85 
1  ■>! 

"?7 

.61 

05 

.03 

20 

'i'V 

.08 
T. 

2.20 
2.17 

Linesvillellll 

Lock  No  21III  

Lo.'k  M'l.  iU   

Beaver 

Ohio 

.Monongahela.... 

t' 

.'62 

.07 

T. 
.05 

.30 
.11 
T. 
.17 

Voe 

.03 

. . . . 

... . 

.80 
2.04 
1.34 
2.30 

.04 
.20 
06 

.93 
.70 

58 

.82 

V42 
72 

.95 

Vi7 

.... 

4.36 
3.96 
2.78 

Lock  No.  Sttllll 

Lyi.-ippus 

Allegheny 

Conemaugh 

'tV 



i'V 

V4i 

.05 
T. 



V85 

.... 

T. 

1.10 

.20 

.36 

.32 

8.71 

McKeesportllll 

Meadville 

Monongahela  . . . 
Allegheny 

.... 

T. 
.05 

T. 
.10 

.'23 

.01 

.05 

.... 

.... 

.... 

Vis 

1.38 
.95 

1   18 

Voe 

.19 

.78 
.07 
85 

Vi2 

.39 

.37 

1.13 

.19 

2.94 
2.15 

§ 

Mosgrove 

do 

i'V 

i'V 

V"68 
T 

r 

.08 

V26 

.... 

1  in 

15 

09 

69 

35 

.83 

.01 

.69 

4.19 

Mount  Lebanon... 

Ohio 

.27 
.10 

.'26 

.... 

.... 

1  75 

04 

45 

57 

.i4 

.  .  .  . 

3.30 

Natronallll 

Allegheny 

— 

Vi7 

Voe 

.16 



"15 

T 

08 

1  ?fi 

1  ?n 

.01 

T. 

3.43 

Sew  Cabtlellll 

Newell 

Beaver .   .   

Monongahela.... 

V03 

Vsi 

.... 

tV 

1.78 
1.58 

.13 
13 

.75 

71 

.35 

8*^ 

.... 

3.61 
4.26 

Parkers  Landingllll 

Allegheny 

.ill 

— 

— 

... 

Pennlinelllltt 

Pittsburgh***..  .... 

Punxsutawneyllll.. 

Beaver  

Ohio 

Allegheny 

.... 

V24 

V53 
.22 

i'V 

.24 

V62 

V48 
.01 

'.'.'.'. 

Voe 
Vi2 

.30 
.01 
.42 
.10 
.08 
T. 
'V. 

Voi 

Vio 

V48 

i.66 
.17 

1.16 
T. 
2.42 
1  W 

tv 

T 
.46 
T. 
04 

.07 

.01 

.59 

10 

'66 
.41 

.16 
T. 

V67 

.04 

V9i 

•••• 

'.'.'.'. 

1.69 
4.45 
5.53 
2.00 

Ridgway 

....do 

.03 
T 

.. .. 

. . . . 

'>  4(1 

0? 

Ifi 

1  ?5 

01 

.25 

.8( 

4.99 

Saltsburgllll: 

Conemaugh 

'tV 

T. 

— 

V'ii 

T 

.  .  .  ' 

. . . . 

fiS 

22 

.46 





1.44 

Sharoullll 

Smethport 

Somerset 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

V42 
.01 

Vos 

V27 

.01 
.95 

V23 

.20 

.. 

V84 

1.10 
1.72 

.10 



.48 

t" 

T. 

•■•• 

Voi 

'.'.'.. 

1.91 
4.92 

Springdalellll..  ... 
Dniontown 

Allegheny 

Monongahela — 

.02 

tV 

Vsc 
.33 

.04 

".k 

.1£ 
T. 

.07 
.0' 
.OS 
.U 
.04 
.Of 

.17 

Via 

.08 

.02 





Vsi 

1  Of 

1.66 
.61 

1  4.'i 

.02 

"(if 

.41 
.84 



.... 

.62 
.04 
.27 

'  .'-ii 

1.3t 
.08 
.04 

... 
... 

4.36 
3.08 
3.62 

Unity  Reservoirll. 

Youghiogheny  . 

1  7<1 

an 

Of 

* 

.7f 

.07 

3.13 

Vandergrittt 

Warren 

Waynesburg 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela... 

Voe 

.12 

Voi 

.... 

.04 

.... 

.... 

.15 
1.82 

.97 

.38 

1  If 

!V. 

.Of 
"4f 

.0: 

"i( 

i... 
.86 

)  ,  ,, 

Vif 

.03 
.22 
.10 

. . . . 

Vi8 

... 

1.40 
4.10 
2.48 

Westfordllll 

WestNewtonllll... 

Beaver 

Youghiogheny  . 

T. 

T. 

.2f 

... 

.u 

... 

... 

1.6£ 

.1 

I    .8£ 

... 

.24 

.... 

.... 

.4' 

3.78 

Lake  Drainage. 

Erie**' 

Lake  Erie 

••• 

.41 

.i( 

)  ... 

'.'.'. 

T. 

T. 

■•• 

..: 

••• 

.3i 

!    .1< 

)... 

.0 

T. 

••• 

.2; 

i    .It 

) .. . 

'.'.'. 

... 

... 

1.46 

.       . 

m 

Ayyy 

ths 

timn 

FvfPTit  a<t  otherwise  indicated,  observations  are  generally  uiauo  muo  lu  i^nc  a,^^^^^^. — ,    ,    ,  .  ^  , 

of  otervation  ••*  ^gular  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

II     Precti^ation  measS"  the  morning ;  amount  then  recorded  is  tor  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is    ess  than  .01  inch.      §  Incomx^^^ 
or  mi  ^g       tTany^^^^^^^^^^     inconsistent.      «  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville;  of  Clymer.  Ind,a.a^  of  Pennhne.  LinesvUle:  of  Snow  Hill, 
rnriomink-  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  GirardviUe,  Shenandoah;  of  Kane,  'Wilcox;  of  Ix,ck  No.  5.  Schenley.    :  Mdt.  to  mdt. 


PRESSTJBE,  -WTINB,  HUMIDITY  AND  SXTNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisbnrg  .. 
Phila'lelphia 
Pitt-^burgh... 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


29.88 
29.89 
29  92 
29,90 
29.90 
29.90 


30.29 
30.36 
30.:^9 
30.23 
,30.41 
30.37 


29.54 
29.45 
29  40 
29.58 
29.42 
29.53 


1  Wind 


oj  o 


'S  o 
11 


11.2 
7.3 

12.0 
8,3 

10.5 
7.1 


Relative 
humidity 


se. 

w. 

sw. 

nw. 

se. 

n. 


*  For  any  five-minute  period. 


1  Corrected  to  true  velocities. 


BIVER  CONDITIONS 


Stations 


Riverf 


<D 

S 

flS 

0) 

1 

U 

«> 

«a 

i 

be 

o 

0^ 

1 

(U 

cS 

o 

a 

5 

o 

•^ 

o 

Port  Jervis  — 
Phillipsburg.. 
Mauch  Chunk 
Wilkes-Barre. 
Williamsport. 
Harrisbnrg . . . 
Greensboro... 
West  Newton. 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Beaver  Dam.. 


Delaivare 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna.. 
Susquehanna.. 
Susquehanna. . 
Monongahela., 
Youghiogheny 
Monongahela., 

Ohio 

Ohio 


2.1 

3.6 

21 

1.5 

18 

2.0 

4.2 

21 

1.0 

17 

2.6 

5.0 

19 

1.9 

17 

3.1 

6.2 

22 

2.2 

4 

1.2 

3.3 

21 

0.6 

18 

S.7 

4.6 

24 

3.4 

16 

10.7 

11.2 

16 

10.2 

29 

0.6 

2.7 

20 

0.3 

29 

11.0 

11.5 

22 

10.7 

5 

10.0 

11.1 

20 

9.7 

10 

7.5 

7.9 

20 

7.0 

16 

18 

•a 

17 
20 
20 
17 
80 
•20 
SO 
26 
30 


.h'NK,  i!);vt 


C'MMAI'OIAKHCAF.   DATA:    I'I'iNNSVLVAN'l A  Sl'XmON. 


«() 


Dully  Temperuturea  for  June,  1934 


SUUons 

1 

3 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

18 

14 

IS 

16 

17 

18 

10 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

20 

27 

28 

29 

9« 
09 

'Ml 

:!i 

Mean 

\Uputo\vu 

Maxlmiuu.  . 

Miniuuim.. . 

.  85 
.   «0 

80 
62 

87 
68 

81 
59 

81 
89 

82 
69 

80 
66 

73 
62 

70 
65 

87 
60 

82 
63 

71 
59 

73 
68 

7! 
66 

87 
64 

87 
60 

82 
60 

76 
60 

69 
62 

82 
56 

91 

61 

84 
69 

84 
66 

87 
61 

88 
04 

82 
67 

9(1 
02 

80 
64 

8'J  -  - .  1  82 . 4 

09 

61. » 

Alioona 

Maximum  . . 

•   85 

89 

93 

91 

89 

87 

83 

72 

73 

84 

79 

76 

73 

79 

86 

89 

82 

78 

80 

86 

89 

86 

78 

88 

82 

86 

sr 

93'  'l.'j 

87 

84.0 

Minimum., . 

.  GO 

57 

61 

64 

69 

61 

64 

43 

57 

63 

69 

53 

60 

49 

48 

88 

67 

63 

00 

58 

66 

05 

02 

58 

69 

62 

t(.' 

1..':  ;i 

70 

69.1 

edford 

Maximum... 

.   DO 

93 

96 

94 

93 

88 

88 

85 

75 

88 

86 

86 

79 

86 

86 

92 

90 

83 

79 

89 

92 

92 

92 

92 

92 

90 

H- 

r, 

91 

80.0 

Mluimum. . . 

.  60 

54 

60 

61 

62 

63 

68 

46 

57 

60 

65 

56 

49 

46 

47 

61 

67 

63 

62 

56 

66 

68 

64 

60 

67 

64 

(i,- 

Li   1,:, 

69 

69.6 

Bollofouto 

Ma.ximum... 
Minimum... 

.   87 
■   62 

90 

61 

92 
61 

88 
70 

89 
60 

87 
62 

75 
43 

70 
39 

70 
60 

86 
60 

78 
66 

78 
60 

69 
60 

78 
50 

83 

46 

86 
51 

82 
66 

67 
61 

79 

60 

83 
66 

89 
63 

84 
63 

83 
63 

86 
67 

82 
00 

81 
58 

65 

W      !)(i 

88 
64 

82.7 

66 

67 

67.8 

Brookvillo 

Maximum  . . 
Minimum.. . 

.   9-2 
.  63 

96 

65 

94 
84 

97 
69 

95 
58 

94 
57 

91 

55 

78 
35 

91 
65 

81 
68 

88 
63 

78 
46 

82 
48 

70 
40 

78 
38 

86 
46 

89 
53 

89 
(•>4 

73 
60 

82 
47 

88 
61 

92 
64 

84 
62 

86 
50 

90 
51 

83 
49 

80 
62 

85 
03 

94 
62 

96 
64 

86.7 

53.7 

Butler 

Maximum  . . 
Minimum.. . 

.  94 
.   54 

91 

70 

96 
55 

95 

60 

92 
67 

88 
06 

86 
57 

85 
60 

80 
68 

88 
56 

80 
56 

87 
78 

80 
62 

76 
43 

86 
43 

88 
61 

95 
65 

91 
61 

79 

57 

89 
50 

91 
66 

91 
69 

93 
62 

91 
60 

87 
60 

84 
53 

87 
64 

96 
63 

98 
71 

96 

68 

88.6 

69.2 

Carlisle 

Maximum  . . 

.   90 

90 

90 

90 

88 

91 

82 

80 

71 

89 

87 

86 

77 

82 

89 

93 

93 

83 

82 

90 

94 

92 

88 

93 

92 

90 

93 

97 

102 

96 

88.6 

Miuimum.. . 

.   58 

58 

61 

66 

65 

66 

68 

45 

61 

62 

63 

58 

65 

58 

52 

55 

63 

63 

63 

58 

61 

73 

65 

60 

68 

69 

68 

68 

68 

72 

62.0 

Hfttftwi^^ift 

Maximum  . 
Minimum.. . 

.   88 
.   66 

91 
65 

92 
69 

87 
66 

89 
66 

89 
69 

80 

57 

88 
46 

74 
60 

88 
64 

84 
61 

86 
55 

86 
58 

86 
52 

88 
47 

91 
63 

89 
64 

82 
64 

83 
61 

89 
63 

93 
54 

86 
65 

89 
65 

93 
67 

88 
61 

86 
64 

89 
66 

98 
66 

102 
63 

102 
67 

88.6 

\,/%m  W»  »  i  ao»»  .••.•••■•••• 

60.1 

Chambersburg 

Maximum... 

.   89 

89 

90 

90 

88 

89 

82 

72 

72 

86 

87 

81 

77 

83 

87 

93 

37 

79 

82 

91 

94 

92 

86 

92 

89 

91 

92 

96 

102 

94 

87.4 

Minimum.. . 

.   59 

60 

63 

64 

65 

66 

65 

61 

59 

64 

64 

60 

64 

53 

53 

58 

64 

65 

63 

00 

68 

68 

66 

61 

70 

69 

69 

68 

71 

75 

62.8 

Charabersville , 

Maximum... 

.   91 

93 

91 

93 

92 

93 

78 

78 

78 

87 

82 

81 

74 

82 

89 

93 

92 

93 

82 

88 

88 

87 

85 

90 

84 

87 

83 

94 

96 

97 

87.4 

Minimum.... 

.  61 

60 

59 

66 

66 

64 

68 

47 

61) 

63 

56 

54 

52 

43 

44 

52 

62 

62 

60 

52 

06 

69 

62 

66 

61 

61 

62 

61 

69 

66 

58.4 

Clavsville 

Maximum  . . 
Minimum... 

94 
64 

97 
67 

96 
65 

94 

65 

93 
66 

91 
6(i 

87 
59 

93 

57 

87 
66 

87 
71 

87 
55 

86 

58 

82 
53 

87 
46 

92 
48 

96 
66 

97 
60 

91 
66 

86 
60 

92 
66 

91 
69 

90 
65 

87 
65 

93 

58 

92 

62 

96 

65 

84 
65 

98 
67 

100 

74 

98 
68 

91.4 

61.7 

nirtarfiald 

Maximum  . . 
Minimum  ... 

92 

59 

96 
62 

94 

58 

92 
63 

91 
60 

86 
62 

80 
60 

75 
39 

74 
66 

86 
61 

75 
58 

81 

48 

68 
49 

74 
43 

86 
48 

91 

62 

86 
48 

76 
62 

83 
60 

86 
51 

89 
51 

87 
65 

84 
60 

87 
56 

85 
66 

83 
53 

85 
63 

94 

65 

98 
66 

90 

67 

85.1 

\ylOt»«  UDIV*  .....••■■•••• 

57.0 

Coatssville *  • 

Maximum  . . 
Minimum.. . 

87 
57 

86 
57 

88 
64 

88 
61 

86 
65 

90 
66 

80 
68 

77 
50 

73 
55 

90 
66 

85 
64 

83 
58 

78 
61 

81 
56 

87 
56 

91 
62 

85 
61 

76 
60 

76 
64 

86 
66 

94 
64 

9.) 
63 

87 
65 

90 
60 

86 
70 

86 
59 

93 
65 

90 
67 

100 
71 

95 
73 

86.2 

62.1 

Corry 

Maximum  . . 
Minimum. .. 

96 
50 

97 
60 

96 
60 

98 
54 

93 
62 

94 
58 

75 
53 

86 
45 

82 
57 

84 
69 

85 
48 

78 
53 

70 
61 

78 
46 

88 
44 

86 
62 

86 
54 

80 
64 

84 
66 

87 
47 

90 
60 

87 
48 

89 
57 

92 
55 

82 
49 

81 
62 

82 
64 

96 
61 

95 
70 

92 
60 

87.0 

64.6 

Rmrirtriiini     

Maximum... 
Minimum. . . 

90 
55 

92 
57 

94 
60 

90 
62 

90 
63 

85 
65 

75 
62 

75 
38 

76 
61 

85 
62 

77 
58 

79 
50 

65 
60 

77 
48 

83 

47 

85 
51 

84 
53 

76 
63 

80 
61 

85 
63 

88 
60 

82 
56 

85 
66 

86 
63 

82 
66 

79 
62 

8( 
63 

91 
66 

94 

67 

88 
64 

83.2 

Cj  ixx  yu  I  lULu  .....■••■.•• 

67.4 

Erie 

Maximum  . . 

94 

97 

81 

86 

89 

81 

63 

77 

78 

77 

76 

73 

66 

73 

83 

75 

82 

80 

80 

89 

87 

69 

81 

88 

76 

77 

76 

94 

90 

84 

80.7 

Minimum.. . 

62 

73 

64 

67 

70 

63 

54 

54 

66 

65 

57 

60 

68 

56 

60 

64 

63 

65 

60 

58 

64 

56 

62 

69 

62 

60 

65 

67 

75 

72 

63.0 

Maximum  . . 
Minimum.. . 

99 
55 

96 
61 

100 
62 

98 
58 

95 
62 

94 
65 

81 
55 

88 
36 

82 
51 

91 
55 

86 
44 

82 
49 

79 
49 

83 

46 

90 
44 

93 
52 

94 
57 

76 
62 

87 
58 

90 
54 

92 
60 

88 
55 

91 
63 

93 
52 

83 
56 

86 
52 

85 
65 

101 
66 

100 
70 

91 
67 

89.8 

56.0 

WrrtAland  

Maximum  . . 
Minimum... 

83 
63 

84 
64 

87 
63 

77 
58 

82 
62 

83 
64 

71 
58 

69 
46 

64 
62 

79 
62 

75 
60 

70 
55 

68 
66 

73 
50 

77 
65 

78 
62 

80 
57 

70 
56 

62 

65 

77 
54 

86 
67 

81 
62 

79 
61 

85 
63 

78 
62 

77 
56 

82 

58 

87 
65 

93 

71 

86 
70 

78.1 

_£•  1  oomuu  ..«•••• 

69.6 

Maximum  .. 
Minimum... 

87 
57 

85 
63 

87 
64 

87 
67 

85 
67 

87 
68 

80 
67 

74 
53 

69 
58 

87 
64 

86 
62 

78 
61 

76 
57 

81 
54 

87 
54 

92 
59 

89 
65 

80 
63 

79 
64 

88 
60 

92 
67 

89 
73 

85 
66 

90 
61 

89 
71 

88 
67 

92 
70 

94 
69 

101 
72 

96 

76 

86.0 

64.0 

OrftensburjT  

Maximum  . . 
Minimum... 

92 
63 

94 
63 

92 

68 

93 

57 

90 
65 

88 
64 

84 
60 

82 
52 

79 
63 

¥6 
68 

83 
60 

80 
59 

81 
54 

82 
50 

85 
54 

91 
56 

92 
65 

84 
64 

82 
63 

87 
67 

89 
67 

87 
67 

89 
64 

91 
69 

86 
64 

90 

67 

83 
64 

92 
70 

96 
74 

87 
66 

87.2 

\Jl  CwUSLfUA  IJ. ..••...•.• 

62.9 

Grove  City 

Maximum... 
Minimum.. . 

92 

70 

92 
66 

92 
68 

90 
64 

88 
64 

89 
65 

87 
61 

82 
48 

81 
51 

78 
62 

73 
55 

75 
60 

75 
55 

70 
50 

80 
48 

85 
67 

83 
62 

78 
60 

77 
68 

82 
54 

82 
70 

78 
56 

86 
61 

89 
62 

89 
59 

76 
54 

76 
64 

82 
65 

92 
75 

91 

69 

83.0 

60.8 

fTamhurfif   

Maximum  . . 
Minimum.. . 

88 
63 

87 
69 

86 
63 

76 
47 

74 
59 

86 
65 

82 
64 

80 
60 

76 
55 

80 

48 

86 
58 

89 
64 

82 
54 

80 
54 

70 
62 

85 
52 

91 
59 

86 
65 

85 
66 

87 
57 

85 
60 

85 
54 

89 
64 

93 
67 

100 
6» 

92 
63 

84. 6J 

LlCai-Ll  UUife..--*"  ..■•.. 

60.4'1 

Harrisburg 

Maximum  , 
Minimum.. . 

'"85 
65 

"84 
66 

"86 
68 

"86 
65 

84 
68 

88 
66 

76 
61 

70 
53 

70 
60 

85 
66 

84 
66 

78 
62 

73 
61 

80 
59 

86 
57 

90 
63 

82 
64 

68 
63 

80 
63 

87 
61 

92 
68 

88 
66 

88 
66 

88 
66 

87 
71 

85 
63 

90 
66 

92 
70 

100 
75 

92 
74 

84.1 

64.7 

Hawley 

Maximum . . 

87 

91 

89 

81 

87 

88 

84 

74 

72 

84 

78 

74 

73 

77 

84 

84 

83 

80 

66 

82 

91 

85 

83 

88 

84 

77 

72 

86 

93 

89 

82.2 

Minimum  . . 

60 

54 

64 

66 

57 

62 

63 

37 

54 

63 

56 

47 

49 

54 

42 

52 

46 

50 

57 

47 

52 

59 

68 

49 

53 

49 

65 

63 

64 

57 

64.3 

Maximum  . . 

90 

93 

95 

93 

92 

89 

80 

70 

75 

87 

83 

80 

75 

82 

87 

92 

85 

68 

83 

89 

92 

87 

86 

90 

86 

86 

89 

94 

98 

91 

86.2 

f 

Miuimum... 

62 

56 

60 

64 

61 

62 

62 

42 

62 

61 

60 

52 

50 

47 

47 

52 

60 

68 

62 

55 

62 

68 

65 

60 

61 

54 

66 

66 

67 

68 

59.0 

Jnhnstown    

Maximum  . . 
Minimum.. . 

91 
62 

95 

58 

95 
61 

95 
68 

93 
63 

87 
64 

85 
66 

77 
49 

80 
58 

85 
67 

85 
62 

78 
56 

73 
54 

82 
49 

86 
49 

91 
64 

90 
61 

75 
64 

84 
62 

89 
57 

67 

88 
65 

85 
64 

90 
60 

89 
64 

91 
56 

84 
65 

95 
64 

98 
69 

88 
68 

87.0 

60.9 

Maximum  . . 

86 

87 

89 

90 

87 

88 

82 

80 

76 

89 

88 

86 

80 

83 

89 

93 

88 

80 

72 

87 

94 

92 

87 

90 

90 

88 

91 

92 

103 

96 

87.4 

t 

Minimum.. . 

54 

59 

62 

63 

65 

67 

64 

51 

59 

61 

62 

68 

57 

53 

51 

59 

59 

60 

68 

54 

61 

58 

65 

59 

68 

58 

65 

68 

69 

71 

60.9 

Lawrenceville 

Maximum  . . 

96 

98 

99 

89 

95 

90 

86 

80 

80 

92 

79 

79 

67 

79 

85 

86 

89 

83 

78 

85 

92 

85 

87 

92 

84 

88 

79 

96 

96 

93 

86.9 

Minimum . . . 

56 

61 

66 

66 

63 

68 

60 

40 

59 

58 

56 

48 

49 

49 

45 

56 

49 

64 

58 

5f) 

62 

56 

63 

53 

53 

59 

38 

64 

69 

60 

56.6 

Lebanon 

Maximum  . . 
Minimum.. . 

88 
60 

87 
62 

88 
64 

88 
64 

86 
64 

88 
69 

79 
65 

75 
53 

75 
59 

88 
62 

84 
63 

77 
61 

75 
67 

81 
54 

86 
52 

90 

58 

84 
63 

71 
63 

78 
64 

86 
55 

93 
62 

88 
70 

84 
65 

89 
60 

85 
69 

86 
60 

91 
65 

92 
69 

101 

71 

93 
71 

85.2 

62.5 

Marnns  Hook 

Maximum... 
Minimum.. . 

88 
66 

92 

68 

88 
62 

88 
69 

90 
75 

86 
73 

81 

58 

75 
58 

94 
73 

87 
73 

88 
66 

81 
67 

83 
60 

86 
63 

95 
62 

94 
52 

84 
64 

73 

65 

86 
63 

98 
69 

94 
75 

94 
75 

91 

71 

95 
70 

91 

75 

88 
68 

90 
66 

88 
70 

102 
73 

104 

78 

89.1 

LU.ai  i^UO  xi.yjyj'^  .....••-• 

67.6 

Meadville , 

Maximum... 

98 

97 

98 

99 

98 

94 

89 

88 

87 

86 

82 

80 

75 

79 

88 

87 

88 

88 

84 

91 

92 

84 

88 

94 

95 

83 

85 

97 

98 

96 

89.6 

1 

Minimum.... 

53 

67 

64 

57 

65 

68 

56 

51 

64 

62 

52 

59 

51 

46 

47 

55 

60 

66 

57 

53 

71 

54 

62 

60 

54 

54 

66 

64 

73 

69 

59.3 

Mifflin  

Maximum  . . 
Minimum.. . 

89 
63 

92 
58 

95 
61 

91 
69 

93 
62 

93 
64 

81 
64 

81 
43 

71 
63 

90 
59 

85 
75 

86 
54 

79 
50 

85 
55 

90 

47 

93 
53 

93 

59 

82 
64 

80 
62 

90 
57 

95 
62 

92 
69 

88 
65 

93 
69 

93 
67 

89 
57 

95 
67 

97 
70 

103 

68 

103 
75 

89.6 

61.7 

Montrose 

Maximum  . . 
Minimum.. . 

82 
62 

84 
61 

85 
65 

79 
61 

80 
69 

81 
65 

74 
54 

68 
44 

67 
55 

82 
61 

71 
53 

74 
54 

70 
51 

78 
49 

79 
46 

81 
57 

80 
55 

75 
57 

67 
55 

75 
50 

86 
61 

82 
55 

75 
60 

82 
55 

79 
56 

74 
53 

72 
56 

81 
64 

89 
70 

80 
69 

77.9 

57.1 

Muncy  Valley 

Maximum  . . 

86 

88 

89 

86 

87 

87 

76 

74 

70 

81 

79 

74 

71 

78 

83 

84 

85 

77 

70 

83 

90 

84 

84 

85 

80 

80 

83 

90 

98 

90 

82.4 

Minimum.. . 

60 

57 

61 

65 

60 

66 

57 

39 

60 

61 

54 

49 

49 

45 

43 

49 

50 

60 

58 

47 

56 

69 

62 

51 

52 

50 

61 

62 

64 

60 

55.6 

Ptiiladftlnhift    

Maximum  . . 
Minimum . . . 

86 
65 

84 
67 

86 
63 

86 
62 

85 
70 

87 
72 

81 
63 

76 
59 

75 
59 

89 
70 

86 
66 

87 
67 

77 
67 

81 
63 

86 
67 

91 

68 

84 
65 

75 
64 

71 
62 

86 
66 

93 
69 

90 
68 

85 
71 

89 
68 

86 
74 

85 
71 

89 
68 

87 
71 

102 
72 

94 

78 

85.3 

t  iiiiaUUll'i-i'Lia  ....■...■ 

67.2 

Pitt^hnrffh 

Maximum  . . 
Minimum.. . 

90 
70 

92 
71 

90 
72 

92 

68 

88 
70 

87 
68 

82 
58 

83 

57 

80 
67 

84 
71 

80 
63 

80 
65 

72 
57 

79 
55 

86 
67 

89 
63 

91 
70 

76 
65 

83 
60 

89 
62 

90 
73 

86 
63 

86 
66 

90 
67 

84 
69 

90 
64 

82 

68 

95 
72 

96 
69 

89 
73 

86.0 

ribi>suuiei-i 

65.8 

Onakprtown ' 

Maximum  . . 
Minimum... 

86 
55 

85 
62 

87 
61 

85 
55 

86 
57 

88 
67 

80 
63 

79 
44 

71 
55 

87 
63 

83 
60 

81 
56 

75 
65 

80 
64 

84 
61 

88 
66 

83 
56 

77 
57 

71 
60 

82 
51 

90 
59 

87 
66 

84 
65 

87 
59 

83 
56 

84 
54 

86 
56 

85 
66 

97 
69 

96 
66 

83.9 

lobUCliACi.  \i\J  *'  **■  ..••••••• 

59.1 

Reading 

Maximum  . . 
Minimum.. . 

87 
66 

84 
66 

87 
65 

84 
59 

84 
68 

86 
70 

77 
62 

74 
55 

70 
58 

86 
66 

82 
65 

76 
64 

71 
62 

79 
57 

84 
59 

88 
68 

81 
63 

72 
61 

71 
63 

83 
62 

92 
71 

87 
68 

84 
65 

87 
64 

83 
70 

84 
63 

89 
65 

89 
69 

99 

75 

93 

75 

83.1 

64.8 

Ridffwftv  ' 

Maximum  . . 
Minimum.. . 

94 

54 

94 

58 

96 
57 

95 
62 

94 

67 

92 
66 

77 
62 

83 
46 

79 

60 

86 
60 

86 
54 

83 
46 

68 
49 

80 
42 

86 
41 

87 
47 

86 
53 

88 
59 

73 
51 

84 
64 

86 
62 

92 

52 

87 
55 

89 
50 

85 
50 

84 
50 

84 
65 

92 
65 

98 
66 

91 
65 

86.6 

Lvnjg  »  a  J  ...••••...•••• 

56.9 

apT-an  ton    

Maximum  . . 
Minimum.. . 

89 
67 

88 
64 

92 
69 

83 
65 

89 
68 

88 
71 

73 
56 

75 
47 

63 
60 

83 
65 

76 
60 

78 
54 

70 
54 

77 
67 

83 
50 

82 
58 

83 
64 

78 
61 

66 

58 

81 
54 

90 
61 

80 
66 

83 
61 

88 

79 
63 

77 
61 

81 
61 

90 
67 

93 
72 

87 
66 

81.7 

0\jl  C*  11  vdiA  .....•■•■•••• 

60.9 

Maximum  . . 

81 

87 

90 

87 

87 

89 

75 

74 

74 

86 

83 

80 

74 

82 

86 

88 

86 

86 

80 

86 

91 

91 

87 

88 

86 

83 

90 

92 

100 

92 

85.4 

Minimum.. . 

62 

62 

65 

69 

63 

67 

67 

45 

60 

62 

59 

53 

53 

52 

16 

48 

66 

54 

60 

63 

63 

64 

63 

59 

68 

56 

65 

65 

70 

70 

60.3 

Somerset ! 

Maximum  . . 

Minimum.. . 

82 
55 

86 

48 

89 
55 

86 
55 

84 
53 

82 
56 

80 
60 

75 
43 

75 
54 

79 
65 

77 
57 

75 
50 

72 
45 

74 
39 

79 
40 

85 
44 

83 
52 

77 
60 

75 
55 

82 
51 

84 
58 

81 
64 

80 
60 

84 
51 

82 
56 

88 
48 

80 
60 

89 
56 

91 
60 

83 
64 

81.4 

53.8 

State  College 

Maximum  . . 
Minimum.. . 

88 
64 

92 
63 

94 
64 

91 
67 

91 
68 

87 
62 

77 
59 

72 
42 

72 
58 

85 
62 

78 
60 

77 
53 

72 
54 

79 
54 

85 
50 

88 
57 

84 
66 

75 
62 

80 
59 

84 
59 

90 
68 

84 
64 

83 
62 

87 
59 

87 
64 

81 
56 

86 
63 

91 

67 

95 

70 

90 
70 

84.2 

60.4 

Stroudsburg J 

Maximum... 

83 

85 

86 

77 

87 

88 

77 

72 

70 

83 

84 

76 

75 

79 

85 

87 

84 

74 

71 

84 

91 

87 

82 

87 

82 

83 

83 

84 

98 

91 

82.5 

Minimum.. . 

62 

60 

61 

59 

60 

64 

65 

42 

48 

49 

58 

62 

52 

65 

42 

51 

52 

54 

61 

52 

57 

68 

63 

55 

59 

55 

59 

60 

67 

62 

56.8 



Maximum  . . 

92 

91 

92 

84 

90 

86 

77 

78 

71 

87 

76 

80 

69 

78 

83 

83 

85 

81 

71 

82 

90 

78 

82 

87 

80 

77 

76 

92 

94 

89 

82.7 

Minimum... 

61 

67 

66 

67 

65 

69 

54 

42 

59 

62 

56 

48 

50 

55 

45 

54 

50 

61 

59 

53 

60 

59 

62 

52 

56 

53 

59 

66 

69 

61 

58.0 

Unionto  wn 

Maximum... 
Minimum.. . 

90 
64 

94 
61 

92 

68 

95 
66 

92 
62 

83 
67 

82 
64 

77 
64 

78 
67 

83 
70 

83 
64 

79 
62 

76 
56 

81 
51 

85 
51 

92 

56 

96 
67 

86 
65 

81 
62 

89 
60 

90 
69 

90 
70 

85 
65 

89 
59 

85 
67 

92 
59 

86 
66 

94 

69 

97 
71 

88 
69 

87.0 

63.7 

Vanciergrift 

Maximum.  . 

93 

95 

91 

94 

92 

93 

81 

82 

83 

91 

82 

87 

75 

82 

90 

91 

94 

76 

88 

92 

93 

91 

67 

94 

88 

87 

83 

97 

100 

90 

88.1 

Minimum... 

66 

66 

67 

70 

70 

67 

61 

53 

65 

70 

61 

59 

54 

48 

49 

55 

54 

64 

62 

57 

68 

64 

60 

65 

62 

57 

66 

66 

72 

69 

. . . . 

62.2 

Warren ! 

Maximum  . . 

89 

93 

95 

90 

89 

86 

86 

78 

78 

78 

80 

75 

75 

72 

80 

83 

87 

82 

78 

85 

86 

87 

87 

85 

86 

80 

78 

94 

90 

90 

84.1 

1 

Minimum... 

55 

65 

68 

61 

68 

67 

60 

48 

59 

58 

56 

56 

56 

52 

50 

54 

56 

66 

62 

60 

62 

63 

63 

62 

60 

56 

68 

68 

70 

64 

60.4 

WaynesbuTg ! 

Maximum,.. 

90 

91 

90 

93 

89 

86 

86 

90 

82 

83 

83 

82 

78 

83 

87 

92 

95 

87 

83 

87 

87 

88 

84 

88 

88 

91 

83 

94 

94 

88 

87.4 

Minimum.. . 

61 

62 

66 

67 

64 

65 

62 

56 

65 

70 

61 

60 

63 

48 

51 

54 

61 

65 

61 

60 

73 

67 

64 

61 

64 

57 

65 

67 

70 

68 

62.3 

Wellsboro 

Maximum. . 
Minimum... 

93 

57 

96 
61 

96 
60 

85 
60 

90 
67 

89 
63 

84 
54 

77 
36 

74 
54 

89 
64 

77 
57 

76 
46 

69 
46 

72 
40 

81 
41 

84 
50 

89 
45 

79 
59 

79 
57 

87 
47 

90 
58 

79 
54 

87 
64 

90 
49 

83 
50 

74 
50 

78 
58 

96 
64 

96 
66 

92 
67 

84.4 

54.8 

Williamsport , 

Maximum... 

89 

94 

92 

87 

89 

89 

76 

76 

67 

88 

85 

78 

70 

84 

87 

89 

88 

81 

82 

87 

93 

87 

93 

92 

86 

84 

85 

94 

101 

94 

86.2 

Minimum .. . 

64 

62 

66 

70 

66 

68 

62 

45 

63 

64 

60 

53 

54 

54 

50 

56 

56 

63 

60 

55 

60 

66 

65 

57 

63 

57 

65 

69 

69 

68 

61.0 

Williamstown 

Maximum... 
Minimum ... 

87 

86 

89 

89 

86 

87 

79 

80 

73 

81 

83 

80 

74 

80 

83 

88 

93 

91 

73 

85 

89 

86 

84 

87 

86 

84 

88 

90 

98 

98 

85.2 

■ 

63 

62 

64 

59 

64 

65 

57 

51 

55 

55 

61 

59 

57 

54 

58 

64 

61 

59 

57 

57 

68 

68 

61 

64 

58 

60 

61 

66 

71 

73 

61.1 

York 

Maximum... 

88 

88 

89 

89 

86 

89 

78 

77 

71 

87 

86 

80 

76 

81 

88 

92 

89 

79 

76 

89 

94 

92 

85 

91 

89 

88 

93 

93 

102 

96 

. . . . 

86.7 

Minimum  . . 

55 

56 

63 

67 

68 

69 

65 

50 

59 

62 

61 

59 

56 

50 

52 

58 

60 

63 

65 

63 

61 

67 

66 

60 

68 

58 

68 

66 

68 

70 

61.4 

J^ 
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GSNEBAL  STTMMAB-S-. 

This  was  the  third  warmest  July  of  record  for  Pennsylvania, 
being  exceeded  only  in  1901  and  1921.  Temperatures  were  al- 
most constantlj-  above  the  normal,  and  the  maximum  of  107 
degrees  just  equaled  the  previous  high  record.  The  rainfall 
average  was  only  slightly  below  the  July  normal,  yet  there  were 
numerous  complaints  of  drought  conditions,  especially  from  the 
northwestern  portion  of  the  State.  Rains  were  mostly  light  or 
moderate  until  near  the  end  of  the  month  when  heavy  thunder- 
showers  covered  fully  three-fourths  of  the  State.  These  showers 
were  heaviest  and  most  general  in  the  eastern  and  southwestern 
counties,  and  did  not  relieve  the  drought  in  the  northwest.  A 
few  damaging  local  storms  occurred  early  in  the  month,  but 
such  storms  were  numerous  during  the  last  week.  On  the  4th 
there  was  apparently  a  small  tornado  at  Cambridge  Springs, 
about  twent3'  miles  south  of  Erie,  its  damage  being  chiefly  the 
uprooting  of  trees.  On  the  same  date  a  severe  windstorm  in  the 
region  of  Scranton  did  considerable  damage  to  trees  and  wires. 
During  another  severe  storm  in  the  Scranton  region  on  the  13th, 
two  girls  were  killed  and  a  third  seriously  injured  by  a  single 
bolt  of  lightning.  Another  bolt  struck  the  Atlas  Powder  Mills, 
southwest  of  the  city,  causing  an  explosion  that  seriously  in- 
jured two  men.  On  the  15th  considerable  damage  was  done  by 
wind  and  lightning  in  Carlisle  and  vicinity.  A  series  of  severe 
local  storms  covered  the  period  from  the  25th  to  28th  inclusive, 
and  did  much  damage.  On  the  25th,  at  Montoursville,  a  few 
miles  east  of  Williamsport,  twenty-two  thoroughbred  Hoist ein 
cows,  huddled  under  a  large  tree,  were  instantly  killed  by  a  bolt 
of  lightning.  On  the  same  date  five  churches  were  damaged  by 
lightning  in  Wilkes-Barre  and  vicinity,  and  a  radio  station  was 
put  out  of  commission.  On  the  27th  a  local  storm  at  Chambers- 
burg  did  many  thousands  of  dollars  of  damage.  The  wind 
uprooted  many  large  trees  and  tore  down  telephone  and  electric 
wires.  During  the  storm  there  was  a  rainfall  of  4.77  inches  in 
two  hours,  flooding  many  basements.  On  the  night  of  the  27- 
28th,  an  unusually  severe  storm  occurred  in  Scranton  and  vi- 
cinity. The  sewer  system  of  the  city,  and  several  nearby  coal 
mines  were  flooded  by  the  torrential  rains.  Streets  and  nearby 
highways  were  flooded  in  many  places,  and  traffic  temporarily 
suspended.  On  that  night  the  rains  were  heavy  in  Wayne 
County,  flooding  the  Lackawaxen,  and  causing  a  stage  of  eleven 
feet  at  Hawley.  The  official  flood  stage  at  that  point  is  nine 
feet.  The  month  as  a  whole  was  more  or  less  unfavorable  for 
agriculture.  In  most  regions  the  pastures  and  meadows  suffered 
during  the  first  three  weeks  for  want  of  moisture.  This  was 
largely  due  to  drought  conditions  that  developed  in  many  re- 
gions during  June,  and  were  not  relieved.  As  a  rule  the  first 
cutting  of  hay  was  moderate  in  the  eastern  and  light  in  the 
western  counties.  Corn  withstood  the  drought  much  better, 
and  was  not  seriously  stunted  excepting  a  few  small  regions. 
Moderate  to  good  rains  covered  the  chief  potato  and  tobacco 
growing  regions,  and  those  crops  were  fair  to  good  at  the  close 
of  the  month.  Oats  was  badly  stunted  in  a  large  portion  of  the 
State,  heading  on  such  short  straw  that  it  was  necessary  to  mow 
a  considerable  portion  of  the  crop  for  feed.  The  buckwheat  re- 
gion was  too  dry  at  seeding  time,  and  the  crop  did  not  do 


well.     It  was  improved   in  sonic  regions  by  th(!  rains  lliat  oc- 
curred near  the  end  of  the  month. 


TEMPEKATURB. 


The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  tlic;  reports 
from  92  stations,  was  75.5°,  which  is  3.5"  above  the  normal. 
The  highest  monthly  mean  was  81.0''  at  Holtwood,  and  the 
lowest  was  63.8°  at  Gouldsboro.  The  highest  temperature  re- 
corded was  107°,  at  Hyndman  on  the  26th.  The  lowest  tem- 
perature recorded  was  40^  at  Elk  Lick  on  the  16th,  at  Mt. 
Pocono  on  the  17th,  and  at  Wellsboro  and  Ridgway  on  the  18th. 
Tlie  greatest  daily  range  in  temperature  was  52"  at  Wellsboro 
on  the  19th. 


PRECIPITATION. 


The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  taken  at  144  well-distributed  stations,  was  4.01 
inches,  which  is  0.28  inch  less  than  the  July  normal.  The 
greatest  monthly  amount  was  7.83  inches  at  Ephrata,  and  the 
least  was  1.16  inches  at  Greenville.  The  greatest  amount  re- 
corded in  any  24  consecutive  hours  was  4.91  inches  at  Chambers- 
burg  on  the  27-28th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  JULY 

Temperature 

Precipitation 

No.  of  da  J 

s 

Year 

g 

3 

*^ 

CD 

0) 

3 

S2 

2      ^^ 

f)0 

t»>> 

►. 

a 

a 

J3 

O 

> 
< 

A 

O 

Least 
mont 

Averi 
Snow 

2  « 

5 

B 
O 

O 

1888 

69.2 

-2.8 

97 

38 

3.45 

-0.84 

7.10 

1.40 

8 

15 

in 

fi 

1889 

71.6 

-0.4 

96 

39 

6.80 

+2.51 

15.02 

1.04 

13 

12 

10 

9 

1890 

70.7 

-1,3 

101 

33 

3.52 

-0.77 

6.40 

0.70 

8 

13 

11 

7 

1891 

67.8 

-4.2 

97 

34 

6.32 

+2.03 

11.61 

2.63 

13 

11 

10 

10 

1892 

73.1 

+  1.1 

103 

38 

3.93 

-0.36 

8.59 

2.15 

10 

15 

11 

5 

1893 

72.1 

+0.1 

102 

36 

3.15 

-1.14 

6.27 

1.58 

10 

15 

12 

4 

1894 

73.8 

+  1.8 

103 

31 

2.32 

-1.97 

5.96 

0.53 

7 

15 

11 

5 

1895 

69.1 

-2.9 

102 

34 

3.24 

-1.05 

6.18 

1.16 

9 

12 

12 

7 

1896 

72.8 

+0.8 

98 

40 

6.89 

+2.60 

15.59 

3.04 

14 

in 

11 

10 

1897 

73.4 

+  1.4 

103 

41 

6.26 

+1.97 

14.51 

2.10 

14 

10 

11 

10 

1898 

74.8 

+2.8 

107 

33 

3.36 

-0.93 

6.29 

1.15 

9 

12 

12 

7 

1899 

72.3 

+0.3 

101 

35 

3.91 

-0.38 

8.24 

1.53 

10 

12 

11 

8 

1900 

74.0 

+2.0 

104 

35 

4.86 

+0.57 

8.26 

1.81 

11 

14 

12 

5 

1901 

76.4 

+4.4 

107 

45 

3.88 

-0.41 

7.34 

1.52 

11 

10 

13 

8 

1902 

71.8 

-0.2 

99 

41 

6.04 

+1.75 

12.35 

2.11 

15 

10 

12 

9 

1903 

71.2 

-0.8 

98 

35 

5.36 

+  1.07 

8.81 

1.76 

12 

13 

12 

6 

1904 

70.6 

-1.4 

99 

34 

4.68 

+0.39 

9.19 

1.92 

13 

12 

11 

8 

1905 

72.6 

+0.6 

99 

39 

4.87 

+0.58 

9.78 

2.49 

15 

10 

12 

9 

1906 

71.3 

-0.7 

95 

38 

4.31 

+0.02 

8.98 

1.41 

10 

12 

13 

6 

1907 

71.5 

-0.5 

96 

34 

3.84 

-0.45 

9.46 

1.01 

10 

15 

12 

4 

1908 

73.9 

+  1.9 

104 

39 

4.81 

+0..52 

9.57 

2.15 

11 

14 

12 

5 

1909 

69.7 

-2.3 

98 

34 

2.14 

-2.15 

4.50 

0.75 

7 

16 

11 

4 

1910 

72.8 

+0.8 

99 

41 

2.42 

-1.87 

5.15 

0.45 

7 

16 

n 

4 

1911 

73.7 

+1.7 

105 

36 

2.81 

-1.48 

7.41 

0.90 

8 

16 

11 

4 

1912 

71.3 

-0.7 

100 

36 

5.29 

+1.00 

12.65 

1.04 

11 

12 

n 

8 

1913 

71.8 

-0.2 

101 

40 

4.16 

-0.13 

8.00 

0.82 

11 

15 

10 

6 

1914 

71.3 

-0.7 

101 

38 

4.19 

-0.10 

10.29 

1.10 

12 

12 

11 

8 

1915 

70.7 

-1.3 

98 

40 

5.28 

+0.99 

12.30 

1.82 

15 

10 

13 

8 

1916 

74.3 

+2.3 

98 

37 

4.45 

+0.16 

12.41 

0.39 

10 

14 

10 

7 

1917 

72.1 

+0.1 

105 

40 

4.. 33 

+0.04 

9.76 

1.90 

13 

12 

12 

7 

1918 

70.1 

-1.9 

99 

35 

3.05 

-1,24 

9.96 

0.77 

9 

16 

10 

5 

1919 

72.6 

+0.6 

104 

34 

5.90 

+1.61 

14.58 

1.70 

11 

16 

8 

7 

1920 

69.5 

-2.5 

96 

33 

4.37 

+0,08 

10.70 

1.27 

11 

15 

10 

6 

1921 

75.9 

+3.9 

104 

45 

4.13 

-0.16 

9.19 

1.23 

10 

15 

11 

5 

1922 

71.9 

-0.1 

98 

38 

3.68 

-0.61 

7.58 

1.45 

9 

14 

10 

7 

1923 

71.0 

-1.0 

100 

32 

4.24 

-0.05 

9.86 

0.92 

11 

15 

9 

7 

1924 

69.7 

-2.3 

97 

34 

3.42 

-0.87 

7.12 

0.71 

9 

17 

10 

4 

1925 

70.5 

-1.5 

101 

32 

5.57 

+1.28 

14.95 

1.54 

12 

13 

11 

7 

1926 

71.8 

-0.2 

105 

35 

3.82 

-0.47 

10.63 

1.14 

10 

15 

9 

7 

1927 

71.7 

-0.3 

100 

29 

4.97 

+0.68 

11.82 

1.81 

12 

14 

11 

6 

1928 

72.8 

+0.8 

96 

40 

5.44 

+1.15 

11.81 

2.37 

13 

16 

9 

6 

1929 

71.8 

-0.2 

99 

33 

2.81 

-1.48 

6.97 

0.19 

8 

18 

9 

4 

1930 

73.0 

+  1.0 

106 

S3 

2.23 

-2.06 

6.46 

0.17 

7 

19 

8 

4 

1931 

75.2 

+3.2 

105 

39 

5.28 

+0.99 

13.28 

1.81 

12 

15 

10 

6 

1932 

72.0 

0.0 

100 

36 

3.39 

-0.90 

9.65 

0.85 

10 

16 

10 

5 

1933 

72.6 

+0.5 

104 

35 

4.26 

-0.03 

9.13 

1.12 

8 

17 

9 

5 

1934 

75.5 

+3.5 

107 

40 

4.01 

-0.28 

7.83 

1.16 

9 

17 

10 

4 

Period 

72.0 

107 

29 

4.29 

15.59 

0.17 

11 

14 

11 

6 
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OUmatological  Data  for  July,  1834 


Statious 


Atlantic  Drainage. 

Allentown 

Alloona 

Ardmore 

Arendtsville 

Bedford 

Bellefonte 

Bethlehem 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall 

Chamborsburg 

Clearfleld 

CoatesvlUe 

Colebrook 

Emporium ■ 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mifflin 

iMontrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley.  ..■■•• 

Neshaminy  FallsII.. 

Palmerton 

Philadelphia 

Philadelphia-Qtn.... 

Phila.Navy  Yard... 

Phoenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove 

Shawmontu 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Ohio  Drainage. 

Beaver  Damtt 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Derry 

Ebensburg 

ElkLlcktf 

Franklin 

Qreensburg 

Greenville 

Grove  City 

Johnstown.... 

Kane  (near)  tt 

Lycipous  It 

Meadville 

Mount  Lebanon  — 

New  Castle 

NewB  il 

Pittsburgh 

RidKway 

Snaronll 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrif  t 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 

Erie 


Counties 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Center 

Northampton — 

Cumberland 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Hizerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks .  • 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Carbon  

Juniata 

Susquehanna 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  — 

Philadelphia 

Philadelphia 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . . . . 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  — 

Erie 

Westmoreland, 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland. 

Mercer 

Mercer 

Cambria 

Elk 

Westmoreland. 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset, 

Fayette 

Westmoreland . 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 

1,615 
350 
700 

1,060 

1,060 
364 
467 
520 

1, 272 
580 

1,120 
380 
560 

1,050 
380 

1,970 
190 
553 
840 

1,875 
535 
600 
361 
900 
200 
650 
977 

1,637 
2.55 

1,000 
469 
560 
50 
600 
445 

1,658 

1,  720 

1,045 

60 

398 

114 

113 

12 

100 

496 

514 

900 

805 

455 

51 

660 

1, 217 

500 

754 

1,419 

455 

521 

1,275 

400 

700 
1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1,430 
1,172 
2,000 
2,680 

957 
1,150 

950 
1, 256 
1,184 
2, 020 
1,420 
1,080 
1,200 

808 

800 

842 
1,350 

940 
2,190 
1,100 

825 
1.180 
1.035 

714 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


a 

ii  =8 
(I)  p 


03  a> 
ax: 

a 


62 


74.8 

73.8 

78.2 

77.4 

76.3 

73.0 

76.9 

79.6 

77.0 

72.0 

78.7 

73.0" 

76.7 

74.1 

71.6 

79.2 

71.9 

76.7 

78.6 

73.2 

63.8 

74.9 

79.6 

78.1 

71.0 

81.0 

75.8 

78.0 

72.6 

77.6 

73.4 

77.6 

76.2 

80.6 

74.5 

78.7 

70.9 

66.7 

72.4 

76.2 

75.0 

79.3 

79.8 

79.0 

79.0 

74.0 

76.9 

73.6 

74.4 

75.4 

80.0 

78.0 

74.6 

72.8 

72.8 

71.3 

76.1' 

76.4 

76.8 

78.0 

76.6 
71.9 
75.2 
74.6 
76.2 
78.9 
73.4 


+1.1 
+3.0 
+4.8 
+3.4 


-0.2 
+2.3 
+4.7 
+4.3 
+0.8 
+  4.4 
+1.6 
+2.1 
+1.7 
+2.0 
+5.1 
+3.3 
+3.0 
+4.4 
+3.1 
-1.3 
+  1.6 
+4.2 
+3.3 
+0.6 
+4.2 
+3.6 
+5.5 


+3.9 
+3.3 
+3.8 
+2.9 


+2.3 

+5.8 
+3.2 
+  1.0 
+2.8 
+2.9 


+3;i' 

+3.3 
+4.2 
+1.5 
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John  A.  Frick. 

F-  E.  Rooney. 

H.  G.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

U.  8.  Weather  Bureau. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  £.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

S.  W.Smith. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

T.  B.Lloyd. 

Ira  J.  Keath. 

Theo.  Reichmanu. 

Prof.  N.  W.Swayne 

Dr  Henry  Stewart 

Sallie  M.  Johnson. 

Gustav  Holtz. 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy,  C.E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Horace  A.  Sheavly. 

Bureau  of  Plant  Industry. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wintermute. 

W.  H.  Manbeck  Co. 

Mrs.  Milton  Smith 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H.  O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  IJureau. 

Julius  Bernstoiu. 

ComiDai.dant.  Navy  Yard. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

John  E.  Benner. 

U.S.  Weather  Bureiiu. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.  S  Weatlier  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fi.-her. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.Kern. 

State  Normal  School. 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

George  W.  Hill. 

Joseph  W.  Belt. 

Mis.s  \'eronica  E.  April. 

Susquehanna  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

U.  S.  Engineer. 
John  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co. 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 

D.  H.Jones. 

J.  S.  Stevanus. 
Robert  A.  Fergus. 
Westmoreland  W  ater  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.Harmon. 
Robert  Tross . 
U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Fred  Hoffman. 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Wm.W.  Marsteller. 
Amer.  S.&T.  Plate  Co. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 

U.  S.  Weather  Bureau. 


For  the  State 

The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 

reports  are  -^^^^".^f -J^^mi^^  ,  3.  3,  L'^CmlS^m  the  record.  'xra^'S:  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

t?PosTiraddr;ss;s'ar^  Beaver;  of  Elk  Lick.  Grantsville.  Md;  of  Lycippus.  Greensbnrg;  of  Neshaminy.  Oakford;  of  Sharon.  Farrell:  of 

Shawmont.  Manayunk;  of  Kane  (near\  Wilcox. 
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Dally  Preolpltution  for  July.  1984 


Stntlons 


DmiiuiKo  Knsiii 


Ds7  of  month 

1 

2 

3 

* 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

U 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

ainntic  l>riunaBe. 

.Uoiitownllil 

Ituoim 

usuiiiikllll 

jilmoni 

joiult-ivillo 

iikor's  Suiuinit. . . 

ieiUonl 

elloioiuo*** 

ethlolu'in 

losorvilloJt 

ulTalo  Mills 

arlisle 

atiiwii^sat 

entor  Hall 

hauibiirsbiirgr 

learlieUl 

oatosviUo  

olebrook 

onsholiockeu 

rossont 

oyl'Stowu    

mporium 

phmttv 

orfstcity 

reelaudllll 

aleton 

eorpe  School 

ettysburg 

irardvilleilll 

ordon 

ouldsboroll 

raterford 

araburif 

lanover 

arrisburg'*' 

;awley|||| 

lollisterviUe 

oltwoodlj., 

UDtingdou 

vndman 

ylertown 

akevillellll 

ancaster 

ansfordllll 

awrenceville 

3 banc D 

ock  Haven 

iarcus  Hook 

[atamorasilll 

:auch  Chunk 

:ifflin 

ontroso 

!orris  Kun 

;ount  Pocono 

nncY  Valley 

eshaminy  III! 

ew  Park 

ewportllll 

almertont 

ftupackllll  

hiladelphia***.... 
hiladelphia-Gtn.. 
hlla.  Navy  Yard  nil 
hila-P'nt  Breeze.t 

hoenixville 

ine  Grove 

leasant  Mount... 

ottstonn 

r>tt.svllle 

uakertown 

eaUng"* 

enovo.llll 

etreat 

^rauton"' 

ilinsgrove 

iawmont 

tiippensburg 

low  HilUt 

ate  College 

troudsburgllll 

anbury 

owanda 

'eikert 

'ellsboro 

'est  Chester 

'estgrovellll 

'llkes-Barrelll! 

'illiamsportllil 

?niiam?town 

ork 

orkHavenllll 

ionsville..(near). 
renton,  N.  J***.... 


U'Ulgh 

Juniata 

\V.  Hr.  Susq... 

Lower  Del 

Lower  Susq. . . 

.luuiuta 

Juniata 

\V.  Br.  Susq... 

Lehigh 

Lower  Susq.. . 

Juniata 

Lower  Susq... 
N.  Br.  Susq... 
Susquehanna. 


Potomac 

VV.  Br.  Susq... 

Lower  Del 

Lower  Susq... 

Schuylkill 

Juniata 

Lower  Del 

W.  Br,  Susq.. 
Lower  Susq... 
N.  Br.  Susq.. . 

Lehigh 

W.  Br.  Susq.. 

Lower  Del 

Potomac 


Lower  Susq. . 
Lower  Susq.. 

Lehigh 

Schuylkill. .. 
Schuylkill. .. 
Lower  .Susq.. 
Lower  Susq.. 
Upper  Del... 
Upper  Del.... 
Lower  .Susq.. 

Juniata 

Potomac 

W.  B.Susq... 
Upper  Del 


Lower  Susq.. 

Lehigh 

N.  Br.  Susq.. 
Lower  Susq. 
W.  Br.  Susq.. 
Lower  Del... 
Upper  Del  . . . 

Lehigh 

Juniata 

N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
Upper  Del . . . 
W.  Br.  Susq.. 
Lower  Del . . . 


Lower  Susq.. . 

Juniata 

Lehigh 

Upper  Del 

Lower  Del 

...do 

...do 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq. .. 

Upper  Del 

Schuylkill 

Schuylkill . . . . 
Lower  Del 


Schuylkill 

W.  Br.  Susq... 
N.  Br.  Susq... 

....do . 

Lower  Susq.. . 

Schuylkill 

IjOwerSusq. . . 

Upper  Del 

W.Br.  Susq... 

Upper  Del 

Lower  Susq.. . 
N.  Br.  Susq... 
Lower  Susq... 
\V.  Br.  Susq... 


Lower  Del 

...do 

N.  Rr.  Susq... 
W.  Br.  Susq... 
Susnupbanna. 
Lower  Susq . . . 
Lower  Susq... 

Schuylkill 

Lower  Del . . . . 


.01 


.02 


.40 


.45 


.79 


.22 


35 
1.15 


.22 


.18 


.29 


.46 


.24 


.17 


T. 


.15 


.34 

1.25 

.27 

.'26 

'.M 
.40 
.72 

."•25 
.03 


.25 


.87 


1.0' 
.20 

.'si 

"21 
.28 
.30 
.17 
.40 
.31 


.07 


.06 


T. 


.03 


T. 


3.10 


.50 


.25 


1.66 
.05 
.82 

i!'23 
.55 


T 
1.78 
.08 
.19 
.49 
.28 
.20    .48 


.68 


.59 


.15 

T 

1.25 
1.62 


T. 


..30 


.20 


.78 

.63 

1.81 


1.72 
.12 


.87 


.22 


.82 


.69 


1.16 
.35 
.30 
.06 
.60 


2,4' 
.51 
.55 

.'si 

3.32 


,36 
.70 

1.61 
.95 

•2.35 
.01 

1.54 
.28 
.30 
.01 
.09 


.68 


05 

72 

1.47 

.09 

.2i 

.02 
.17 
.34 
.32 
1.18 

'.95 
,45 
.01 


.35 


.01 


1.22 


.03 


T. 


.02 


.30 


.01 


.02 


.04 


.on 


1.'23 


.06 


.68 
1.05 


.01 


r 

.05 
1.92 


.84 


.35 

.'os 

.'22 

'i' 

.14 

1,46 

OS 


2.74 
.13 
.23 

2.69 
.05 

.'28 


.64 


.04 

.48 

l.Ol 


.05 


.02 


.11 


.04 


.51 


.01 


1.2s 
23 


.57 


83 
2.48 


.20 

f 

.16 
.09 
1.60 
.27 
.47 


T 
.39 
2.65 
.46 
.09 


.41 

t' 

.48 

.77 

1.84 


1.51 
.60 
.41 

1.43 

i]33 
.36 
.30 


.55 


.07 


.88 


.66 

1.11 

.02 


1.06 
'."94 


1.14 
.18 
.53 


1.54 


1.10 


1.45 


1.10 


1.22 
72 


.26 
.16 

.'38 
.92 
.03 
.72 
.03 
1.7S 
1.35 


1.50 
.30 
.45 
.31 
.95 
.10 
.21 
.76 
.01 


.06 


.34 


.26 


.39 


.97 


.33 


.01 


.30 


.27 


.21 


.09 


.05 


.33 


.05 


.34 


.08 


.10 


.08   T. 
.24   T. 


.64 

.24 

1.82 

11 


.01 
.51 
.61 
.'26 
1.12 

.52 
.17 
.47 

.17 


.25 


.061 


.06 


.37 


.02 


.35 
.30 
.87 
1.08 
1.54 
.12 
.80 
.02 
.28 
.10 
.45 

.62 
.10 
.46 
.16 
.84 

1.'23 
.93 
.75 

1.06 
.74 

'."si 

'!65 


.04 


.02 


.37 


.03 


.09 


1.93 
T. 
.43 
.20 


.06 


2.70 
.'31 


.08 


.01 
.15 
.38 
2,34 
.16 

2^52 

9i 


1.03 


1.06 


.15 
.67 
.82 

1.26 
.06 
T. 
.61 
.38 
.26 

3.30 

.79 

.65 

.12 

.03 

.22 

.54 

T. 

.08 


2.50 

1.80 

.29 

.03 

.13 

.05 

.12 

4.02 

.03 

.50 

.10 

1 

2.85 

4.52 


.62 

.91 

1.07 

3.36 

.•24 
.40 
.95 
.03 
2.47 


.21 
1.26 

60 
1.00 

.06 
1.67 

63 

03 


.53 
.95 
2.45 
.19 
.27 


T 
.01 
3.O0I 
T, 
.06 
.19 

T. 
.45 

2 

1.95 
.30 
.06 
.14 


,03 


.25 


.02 


T. 


.87 


.32 

.04 
.01 
4.26 
.37 
.28 
.04 
.39 
.12 
.18 


T 
1.18 


.32 


.35 


.16 


.12 


.36 


.38 


.02 


.24 
1.65 
T 
.62 
T 


02 
1.10 


.18  ... 
T,      .43 
.02   T 


.10 


.01 


T. 


3.97 
8.83 
8.44 
6.34 
2.51 
3.64 
3.26 
6.83 
3.62 
2.13 
2.01 
3.93 
3.83 
5.26 

7.11 
2.87 
4.34 
3.81 
2.88 
3.34 
2.79 
4.07 
7.83 
5.85 
7.24 
3.82 
2.16 
3.97 

2.70 
2.32 
6.62 
5.91 
6.71 
4.05 
2.68 
6.65 
6.16 
2.03 
3.92 
2.25 
2.77 
7.12 

5.41 
3.51 
5.50 
3.78 
6.06 
5.72 
3.03 
5.29 
3.88 
6.25 
3.51 
5.72 
2.55 
2.94 

1.83 
3.47 
4.27 
4.83 
2.18 
4.76 
1.22 
2.49 
7,04 
4.34 
7.37 
6.48 
3.91 
4.07 

6.53 
2.54 
4.71 
6.74 
2.92 
3.50 
4.82 
3.66 
3.37 
4.83 
3.83 
4.54 


2.30 

5.86 
2.33 
7.. 51 
2.75 
3.59 
4.24 
4. .30 
3.70 
2.90 


Continued  on  page  34. 


V 


34 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


July,  1934 


Daily  Precipitation  for  July,  1934 -Continued  from  page 
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Stations 


Drainage  Basin 


Ohio  Drainage 

Beaver  Damllll 

Beaver  Fallsll II  .... 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairtont 

Claysville 

ClymerU.... 

Confluenoellll 

Corry 

Derry.... 

Donorallll 

Ebensbuig 

Elk  Lick 

Franklinllll ■ 

Greensboro 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City ••■ 

Herrslsl.  Damllll. 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  Xt--- 

Kregarllll....; 

Lake  Lynn  II II 

Linesvillellll. 

Lock  No  2IIII 

Lock  No.  4  nil 

LockNo.SHIIII.... 
Lycippus 

McKeesportllll 

Meadville 

Mosgrove 

Mount  Lebanon. . 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell • 

Parkers  Landiiigll 

Pennlinelllltt 

Pittsburgh**'..  ... 
Punxsutawneyll  II . 

Eidgway 

Saltsburgllll  : 

Sharonllll 

Smethport 

Somerset 


Springdalellll 

Oniontown 

Unity  Reservoirll 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll... 

Lake  Drainage. 

Erie**' 


Ohio 

Beaver 

Allegheny  — 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela — 
Ohio 

Conemaugh 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  — 

Conemaugh 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

Beaver 

....do..  

Ohio 

Monongahela — 
Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny.. 
Monongahela — 

Beaver 

Ohio 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela . . 

Allegheny 

...do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 

Beaver  

Ohio 

Allegheny 

....do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie 


Day  of  month 


.13 


.02 


.67 


.25    .06 
.04    .05 


.22 


.75 


T. 


.05 


.49 


.38 


.01 


.29 


.38 


.02 


.25 


.32 


.17 
.16 
.72 
.01 
.45 
.41 

1.80 
.39 

"m 

.01 


.50 


.05 


.59 


.28 


.20 


.92 


.29 


19 


20 


21 


23 


25 


26 


27 


29 


30 


31 


.19  ... 
.20 


1.10 
25 


.21 


.37 


.40 
1.20 


1.67 
65 

1.46 
.57 
.14 
.39 
.26 


.32 


.30 
.20 
.81 
.10 
.35 
.75 
.68 
2.45 


1.20 


.08 
.601.28 
.72  .... 
.13  .06 
.18 
.35 
.02 
.91 


1.20 
.81 


T. 


.28 


1.81 

.19 

T 

.02 
2.00 

.30 


.20   T 


T 
.32 

.48 
1.11 


3.60 


.25 


.28 


.45 


.13 
.33 
.22 
.90 
.99 

'Ai 

.09 
.46 
.82 
T 

1.48 
.61 
.61 

1.20 


.21 
.85 

1.7 

;69 

.'io 


.02 


.20 
.71 
.10 
.23 
.23 
.18 
.14 

.08 

'.21 

!62 
.18 
.25 

.44 

T 

.25 

.36 

.67 

.22 

.55 

.08 

.01 
.23 

'.'05 
.62 
.08 
.24 
.16 

.82 
.70 
.28 
.24 
.60 
.67 

'lis 

.14 
.20 

'!63 

.13 

1.05 


.11 


.07 


.04 


.02 


.01  .... 
T. 


.02 


.02 


.03 


.08 


.01 
T 

T.' 

1.25 

.05 

.60 


.39 


.70 


90 
2.79 


3.20 


.35 

.55 

1.29 


.24 
.04 

".05 
.06 

1.84 
T 

T.      .43 

't' 


.50 


.22 


.23 


.02 


1.90 
!26 

.92 
!62 


.40 


.04 
1.87 


14 
1.22 


1.51 
1.16 
1.09 

!88 
.03 
.04 


.55 


.20 
.76 

'!ii 

1.32 
.85 


1.28 
'!63 


01 
1.34 


.17 


1.80 


.06 
1.37 


2.96 
87 


1.49 
1.20 


02 
1.13 


.34 

!i4 
.01 
.89 
.38 
1.21 
.44 

.61 

;96 

.12 

.95 

2.67 


.12 


.02 


••• 

.46 
1.60 

i.'so 

.67 

.75 

.9K 

1.60 

.10 

15 

■!25 

.48 

1.44 

.01 

.26 

.01 

■••• 

.72 

5.99 
4.01 
4.49 
4.37 
3.86 
2.52 
1.63 

2.26 
3.70 
2.61 

'2.65 
5.12 
3.08 

2.61 
4.97 
3.76 
1.16 
4.02 
4.06 
4.18 
6.10 

3.68 
5.47 
2.86 
1.39 
2.90 
2.39 
4.71 
4.99 

2.07 
3.56 
2.99 
2.92 
4.33 
5.62 
2.84 
3.06 

2.01 
3,25 
3.13 
2.37 
6.52 
3.72 
2.85 
7.53 


7.11 
4.13 
4.91 
1.58 
5.38 
1.68 
2.74 


1.90 


-— :>,„^u«  in^^^Ii^d^^^tions  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 

Except  as  "t^^^.f '"^'weather  Bulu  station;  precipitation  is  for  24.hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

of  °^fl^'''}°'l'.^^J^^^^^^^Z^^^^  ^-  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  .nch       §  ^complete 

II  I  ^J^<^'^'fl2TZZntsV^L^s^^^^^^   n  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville,  Newville:  of  Clymer.  Indiana:  of  Pennhne.  LmesvUle:  of  Snow  Hill. 

rnXmTnk-  of  S  rs:rv™re  nsburg ;  of  Girardville.  Shenandoah;  of  Kane.  Wilcox:  of  Lock  No.  5,  Schenley.    I  Mdt.  to  mdt. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


1  Wind 


Stations 


Erie 

Uarrisburg 

Philadelphia 

Pittsburgh 

Reading 

Scranton 


29.95 
29,94 
29.97 
29.97 
29.95 
29.96 


30.32 
30.31 
30.34 
30.  ;W 
30.34 
30.34 


29.71 
29.72 
29.76 
29.76 
29.74 
29.72 


<> 


BB 


S? 


10.3 
6.1 

10.6 
8.0 
8.6 
5.8 


nw. 

ne. 


Relative 
humidity 


12     67 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


CD 

1 

a 

to 

ja 

DC 

S 

1 

s 

OS 

o 

S 

K 

e 

s 

Q 

1 


*  For  any  five-minute  period. 


■t  Corrected  to  true  velocities. 


Port  Jervis  — 
PhllUpsburg. . 
Mauch  Chunk 
Wilkes- Barre. 
WilUamsport. 
Harrisburg . . . 
Greensboro... 
West  Newton. 

Lock  No.  4 

Pittsburgh — 
Beaver  Dam.. 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. .. 
Susquehanna. .. 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


2.0 

6.6 

29 

1.1 

28 

1.4 

7.0 

29 

0.7 

26 

2.0 

3.4 

29 

1.4 

22 

1.8 

3.2 

29 

1.1 

26 

0.5 

1.4 

29 

0.1 

24 

^.3 

3.8 

31 

3.1 

23 

10.5 

12.3 

14 

10.0 

23 

0.6 

3.5 

14 

0.1 

25 

11.0 

13.1 

14 

10.6 

22 

9.9 

12.0 

16 

9.5 

25 

18 
22 
17 
20 
20 
17 
30 
20 
SO 
25 


1!);m 
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Dully  Temperatures  for  July,   1934 


StaUons 


1 

■2 

8 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

18 

14 

16 

16 

1' 

18 

19 

20 

89 

93 

96 

83 

86 

94 

94 

76 

81 

79 

78 

78 

79 

87 

91 

88 

79 

83 

89 

89 

fif) 

65 

68 

66 

61 

66 

76 

62 

61 

69 

68 

68 

63 

67 

66 

63 

64 

63 

68 

68 

8fi 

92 

9S 

85 

86 

95 

88 

79 

79 

80 

80 

83 

89 

87 

91 

87 

84 

86 

94 

90 

ftti 

61 

64 

61 

66 

64 

64 

58 

51 

67 

62 

57 

62 

63 

64 

62 

60 

49 

63 

87 

8<) 

95 

96 

92 

91 

98 

96 

80 

87 

Hi 

86 

89 

90 

88 

93 

88 

84 

88 

94 

93 

59 

65 

61 

61 

57 

64 

6S 

60 

57 

63 

60 

61 

66 

62 

61 

60 

64 

49 

61 

61 

S6 

89 

92 

84 

79 

92 

85 

75 

79 

79 

78 

88 

87 

90 

91 

84 

80 

84 

93 

91 

67 

57 

62 

69 

67 

66 

64 

57 

53 

68 

64 

64 

63 

63 

61 

00 

50 

48 

49 

66 

88 

89 

90 

93 

86 

88 

92 

75 

80 

83 

84 

81 

87 

87 

90 

93 

83 

82 

86 

93 

5'J 

63 

64 

65 

54 

62 

63 

57 

46 

49 

69 

54 

49 

58 

59 

52 

46 

48 

49 

64 

8S 

91 

92 

89 

89 

89 

89 

78 

80 

84 

88 

88 

90 

88 

93 

93 

84 

84 

92 

96 

58 

60 

61 

58 

63 

63 

67 

65 

51 

57 

61 

60 

62 

60 

61 

61 

50 

47 

57 

67 

•Hi 

99 

99 

94 

90 

101 

98 

84 

86 

86 

83 

86 

90 

96 

99 

95 

90 

92 

98 

97 

Cfi 

64 

66 

64 

ta 

71 

70 

64 

60 

65 

58 

67 

72 

70 

65 

66 

56 

66 

57 

65 

9-1 

97 

94 

89 

87 

100 

92 

84 

87 

86 

85 

83 

91 

95 

96 

87 

85 

88 

98 

96 

62 

60 

63 

63 

57 

66 

73 

63 

55 

59 

62 

65 

70 

68 

74 

63 

50 

49 

53 

64 

91 

96 

98 

91 

94 

101 

95 

84 

86 

83 

83 

87 

93 

91 

96 

92 

86 

90 

96 

95 

60 

62 

65 

65 

64 

69 

71 

64 

62 

65 

57 

66 

70 

63 

66 

67 

69 

64 

68 

67 

89 

90 

93 

86 

83 

93 

85 

76 

79 

85 

83 

90 

89 

88 

94 

90 

83 

88 

94 

93 

57 

66 

63 

57 

57 

65 

67 

69 

52 

59 

64 

60 

62 

62 

61 

65 

49 

47 

48 

64 

91 

92 

95 

94 

98 

96 

96 

81 

89 

98 

82 

91 

90 

92 

95 

93 

92 

93 

98 

99 

(-.6 

63 

66 

60 

62 

72 

67 

64 

58 

61 

66 

62 

69 

67 

69 

63 

55 

48 

51 

71 

88 
56 
91 

"94 

93 

65 
95 

93 
64 
96 

84 
64 
97 

76 
58 
76 

82 

48 
86 

85 
50 
84 

82 
53 

84 

86 
56 
84 

89 
65 
83 

92 
59 
90 

90 
60 
95 

84 
47 
86 

84 
50 
82 

87 
45 
86 

88 
46 
92 

96 
75 
94 

"88 

"93 

68 

67 

67 

65 

61 

71 

70 

63 

61 

59 

52 

60 

65 

67 

66 

63 

68 

56 

62 

72 

91 

94 

89 

86 

77 

94 

93 

82 

89 

88 

84 

88 

88 

92 

97 

86 

81 

89 

96 

96 

65 

68 

60 

51 

58 

70 

77 

55 

48 

60 

65 

61 

62 

66 

67 

48 

45 

44 

47 

65 

88 

89 

91 

83 

75 

91 

80 

76 

81 

81 

78 

85 

85 

87 

91 

81 

80 

81 

91 

91 

52 

54 

61 

60 

58 

65 

67 

68 

48 

52 

58 

57 

63 

60 

58 

62 

49 

46 

45 

66 

90 

86 

93 

76 

81 

95 

71 

74 

76 

84 

84 

86 

85 

83 

86 

75 

76 

79 

89 

90 

68 

70 

69 

63 

67 

69 

64 

62 

61 

63 

70 

62 

69 

66 

71 

62 

61 

68 

64 

70 

90 

97 

93 

91 

79 

97 

77 

86 

89 

88 

82 

88 

88 

93 

99 

87 

87 

94 

98 

100 

56 

60 

60 

54 

59 

65 

68 

58 

52 

55 

65 

60 

62 

59 

63 

55 

53 

46 

61 

61 

87 

89 

90 

77 

81 

91 

88 

74 

75 

76 

77 

76 

78 

84 

91 

74 

73 

78 

88 

84 

66 

67 

62 

57 

62 

70 

65 

58 

55 

58 

53 

56 

63 

63 

64 

61 

51 

67 

64 

68 

89 

96 

96 

91 

93 

99 

96 

88 

83 

80 

81 

84 

88 

85 

91 

90 

85 

85 

94 

92 

69 

65 

68 

66 

65 

72 

72 

65 

65 

66 

58 

66 

70 

73 

66 

68 

60 

56 

61 

67 

85 

90 

92 

87 

86 

92 

89 

76 

84 

82 

78 

90 

88 

86 

91 

84 

84 

84 

92 

90 

64 

64 

61 

62 

62 

70 

69 

62 

57 

64 

65 

59 

68 

64 

65 

66 

55 

62 

54 

66 

83 

87 

86 

78 

71 

86 

84 

74 

80 

80 

77 

74 

79 

85 

89 

88 

80 

82 

89 

91 

62 

62 

64 

60 

65 

69 

66 

59 

55 

60 

64 

60 

64 

61 

66 

60 

53 

51 

68 

66 

91 

95 

95 

89 

84 

95 

94 

85 

82 

83 

80 

80 

79 

92 

85 

84 

85 

85 

90 

91 

64 

60 

62 

57 

58 

67 

64 

69 

57 

56 

60 

62 

66 

64 

68 

62 

57 

60 

57 

67 

91 

95 

94 

88 

86 

95 

94 

78 

81 

81 

79 

82 

83 

91 

94 

87 

83 

88 

93 

91 

78 

68 

68 

69 

67 

75 

72 

66 

65 

67 

59 

65 

70 

71 

69 

68 

63 

69 

64 

72 

90 

91 

95 

83 

87 

93 

91 

79 

82 

80 

78 

79 

85 

90 

94 

82 

79 

85 

93 

92 

53 

56 

56 

55 

49 

64 

69 

60 

50 

49 

46 

64 

62 

59 

55 

56 

45 

43 

43 

56 

90 

92 

96 

89 

86 

97 

92 

79 

87 

83 

82 

86 

91 

92 

95 

90 

85 

88 

95 

93 

63 

57 

61 

62 

58 

66 

67 

63 

56 

58 

59 

62 

64 

65 

62 

66 

52 

48 

49 

62 

89 

94 

94 

89 

87 

95 

89 

78 

83 

84 

81 

89 

88 

89 

91 

88 

85 

88 

92 

92 

66 

59 

64 

63 

59 

65 

70 

63 

57 

60 

63 

60 

64 

65 

75 

65 

55 

51 

52 

65 

93 

96 

96 

95 

93 

97 

97 

78 

84 

85 

83 

82 

83 

89 

95 

93 

86 

88 

93 

92 

66 

64 

64 

65 

61 

71 

72 

66 

62 

63 

63 

64 

68 

68 

65 

64 

56 

55 

60 

69 

95 

94 

95 

85 

85 

96 

87 

80 

84 

85 

85 

88 

91 

92 

94 

83 

84 

90 

99 

96 

54 

58 

60 

65 

57 

67 

65 

56 

44 

50 

58 

58 

60 

60 

57 

53 

45 

43 

49 

66 

92 

96 

98 

87 

88 

97 

97 

85 

83 

82 

80 

83 

84 

92 

96 

86 

82 

88 

94 

93 

66 

65 

68 

66 

65 

73 

72 

65 

66 

64 

57 

64 

68 

70 

66 

66 

58 

56 

62 

70 

95 

96 

97 

97 

94 

99 

97 

85 

85 

84 

88 

84 

82 

87 

95 

96 

86 

90 

92 

95 

73 

75 

75 

70 

68 

76 

64 

75 

66 

65 

59 

64 

67 

70 

73 

66 

64 

64 

70 

76 

91 

94 

94 

85 

82 

94 

91 

79 

85 

89 

88 

86 

88 

89 

93 

93 

82 

89 

96 

94 

59 

60 

65 

56 

62 

71 

65 

57 

52 

54 

67 

63 

65 

59 

65 

55 

52 

48 

54 

67 

94 

98 

loo 

93 

91 

loo 

96 

84 

86 

85 

85 

86 

93 

96 

98 

95 

91 

90 

98 

99 

61 

59 

61 

64 

60 

69 

70 

64 

56 

62 

61 

64 

69 

68 

66 

65 

56 

53 

53 

66 

84 

84 

88 

73 

83 

88 

84 

80 

81 

78 

75 

77 

81 

82 

81 

75 

75 

79 

85 

86 

62 

62 

62 

52 

61 

58 

64 

62 

60 

67 

54 

58 

69 

61 

62 

56 

60 

51 

58 

68 

87 

91 

94 

81 

80 

94 

88 

78 

83 

84 

83 

80 

88 

92 

96 

81 

81 

86 

92 

92 

55 

56 

58 

55 

54 

62 

65 

69 

48 

54 

50 

61 

66 

63 

56 

64 

45 

45 

48 

61 

92 

92 

93 

89 

91 

95 

94 

77 

86 

85 

81 

81 

76 

86 

94 

87 

82 

86 

89 

91 

76 

76 

72 

71 

70 

76 

74 

67 

68 

67 

64 

65 

69 

70 

69 

70 

67 

68 

71 

76 

86 

88 

91 

86 

89 

91 

80 

78 

83 

86 

76 

85 

87 

88 

90 

83 

82 

86 

93 

92 

70 

68 

72 

66 

70 

74 

67 

64 

61 

69 

66 

64 

69 

66 

71 

67 

61 

60 

62 

70 

89 

93 

95 

89 

87 

94 

94 

88 

81 

79 

78 

78 

80 

88 

86 

83 

80 

83 

89 

89 

64 

62 

66 

64 

54 

70 

72 

61 

60 

55 

49 

57 

63 

66 

65 

61 

53 

49 

56 

68 

91 

95 

95 

85 

89 

95 

94 

75 

80 

80 

78 

79 

78 

88 

92 

83 

80 

84 

90 

89 

71 

71 

69 

68 

65 

75 

70 

66 

65 

63 

56 

62 

67 

70 

62 

66 

61 

59 

68 

75 

90 

92 

94 

87 

80 

92 

80 

80 

85 

85 

83 

87 

87 

94 

90 

85 

82 

80 

93 

93 

56 

54 

66 

58 

55 

68 

65 

58 

46 

50 

61 

59 

58 

55 

56 

48 

45 

40 

43 

62 

89 

90 

94 

79 

86 

95 

88 

78 

82 

82 

81 

81 

86 

89 

92 

78 

79 

83 

92 

91 

62 

64 

65 

61 

57 

69 

66 

64 

56 

57 

56 

64 

67 

66 

62 

63 

54 

51 

56 

66 

91 

93 

96 

87 

84 

92 

93 

81 

82 

83 

80 

82 

89 

91 

96 

84 

85 

85 

95 

93 

61 

60 

61 

61 

61 

69 

71 

63 

54 

57 

67 

65 

70 

68 

72 

64 

52 

51 

52 

65 

84 

88 

88 

85 

87 

90 

87 

74 

79 

78 

77 

83 

82 

81 

86 

82 

78 

84 

89 

86 

54 

52 

64 

55 

52 

78 

69 

62 

53 

52 

60 

54 

60 

62 

69 

59 

49 

44 

45 

59 

87 

91 

92 

85 

81 

94 

86 

76 

80 

80 

81 

84 

86 

89 

91 

85 

81 

85 

93 

92 

60 

60 

68 

59 

59 

67 

73 

59 

54 

58 

59 

63 

63 

64 

64 

66 

52 

51 

54 

68 

92 

92 

94 

86 

86 

93 

95 

79 

83 

82 

78 

76 

83 

88 

94 

84 

80 

85 

89 

90 

59 

61 

61 

58 

52 

55 

68 

60 

67 

54 

48 

55 

58 

61 

62 

64 

51 

48 

53 

62 

92 

90 

95 

80 

84 

96 

87 

76 

81 

85 

85 

85 

89 

90 

94 

78 

80 

85 

95 

95 

55 

59 

66 

57 

54 

67 

64 

60 

49 

52 

55 

62 

65 

63 

57 

59 

48 

46 

49 

67 

89 

92 

95 

91 

93 

95 

89 

77 

87 

82 

81 

88 

87 

89 

93 

86 

83 

87 

90 

91 

66 

67 

67 

64 

62 

73 

71 

62 

62 

69 

66 

59 

69 

68 

67 

62 

67 

52 

54 

70 

89 

93 

97 

89 

86 

95 

80 

78 

85 

85 

79 

90 

88 

90 

95 

87 

85 

89 

95 

98 

65 

64 

67 

63 

61 

67 

67 

61 

55 

62 

67 

60 

66 

64 

66 

61 

53 

51 

6.1 

68 

87 

91 

90 

86 

82 

91 

82 

80 

84 

84 

80 

80 

86 

85 

89 

88 

76 

84 

89 

91 

64 

62 

65 

62 

61 

68 

70 

56 

52 

62 

66 

64 

64 

63 

65 

55 

54 

45 

53 

68 

87 

89 

91 

89 

95 

92 

90 

79 

85 

89 

78 

86 

86 

88 

90 

87 

85 

87 

94 

92 

67 

65 

66 

63 

62 

70 

68 

65 

60 

62 

63 

60 

69 

68 

65 

64 

58 

52 

53 

71 

93 

94 

96 

90 

88 

95 

83 

80 

82 

82 

80 

86 

90 

92 

91 

83 

82 

88 

97 

96 

50 

55 

57 

53 

55 

58 

63 

60 

43 

47 

52 

55 

58 

59 

54 

62 

43 

40 

45 

65 

92 

94 

96 

87 

80 

96 

90 

80 

84 

85 

83 

84 

92 

95 

95 

86 

84 

89 

96 

96 

62 

61 

63 

61 

60 

67 

71 

63 

52 

58 

60 

67 

69 

66 

62 

64 

51 

51 

53 

68 

91 

93 

94 

91 

86 

97 

92 

85 

90 

82 

79 

78 

84 

90 

94 

93 

83 

85 

92 

91 

66 

69 

67 

68 

61 

70 

72 

60 

60 

60 

55 

60 

65 

66 

67 

59 

54 

57 

61 

70 

92 

95 

97 

91 

92 

98 

97 

77 

81 

82 

80 

84 

83 

92 

97 

93 

87 

90 

95 

93 

65 

63 

65 

65 

62 

69 

73 

67 

63 

65 

56 

66 

71 

70 

67 

65 

56 

53 

60 

70 

24 

25 

20 

27 

28 

29 

80 

81 

89 

89 

92 

89 

88 

77 

88 

84 

63 

67 

67 

70 

76 

66 

67 

64 

87 

98 

m 

88 

86 

79 

89 

82 

64 

66 

62 

67 

68 

61 

60 

60 

94 

102 

102 

100 

86 

86 

90 

88 

69 

66 

61 

71 

68 

04 

68 

61 

86 

100 

96 

89 

84 

81 

86 

81 

51 

68 

68 

66 

68 

64 

63 

61 

90 

96 

98 

97 

88 

90 

88 

V2 

46 

60 

66 

65 

67 

60 

66 

69 

98 

98 

99 

96 

91 

92 

90 

87 

68 

66 

61 

69 

67 

61 

69 

68 

93 

104 

100 

96 

88 

88 

92 

90 

63 

73 

64 

76 

71 

68 

68 

64 

91 

99 

101 

92 

90 

89 

89 

86 

55 

72 

63 

74 

71 

66 

63 

68 

91 

105 

102 

93 

88 

82 

90 

88 

66 

71 

67 

74 

67 

70 

65 

05 

98 

106 

102 

103 

89 

85 

91 

84 

65 

65 

67 

60 

67 

56 

60 

61 

103 

102 

102 

95 

90 

90 

92 

89 

56 

73 

61 

68 

67 

59 

63 

63 

98 

99 

91 

91 

87 

93 

84 

48 

57 

07 

02 

66 

50 

59 

86 

92 

91 

90 

80 

79 

80 

86 

62 

69 

68 

71 

75 

69 

00 

62 

100 

97 

93 

81 

89 

88 

9'2 

78 

51 

67 

62 

03 

61 

49 

55 

59 

92 

97 

92 

85 

88 

83 

91 

73 

47 

65 

59 

08 

09 

53 

62 

63 

94 

86 

85 

79 

79 

80 

85 

76 

64 

75 

70 

67 

08 

61 

08 

65 

102 

99 

97 

91 

94 

93 

92 

80 

52 

63 

62 

65 

60 

53 

64 

61 

80 

91 

92 

85 

75 

77 

80 

78 

59 

61 

67 

71 

67 

61 

63 

62 

88 

99 

97 

92 

85 

82 

90 

88 

67 

74 

69 

75 

72 

71 

65 

63 

96 

98 

99 

89 

86 

82 

89 

82 

62 

70 

62 

69 

66 

01 

64 

61 

94 

93 

89 

89 

82 

76 

78 

73 

60 

73 

65 

67 

65 

57 

58 

61 

88 

92 

93 

90 

86 

85 

85 

87 

62 

64 

64 

75 

70 

66 

65 

60 

86 

95 

93 

82 

84 

79 

88 

86 

69 

69 

68 

73 

72 

70 

67 

65 

83 

93 

95 

91 

77 

79 

86 

84 

48 

62 

59 

68 

60 

57 

60 

60 

90 

103 

101 

92 

87 

82 

90 

85 

55 

67 

61 

69 

70 

67 

65 

62 

95 

99 

99 

94 

83 

82 

90 

83 

59 

66 

61 

70 

69 

02 

02 

62 

88 

97 

95 

94 

88 

87 

89 

;x) 

61 

73 

60 

74 

74 

69 

65 

60 

92 

99 

95 

84 

86 

84 

90 

84 

47 

69 

59 

64 

69 

50 

59 

60 

86 

95 

93 

85 

85 

8n 

88 

86 

66 

72 

66 

75 

74 

69 

67 

65 

89 

89 

90 

90 

90 

86 

92 

8« 

68 

70 

70 

75 

77 

74 

71 

69 

100 

99 

94 

93 

87 

88 

90 

SO 

65 

69 

64 

67 

65 

52 

61 

63 

94 

104 

102 

100 

90 

88 

91 

89 

57 

60 

04 

72 

70 

68 

65 

62 

79 

87 

88 

87 

84 

82 

80 

80 

51 

60 

63 

60 

60 

60 

61 

59 

85 

98 

98 

89 

86 

82 

84 

82 

49 

67 

65 

57 

67 

62 

60 

60 

86 

88 

90 

89 

86 

80 

84 

90 

69 

67 

72 

75 

77 

72 

69 

74 

98 

96 

96 

87 

87 

88 

88 

81 

65 

79 

70 

71 

68 

64 

62 

65 

85 

88 

92 

89 

85 

82 

82 

86 

60 

65 

63 

62 

72 

66 

66 

61 

85 

91 

92 

86 

84 

76 

85 

84 

68 

67 

69 

76 

73 

70 

68 

66 

96 

100 

90 

87 

90 

89 

95 

77 

45 

61 

56 

67 

09 

49 

51 

61 

86 

92 

94 

80 

82 

81 

88 

83 

61 

68 

65 

72 

69 

64 

64 

66 

85 

98 

90 

94 

84 

80 

87 

83 

59 

67 

62 

65 

66 

66 

63 

66 

91 

92 

95 

90 

80 

77 

83 

81 

54 

62 

54 

69 

66 

67 

59 

59 

88 

100 

101 

90 

86 

82 

86 

81 

55 

69 

62 

67 

67 

64 

62 

61 

82 

88 

95 

88 

85 

84 

85 

85 

57 

62 

63 

76 

68 

64 

61 

54 

88 

97 

92 

84 

85 

81 

88 

80 

48 

68 

60 

67 

69 

60 

62 

62 

98 

99 

102 

93 

88 

84 

87 

83 

70 

70 

66 

73 

68 

62 

67 

63 

98 

102 

lOl 

92 

91 

90 

93 

86 

55 

64 

61 

70 

68 

60 

63 

60 

90 

92 

94 

88 

84 

85 

88 

84 

55 

69 

73 

66 

60 

63 

60 

60 

9V 

98 

101 

92 

87 

83 

87 

84 

58 

67 

63 

71 

68 

62 

65 

64 

90 

99 

95 

83 

88 

84 

87 

79 

44 

67 

56 

63 

66 

64 

56 

59 

87 

loo 

98 

91 

89 

86 

88 

86 

64 

71 

63 

72 

70 

66 

65 

64 

88 

97 

94 

96 

81 

85 

86 

88 

63 

68 

66 

73 

69 

66 

63 

60 

88 

98 

97 

89 

86 

84 

90 

90 

66 

73 

68 

75 

73 

71 

67 

62 

Meat) 


.Uoutown j  Maximum. 

(  Mlniiiuiin.. 
.Itoonii S  Mnximum  . 

Miiiiinum .. 

Mitxinuiin.. 

Miiiiuium.  . 

Maximum.. 

Minimum. . 

Muximum  . 

Minimum .. 

Maximum  . 

Miuimum.. 

Maxiuuim  . 

Miiiinium .. 

Maximum  . 

Minimum.. 

Ma.Kimum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Miuimum... 

Maximum  . 

Minimum .. 

Maximum  . 

Miuimum  ,. 

Maximum  . 

Minimum.. 

Maximum  . 

Minimum . . 

Maximum.. 

Miuimum. . 

Maximum  . 

Miuimum.. 

Maximum  . 

Minimum.. 

Maximum  . 

Minimum.. 

Maximum  . 

Miuimum.. 

Maximum  . 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum  . 

Minimum . . 

Maximum  . 

Minimum.. 

Maximum . 

Minimum  . 

Maximum  . 

Minimum .. 

Maximum  . 

Minimum.. 

Maximum  . 

Minimum.. 

Maximum  . 

Minimum .. 

Maximum 

Minimum . . 

Maximum.. 

Minimum. 

Maximum.. 

Minimum... 

Maximum  . 

Minimum . . 

Maximum  . 

Minimum.. 

Maximum  . 

Minimum.. 

Maximum  . 

Minimum . . 

Maximum  . 

Minimum.. 

Maximum  . 

Minimum.. 

Maximum  . 

Minimum.. 

Maximum  . 

Minimum. . 

Maximum  . 

Minimum.. 

Maximum  . 

Minimum . . 

Maximum  . 

Minimum . . 

Maximum  . 

Minimum.. 

Maximum . . 

Minimum. . 

Maximum  . 

Minimum . . 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum. 

Minimum . . 

Maximum  . 

Minimum . . 

Maximum , . 

Minimum.. 

Maximum. 

Minimum . . 

Maximum. . 

Minimum.. 

¥illiamstown, f  Maximum.. 

)  Minimum.. 

fork (  Maximum., 

)  Minimum  . 


92 


8A.0 
64.0 

87.0 

CO.O 

91.6 

01.1 

80.8 

69.8 

88,0 

65.2 

90.1 

60.2 

93,7 

65.3 

91.6 

62.6 

9'2.1 

65.3 

89.8 

59.4 

94,0 

63.8 

89,0' 

57. 1* 

88.4 

65.0 

89,5 

67.3 

85.5 

57.6 

82,9 

66.2 

91.5 

58.7 

81.9 

61.9 

89.9 

67.2 

87.9 

63.2 

83.3 

62.1 

87.7 

62.1 

87.8 

68.4 

86.6 

55.4 

90.4 

61,2 

89.3 

62.8 

90.6 

64.7 

89.5 

57.3 

88.9 

66.4 

91.2 

70.0 

90.0 

61.0 

94.0 

63.4 

81.9 

69.9 

87.4 

57.3 

87.6 

71.0 

87.6 

67.7 

86.5 

61.5 

86.2 

67.6 

88.6 

56.8 

86.1 

62.7 

88.5 

62.4 

84.7 

57.9 

87.4 

61.8 

86.9 

58.8 

87.2 

58.5 

89.9 

65.9 

90.6 

62.9 

86.2 

61.2 

89.6 

64.5 

88.4 

54.2 

90.3 

62.5 

89.1 

64.4 

90.2 

65.7 
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No.  8. 


GENERAL,  StTMMARY. 

The  month  as  a  whole  was  moderately  cool  and  for  the  first 
ime  in  five  years  the  August  maximum  was  below  100  degrees, 
rorty-one  stations  reported  their  high  temperatures  all  under  90 
legrees.     The  month  closed  with  an  unseasonably  cold  period 
luring  which  frost  was  observed  at  several  stations.     No  mate- 
ial  damage  resulted.     This  is  the  first  month  of  1934  to  report 
.n  excess  of  precipitation,  the  rainfall  being  above  the  August 
iverage  in  about  three-fourths  of  the  State.     The  greatest  month- 
y  totals  occurred  in  Allegheny,  Westmoreland,  Indiana,  and 
'rawford  Counties.     These  regions  all  suffered  from  drought 
:onditions  in  July  until  near  the  end  of  the  month  when  they 
rere  drenched  by  heavy  thundershowers.     Once  the  drought 
7&S  broken,  the  rains  became  heavier  and  more  numerous,  while 
t  still  seemed  impossible  to  get  rains  in  the  few  dry  regions  that 
emained.     Considered  for  the  State  as  a  whole,  the  crop  con- 
itions  were  favorable.     Corn  had  not  been  stunted  by  drought 
xcepting  a  few  small  regions,  and  the  rains  of  August  developed 
good  to  excellent  crop.     Pastures  and  meadows  had  suffered 
aost,  but  were  revived  early  in  the  month,  and  made  a  good 
bowing  thereafter.     Wheat  and  rye  threshing  were  practically 
nished  early  in  the  month,  and  many  regions  reported  yields 
hat  were  better  than  expected.     Late  potatoes  and  most  truck 
rops  improved  during  the  month,  but  the  quality  of  tomatoes 
affered  by  the  heavy  rains.     Buckwheat  improved  decidedly, 
nd  at  the  close  of  the  month  it  promised  about  an  average  crop. 
t  was  seeded  and  sprouted  in  a  rather  dry  top  soil,  and  got  a 
oor  start.     Tobacco,  which  promised  so  much  during  the  early 
art  of  the  season,  was  attacked  by  rust  during  the  last  half  of 
le  month,  and  many  fields  were  practically  ruined.     The  quali- 
7  of  the  whole  crop  suffered  severely.     Early  apples  were  gath- 
red  during  the  month,  the  yields  being  generally  light,  but  the 
uality  better  than  usual     Peaches  were  very  scarce,  only  a  few 
nail  regions  reporting  yields  worth  mentioning.     Severe  thun- 
ershowers  occurred  in  the  western  portion  of  the  State  on  the 
bh,  flooding  the  smaller  streams  and  doing  considerable  minor 
amage.     A  mattress  factory  in  Pittsburgh  was  struck  by  light- 
ing and  burned  with  a  loss  of  approximately  $100,000.     Three 
ersons  were  seriously  injured.     Butler  reported  a  heavy  rain  on 
lat  date  that  flooded  the  sewer  system,  and  inundated  portions 
'  the  town,  flooding  basements  and  doing  considerable  damage. 


Several  heavy  thundershowens  occurred  in  the  central  portifjn  of 
the  State  from  the  10th  to  12tli  inclusive,  during  which  several 
buildings  were  damaged  by  lightning.  No  serious  crop  damage 
was  reported  from  any  of  these  storms. 


TEMPERATtTKE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  re- 
ports of  91  stations,  was  68.6°,  which  is  1.4"^  below  the  normal 
for  August.  The  highest  monthly  mean  was  74.8°  at  Marcus 
Hook,  and  the  lowest  was  58.2°  at  Gouldsboro.  Extremes  of 
temperature  ranged  from  a  maximum  of  98°  at  Mifllin  on  the 
10th  and  at  New  Castle  on  the  11th,  to  a  minimum  of  30°  at 
Brookville  on  the  30th.  The  greatest  daily  range  in  tempera- 
ture was  48°  at  Butler  and  Somerset  on  the  7th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  .shown  by  the  re- 
reports  from  145  stations,  was  4.94  inches,  which  is  0.77  inch 
above  the  August  normal.  The  greatest  amount  for  the  month 
was  10.49  inches  at  Mt.  Lebanon,  while  the  least,  1.27  inches, 
occurred  at  Montrose.  The  greatest  amount  recorded  in  any  24 
consecutive  hours  was  5.28  inches  at  Penn  Line  on  the  8-9th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  AUGUST 


Year 


1889. 
1890. 
1891. 
1892. 
1893. 
1894. 
1895. 
1896. 
1897. 
1898., 
1899., 

1900., 
1901., 
1902., 
1908.. 
1904.. 
1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 

1912.. 
1913.. 
1914.. 
1915.. 
1916.. 
1917.. 
1918.. 
1919.. 
1920.. 
1921.. 
1922.. 
1923.. 


Temperature 


1924.. 
1925.. 
1926. . 
1927.. 
1928.. 
1929.. 
1930.. 
1931.. 
1932.. 
1933.. 
1934.. 


Period. 


69.8 
67.4 
68.8 
69.6 
71.4 
70.4 
69.4 
72.3 
71.2 
67.9 
72.3 
71.2 

75.0 
72.0 
67.8 
67.2 
68.0 
69.6 
73.2 
68.0 
69.4 
69.4 
69.8 
71.4 

67.1 
70.4 
71.3 
68.0 
71.9 
71.2 
73.6 
68.2 
70.2 
68.4 
69.1 
69.2 

70.1 
69.7 
71.9 
65.5 
73.4 
67.7 
70.3 
71.1 
71.6 
70.8 


70.0 


-0.2 
-2.6 
-1.2 

-0.4 
+  1.4 
+0.4 
-0.6 
+2.3 
+  1.2 
-2.1 
+2.3 
+  1.2 

+5.0 
+2.0 
-2.2 
-2.8 
-2.0 
-0.4 
+3.2 
-2.0 
-0.6 
-0.6 
-0.2 
+  1.4 

-2.9 
+0.4 
+1.3 
-2.0 
+  1.9 
+1.2 
+3.6 
-1.8 
+0.2 
-1.6 
-0.9 
-0.8 

+0.1 
-0.3 
+1.9 
-4.5 
+3.4 
-2.3 
+0.3 
+1.1 
+1.6 
+0.8 
-1.4 


100 

100 

98 

99 

99 

99 

98 

101 

101 

97 

99 

101 

103 
99 

100 
99 
96 
95 
96 
97 

102 

100 
98 

102 

93 
102 
100 
99 
103 
101 
108 
94 
95 
97 
100 


102 

97 

103 

92 

99 

98 

108 

104 

103 

104 


108 


Precipitation 


7.06 
3.24 
5.76 
5.09 
3.77 
4.50 
1.84 
3.23 
2.22 
3.17 
6.60 
4.01 

3.33 
6.81 
2.62 
5.29 
4.36 
5.71 
6.62 
2.94 
3.22 
2.31 
2.61 
7.63 

5.02 
2.69 
3.85 
6.71 
2.57 
6.69 
4.12 
5.43 
4.66 
3.83 
.S.14 
3.10 

3.78 
2.28 
5.69 
4.12 
4.60 
2.52 
1.47 
4.01 
2.82 
7.61 
4.94 


OQ 


3s 


No.  of  days 


o  O. 


^E 


26     4.17 


+2.88 
-0.93 
+  1.69 
+0.92 
-0.40 
+0.33 
-2.33 
-0.94 
-1.95 
-1.00 
+2.43 
-0.16 

-0.84 
+2.64 
-1.55 
+1.12 
+0.19 
+1.54 
+1.45 
-1.23 
-0.96 
-1.86 
-1.56 
+3.46 

+0.85 
-1.48 
-0.32 
+2.54 
-1.60 
+2.52 
-0.05 
+1.26 
+0.49 
-0.34 
-1.03 
-1.07 

-0.39 
-1.89 
+1.52 
-0.05 
+0.43 
-1.65 
-2.70 
-0.16 
-1.35 
+3.44 
+0.77 


11.27 
7.07 
9.66 

11.77 
7.64 
9.99 
5.51 
6.03 
6.53 
8.60 

11.32 

10.09 

5.78 
13.65 
6.44 
8.05 
9.64 
10.83 
11.66 
6.19 
8.06 
7.76 
6.46 
15.14 

9.65 

10.93 
7.20 

14.44 
7.08 

17.50 
8.08 

12.03 
9.29 
6.68 
8.16 
7.30 

7.54 
5.14 
10.04 
11.49 
10.87 
7.20 
4.12 
8.78 
6.81 
17.70 
10.49 

17.70 


3.18 
0.83 
2.58 
1.43 
1.07 
1.68 
0.17 
0.69 
0.45 
0.34 
3.72 
0.07 

0.84 
2.48 
0.51 
2.00 
1.66 
1.92 
1.62 
0.77 
1.22 
0.12 
0.55 
2.60 

1.68 
0.70 
0.64 
1.92 
0.21 
1.06 
1.05 
2.36 
1.93 
1.81 
1.18 
0.59 

1.48 
0.65 
2.95 
1.13 
1.32 
0.20 
0.29 
1.30 
1.09 
1.22 
1.27 

0.07 


13 
15 
9 
8 
14 
14 
13 
15 
14 
14 
11 
14 

14 
10 
13 
9 
15 
12 
10 
16 
15 
16 
14 
U 

9 
17 
13 
10 
17 
16 
16 
13 

9 
17 
15 
15 

16 
18 
11 
12 
13 
17 
15 
11 
19 
13 
14 


6 
9 
5 

10 
6 
7 
9 
6 
6 
6 
7 

12 

10 
5 
7 

10 
4 
6 
5 
8 

10 
6 
7 
5 

5 

4 
12 

9 

7 

6 

6 
10 

4 

9 

9 
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CLIMAT'OLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


August,  1934 


Olimatologrical  Data  for  August,  1934 


Stations 


Coimtiea 


AUanlie  Drainage. 

AUentown 

Altoona 

Ardmore 

Arendtsville 

Bedford 

Bellefonte 

Bethlehem 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall 

Chambersburg 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

li'reeland 

Qaorge  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Ky  iertown 

Lancaster.. 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mifflin 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley..  .•■■■ 

Neshaminy  FallsU .  •  ■ 

Palmerton 

Philadelphia ■ 

Philadelphia-Gtn . . . .  • 

Phila.Navy  Yard... 

Phoenixville 

Quakertovf  n 

Reading 

Retreat 

•Scranton 

Solinsgrove 

Shawmontii 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towauda 

Wellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

Williamstovfn 

York 

Ohio  Drainage. 

Beaver  Damtt 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Derry 

Ebensburg 

ElkLicktt 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Johnstovpn... .   

Kane  (near)  It 

LyciPDUsIt 

Meadville 

Mount  Lebanon 

Nev?  Castle 

Newfi  il ■ 

Pittsburgh 

Ridgway 

Snaronll 

Somer.set 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 

Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Center 

Northampton.. 
Cumberland... 

Colmnbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill .... 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon.. 
Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware-   ... 

Carbon  

Juniata 

Susquehanna . 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 

Philadelphia.. 

Philadelphia.. 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . 

Snyder 

Philadelphia 

Cvunberland . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming  — 

Dauphin 

York 


'W- 


Temperature,  in  degrees  Fahr . 


a 
^a 

Is 

o 


Precipitation,  in  inches 


a 

J:  ea 

»a 


fl8  O) 

O 


r.'B 


fe-O 

_a 


No.  of  days 


a  s 
5  S 


Co 


Observers 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Somerset 

Venango..   

Westmoreland... 

Mercer 

Mercer 

Cambria 

Elk..  

Westmoreland... 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland... 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 

1,615 

350 

700 

1,060 

1.050 

364 

467 

520 

1, 272 

580 

1,120 

380 

560 

1,050 

380 

1,970 

190 

553 

840 

1,875 

535 

600 

361 

900 

200 

650 

977 

1,637 

255 

1.000 

469 

560 

50 

600 

445 

1,658 

1,  720 

1,045 

60 

398 

114 

113 

12 

100 

496 

514 

900 

805 

455 

51 

660 

1,  217 
500 
754 

1,419 
455 
521 

1,275 
400 

700 
1,173 
1,077 
1.047 
1,020 
1,150 
1,430 
1,172 

2,  000 
2,680 

957 
1,150 

950 
1,256 
1,184 
2,020 
1,420 
1,080 
1,200 

808 

800 

842 
1,350 

940 
2,190 
1,100 

825 
1,180 
1,035 

714 


22 
47 

2 
12 

2 
26 
49 
68 
38 
38 
35 
27 
47 
23 
47 
42 
41 
28 

61 

30 

19 

41 

30 

65 

16 

19 

47 

22 
3 

47 

37 

50 

44 
7 

45 

30 

30 

28 

22 

45 

16 

63 
9 

18 

24 

49 

64 
1 

40 

44 

38 
1 

50 

20 

40 

64 

85 

48 
19 
46 

42 
44 
21 

4 

2 
29 
21 
37 
17 
17 
60 
25 
38 
27 
52 

2 
42 
40 

9 
54 
14 
92 
27 
21 
67 
46 
20 
45 


62 


68.4 
66.6 
71.0 
69.8 
69.6 
65.6 
71,0 
71.1 
69.4 
64.7 
71.2 
67.5 
70.6 
66.9 
65.3 
71.4 
64.1 
70.6 
71.7 
66.3 
58.2 


72.0 
70.6 
64.6 
74.2 
68.4 
71.8 
64.7 
71.8 
65.9 
70.5 
69.3 
74.8 
68.4 
70.9 
67.2 
60.9 
65.1 
70.0 
67.8 
73.2 
73.4 
72.8 
72.4 
67.5 
70.1 
67,1 
67.1 
69.8 
72.7 
70.4 
66,6 
66.6 
65.8 
64.2 


-3.0 
-2.4 
-0.3 
-2.2 


-5.2 
-1.8 
-1.6 
-0.9 
-4.0 
-0.6 
-2.4 
-1.9 
-3.4 
-2.1 
-0.2 
-2.1 
-0.8 
-0.2 
-1.5 
-4.8 


-1.1 
-2.0 
-3.2 
+0.7 
-2.0 
H-0.9 


-0.2 
-2.0 
-1.3 
-1.8 


-1.6 
+0.4 
+0.9 
-2.9 
-2.5 
-1.0 


-1.6 


-1.4 
-0.6 
-2.7 
-2.3 


-2.7 
-1.4 
-0.6 


-1.9 
-2.4 
-2.4 
-1.9 


69.0 
68.6 
71.0 

70.4 
65.2 
67.2 
67.2 
68.6 
71.0 
65.6 
69.4 
66.1 
65.4 
67.6 
69.4 
68.6 
66.7 
70.0 
61.3 
70.0 
69.0 
69.8 
69.0 
70.0 
70.7 
6i,0 
67.9 
66.1 
71.0 
70.0 
68.8 
70.6' 


-1.7 
-1.4 
-1.2 

-1.5 
-0.4 
-2.3 
-2.7 


-0.3 
-0.2 
-1.2 
+0.5 
-0.4 
-0.5 
-1.1 
0.0 
-1.4 
-1.1 


24 
10 
141 
10 

lot 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
24 
10 
10 
10 
10 
14 
10 
10 
8t 
41 

10 
10 
10 
10 

10 
19 

10 
3t 

10 

10 

10 

23 

14 

10 
7 

10 

10 

24 

11 

14 

14 

101 

14 

111 

14 

101 
8 

10 
1 

11 

10 

111 

10 

10 


-0.8 
-2.1 


-1.3 
-1.5 
-2.2 
-2.3 
-1.9 
-2.1 
-0.6 
-0.9 
-1.6 


-0.9 
-1.4 


93 
88 
93 

91 

89 
91 
89 
90 
96 
92 
88 
83 
83 
93 
89 
94 
87 
89 
84 
86 
93 
90 
98 
90 
90 
90 
93 
84 
89 
92 
87 
91" 

92 

98 


41 

36 

45 

43 

38 

36 

43 

39 

39 

35 

41 

35 

42 

40 

32 

43 

43 

45 

43 

35 

33 

39' 

45 
48 
33 
54 
40 
38 
31 
48 
38 
42 
41 
53 
37 
40 
49 
36 
35 
43 
39 
54 
60 
53 
41 
36 
47 
40 
41 
40 
48 
42 
39 
37 
38 
32 


10 
10 
10 

8t 
8t 
8 
10 


lot 


301 

30 

31 

31 

30t 

30 

31 

31 

301 

31 

31 

29 

31 

30t 

SI 

31 

30 

301 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

301 

30t 

30 

6 
30 
30 
30 
291 
31 
31 
28 
30 
30 
31 
301 
30 
30 
30 
31 
31 
31 
31 
30 
31 
30t 
30t 
30 

30 
30 

30 


30  33 
SO  46 


30 
30 
30 
30 
211 
30 
30 
30 
30 
,30 
30 
30 
31 
30 
30 
30 
SO 
30 
30 
30 
30 


4.17 

4.71 

3.64 

6.96 

4.69 

3.96 

3.72 

6.62 

3.66 

4.43 

4.52 

4.87 

3.87 

4.99 

5.86 

3.84 

2.96 

4.20 

5.06 

5.15 

3.68 

3.44 

5.26 

6.08 

2.78 

6.47 

3.72 

4.77 

6.32 

4.39 

6.38 

3,62 

3.24 

5.31 

3.31 

2.04 

1.27 

3.80 

4., 55 

3.14 

2.42 

4.29 

4.03 

3.98 

4.50 

3.47 

2.11 

2.80 

2.75 

4.20 

3.58 

3.83 

3.35 

2,67 

3.02 

3,26 


-0,44 
+1,38 
-1.82 
+2.48 


+0.12 
-0.58 
+1.18 
-0.10 
+0.75 
+0.62 
+0.76 
-0.50 
+0.34 
+1.97 
-0.69 
-1.69 
-0.40 
+  1.14 
+0.91 
-0.66 
-1.56 
+  1.00 
+  1.04 
-1.27 
+2.72 
-0.06 
+0.99 


+0.59 
+2.83 
-0.78 
-0.83 


.38 

30 

31 

30 

43 

30 

41 

30 

40 

30 

39* 

30 

49 

30 

30 

30 

-1.45 
-1.89 
-2.95 
-0.44 
-0.05 
-1.68 
-1.29 
-0.33 


-0.56 
-0.16 
-0,90 
-2.10 


-0.94 
+0.14 
-1.45 


-0.16 
-2.30 
-0.41 
-0.25 


2.78 

1.14 

0.96 

2.13 

1.28 

1.11 

1.66 

1.63 

1.10 

1.06 

1.69 

1.15 

0.85 

1.78 

1.81 

1.34 

0.70 

1.06 

1.13 

1.15 

1.34 

2.10 

1.49 

1.17 

0.90 

1.67 

1.31 

2.35 

1.75 

0.97 

1.40 

1.30 

0.75 

1.47 

0.84 

0.62 

0.57 

1.50 

1.34 

0.91 

0.87 

1.51 

0.80 

1.10 

1.24 

0.84 

0.69 

1.20 

0.72 

0.96 

0.95 

1.00 

0.86 

0.92 

0.91 

1,18 


3,00 
4,23 
6,07 

4.75 
6.05 
7.35 
7.67 
8.07 
6.21 
4.17 
7.06 
6.76 
4.40 
3.77 
7.67 
6.27 
7.39 
7.81 
4.25 
7.14 
6.98 
10.49 
6.37 
6.35 
7.47 
6.19 
5.88 
5.39 
4.66 
8.75 
3.51 
5.18 

3.15 

4.94 


-0.98 
+0.52 
+2.12 

+1.23 
+2.18 
+3.15 
+3.61 


+2.42 
+0.57 
+3.03 
+1.84 
-0.05 
+0.07 
+3.72 
+2.87 
+4.13 
+3,48 


+2.96 
+2.24 


+3,16 
+3.29 
+4.24 
+1.92 
+2.45 
+0.79 
+0.04 
+4.69 
-0.40 


-0.12 
+0.77 


0.74 
1.04 
1.70 

1.28 
1.83 
3.66 
2.36 
1.77 
1.67 
0.82 
1.74 
1.46 
1.05 
1.17 
1.68 
3.20 
4.65 
1.50 
1.06 
1.74 
3.65 
2,85 
2.46 
2.00 
1.45 
1.33 
3.60 
1.50 
1.02 
2.54 
0.86 
1.50 

1.02 

5.28 


nw. 
nw. 


w. 
ne. 


sw. 
w. 


sw. 
nw. 

ne. 
sw. 

sw. 


17     10 

9 

10 

6 

5 

14 

10 

12 

9 

14 

9 

13 

6 

10 

14 


11     14 


nw. 

nw. 

s. 

sw. 

n. 

w. 

nw. 


nw. 
sw, 

se. 


nw. 
w. 


nw. 

sw. 

w. 

w. 

nw. 

sw. 

ne. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

s. 


sw. 
sw. 


John  A.  Frick. 
F-  E.  Kooney. 
H.  G.  Balderston. 
Dr.  S.  W.  Frost. 
Charles  C.  Lee. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Lehigh  University. 
Prof.  C.  E.  Miller. 
W.  L.  Gearhart. 
S.W.Smith. 
William  B.  Spear. 
E.  W.  Hess. 
Howard  L.  Pyle, 
Wm.  A.  Rorer. 
T.B.Lloyd. 
Ira  J.  Keath. 
Theo.  Reichmann. 
Prof.  N.  W.Swayne 
Dr  Henry  Stewart 
Sallie  M.  Johnson. 
Gustav  Holtz. 
State  Sanatorium. 
Thomas  Y.Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

Bureau  of  Plant  Industry. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

B.  K.  Wiutermute. 

W.  H.  Manbeck  Co. 

Mrs.  Milton  Smith 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H  0  Hacker. 

PliilsidelphiaSub.  Water  Co. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Julius  Bernstein. 

Commandant,  ^avy  'iiird. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co: 

John  E.  iSenncr. 

U.  S.  Weather  Bureau . 

Theodore  J.  Sampson. 

U.S  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.A.Kern. 

State  Normal  School. 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks.       , 

George  W.  Hill, 

Joseph  W.Beit.  .         ; 

Miss  Veronica  E.  April.      , 

Susquehanna  Collieries  Co . 

York  Water  Co. 

U.  S.  Engineer. 

John  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie  Steel  Co . 

J.  L.  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Ted  R.  Wineman. 

D.H.Jones. 

J.  S.  Stevanus. 

Robert  A.  Fergus. 

Westmoreland  Watt-r  Co. 

Charles  P.  Clarke. 

Prof.  H.W.Harmon. 

Robert  Tross. 

U.  S.  Forest  Service. 

Westmoreland  Water  Co. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Fred  Hoffman. 

New  Castle  Water  Co. 

Gen.  Chemical  Co. 

D.  S.  Weather  Bureau. 

West  Penn.  Power  Co. 

Harry  H.  Gerber. 

D.L.  Grove. 

Wm.  W.  Marsteller. 

Amer.S.&  T.Plate  Co, 

Mrs.  Anna  Simpson, 

Thomas  S.  Knox. 

D.  8.  Weather  Bnreau. 


For  the  State 

The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complet 

nPosSce  addresses  are  as  follows:  of  Beaver  Dam,  Beaver:  of  Elk  Lick,  GrantsviUe,  Md:  of  Lycippus,  Graensburg:  of  Neshaminy,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell. , 
Shawmont,  Manayunk;  of  Kane  (near>,  Wilcox, 


AuousT,  V.yM 
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Duily  Precipitation  for  AuK'Ust,   1984 


Stntlous 

Dmliintro  Kusin 

Day  of  month 

« 

1 

■2 

S 

4 

8 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

2S 

26 

27 

28 

20 

80 

81 

H 

Athiittii:  Oviuiiage. 
llleutowullll 

Lohigh 

JuniatA 

W.  Br.Susq 

Lowor  Del 

Li)\vor  Susq 

.0: 

•    .0 

.o; 
'.'si 

;t 

.3; 

... 

■r. 
,5; 

... 

1,0- 

.0-^ 
".i'i 

T, 

1,1c 

,04 

'.'55 

'.'44 

'.'■i'i 

1    .U 
.4i 

.0- 

.6f 

... 
.8C 
.6> 
.04 
.IS 
,0^ 

'.'14 

.02 

,75 

.08 
.16 
.40 
.07 
.21 
,60 
.50 

'.'69 
.62 
,33 

'!'24 
.65 

1.52 
1.15 

... 
.■2^ 

'  ,'9? 
2.1; 

.'21 

.i:^ 
i.oa 
i.f>» 

.55 

1.69 
.42 

1.69 

.50 

.65 

1.78 

1.33 

,16 

.66 

1.81 

1.34 

.■25 

i!26 

1.06 

.82 

.78 
.83 

■i.lt 
.1'. 

1.01 
IC 

... 
.•2> 
.■20 

.r 

1.6£ 

.21 

.61 
T. 

.If 

... 

T. 
.06 

... 
.!• 

.'2',i 
,3- 

.Vi 

.3r 

.0£ 

T, 

,97 

.If 

.47 

I.IC 

1.54 

1.'28 

.64 

.■26 

T, 

.30 

.81 

.60 

.62 

.84 
.50 
.85 
.41 
.40 
.95 
.26 
.95 
.41 
.10 
.06 
.22 
.'24 
1.05 

30 

.■2f 

'  .'6c 


.08 



. . . . 

'.'m 

1.8S 
. . . . 

".w 
'.'64 

••■ 

' .'  \u 

.7P 

".(Ti 

T. 
1.0',i 

.43 
.08 

'.'6* 
.40 

1.07 
.03 

•flS 

.OH 
■  Of 

.... 

.40 





'.'67 

".k 
... 

"... 
".iji 

.14 
.70 
.05 
.04 
.10 
.26 
.16 
T. 

■V. 

.... 
.0!i 

4.17 

.ItOOlllb 

11, H 

.5; 

.3C 
.8C 

l.Ol 

.0- 

.2; 

l.li 

.6ti 
1,63 

... 

... 
.IC 

... 

' 

,2 

'  '.k 

.31 
M 
,6( 
T, 
,17 
.V2 

'.'57 

.45 
.02 

.70 
.25 
.09 
.39 
.01 
.•28 
.59 
.10 
.47 

insouiiiilll 

4.71 
4.18 

Lrdmoro 

3  (A 

.rouiltsvillo 

.  .  .  . 

5.96 

iikors  Summit. . . 

.luniata 

.01 
.04 

.fi-i 
.m 

r 

kHllonl 

Juniata 

5. 15 
4.6'J 
3.96 
3  72 

elloloute*** 

W.Br.  Susii 

Lehigh 

Lower  Susq 

,0'i 

.... 

T 

otlilehem 

lo.-^orvilletj 

.10 

4. '20 
4,46 
5.62 
3.66 
4.43 

4.62 
4.87 
3.87 
4.99 
3.53 
6.23 
4.18 

Julliilo  Mills 

arlisle 

aUiwissftl 

Juniatti 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

'.u 

.... 

.2C 
.21 
.19 
.63 

.02 

.70 

.04 

,'29 

'1', 

.18 

.63 

T. 

.16 

.18 

,70 

',"48 
,02 

19 

.14 

'.'67 

'.'62 

.08 
.39 
.'23 
.95 

.64 
.92 
.42 
.56 
.02 

1.01 
.'22 
.52 
T. 

1.05 
.64 
.61 
.17 
T, 

.23 
.64 
1.34 
.37 
.06 
T. 
.08 
.60 
.59 
.64 
.76 
.05 
.86 
.71 

.72 
.34 
.22 
.25 
.75 
.08 
.03 
.73 
.44 

.60 
'1'. 

.10 
.05 

.  .  .  . 
.02 

enU>r  Hall 

Susquehanna 

.u 

1.06 

.63 
1.15 
.■20 
1.15 
.11 
.60 
.67 
.85 
.76 
.59 
.40 
.81 
.47 
.19 

.32 
.42 
.04 
.67 
.58 
.32 
.75 
.13 
.11 
1.29 
1.31 
.62 
.74 
.18 

.36 
.51 
.65 
,29 
.67 

"m 

,27 
.62 
.57 
.50 
.10 
68 

'.'63 
T. 

".62 
.55 
.04 

'.'08 
.08 
.01 
.01 

.10 

.06 

'  '.26 
.03 
.42 
.15 

'f.' 
.16 

".60 
.46 

'.'06 
'  .'0'2 

'.6i 

'.'io 

.21 

.03 

".oi 

.58 
.67 

'.'44 

.12 
't.' 

.06 

'.'i7 
.17 
.18 
.11 
.18 
.44 
.19 
.53 
.16 
.77 
.19 
.04 

.20 
.21 

hambiirsbiirer 

Potomac 

leartield 

oiitesville 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

.73 

.11 

.39 

.50 

.41 

T. 

.12 

'.'■23 
T. 

1.12 
1.06 

'.'52 

■••• 

.14 

'.'63 
'.'63 

olibrook 

ou.sholiockeu 

rossont 

oyU'stowii    

luporium 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Juniata 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

.03 

r. 

'!i4 

".02 

'.'ii 

phratii 

6.86 
3  84 
4.80 
2  96 

orest  (Uty 

N.Br.  Susq 

Lehigh 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

'.07 

.•28 
.24 

.03 
T, 

.... 

.... 

.44 

.28 

reelaudllll 

'.'38 

.34 

1.13 

.01 
.43 
.01 

.01 

'!64 

*  '** 

'.'85 
.02 
T, 

aletou 

.92 

'.'06 
.02 

T. 
T. 

eorge  School 

4.20 
5.06 

5.34 
5.16 
3.68 
3.62 
3.44 

ettysburgr 

irardvillelill 

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

.08 

.01 

T. 

.... 

onion 

".45 

.01 

.44 
.53 
.07 
.02 
.01 
.09 
,40 
.60 
.06 
.16 
.40 
.47 
.50 

.06 

.83 

".m 

26 
.05 
.64 
,20 
T. 

'lis 

.02 

T. 

';69 

35 

.04 
.92 

ouldsboroll 

Lehigh 

'.'33 
.36 
.72 
.62 
.12 
.19 
.90 
.70 

2.35 
.56 
.10 

.68 
.02 
.40 
.40 
.25 
.63 

.21 

raterford 

Schuylkill 

.11 
.10 
T. 
.19 

.02 

.06 
.65 
.49 

.26 

'.'68 
.10 
.05 
.03 
.'26 
.13 
.■20 

1.75 
.12 

.09 
.79 
.40 

'.'25 

;62 

'.'14 

1.48 

2.08 

.95 

1.16 

".bi 

1.67 
.13 
.33 
.34 
T. 

.97 

'.'85 

1.30 

.20 

1.00 

'.'84 
.12 
.05 

1.26 
,15 
.29 
.78 

1.55 

'!87 

i.'ei 

,80 
T. 

1.40 
.28 
.90 
.63 
.71 

1,08 
.84 

.69 

.20 

Schuylkill 

.13 

't.' 

.60 

.40 

'.'i2 

'.'47 

']35 
.10 

'.'69 
T. 
.34 
.16 
T. 

.06 

.04 

.35 

.30 

.31 

T. 

.10 

.04 

.26 

.30 

.23 
T. 
1.40 
.04 
.34 
T. 

anover 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

't." 

.14 
".05 

.02 
.01 

'.'6i 

.01 
.01 

'.'is 

1.28 
".ib 

1.49 
.39 

'.'26 
.10 

.29 
.25 

'.'ig 

.01 
.19 

.01 

•v. 

.•26 
.16 

't" 

't,' 

.37 
T. 
.30 
.06 

';64 

'.'ig 
"36 

.08 

— 

'.'6i 

T. 
'.'05 

".in 
'.'67 

amsburg*** 

5.08 
2.78 
2.68 
6.47 
3.72 
4.77 
6.32 
2.92 

4.39 
3.63 
6  38 

awleyllll 

Upper  Del 

Upper  Del 

1.03 
.11 
.45 
.22 

'.'6i 

oltwoodii 

uutiugdon 

Lower  Susq 

Jimiata 

.01 

.40 
.04 
.07 

't'.' 

yndman 

Potomac 

.02 
'.'28 

''i7 

't,' 

'.n 
'.'62 

'.'36 

vlertown 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

. . . . 

akevillellll 

aucaster 

Lower  Susq 

.07 

'."49 

.06 

1.34 

.95 

:::: 

.40 

.01 

T. 

.65 

.09 

.28 

.08 

'!65 
T. 

:::: 

ansfordllll 

awrenceyille 

Lehigh 

N.  Br.Susq 

Lower   Susq 

.01 

.... 

sbanoD 

'.'6i 

3.52 
3.24 
5.31 
2.19 
3.31 
2.04 
1.27 
4.67 
3.80 
4.55 
3.14 

6.78 
4.06 
2.42 
2.23 
4.29 
4.03 
3.98 
4.97 

ock  Hayen 

W.Br.  Susq 

ari'us  Hook 

Lower  Del 

Upper  Del 

.12 

.35 

'!43 

1.47 

atamorasllll 

.64 

audi  Chunk 

Lehigh 

.19 

T. 

,10 

'.16 
.06 
.16 

.40 

'.'ii 

.26 
T. 

.33 

T, 

... 
.06 

.23 
.61 

.10 

.15 

't'.' 

ilflin 

Juniata 

ontrose 

N.  Br.Susq 

.10 

.46 

orris  Run 

cunt  Pocono 

N.Br.  Susq 

Upper  Del 

T. 
.04 
.09 
.15 

.45 

'.'63 

'.'63 
.03 

.49 
.10 
.05 

.28 
.10 
.15 

't.' 

'.'08 

.50 
T 
.45 
.37 

ligo 

.07 
.05 
.26 
.18 
.28 

'.'96 

.03 

1.05 

,10 

,13 

.16 
.23 
.17 
.50 
T. 
.75 
.60 
.02 
1,12 
.12 

't'.' 

.31 
.05 

'!64 
T. 
.04 

'.'65 
.06 

T. 

".m 

.32 

'.'08 
.70 

'.'98 
T, 
.04 

.20 
,20 

.18 

1.11 
.33 
.19 
.10 

.47 
.50 
.07 
.53 
.52 
.40 
.84 
.25 
.40 
.28 

.22 

't.' 

'.'43 
'  .'26 

:::: 

.11 

'!45 
.16 

'.'63 
".'23 

'.'68 

1.60 

.93 

.12 

.16 
.10 
.22 
.75 
.05 
.03 
.03 
.04 
.13 
.15 
1.62 
.04 
.22 
.08 

.06 

.16 

't' 

'.'65 

".io 


".bb 
".bb 

.64 

■.'23 
.13 

'.'io 

.03 
.22 
.16 
.14 

'!46 
.07 
.04 
.62 
.03 
.06 
.06 

.02 

•••■ 

uncy  Valley 

W.  Br.Susq 

1.34 

eshaminy  ]|[| ... 

Lower  Del . 

.52 

2.04 
.53 
.22 
.13 
.14 
.17 
,75 
,42 

1.16 
.50 

ew  Park 

Lower  Susq 

ewportllll 

Juniata 

Lehigh 

.15 

ilmertont 

.36 

'.'36 
't.' 

.... 

.'.'.'.' 

lupackllll 

Upper  Del 

't.' 

.05 

liladelphia***.... 

Lower  Del 

....do 

....do 

Lower  Del 

.43 
.39 

'.'6i 

.08 
.25 

.40 
.02 
.13 

".W 

.12 

.32 
1.10 
1.06 

T. 

liladelphia-Gtn. . 
liila.Nayy  Yard  nil 

'.60 

't.' 

lila-P'iit  Breeze. 1 

.05 

'!23 

loenixyille 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

.03 
.50 

ne  Groye 

.20 

1.10 

3.76 
4.44 
1.80 
5.65 
3.47 

2.11 
3.24 
2.80 
2.75 
4.20 
3.58 
3.83 
3.13 
3.35 
2.67 
3  63 

easant  Mount. .. 

Dttstown 

.07 
.15 
.26 

.08 

.45 
.50 
.25 

.34 
.70 
.47 
.36 
.43 
85 

.18 

T, 

.41 

.16 

.07 
.50 

.58 

.05 

'.'6i 

.07 
.01 

'.'49 
.05 

'.'63 

".i"! 

'.'65 
't'.' 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.  Br.Susq 

.13 
T. 

T 

.42 

2.50 
.15 

.01 

'.'76 

'.i2 

aakertown 

sading'*' 

gnoyo.llll 

.47 

.20 

etreat 

N.  Br.  Susq 

.20 
.14 
.11 

.10 

1. 

T. 

.16 

.28 

.20 

'.'55 
.04 
.03 

.16 
.01 
.92 
,74 
.10 
.06 
.11 

.3X 

26 

.16 

.19 

1.00 

03 
T 
.65 
.53 
.10 

66 

'.'62 
.04 

't' 

.06 
.04 
.20 

.27 
.16 

.58 
.51 
.76 

't.' 

.14 

.48 

30 

■.'.. 

'.'72 

.74 

.46 
.29 
.92 
.07 

'.'62 
.70 
.90 
T. 
.10 
.05 

'.'is 

.14 
.23 
.16 
T. 

•••• 

ranton*** 

linssroye 

....do 

Lower  Susq 

Schuylkill 

T. 

.03 

lawmont 

lippensburg 

Lower  Susq 

.63 

T. 

.  .  .  . 

iow  Hilin 

Upper  Del 

.30 
.09 

.04 
T 

.66 

'.'46 
.01 
.01 

'.'86 

".6S 
.73 

.03 

■.'i8 

ate  College 

W.Br.  .Susq 

.67 
.67 
.31 

'.'25 

.04 

.20 

.11 

.39 

■.'50 
.42 
.03 

.13 

45 

.57 

T. 

roudsburgllll 

Upper  Del 

inburv 

Lower  Susq 

.19 
.04 

.78 
.01 

.13 
.03 

.•28 
T. 

.02 

.02 
.24 

.56 

.18 
.66 

T. 

.01 

Dwanrta 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

T. 

.34 

.01 

T. 

.91 

.01 

3  02 

eikert 

ellsboro 

W.  Br.  Susq 

03 

.45 

§ 

.18 
.03 
.10 

.33 

§ 

.03 
.80 
.51 
.61 
.16 
.25 
.14 
.06 

.85 

§ 

T.' 
.13 
.49 
L.34 

;ii 

.74 

5 
L.54 
.38 
.34 
.16 
.03 
.80 
.41 
.15 

T. 

§ 

.16 
T, 
.12 
.26 
.02 
.18 
.05 
T. 

.'63 
[.'04 

.21 

§ 

.10 
.08 
.06 
.53 
.66 
.07 

31 

§ 

.76 
.10 
.14 

!ii 

.49 
.01 

.40 

.52 
.16 

.47 

.01 
.03 
.17 
.27 
.12 
.02 

■3;26 

§ 
4.41 
2  94 

est  Chester 

Lower  Del 

.16 

I  .'64 

.58 
.65 
.60 
.74 
.58 
.78 
.00 
.28 
.19 

estgrovellll 

...do 

N.  Br.  Susq 

W.Br.  Susq 

Susquehanna 

.17 

.66 
.08 
.03 
.08 
.08 
.16 
.05 
T. 

.10 

t'.' 
.'16 

ilkes-Barrellll 

T. 
.05 

■'^ 

.58 
.04 

.12 
.45 
.11 

.401 

.'65 
.04 

illiatnsportllll 

.02 

•■■ 

3.00 
4.23 
6.07 
4.70 
2.81 
2.69 

3rk 

Lower  Susq , 

Lower  Susq 

.'is 

... 

.43 

,'46 

... 

DrkHayenllll 

onsvine..(near). 

Schuylkill 

.27 
.06 

.13 
.05 

enton.  N.  J***.... 

Lower  Del 

.22    .24| 

T, 

... 

... 

.62 

.22 

Continued  on  page  39. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


August,  1934 


Daily  Precipitation  for  Aug-ust,  1934 -Continued  from  page  ! 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


Ohio  Drainage 

Beaver  Damllll... 
Beaver  Fallsll  II  .. 

Brookville 

Butler 

Ciiambersville. . . 

Clairtont 

Clays  ville 

Clymeril....-.-- 

Confluencellll 

Corry 

Derry 

Donorallll 

Ebensburg 

Elk  Lick 

Franklinilll 

Greensboro 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City •• 

Herrslsl.  Damllll 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  U-- 

Kregarllll...;. 

Lake  Lynn  111.... 

Linesvillellll. 

Lock  No  2III1 

Lock  No.  4  nil 

LockNo.Sttllll 

Lycippus 

McKeesportllll 

Meadville 

Mosgrove 

Mount  Lebanon... 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell •• 

Parkers  Landingllll 

Pennlinelllltl 

Pittsburgh"*..  ..•• 
Punxsutawneyll  II . . 

Ridgway 

Saltsburgllll: 

Sharonlll! 

Smethport 

Somerset ■ 

Springdalellll 

Uniontown .- 

Unity  ReservoirJt 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesbvirg 

Westfordllll....  ... 

WestNewtonllll... 

Lake  Drainage. 

Erie*"' 


Ohio 

Beaver 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela — 
Ohio 

Conemaugn 

Yougliiogheny  . . 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  — 

Conemaugh 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

Beaver 

....do..  

Ohio 

Monongahela  — 
Conemaugh 

Allegheny 

Y'oughiogheny.. 
Monongahela.. . 

Beaver 

Ohio 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . 

Allegheny 

...do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 

Beaver  

Ohio 

Allegheny 

....do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela.. . 
Youghiogheny  . 

Conemaiigh 

Allegheny 

Monongahela.. , 

Beaver 

Youghiogheny 


Lake  Erie. 


.35 


.25 


.02 
.75 
.17 

1.08 

.'47 
T 

.03 
.08 
.10 


.02 


12 


15 


20 


21 


22 


23 


25 


.78 
.70 
1.17 
1.15 
.96 
.49 
1.13 


1.07 
82 

I.IJ 

1.07 
94 

1.00 

1.17 
1.30 
1.06 
1.24 

.56 
1.01 

.74 


.02 


.78 


1.06 
.35 
.90 

1.26 
.82 

1.12 
28 

1.15 

1.24 
* 

1.87 

79 

80 

1.00 

i.'is 


.95 


05 
1.74 


.07 


.01 


.35 


.06 


1.18 
.24 
.89 

1.33 
.79 

ii'io 

.83 

.90 
.99 

1.00 
.20 
.86 

1.35 

^96 


.09 


.01 


T. 


.36 


1.28 
2. 

.51 
3.66 

52 
1.75 

T 

.36 
.05 
.57 

1.74 
.67 
.41 

1.05 

.87 

i!35 
3.20 
4.65 
.95 
2.00 
1.50 

.21 
1.01 

6.12 
1.23 

.11 
1.93 

.95 

.47 
3.65 
53 
95 
1.58 
2.46 
32 
1.52 

5.28 
1.26 

.54 

T 

1.68 

3.60 

!64 

2.00 

08 

1.15 

1.67 

.15 

4!92 
.26 


1.37 
.11 


1.66 


1.47 

24 

1.15 

.82 

.01 


.37 


.06 

^94 
.03 
.02 
.05 
.70 
1.45 

T. 

.53 

.03 

.03 

.09 

.05 

.01 


1.34 


.40 
.22 
1.41 
.12 
.18 
.86 
.47 

.72 

'.i)2 
.32 
.83 
.12 
1.00 

.16 
.07 
.85 
.05 
.12 
.42 
.90 
.11 


.13 

.66 
.43 
.62    .32 


.62   T 
.20    .54 


.02 


.54 


1.70 
.18 
.17 


1.34 
.77 
.03 
.21 
T 
.05 
.27 

.03 
.16 

.68 


02 
1.11 


.02 


.32 


.35 


.30 


.01 

A» 
1.58 
.18 
.23 
.50 
.40 


.77 
.17 

1.20 
.02 
.09 

1.02 
.95 

.22 
.32 

.96 

* 

.63 
.06 

!69 


.67 
.87 
.29 
.32 
.03 

1.57 

1. 


.05  .70 
.891.30 
.38 


.28 


1  60 

38 


.33 


1.31 

1.16 

.76 

.42 

.42 
.51 

1 
.63 
.43 
.66 

1 

1.21 

.32 

1.60 
.15 
.38 
.59 
.57 
.78 

1.49 


.20  .. 


60 
1.01 


.01 


2.10 


.78 


.39 


.01 

M 
.13 
.40 
1.17 
.31 


.07 


.48    .68 
.94 


22 

1.29 

.50 

.62 

2.00 


57 
81 
48 
14 
55 
40 
22 
1.50 

.60 

1.02 

1 

76 

30 

1.50 

i!i5 


.30 


.02 


.23 


T. 


.66 


.08 


.01 


.09 


.28 


.94 


.01 


.07 


.02 


.99 


.25 

.26 

.48 

.71 

2.36 

1.24 

1. 

1.08 
.19 
.18 
.67 
.79 

1.45 


.10 
.38 
.86 
.48 
.82 
1.13 
.96 
.92 


26 


27 


28 


29 


30     31 


.19  .... 

.28 

.13 

.03 

.83    .57 

.03 

67 

1.74 

1.01 
.29 

48 
1.56 
1.10 

59 

65 


14 

1.09 

.72 

.26 

1.15 

.17 

!42 

1.39 
94 

2.54 
.26 

1.35 
.45 
.05 


.09 


.03 


.69 

.23 

1.06 

.03 

^18 

1.64 
16 

08 


.27 


34  ... . 


1.02 


.08 


.01 


.01 


4.78 
5.29 
6.06 
7.35 
7.67 
8.07 
6.21 

7.68 
6.68 
4.17 
7.06 
8.34 
5.76 
4.40 

3.77 
4.04 

7.67 
6.27 
7.39 

7.88 
7:94 
7. SI 

4.25 
6.57 
3.47 

7.85 

6.ie 
6.54 

7.1.3 
7.14 

8.1-) 
t.9i 
4.4f 
10. 4f 
6.9'. 
6.3" 
6.3; 
5.5J 

8.2f 
7.4' 
6.3s 
5.1! 
8.4; 
6.8! 
4.0( 

6.3; 

9.5i 
4.6(1 
i6.4' 
8.7J 
3.5 
5.1! 
8. 
7.6'J 


3.1 


— :    „  „,^„^,,«  indicated   observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  Is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 

Except  as  otherwsemd^tecUob^erv^^^^^  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

of  observation.  Kegular  ^eatner  Burea  ..^^^^^^  j^  (^^  t^e  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete 

''■' 'r;"TSny"arulTnlo;rer'  Tpost  Se  aTdrti^are  IffolZs   "  Bloserville.  Newville:  of  Cymer.  Indiana   of  Pennline.  Linesvi.le:  of  Snow  Hill. 

rnriomTnk..  of  Unit^rsroir!  GSsburg;  of  GirardviUe.  Shenandoah;  of  Kane.  Wilcox:  of  Lock  No.  5,  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITT  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 
( reduced  to  sea  level ) 


Stations 


Erie 

Harrisburg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh . . . 

Reading 

Scranton 


30.02 
30.03 
30.05 
30.04 
30.04 
30.04 


30.35 
30.43 
30.44 
30.34 
30.44 
30.43 


29.70 

29.76 
29-77 
29.76 
29.76 
29.72 


1  Wind 


<> 


QS 


g? 


10.8 
6.2 

10.7 
7.9 
9.1 
5.9 


Relative 
humidity 


nw. 
nw. 

nw. 


19 

10 

12 

2 

3  I  77 
10     81 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


OJ 

OS 

be 

to 

«A 

S 

« 
& 

£ 

Q> 

gS 

0 

s 

K 

Q 

_) 

a 

I"  0 
Oh  S 


66 
68 
64 
62 
67 
66  1  62 


*  For  any  flve-minute  period. 


i  Corrected  to  true  velocities. 


Port  Jer  vis  — 
Phillipsburg. . 
Mauch  Chunk 
Wilkes-Barre. 
Willianisport. 
Harrisburg . . . 
Greensboro . . . 
West  Newton. 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Beaver  Dam.. 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. .. 
Susquehanna. .. 
Susquehanna. ., 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


2.2 
1.3 
1.8 
1.6 
0.7 
3.3 
11.0 
14.1 
11.6 


3.2 
3.7 
2.3 
2.1 
1.4 
3.6 
15.3 
11.2 
15.4 
•14.2 
'13.1 


1.6 
0.8 
1.4 
l.B 
0.4 
3.2 
10.1 
0.3 
10.7 
«9.9 
•9.1 


If 
22 
17 
2C 
2C 
11 
8C 
2C 
3C 
21 
Si 


e— Pool  stage. 
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Dally  Teini>eraturua  for  AukuhI,   1G34 


SUtlons 


10     11      1'-' 


13     14     16     16 


18     19     20 


22 


■/I, 


26 


27 


28 


29 


80 


81 


MekD 


AUeutowu 

Altooua 

Bedford 

Boltofouto 

Brookvillo 

Butler 

J'arlislo 

.'atiwvissn 

Jlmrabersbiirff 

;3hamborsville 

Jlaysville 

Clearfield 

!Joatosville 

Jorry 

emporium 

irio 

frankliu 

J'reelaud 

Settysburg 

)reeusburs 

3rove  City 

aaraburf? 

iarrishurg 

Jawley 

luntingdon 

ohustown 

janoaster      

jawrenceville 

jebanon 

(larcus  Hook 

tfeadville 

Jifflin 

ilontrose 

iluucy  Valley 

'hiladelphia 

>ittsburgh 

iuakertown 

leading 

lidgway 

icrantou 

lelinsgrove 

omerset 

itate  College 

Itroudsburg 

'owauda 

Iniontown 

''andergrift , 

Varren 

Vaynesburg 

Vellsboro 

Villiamsport 

Villiamstown 

fork 


•I 


Maximum. 

Miuliiiuui.. 
Maxhmim  . 
Minimum.. 
.Maximum.. 
Minimum. . 
Maximum.. 
Minimum. . 
Maximum  . 
Minimum .. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum .. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum.. 
.Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum... 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum  .. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum . 
Minimum . . 
Maximum.. 
Minimum. . 
Maximum  . 
Minimum , . 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum  . 
Maximum  . 
Minimum .. 
Maximum  . 
Minimum. , 
Maximiun  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum . . 
Maximum 
Minimum .. 
Maximum.. 
Minimum., 
Maximum.. 
Minimum... 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum . . 
Maximum  . , 
Minimum . . 
Maximum  . 
Minimum.. , 
Maximum  . , 
Minimum . . , 
Maximum  . . 
Minimum.. , 
Maximum  . . 
Minimum.. . 
Maximum  . . 
Minimum . . . 
Maximum  . . 
Minimum . . . 
Maximum  . . 
Minimum . . , 
Maximum  . . 
Minimum . . . 
Maximum.., 
Minimum. .. 
Maximum  . . 
Minimum . . . 
Maximum... 
Minimum.. . 
Maximum.  . 
Minimum... 
Maximum  . . 
Minimum. . . 
Maximum,.. 
Minimum.. . 
Maximum. . 
Minimum . . . 
Maximum... 
Minimum... 
Maximum... 
Minimum... 
Maximum . . . 
Minimum  . . 


76 

CO 
78 
6(1 
>S(> 
54 
78 
57 
8-1 
51 
84 
59 
83 
66 
80 
69 
81 
63 
83 
57 
8-1 
66 
84 
68 
80 
62 
82 
54 
79 

81 
61 
86 
53 
74 
61 
84 
63 
81 
64 
82 
64 
80 
60 
78 
65 
75 
49 
81 
54 
84 
60 
84 
60 
78 
52 
78 
64 
86 
70 
87 
60 
88 
69 
72 
52 
75 
.52 
81 
70 
79 
64 
79 
55 
77 
66 
85 
.52 
76 
57 
83 
60 
81 
56 
79 
58 
75 
54 
77 
54 
81 
66 
83 
63 
81 
59 
81 
66 
83 
49 
80 
57 
79 
60 
86 
63 


88 
68 

89 
67 

88 
66 
90 
64 
8' 
62 
89 
67 
94 
64 
91 
70 
94 
71 
89 
68 
89 
72 
91 
72 
89 
69 
87 
64 
87 
68 
81 
73 
88 
68 
83 
67 
92 
72 
86 
71 
87 
72 
85 
70 
91 
69 
89 
62 
93 
67 
89 
68 
91 
68 
93 
52 
90 
70 
88 
76 
92 
67 
98 

62 
76 

54 

88 

65 

86 

74 

88 

74 

85 

68 

85 

70 

88 

63 

85 

71 

96 

68 

80 

63 

90 

66 

77 

50 

92 

65 

84 

74 

89 

71 

87 

70 

84 

73 

93 

68 

93 

66 


72 
70 
71 
63 
76 
66 
68 
59 
74 
59 
76 
63 

n 

59 

79 

65 

77 

66 

75 

63 

86 

68 

74 

60 

80 

60 

87 

57 

70 

60 

79 

66 

70 

61 

72 

55 

78 

69 

76 

66 

77 

60 

80 

60 

75 

59 

75 

56 

73 

65 

78 

60 

86 

63 

75 

53 

76 

70 

73 

.59 

89 

61 

82 

67 

80 

61 

73 

59 

77 

62 

78 

67 

76 

60 

76 

60 

68 

58 

71 

60 

82 

55 

76 

62 

72 

62 

78 

60 

67 

57 

87 

70 

90 

63 

75 

61 

84 

69 

68 

52 

78 

60 

79 

53 

79 

66 


70 

87 

67 

67 

80 

60 

66 

59 

68 

69 

85 

61 

77 

69 

68 

68 

67 

59 

86 

59 

91 

65 

78 

56 

67 

58 

85 

58 

71 

60 

83 

65 

87 

62 

58 

52 

69 

59 

85 

6i 

85 

61 

70 

58 

64 

59 

65 

63 

69 

61 

86 

64 

68 

59 

68 

57 

71 

59 

87 

67 

89 

63 

70 

60 

79 

60 

62 

55 

69 

61 

87 

66 

63 

56 

63 

69 

79 

58 

66 

58 

85 

60 

82 

64 

67 

67 

70 

63 

70 

58 

85 

67 

74 

64 

85 

60 

89 

67 

88 

55 

66 

58 

77 

54 

66 

61 


66 


78 
62 

80 
43 

78 
48 
73 
44 
74 
36 
80 
41 
82 
52 
76 
47 
77 
54 
78 
42 
82 
44 
77 
41 
76 
54 
78 
35 
73 
42 
77 
49 
78 
40 
69 
46 
77 
55 
80 
56|  46 
75 
45 


80 
62 

82 
52 
84 
52 
80 
52 
81 
46 
79 
66 
86 
53 
87 
62 
86 
64 
82 
55 
83 
60 
82 
48 
82 
52 
83 
67 
79 
49 
SO 
68 
82 
44 
77 
52 
83 
56 
82 
59 
75 
60 
87 
50 
81 
57 
82 
42 
85 
50 
83 
54 
81 
62 
81 
51 
84 
56 
82 
69 
82 
61 
85 
52 
79 
66 
82 
48 
80 
63 
80 

64 

81 

48 

81 

59 

80 

47 

81 

52 

8? 

52 

78 

53 

81 

53 

80 

45 

85 

60 

83 

60 

85 

60 

72 

58 

82 

59 

70 

47 

82 

53 

81 

53 

83 

55 


81 

66 

74 

57 

82 

60 

76 

55 

81 

50 

78 

57 

84 

60 

82 

69 

83 

63 

79 

66 

78 

55 

80 

60 

84 

67 

77 

47 

73 

65 

78 

57 

77 

53 

73 

52 

83 

64 

79 

59 

73 

54 

87 

58 

80 

68 

74 

64 

78 

59 

78 

61 

85 

61 

74 

54 

83 

62 

91 

72 

80 

51 

84 

59 

77 

62 

79 

64 

84 

70 

79 

62 

81 

59 

82 

66 

81 

50 

77 

62 

80 

60 

76 

53 

77 

57 

80 

50 

74 

56 

84 

61 

80 

58 

76 

55 

82 

58 

77 

43 

79 

59 

81 

60 

82 

61 


88 
67 

78 

66 

82 

68 

77 

66 

77 

66 

76 

64 

89 

70 

86 

60 

87 

71 

78 

64 

78 

66 

77 

37 

91 

68 

81 

61 

78 

66 

75 

61 

81 

55 

80 

60 

86 

71 

78 

66 

72 

62 

84 

63 

86 

71 

83 

56 

82 

6' 

82 

68 

87 

7() 

80 

61 

89 

70 

87 

73 

82 

63 

86 

69 

70 

60 

80 

60 

87 

71 

77 

63 

86 

66 


76 

67 

76 

46 

76 

53 

74 

47 

77 

38 

75 

45 

81 

66 

78 

61 

79 

61 

78 

43 

78 

47 

78 

48 

78 

61 

74 

39 

74 

42 

71 

67 

80 

43 

70 

6! 

79 

63 

76 

65 

65 

49 

78 

46 

76 

64 

76 

46 

74 

50 

79 

61 

79 

60 

78 

42 

78 

59 

86 

61 

75 

45 

80 

52 

78 

60 

78 

43 

77 

66 

74 

53 

76 

58 

77 

62 

75 

38 

76 

53 

80 

62 

71 

48 

75 

48 

73 

63 

77 

43 

78 

67 

80 

50 

72 

42 

72 

65 

77 

38 

80 

48 

77 

68 

76 

62 


80 

61 

79 

48 

81 

44 

77 

44 

76 

42 

80 

89 

85 

53 

80 

48 

84 

52 

79 

44 

83 

46 

82 

46 

84 

52 

77 

39 

70 

42 

64 

55 

69 

42 

72 

53 

84 

53 

80 

49 

65 

47 

79 

49 

82 

67 

80 

42 

82 

45 

80 

47 

86 

49 

76 

41 

82 

51 

83 

64 

75 

44 

85 

47 

62 

61 

76 

41 

82 

64 

78 

55 

81 

46 

80 

58 

80 

37 

79 

49 

81 

58 

75 

41 

78 

47 

81 

63 

77 

42 

80 

50 

81 

48 

71 

44 

80 

47 

73 

37 

80 

46 

79 

64 

82 

52 


70 
49 
68 

46 
69 
46 
66 
43 
71 
44 
72 
42 
74 
49 
72 
47 
74 
50 
70 
45 
71 
43 
75 
35 
72 
51 
68 
39 
69 
56 
64 
49 
75 
44 
61 
45 
72 
62 
68 
46 
65 
45 
75 
46 
69 
65 
69 
43 
70 
44 
72 
50 
76 
49 
66 
46 
71 
53 
73 
53 
67 
42 
77 
48 
70 
56 
66 
43 
73 
67 
67 
49 
70 

48 

71 

66 

67 

43 

66 

4' 

70 

68 

64 

42 

67 

47 

73 

63 

67 

45 

69 

47 

70 

47 

66 

44 

70 

44 

65 

41 

70 

48 

69 

48 

70 

48 


72 
41 
68 
86 
78 
38 
67 
36 
67 
80 
70 
84 
76 
40 
76 
89 
74 
42 
69 
34 
73 
37 
82 
44 
71 
44 
74 
37 
67 
35 
66 
49 
77 
36 
63 
43 
73 
45 
70 
41 
65 
39 
79 
44 
71 
51 
70 
34 
72 
40 
75 
42 
86 
65 
70 
38 
72 
42 
75 
53 
71 
38 
75 
42 
68 

50 
70 
35 
73 

54 

72 

46 

70 

37 

71 

48 

71 

33 

68 

41 

72 

41 

69 

31 

68 

39 

65 

37 

69 

38 

69 

43 

69 

41 

70 

40 

75 

39 

69 

32 

74 

41 

71 

42 

73 

42 


«9 
41 

70 
88 
74 
88 
69 
88 
72 
82 
76 
40 
77 
39 
77 
89 
78 
41 
74 
42 
81 
49 
86 
46 
76 
42 
73 
36 
65 
32 
78 
61 
80 
39 
69 
46 
76 
43 
77 
48 
71 
48 
79 
39 
74 
48 
71 
33 
76 
40 
77 
41 
82 
51 
75 
41 
76 
44 
77 
53 
78 
40 
77 
40 
72 
57 
73 
37 
77 
56 
76 
64 

74 

36 
75 

47 

76 

34 

74 

41 

77 

40 

68 

37 

71 

40 

70 

39 

71 

39 

80 

56 

76 

44 

68 

42 

81 

47 

73 

35 

75 

40 

74 

50 

76 

41 


78.2 
6S.7 
77.7 
66.6 

81.6 
57.6 
76.2 
56.0 
80.4 
49.9 
81.6 
62.8 
83.8 
68.9 
81.1 
57.8 
81.8 
60.5 
80.1 
54.4 
84.6 
57.6 
81.1 
53.9 
81.4 
59.8 
80.6 
60.7 
76.1 
54.5 
76.7 
60.7 
82.6 
62.5 
72.8 
55.4 
81.5 
61.9 
80.4 
58.3 
77.0 
66.4 


78.8 

62.4 

77.7 

51.6 

79.9 

67.0 

81.9 

58.2 

83.7 

59.9 

79.1 

52.7 

80.2 

60.8 

83.8 

65.9 

82.9 

55.1 

84.3 

67.5 

75.5 

58.9 

77.3 

52.9 

80.5 

65.9 

80.1 

61.3 

79.1 

55.9 

78.4 

61.8 

79.6 

60.5 

76.5 

57.7 

81.1 

58.5 

76.9 

53.3 

77.3 

55.8 

78.2 

55.1 

78.1 

63.6 

81.1 

60.8 

82.3 

67.7 

76.5 

65.2 

82.1' 

69.0' 

78.5 

50.0 

80.4 

57.5 

79.7 

57.5 

81.8 

60.2 
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GENERAL  STJMMABT. 

Temperatures  during  September  were  above  the  normal  about 
two-thirds  of  the  time,  giving  a  moderate  excess  for  the  month, 
with  very  moderate  extremes.  The  high  temperature  of  94° 
has  been  exceeded  in  September  in  33  of  the  last  45  years,  while 
31^  was  an  unusually  high  minimum,  and  no  material  frost 
damage  occurred  during  the  month.  The  chief  feature  for  the 
month  was  the  heavy  rainfall.  The  State  average  of  6.58  inches 
was  the  greatest  of  record  for  September,  and  is  almost  twice  the 
September  normal.  A  monthly  total  of  15.13  inches  at  Gettys- 
burg sets  a  new  high  station  record.  During  August  the  heavi- 
est rains  occurred  in  the  western,  and  more  especially  the  south- 
western counties.  In  September  the  heaviest  rains  were  in  the 
south-central  and  eastern  portions  of  the  State.  During  the 
3ixty-one  day  period  the  State  was  thoroughly  drenched,  and  the 
iccumulated  deficiency  for  the  year  was  nearly  wiped  out  ex- 
cepting a  few  northwestern  counties.  There  were  several  unus- 
ually heavy  rains  for  24  and  48-hour  periods.  Neshaminy  Falls 
reports  a  24-hour  rainfall  of  5.91  inches  on  the  8th,  and  Gettj^s- 
burg  a  48-hour  rainfall  of  6.20  inches  on  the  15th  and  16th. 
Such  heavy  rains  were  unfavorable  for  all  kinds  of  out-door 
work.  They  kept  the  fields  muddy,  and  delayed  fall  seeding  in 
nearly  all  parts  of  the  State.  In  average  years  most  of  the  seed- 
ing is  done  during  the  last  half  of  September.  This  season  there 
were  many  places  where  practically  no  seeding  had  been  done  at 
the  close  of  the  month.  Last  year  the  seeding  was  equally  de- 
layed by  the  extremely  dry  condition  of  the  soil.  Corn  cutting 
md  shocking  made  fairly  good  progress,  but  there  was  consid- 
srable  molding  of  the  fodder,  and  even  of  the  grain  in  the  shocks. 
rhe  rains  were  very  favorable  for  pastures  and  meadows,  and 
for  late  feed  of  all  kinds.  Pastures  was  good  to  excellent  at  the 
3nd  of  the  month .  Most  truck  crops  were  benefited  by  the  rains, 
3ut  the  quality  of  tomatoes  was  seriously  damaged.  During  the 
last  half  of  August  and  the  first  half  of  September  the  tobacco 
3rop  was  badly  damaged  by  rust.  An  unusual  feature  for  the 
month  was  the  prevalence  of  heavy  fogs  in  the  mountain  regions 
md  along  the  south  slope  of  the  Blue  Ridge.  In  some  of  these 
regions  a  dense  morning  fog  was  the  common  occurrence.  Storm 
iamage  for  the  month  was  confined  chiefly  to  the  flooding  of  the 
5maller  streams,  the  washing  of  fields,  and  of  unimproved  roads. 
Many  small  highway  bridges  were  washed  out.  There  were 
jractically  no  severe  thunderstorms,  and  much  less  than  the 


winds. 


.riisual  damage  by  lightning  and  by 

•^  Vi     ^  TEMPERATURE. 

'^  The  mean  temperature  for  the  State,  a.s  shown  by  tlie  reports 

from  91  stations,  was  66.4°,  an  excess  of  2.3°  as  compared  with 
the  September  normal.  The  highest  monthly  mean  was  71.4° 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  57.2°  at  Gouldsboro.  Ex- 
tremes for  the  month  ranged  from  a  maximum  of  94°  at  Frank- 
lin on  the  25th,  to  a  minimum  of  31",  at  Kylertown  on  the  28th, 
The  greatest  daily  range  in  temperature  was  46°  at  Ridgway 
on  the  20th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  by  the 
reports  from  145  well-distributed  stations,  was  6.58  inches,  which 
is  an  excess  of  3.12  inches  compared  with  the  September  nor- 
mal. The  greatest  monthly  amount  was  15.13  inches  at  Gettys- 
burg, while  the  least,  2.41  inches,  was  recorded  at  Beaver  Dam. 
The  greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was 
5.91  inches  at  Neshaminy  Falls  on  the  8th. 
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94 
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2.39 
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1892 
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90 

29 

2.81 

-0.65 

4.85 
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61.2     -2.9 

90 

26 

2.67 

-0.79 

5.59 
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1894 

66.6 

+2.5 

95 

24 

6.30 

+2.84 

12.36 

2.82 

10 

10 

10 

10 

1895 

67.8 

+3.7 

100 

24 

1.71 

-1.75 

5.41 

0.37 
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16 

9 
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1896 

63.6 

-0.5 

98 

26 

4.82 

+1.36 

8.57 

1.73 

10 

13 
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1897 

63.8 

-0.3 

100 

24 

2.18 

-1.28 

4.21 
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18 

7 
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1898 

66.0 

+  1.9 

100 

25 

1.70 

-1.76 

3.95 

0.38 

6 

16 

8 
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1899 

61.8 

-2.3 

93 

23 

4.70 

+1.24 

9.31 

2.03 

10 

12 

9 

9 

1900 

68.4 

+4.3 

100 

27 

1.77 

-1.69 

6.90 

0.48 

6 

13 

10 
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1901 

63.6 

-0.5 

95 

29 

3.39 

-0.07 

6.61 
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1902 

62.7 

-1.4 

99 

28 

4.66 

+  1.20 

11.95 
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12 
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10 

1903 

63.2 

-0.9 

94 

27 

2.09 

-1.37 

3.88 

0.91 

6 

17 
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5 

1904 

63.7 

-0.4 

95 

21 

3.37 

-0.09 

7.40 

0.82 
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13 

10 

7 

1905 

64.0 

-0.1 

95 

27 

3.41 

-0.05 

7.30 

1.70 

7 

15 

9 

6 

1906 

67.0 

+2.9 

99 

30 

2.46 

-1.00 

6.57 

0.36 

7 

15 

9 

6 

1907 

64.8 

+0.7 

95 

29 

6.37 

+2.91 

11.86 

2.18 

14 
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10 

12 

1908 

65.6 

+  1.5 

99 

26 

1.60 

-1.86 

4.06 

0.51 
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9 

4 

1909 

62.8 

-1.3 

96 

26 

2.27 

-1.19 

4.90 

0.64 
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15 
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6 

1910 

65.5 

+1.4 

95 

32 

4.49 

+  1.03 

8.45 

2.26 

10 

13 

8 

9 

1911 

64.9 

+0.8 

92 

26 

5.29 

+  1.83 

10.18 

1.85 
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13 

9 

8 

1912 

65.5 

+1.4 

95 

25 

5.57 

+1.11 

11.43 
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11 

1913 

62.4 

-1.7 

97 

24 

3.28 

-0.18 

8.43 

1.24 
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13 

7 

10 

1914 

61.5 

-2.6 

98 

21 

0.99 

-2.47 

2.67 

0.03 

5 

18 

7 

5 

1915 

66.5 

+2.4 

96 

25 

2.56 

-0.90 

6.96 

0.45 

8 

16 

9 

5 

1916 

62.5 

-1.6 

98 

23 

3.77 

+0.31 

8.18 

0.91 

8 

17 

8 

5 

1917 

59.0 

-5.1 

91 

25 

2.31 

-1.15 

6.34 

0.00 

6 

16 

9 

5 

1918 

58.7 

-5.4 

88 

28 

3.97 

+0.51 

7.52 

1.82 

10 

12 

8 

10 

1919 

64.4 

+0.3 

96 

28 

2.07 

-1.39 
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0.46 

8 

16 

8 

6 

1920 

64.5 

+0.4 

91 

24 

3.99 

+0.53 

9.40 

0.97 

9 

16 

8 

6 

1921 

68.9 

+4.8 

98 

31 

4.68 

+  1.22 

11.48 

1.47 

11 

13 

9 

8 

1922 

66.3 

+2.2 
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22 

1.48 
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3.73 
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1925 

64.8 

+0.7 

92 
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1924 
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1925 

67.5 

+3.4 

99 

24 

2.80 
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+0.1 

99 
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11 

7 

12 

1927 

64.9 

+0.8 

97 

27 

2.08 

-1.38 

7.00 

0.20 

6 

18 

7 

5 

1928 

60.4 

-3.7 

94 

25 

2.33 

-1.13 

5.73 

0.71 

9 

12 

9 

9 

1929 

65.7 

+1.6 

101 

24 

3.71 

+0.25 

8.72 

1.05 

9 

14 
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8 

1930 

67.8 

+3.7 

101 

27 

2.45 

-1.01 

7.01 

0.64 

9 

15 

10 

5 

1931 

69.1 

+5.0 
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29 

3.15 

-0.31 

6.65 

0.74 
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+1.1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


September,  1934 


Olimatolog-ical  Data  for  September,  1934 


Stations 


AtiatUic  Drainage. 

AUentown 

Altooua..  

Ardmore 

Arendtsville 

Bedford 

Bellefonte 

Bethlehem 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall • 

Chambersburg 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertowu 

Lancaster 

Lawreuceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mifflin 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley.  ...•■•• 
Neshaminy  Fallsll... 

Palmerton 

Philadelphia 

Philadelphia-Qtn. 

Phila.  Navy  Yard  — 

Phcenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scrauton 

Selinsgrove. 

Shawmontlt 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towauda 

Wellsboro 

West  Chester 

WiUiamsport 

Williamstown 

York 

Ohio  Drainage. 

Beaver  Damtt 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Derry 

Ebensburg 

Elk  Licktt 

Franklin 

Qreensburg 

Greenville 

Grove  City 

Johnstown....   

Kane  (near)  It 

LyeiPDus  U 

Meadville 

Mount  Lebanon 

New  Castle 

Newe  il 

Pitt'^burgh 

Ri'igway 

.Snaronll 

Sonierpet 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


Counties 


Lehigh 

Blair 

Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Center 

Northampton.. 
Cumberland... 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Cliester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon . . 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    . . . 

Carbon  

Juniata 

Susquehanna. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 

Philadelphia.. 

Philadelphia.. 

Chester 

Bucks • . 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . 

Snyder 

Philadelphia., 

Cumberland . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming  — 

Dauphin 

York 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


a 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland... 

Cambria 

Somerset 

Venango..  

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Payette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset, 

Fayette 

Westmoreland... 

Warren 

Greene 


254 
1,615 
350 
700 
1,060 
1,050 
364 
467 
520 
1, 272 
580 
1,120 
380 
560 
1,050 
380 
1,970 
190 
553 
840 
1,875 
535 
600 
361 
900 
200 
650 
977 
1,637 
255 
1,000 
469 
560 
50 
600 
445 
1,658 
1,  720 
1,045 
60 
398 
114 
113 
12 
100 
496 
514 
900 
805 
455 
51 
660 
1,217 
500 
754 
1,419 
455 
521 
1,275 
400 

700 
1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1,430 
1, 172 
2,000 
2,680 

957 
1,150 

950 
1,256 
1,184 
2,020 
1,  420 
1,080 
1,200 

808 

800 

842 
1,  350 

940 
2,190 
1,100 

825 
1,180 
1,035 


22 

47 
2 

12 
2 

26 

49 

68 

38 

38 

35 

27 

47 

23 

47 

42 

41 

28 

61 

30 
19 

41 

30 

65 

16 
19 

47 

22 
3 

47 
37 
50 
44 
7 
45 
30 
30 
28 
22 
45 
16 
63 
9 
18 
24 
49 
64 
1 
40 
44 
38 
1 
50 
20 
40 
64 
85 
48 
19 


65.4 

63.8 

68.4 

67.6 

b6.4 

63.4 

68.2 

68.2 

66.8 

61.4 

67.2 

64.8 

67.5 

64.7 

64.1 

68.6 

62.6 

67.8 

68.2 

64.4 

57.2 

67.2 

68.6 

67.5 

62.2 

70.2 

66.2' 

67.9 

62.4 

67.5 

64.8 

67.3 

67.4 

71.4' 

66.4 

68.5 


-0.2 
+0.7 
+  1.1 
+  1.2 


-1.5 

+1.5 
+3.0 
+2.8 
-0.8 
+  1.1 
+0.9 
+  1.3 
+0.5 
+2.7 
+2.8 
+3.0 
+  1.8 
+2.6 
+2.1 
-0.5 
+  1.9 
+1.0 
+  1.7 
+0.5 
+  1.2 
+1,6 
+2.6 

+2!6 
+3.3 
+  1.7 
+2.6 


+2.2 
+  4.0 


Erie. 


714 


62 


60.2 

62.8' 

67.4 

65.7 

70.8 

69.8 

70.2 

69.5 

64.6 

67.3 

65.0 

65.8 

67.8 

69.5 

67.0 

64.4 

65.2 

65.0 

62.1 

67.2 

66.8 

66.4 

68.2 

68.7 
64.0 
64.8 
66.2 
66.4 
68.8 
65.0 
67.6 
63.2 
61.4 
66.7 
67.1 
67.5 
64.5 
67.6 
60.2 
69.0 
67.1 
67,1 
67.2 
68.2 
68.4 
64.8 
66.5 
62.4 
68.8 


+  1.8 
+1.3 
+2.0 


+2.8 


+2.0 
+3.1 
+0.6 
+1.0 


+2.9 
+3.0 
+1.4 


+  1.8 
+2.8 
+2.7 
+2.4 
+  1.7 
+2.4 
+2.0 
+2.0 

+2.5 
+3,9 
+0.1 
+  1.4 


+3.1 
+4.7 
+2.2 
+2.5 
+  1.3 
+4.1 
+  1.9 
+4.6 
+1.5 
+2.0 


65.2 
68.0 


67.6 
66.4 


+3.1 

+5.4 


+3,0 
+1.0 
+2.0 
+4.6 
+2.8 
+  1.5 
+4.2 


4 

4 

9 
15 

9 

4 
24 

4 

9 
23 

4 

4t 
10 

4t 

4 

4 

41 

91 
10 

41 
25 
24 

41 

9 

4 
28 

5 
10 
24 

4 

4 

9 

4 

91 
24 

4 


'3 


+3.3 


+4.0 
+2.3 


79 


43 

37 

46 

43 

42 

39 

44 

42 

43 

40 

43 

38 

42 

43 

40 

44 

41 

43 

45 

39 

35 

39 

45 

49 

37 

52 

42' 

40 

31 

42 

40 

43 

42 

50'' 

39 

44 


1 
28 

1 

1 

11 
28 

1 

1 
28 
17 
19 
28 

2 
19 
28 
19 
28 

8 

11 

11 
20 

2 
19 
19 

1 
19 

11 

11 
28 

1 
28 
19 
28 
30 
1 
11 


Precipitation,  in  inches 


a 

^a 

i^S 

t:« 

5 

eS  m 

a^ 

o 

H 

P 

fe-O 

^  a 

5  a 


No.  of  days 


C3  a> 

■Bo 

Sa 


24 

41 

9 

4 

9 

9 

9 
10 

41 

4 

4 

9 
24 

41 

31 

4 
24 

41 

4 

10 

4 

41 

41 

241 
26 
241 
251 
23 
24 
25 
25 
25 
241 
25 
15 
25 
25 
231 
24 
15 
24 
25 
25 
26 
25 
25 
251 
24 
231 
2 
26 
241 

15 

25 


35 
36» 
41 
43 
53 
50 
51 
42 
35 
48 
42 
43 
43 
47 
48 
41 
41 
38 
35 
48 
44 
43 
43 

40 
32 
36 
35 
37 
35 
37 
39 
36 
36 
36 
40 
36 
.38 
42 
34 
44 
38 
45 
40 
44 
44 
34 
43 
35 
41 
43 
39 
41' 

47 

31 


28 

28 

191 

28 

19 

19 

19 

1 
20 
19 

1 
28 
191 

11 
19 
28 
191 


19 
28 
19 
19 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

201 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

171 

28 

28 

28 

28 

191 

201 

28 

20 

28 

20 


10.19 
5.93 
6.19 

14.09 
5.92 
6.14 

10.80 
6.90 

11.31 
7.62 
9.21 
5.42 
6.96 

11.63 
3.90 

12.16 
7.43 
8.72 

15.13 
6.86 
6.06 
9.88 

11.74 
8.96 
7.24 
7.25 
8.92 
4.78 
3.87 
9.83 
6.25 
9.41 
7.46 
4.93 
8.21 
9.51 


+6.84 
+3.06 
+2.24 
+  10.45 


+3.03 
+7.46 
+3.42 
+7.89 
+4.55 
+6.29 
+  1.94 
+3.12 
+8.06 
+0.41 
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U.S.  Weather  Bureau. 


For  the  State 

---^^^^^^^^^;^^^^-^^^  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  hut  all  complet. 

reports  are  used  in  deterrnining  means  for  the  State.  etc^'days  missi^i^rom  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

frSo2radd:;:sW  S-a^^Sws -rrvlrDam.  B^ver"^^^  Grantsvine.  Md:.  of  Lycippus.  Greeusbur.;  pf  Neshamiuy.  Oal^ord-.  of  Sharon,  Farrel.  o 

Shawmont,  Manayunk:  of  Kane  {near>.  Wilcox. 


Septkmhkk,  li)84 


CLIM.\'r()l,()(;i(\\L   DATA:    I'l'IN  NSV  I  A' AN  I  A   SI'X'I'ION  . 
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Daily  Precipitation  for  Soptenibur,  1934 
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.28 
.15 
.52 
.40 

.91 

.07 

1.08 
1.93 
1.30 
1.18 
.52 
.25 

.06 
.10 

.08 
.09 

.34 

.20 
T 
* 

.12 
1.25 
3.72 
1.05 
1.12 

.32 

1.06 

'.'52 
.61 

2  20 
.04 

1.86 
* 

1.55 
.08 
.02 

1.97 

.52 
.67 
.05 
.73 
.83 

.11 

.10 
T. 

* 

.12 
.88 
.11 
.20 
.89 
.47 

.19 
.15 
1.21 
.06 
.54 
.16 
.61 

T. 

.01 

.02 

'.'i7 
.'ii 

liladelphia-Gtn.. 
lila.  Navy  Yard  nil 

...do 

....do 

'.'i4 

.    ..     .16 

lila-P'nt  Breeze.t 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

T. 
T. 
.30 

.06 

't" 

.02 

.07 
.42 
.25 

.35 

i'.' 

T 
.04 

T. 

".04 

'.'69 
.01 

•••■ 

't. 

'.'6i 

T. 

.02 
.16 
.04 
.17 
.13 
.04 
.04 

.15 

'.'08 
.03 
.65 
.08 
.33 

loenixvllle 

ne  Grove 

7.61 
7.12 
9.59 
8.06 
7  45 

easant  Mount. . . 

Upper  Del 

)ttstown. . . . 

Schuylkill 

.52 

T. 

.07 

.51 

.02 

'.'03 

T. 
.23 

'.'62 

1.11 

.07 
.97 

1.09 

'.'63 
.48 
.60 

1.36 
.12 

'.'62 
".'43 

't.' 

T. 
'1'. 

.14 
.22 
T. 

.13 

.05 

.01 
.56 
.21 

.02 

.85 
1.40 

.05 
2  15 
1.09 

T. 
3.70 

i;23 

1.77 

.54 

T. 

)tt3ville 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

lakertown 

9  93 

sading*** 

'.'6i 

T. 

't.' 
'!62 

".09 

'.'64 
'.'65 

8.03 
3.16 
9  58 
4.40 

10  20 
6.72 
7.50 
9.14 
6.17 
7.85 

11.25 
6.75 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

jtreat 

ranton*'* 

linsgrove 

....do 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

.08 
.0.8 
.01 
.01 

.68 
.42 

1.96 
.48 
.06 
.42 

2.50 
.50 
.47 

T. 

awmont 

.10 
.04 
2.90 
T. 
.70 
.04 

.20 

.22 

.98 

lippensburg 

.16 

ow  Hiim 

Upper  Del 

. . . . 

ate  Collese 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

.25 

.70 

1.56 

.80 

.10 

.03 

.... 

.46 

'.'46 
.67 

.41 

.11 

.60 

1.02 

.07 

••■ 

roudsburgllll 

"oe 

T 

Lower  Susq 

.56 

)wanda 

N.  Br.  Susq 

T. 

.14 

eikert 

Lower  Susq 

ellsboro 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

.08 

.35 

.21 
.27 
1. 10 
.49 
1.71 
2.20 
1.39 
.56 
.05 

.'69 

1.02 

.05 

.05 

T. 

.65 
.10 

1.67 

2.50 

1.67 

1.00 

.39 

S7 

T. 

.12 

.17 
.35 
.02 
.35 
.49 
.33 
.17 
.52 
.01 

.30 

'!40 
.91 
.22 
.17 
.43 

1.20 
.26 
T 

2.18 
.52 

't.' 

.25 
1.10 
2.43 
.10 
.76 
.34 

.02 

.27 
.98 
.96 

3.32 

2.20 
.93 

3.30 
.37 

3.12 

.30 

.29 

".09 
.97 
.71 
.12 
.40 
.21 
.21 

.15 

'47 
T. 

'!i2 

.02 
1.36 

.05 

'.'26 

.99 

.10 

.03 
1.26 

6.16 

6.66 
6.19 
6.93 

8  88 

est  Chester 

.57 

.15 

••■• 

';62 

estgrovellll 

...do 

N.  Br.  Susq 

.86 
.35 
.14 

Ikes-Barrellll 

.391.55 
60      '7 

lliamsportllil 

W.Br.  Susq 

Susquehanna 

'i'V 

.08' 

.'03 
.29 

.26 

';io 

.77 

.e\ 

.76' 

.01 

.08 

.02 
.53 
.49 
.82 
.02 
.01 

.25 
[37 

lliamstown 

.24 
.15 

.93 
1.53' 
.58: 
.60. 
.25] 

.39 
>.09 
i.36 
).01 

9.19 
12.13 
13  17 

)rk 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

..56 
1.29 
3.66 
2.41 

.05 
.07 
.04 
T. 

T. 

)rkHavenl||| 

3nsville..(near). 

!6i 

.02 
.18 

12.59 
10.49 

enton,  N.  J***.... 

Lower  Del 

T. 

Continued  on  page  44. 
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...~^— 

_i^ 

_^ 

^^ 

_••_ 

.— 

■ 

-^— 

-"^ 



Daily  Precipitation  for  September,  1934 -Continued  from  page  43 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

i 

Stations 

1       1       1       I        1       1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 

Ohio  Drainage 

Beaver  Damllll 

Beaver  Fallsll  11  .... 

Ohio 

Beaver 

T. 
T. 

.33 
.37 

.06 
.09 

'.'17 

4: 

.37 
.04 
.09 
.37 
.93 
.46 
.12 

.11 
.10 
.15 

.... 

1.00 
.17 
.06 

.06 
.04 
.48 
L.24 
.84 
.59 
.17 

.27 
.42 
.46 

... 

T.' 
08 

T.' 
07 

.06    .76 
.11    .83 
.341.32 

.89 
.38 
34 

... 

2.41 
2.SS 
3.39 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

;::: 

'."04 

.'is 

m 

.'25 
.41 
.05 
.06 

.05 
.45 
.40 
.50 

... 

... 

... 

.... 

T. 

08 

".21 
14 

;;!2!64 

..  )   70 

1.68 
.31 

41 

3.77 
6.29 
4.0s 

Clairtont 

Claysville 

Monongahela — 
Ohio 

'1'. 
.02 

.01 

■'f.' 

•     • 

.02 

.02 

.... 

.16 

.05 

.... 

1.73 

.46 

3.3e 

08 

.46 

.18 

1.20 

.20 

.92 



... 



.... 

'!i3 

.22 
.07 
31 

.72 
.33 

1.85 
.36 
40 

.47 

1.65 

18 

6.31 
3.86 
2  9C 

Conttuencellll 

Youghiogheny  . . 

.05 

.... 

.05 

.13 
.03 

.... 

'.'67 
.14 
.58 
.68 

.04 

.26 

.54 
.73 

73 

.41 

.... 

58 



CoiTy 

Allegheny 



.Ud 

.02 

.10 
.17 
.05 
.21 
.36 

't.' 

.20 
.05 
.06 

1  17 

07 

1  v>6 

72 

91 

.85 

6.4( 

Derry 

Donorallll 

Ebensborg 

Elk  Lick 

Conemaugh 

Monongahela  — 

Conemaugh 

Youghiogheny  . . 

■;o5 

t" 

tV 

'■•' 

.12 
.33 
.36 

.01 
.13 

.54 
1.35 
1.60 

T. 

T. 

T. 



".(h 

'.'63 

.11 
.12 
.42 

T. 

1.26 
2.09 
2.00 

.67 
.61 
.45 

3.5J 
5.5S 

5.8T 

Pranklinllll 

Greensboro 

(ireeusburg 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

.09 

tV 

.03 

.23 
.04 
.06 
.80 
.72 
.47 
.24 
.04 

";64 

.... 

't" 

';69 

T. 
.15 
03 

.02 

T. 

.10 

T. 
.22 
.73 
.51 

02 

.14 
.03 
.06 
.36 
09 

.23 
.22 
.63 
.90 

38 

.27 
.62 

'.'6i 

'.'.'.'. 



•••• 

••■• 

.08 

... . 

■;63 

".06 
.32 
31 

.31 
.24 

1.87 

.24 

1.76 

1   15 

.21 

1.16 

.67 

,18 

3,4t 
3.0t 
4.84 
4.64 

Greenville 

Beaver 

Mb 

.U» 

1. 

T. 

T.' 
T. 

.15 

't.' 

T. 

01 

45 

.02 

.08 

l.fih 

.06 

4,0! 

Grove  City ■■•■ 

Herrs  Isl.  Damllll . . 

Irwin 

Johnstown 

do 

Ohio 

Monongahela — 
Conemaugh 

.51 

i'V 

t" 

T. 

t'.' 

'i'' 

T. 

.01 
.07 
.01 

T 

.29 
.34 

.34 
.92 

.58 

.34 
.06 
.03 

.24 

.66 

1.28 

.61 



. . . . 

'.'6i 

'log 

.13 

'i"'.' 

■t.' 

.24 
.35 
.17 

.14 

■t. 

.78 
1.67 
-!.46 

1.33 
.71 
.28 

4.6J 
5.0{ 
5.25 

Kane  (near)  tt---- 

Kregarllll..... 

Lake  Lynn  111 

Allegheny 

Youghiogheny... 
Monongahela — 

"t.' 

T. 
T. 

".Qi2 

'!6i 

.36 

.08 

'."77 
.27 
.03 
.01 
.45 

.01 

'!67 

.18 

T. 
T. 

'!47 

T, 
.25 
2.45 
25 

.05 
.27 
.04 
04 

1.58 
.67 
.20 

78 

'[84 

08 

'!62 

•■•• 

"i^ 

.75 



:::: 

't.' 

.22 
.13 
.10 

.47 
.01 
.24 

1.44 

2.47 

.12 

.69 

.10 

.17 

1.18 

.18 

4.5] 

4.81 
5. Of 
3.5S 

Linesvillellll 

Beaver.  

.iy 

f.' 
T.' 

— 

.10 

't.' 

.09 

'!66 
.26 

63 

92 

V> 

44 

07 

.01 

.11 

.81 

.71 

4.4f 

Lock  No  21111 

Loc^k  Mo.4!lll 

Lock  No.  Sttllll 

Lycippus 

Ohio 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

■.'65 

'tV 

.03 

T. 

T. 

.20 

1.17 

.39 

.11 
.81 

.16 
.38 
.90 

.36 
.71 

.01 

T. 

■;6i 

.... 

.... 

■;65 

.10 
.27 
.08 

'!68 

.65 
1.01 
2.12 

1.50 
.62 
.64 

3.2( 
5. Of 
5.4! 

McKeesportllll 

Monongahela  . . . 

T. 



.04 
.98 
.02 
.17 
.06 
.46 
.07 
.08 

.05 
.22 
12 

1.07 
13 

.18 

20 

.05 

55 

.51 

.... 

.... 

.... 

.... 

.06 
.20 

.15 

.75 
.83 

1,16 
.16 

3. 9" 
3.3'; 

Meadville 

Allegheny 

.10 

T. 

12 

.... 

10 

''R 

1  0*) 

07 

57 

.37 

.05 

.98 

.42 

4.1i 

Mosgrove 

do 

T.' 

T 

T 

17 

34 

19 

1  15 

T. 

T. 

.47 

.40 

1.90 

.31 

5.U 

Mount  Lebanon... 

Ohio 

tV 

T 
.04 

.04 
01 

.97 

25 

92 

85 

.1-.! 

.ii 

1.11 

1.09 

4.8: 

Natronallll 

Allegheny 

.ui 

■;62 

11 

78 

08 

01 

ni 

08 

.16 

.02 

1.32 

.13 

3.1: 

New  Castlellll 

Beaver .   ,  

.15 
.53 

.30 
.25 

05 

1? 

T. 

1   3ft 

.68 

2.7i 

Newell 

Monongahela 

.U3 

't.' 



.16 

.06 

1  24 

T 

1  52 

9ft 

.25 

5.2' 

Parkers  Landinglll 

Allegheny 

.18 

T . 

Pennlinelllltt 

Pittsburgh**'..  . . . . 

Beaver 

Ohio 

tV 

.20 

tV 

.05 

:::: 

1.35 
.07 

't.' 

'!6i 

.06 
.15 
19 

'.'33 
43 

'.'ig 

•'0 

.63 

.78 
47 

.83 

T. 

48 

.... 

.... 

.18 

".'6i 

.... 

— 

■;65 

.22 
.12 

'.'27 

.60 

1.81 

.66 

.15 
.26 
.61 

3.T 
8.71 
3,8 

Punxsutawneyll  11 . . 

Allegheny 

•r.' 

.03 
.08 
1.09 
.10 
.08 

.28 
.11 

i!32 

04 

05 

13 

fiO 

1.04 

. . . . 

.15 

1.12 

.30 

3.7- 

Ridgway 

Saltsburgllll: 

Sharonllll 

....do 

Conemaugh 

Beaver 

■.02 

':'::': 

10 

.26 

1.87 

'i^ 

.39 
.60 

.09 

.26 
OS 

.43 

"sn 

.... 

— 

.02 
■[65 

,•    •• 

'.'53 

.16 
.21 

T. 

.23 
.02 
.38 

.V5 
1.78 
1.02 

1.34 
.07 
.20 

5.6iJ 

Smethport 

Somerset 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

'!67 

'.'6i 

.22 

.17 

.09 

1.30 

T 

.... 

.26 

.30 

.24 

1.2c 

.28 

4.2! 

Springdalellll 

Dniontown 

Allegheny 

Monongahela 

.01 

.06 
.04 
.22 

"t" 

'!65 
.37 

72 

l.OC 
.12 
65 

.12 

07 

.28 
l.OC 

.49 
.01 

".6i 

.... 

.... 

... 





.... 

T 

.10 
.34 
.19 

.46 

1.4£ 

1.8* 

'[45 
.70 

3. a 
3.4i( 
4.& 

Unity  Reservoirlt. 

Youghiogheny . . 

1  2] 

1.09 



.19 

« 

2.05 

5.2* 

Vandergi-ittt 

Conemaugh 

'.'3C 

".^i 

0] 

fi"! 

1  8f 

.14 

.04 

.62 

.54 

.02 

4.3 

Warren 

Allegheny 

.26 
.01 

14 

V^ 

i.i'i 

.4H 

1.41 

.31 

4.2< 

Waynesburg 

Westfordllll 

Monongahela... 
Beaver 

".21 

"]6i 

iioa 

... 

:.'. 

.2C 
IS 

.It 
8F 

>  .64 

>  14 

.22 

3J 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.20 
.11 

.97 

.11 
.8C 

.05 
1.86 

4.4' 
8.9il 

WestNewtonllll... 

Y'oughiogbeny  . 

'i 

Lake  Drainage. 

2.9( 

Erie*** 

Lake  Erie 

.05 

.    .Oi 

I  . . . 

T. 

... 

.a 

)  T. 

.r. 

.bt 

>  . . . 

.OJ 

(... 

•■ 

.67 

.4{ 

)  . .. 

■•■ 

.3' 

... 

... 
1'" 

1 

i::: 
1 

••■ 

.22 

•••• 

.22 

.27 

Bxcept  as  otherwi^  indicatecU  o^^^^^^^^^  .  ,„^,,,,,  „  „,,,  ^,,, 

of  observation.  Regular  Weather  aureau  sud,.       •  ^       ''  creceding  24  hours.      V.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inrh.      §  Incomplete 

" ■"  '^^^nt^nvTrnlTnfo^rt^r  ^Tpo?^                                                         Bloserville.  Newville:  of  C.ymer.  Indiana:  of  Pennline,  LinesviUe:  of  Snow  Hill. 
Tnirnk:  of  Uni^rs^rt irTeTnlurg ;  of  GirardviUe,  Shenandoah;  of  Kane.  Wilcox;  of  Ix>ck  No.  5.  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


PBESSTTKE,  WIND,  HTJHIIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 
( reduced  to  sea  level ) 

1  Wind 

Relative 
hmnldity 

Stations 

a 

■a 

1 

0 

5 

0) 

1 

go 

£-2 
<> 

• 

"is 

a 
0 

£ 
0 

1 
0 

a 

00 

00 

"S 

II 

si 

Erie 

30.04 
30.08 
30.10 
30.06 
29.96 
30.10 

30.30 

30,47 
30.48 
30.33 
.30.48 
30.48 

23 

29.68 
29.75 
29.79 
29.75 
29.76 
29.75 

4 
16 
4 
4 
4 
4 

12.0 
6.0 

10.3 
7.4 

10.3 
5.4 

30 
20 
36 
30 
35 
20 

s. 

w. 

ne. 

nvp. 

e. 

sw. 

1 
27 

8 
27 

8 
27 

83 
87 
81 
87 
87 

69 
67 
66 
64 
69 

74 
73 
76 
67 
77 
74 

68 
50 
45 
59 
44 
51 

Harrisburg 

Philadelphia 

Pittsburgh 

Reading    

86  1  D* 

BIVEB  CONDITIONS 


Stations 


BUvers 


i 

s 

tH} 

•g 

eS 

be 

s 

0) 

1 

d 

0 

s 

E 

0 

ij 

c 

*  For  any  five-minute  period. 


1  Corrected  to  true  velocities. 


Port  Jervis  — 
PhllUpsburg. . 
Mauch  Chunk 
Wilkes-Barre. , 
Williamsport. 
Harrisbvu-g . . . 
Greensboro . . . 
West  Newton. 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Beaver  Dam.. 


Delaware 3.4  6.6 

Delaware 3.1  9.8 

Lehigh 2.7  !  6.5 

Susquehanna 8.7  1  10.3 

Susquehanna |    1.5,  6  1 

Susquehanna 1    4.3  ,  8.4 

Monongahela 10.4  ,  14.2 

Youghiogheny 0.3  2.1 

Monongahela 10.8  13.5 

Ohio ;  13.4 

Ohio I  10.9 


1.7 
0.8 
1.2 
1.4 
0.4 
3.2 

10.0 
0.1 

10.6 
9.5 
9.0 


18 
•22 
17 
20 
20 
17 
SC 
2C 
3C 
2; 


e-Pool  stagre. 


■•..i: 
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Dally  Temperatures  for  September,  1934 


Stetlons 


1      3      3      4      6      6      7      8      9     10     U     12     IS     14     16     16     17     18     19    20    21     22    28    24     2S    26    27     28    29    W    81    M«»ll 


.lleutowD I 

.Itooua ^ 

ledforJ \ 

ellefoute ( 

irookville j 

lutlor ) 

arlisle j 

atAwissa j 

hambersbursr j 

hambersville ( 

laysville j 

learfleld ) 

( 
oatesville * 

orrj j 

mporium ) 

( 
Irie j 

rauklin j 

Teeland j 

ettysburg j 

reensburg j 

rove  City i 

[amburg j 

larrisburg j 

[avley S 

iuntingdou J 

jhnstown ) 

( 
ancaster j 

awrenceville j 

ebanon ( 

[arcus  Hook j 

[eadville f 

[ifflin > 

I 
[ontrose S 

[uncy  Valley ( 

hiladelpUia S 

( 

ittsburgh S 

( 

uakertown S 

eading i 

i 
idgway j 

sranton j 

Blinsgroye S 

smerset S 

tate  College j 

troudsburg f 

owanda i 

moutown ( 

andergrift S 

barren j 

faynesburg j 

t 
?eIlsboro } 

rilliamsport t 

'illiamstown f 

ork 


Maximum . 
Miuiiuuui . . 
Maxluiuui  . 
Mhumuin .. 
Maxiimim., 
Minimuiii.  . 
Maxiiiuun.. 
Mluinuim. . 
Mrtximuni  , 
Miuiiinun .. 
Mikximuiii  . 
Miuinium.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Miixinuim  . 
Minimum.. 
Maximum.. 
.Miuiuuuu. . 
Maximum., 
Minimum... 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum  .. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum . , 
Maximum.. 
Miuimum. . 
Maximum  . 
Minimum., 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum. . 
Maximum  . 
Minimum . . 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum  . 
Maximum  . 
Minimum .. 
Maximum  . 
Minimum . . 
Maximum  . 
Minimum . . 
MaxiDium  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum . , 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum... 
Maximum  . 
Minimum . . 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Miuimum . . 
Maximum  , 
Minimum. . 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum . . 
Maximum  . 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum . . 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum  . 
Minimum . . 
Maximum . . 
Minimum.. 
Maximum. 
Minimum . . 
Maximum  . 
Minimum . . 
Maximum,. 
Minimum.. 
Maximum . 
Minimum.. 
Maximum. . 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum .. 
Maximum.. 
Minimum  . 


fi.3 
.56 
72 
64 
80 
66 
67 
58 
67 
58 
69 
62 
66 
58 
67 
58 
75 
62 
65 
.58 
6-1 
58 
66 
56 
84 
68 
77 
65 
75 
63 
84 
62 
65 
60i  56 


77  80 
64  67 


82 


70 

47 

6H 

49 

70 

64 

68 

61 

70 

ib 

66 

49 

66 

52 

69 

50 

69 

54 

70 

51 

71 

52 

66 

42 

76 

49 

62 

51 

70 

45 

63 

66 

69 

38 

65 

60 

71 

66 

70 

53 

67 

53 

74 

63 

71 

54 

66 

38 

69 

50 

70 

63 

73 

45 

68 

48 

71 

63  66 

83  77 


74.4 

66.6 

78.8 

6B.7 

77.1 

66.8 

78.2 

68.6 

79.6 

48.3 

77.9 

61.7 

78.6 

57.8 

77.3 

66.4 

77.8 

67.1 

79.4 

68.1 

82.9 

64.7 

77.2 

62.3 

76.9 

58.1 

77.3 

62.8 

73.5 

54.7 

76.6 

59.6 

80.9 

62.6 

70.6 

84.7 

77.3 

59.0 

78.9 

55.8 

73.8 

65.2 

77.6 

56.8 

78.1 

69.9 

72.2 

52.1 

76.9" 

56.4" 

79.9 

65.3 

78.4 

56.6 

75.7 

53.8 

76.2 

58.4 

79.  S" 

62.9" 

78.4 

58.8 

80.1 

86.9 


73.4* 

52. 3* 

77.7 

64.0 

78.0 

58.7 

74.6 

64.6 

76.1 

69.6 

78.0 

51.7 

74.7 

57.0 

78.1 

57.4 

74.8 

50.1 

74.0 

64.8 

75.4 

55  0 

75.9 

84.1 

81.0 

56.7 


55.7" 

74.8 

86.0 

81.7 

64.2'- 

73.3 

fiO.9 

76.5  • 

87.2 

76.5 

66.3 

77.9 

88.6 


^^f 


^/AV. 
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PENNSYLVANIA  SECTION. 

a.  S.  BLISS. 
PHILADELPHIA.  PA. 


OL.  XXXIX. 


October,  1934. 


No.  10. 


QENERAL  STTMMABT. 

October  was  a  pleasant  month  until  near  its  close,  and  was 
vorable  for  all  kinds  of  outdoor  work  and  outdoor  pursuits. 
bere  were  no  unusual  temperature  extremes,  and  in  most  places 
lere  were  only  five  or  six  days  with  precipitation  of  conse- 
lence.  In  fact,  most  of  the  precipitation  occurred  on  five 
lies:  namely,  the  6th.  22d,  26th,  27th,  and  28th.  The  last 
ree  dates  constituted  a  rather  disagreeable,  stormy  period,  in 
hich  the  rainfall  was  moderately  heavy  in  the  eastern,  and 
nsiderable  snow  fell  in  the  western  portion  of  the  State.  The 
owfall  was  heaviest  in  a  few  northwestern  counties  and  in 
>merset  County,  the  greatest  amounts  being  from  six  to  seven 
ches  in  Warren  and  the  eastern  portions  of  Erie  and  Crawford 
mnties.     There  was  scarcely  any  measurable  quantity  of  snow 

the  eastern  half  of  the  State  outside  of  Luzerne  and  Monroe 
mnties.  Precipitation,  in  general,  was  less  than  one-half  of 
e  October  normal.  Temperatures  followed  the  usual  October 
jnd  quite  closely,  with  the  first  general  freeze  about  the  mid- 
e  of  the  month.  Many  kinds  of  truck  crops  were  available  in 
e  fields  up  to  that  time,  and  pastures  were  unusually  good, 
le  shortage  of  precipitation  in  most  places  increased  the  ac- 
mulated  deficiency  for  the  year.  At  Erie  the  accumulated 
ficiency  for  the  ten  months  is  11.42  inches;  at  Pittsburgh  it 
3.31  inches;  at  Scranton  1.97  inches;  at  Philadelphia  1.17 
ches;  while  Harrisburg  shows  an  accumulated  excess  of  2.53 
ches.  The  surface  water  supply  diminished  considerably  dur- 
g  the  month,  but,  as  a  rule,  the  late  crops  did  not  suffer  from 
e  shortage  of  moisture.     The  winter  grains  were  looking  good 

the  end  of  the  month  with  the  exception  that  some  fields 
;re  short,  due  to  late  seeding.  It  is  believed  that  most  of  the 
nter  grains  will  become  well  established  before  the  ground 
jezes  to  any  extent.     Potatoes  were  mostly  dug  by  the  middle 

the  month,  and  corn  husking  was  nearly  finished  at  its  close, 
iiring  the  last  week  the  farmers  were  generally  engaged  in 
owing  or  in  hauling  fodder  from  the  fields.  There  were  no 
.maging  storms  of  any  character,  and,  in  general,  the  month 
fed  up  to  its  reputation  for  fine  weather.     Heavier  rains  will 

needed  to  replenish  the  surface  water  supply  before  winter 
3ses  in. 


TSMPEBATUB£. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
)rQ  90  etatione,  was  61. 8"^,  a  deficiency  of  0.6°  as  compared 


with'  the  October  normal.  The  highest  monthly  iiican  wsih 
67.0°,  at  Marcus  Hook,  and  the  lowest.  43.2°,  at  Gouldsl^oro. 
Extremes  for  the  month  ranged  from  a  maximum  of  84°  at 
Uniontown  and  Claysville  on  the  9th,  to  a  minimum  of  11°  at 
Corry  on  the  20th.  The  greatest  daily  range  in  temperature 
was  60°  at  Brook ville  on  the  20th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  by  the 
reports  of  141  well-distributed  stations,  was  1.46  inches,  which 
is  1.80  inches  below  the  normal  for  the  month.  The  greatest 
monthly  amount  was  3.15  inches,  at  Renovo,  while  the  least, 
0.51  inch,  was  reported  from  Sharon.  The  greatest  amount  re- 
ported in  any  24  consecutive  hours  was  1.62  inches,  at  Nesham- 
iny  Falls  on  the  5-6th.  The  average  snowfall  for  the  State  was 
0.6  inch,  which  is  0.4  inch  above  the  normal  for  October.  The 
greatest  amount  for  the  month  was  7.2  inches,  reported  at  Corry. 
The  greatest  24-hour  snowfall  was  3.4  inches  at  Somerset  on 
the  28th.  

OOHPABATIVE  DATA  FOB  OOTOBEB 


Year 


890., 
891., 
892., 


895. 
896, 
897. 
898. 
899. 

900. 
901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 
908. 
909., 
910., 
911., 

912., 
913., 
914. 
915., 
916., 
917., 
918., 
919., 
920., 
921., 
922., 
923., 

924., 
926., 
926. , 
927., 
928. 
929., 
930.. 
931.. 


,933. 
.934. 


Period - 


Temperature 


46.3 
47.3 
50.9 
50.6 
50.8 
53.0 
53.6 
47.3 
48.9 
54.2 
53.8 
54.6 

58.6 
52.2 
53.1 
53.4 
50.6 
53.2 
52.0 
48.2 
54.6 
48.4 
55.6 
52.3 

54.2 
54.9 
56.4 
54.2 
52.1 
47.2 
55.5 
57.5 
57.5 
52.6 
54.8 
51.0 

52.9 
46.1 
51.9 
55.6 
55.1 
50.6 
50.8 
55.7 
53.8 
51.6 
51.8 

52.4 


-6.1 
-5.1 
-1.5 
-1.8 
-1.6 
+0.6 
+  1.2 
-5.1 
-3.5 
+1.8 
+  1.4 
+2.2 

+6.2 
-0.2 
+0.7 
+  1.0 
-1.8 
+0.8 
-0.4 
-4.2 
+2.2 
-4.0 
+3.2 
-0.1 

+  1.8 
+2.5 
+4.0 
+  1.8 
-0.3 
-5.2 
+3.1 
+5.1 
+5.1 
+0.2 
+2.4 
-1.4 

+0.5 
-6.3 
-0.5 
+3.2 
+2.7 
-1.8 
-1.6 
+3.8 
+1.4 
-0.8 
-0.6 


Precipitation 


So 


No.  of  days 


4.02 
3.85 
5.87 
3.06 
0.72 
3.26 
4.26 
1.99 
3.19 
1.82 
5.20 
1.55 

2.74 
1.23 
4.64 
4.64 
2.87 
4.23 
4.46 
3.16 
1.95 
2.27 
1.91 
4.83 

2.74 
5.44 
2.35 
2.65 
2.25 
6.38 
3.17 
4.77 
1.67 
2.16 
2.51 
2.38 

0.28 
4.83 
4.51 
6.40 
1.78 
5.59 
0.99 
1,83 
5.."?1 
1.91 
1.46 

S.26 


+0.76 
+0.59 
+2.61 
-0.20 
-2.54 
0.00 
+  1.00 
-1.27 
-0.07 
-1.94 
+  1.94 
-1.71 

-0.52 
-2.03 
+  1.38 
+  1.38 
-0.39 
+0.97 
+  1.20 
-0.10 
-1.31 
-0.99 
-1.36 
+  1.67 

-0.52 
+2.18 
-0.91 
-0.61 
-1.01 
+8.12 
-0.09 
+1.51 
-1.59 
-I.IO 
-0.75 
-0.88 

-2.98 
+  1.57 
+1.25 
+3.14 
-1.48 
+2.33 
-2.27 
-1.48 
+2.05 
-1.86 
-1.80 


9.18 
8.61 
8.41 
4.46 
2.93 
6.58 
7.66 
4.63 
8.70 
6.93 
8.62 
3.81 

6.10 
3.36 
8.12 
10.68 
7.11 
7.06 
8.39 
6.64 
6.48 
4.60 
5.23 
9.23 

5.27 
9.62 
4.87 
5.38 
4.45 
9.80 
5.75 
8.04 
4.67 
6.55 
5.60 
6.01 

2.30 
8.90 
7.98 

11.91 
5.24 

10.40 
3.33 
4,30 

11.90 
3.80 
3.18 

11.91 


>. 
2 

12 

^'1 

o  ft 

.. 

It 

to 

«1 

2,04 

T 

16 

9 

6 

1,88 

0.2 

10 

8 

9 

4.03 

0.3 

16 

6 

8 

0.84 

T. 

8 

11 

9 

0.00 

T. 

6 

13 

11 

1.18 

T. 

8 

14 

8 

0.65 

T. 

9 

12 

8 

0.45 

0.3 

6 

17 

8 

0.94 

T. 

9 

11 

8 

T. 

T. 

5 

14 

8 

2.36 

T. 

12 

11 

7 

0.63 

0 

6 

13 

8 

0.80 

0 

8 

11 

9 

0.23 

T. 

5 

16 

10 

1.66 

0.1 

9 

12 

9 

2.07 

0.1 

9 

12 

8 

1.26 

T. 

7 

15 

8 

2.18 

T. 

9 

14 

7 

1.97 

1.1 

14 

7 

7 

1.01 

T. 

7 

16 

8 

0.08 

T. 

6 

16 

7 

0.70 

T. 

7 

13 

7 

0.62 

0.5 

7 

16 

8 

2.59 

T. 

11 

11 

7 

0.90 

T. 

7 

15 

7 

3.15 

0.2 

13 

10 

6 

0.89 

T. 

9 

11 

9 

1.00 

T 

8 

15 

7 

0.76 

T. 

6 

18 

7 

3.33 

1.7 

13 

10 

10 

0.44 

0 

10 

16 

8 

2.28 

0 

17 

9 

8 

0.50 

T. 

5 

19 

7 

0.40 

0 

8 

17 

7 

0.65 

T. 

7 

18 

6 

0.90 

T. 

8 

16 

8 

0.00 

0 

2 

21 

7 

2.02 

3.8 

16 

6 

8 

2.66 

0.2 

14 

10 

9 

1.58 

0.1 

9 

17 

6 

0.43 

0.1 

8 

14 

8 

1.65 

T. 

9 

12 

8 

0,11 

0.2 

6 

16 

7 

0.20 

T. 

9 

15 

8 

1.78 

T. 

11 

10 

7 

0,83 

T 

8 

16 

9 

0,51 

0.6 

6 

17 

7 

0,00 

0.2 

9 

18 

S 
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Climatolog-ical  Data  for  October,  1934 


stations 


Comities 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


a 

i-  OS 

5° 


Atlantic  Drainage- 


Allentown 

Altoona..  

Ardmore 

Arendtsville 

Bedford 

Bellefonte 

Bettilehem 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall 

Chambersburg 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebauon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mifflin 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley..  ■•■ 
Neshaminy  Fallsit. . . . 

Palmerton 

Philadelphia 

Philadelphia-Gtn... 
Phila.  Navy  Yard. . 

Phoenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove. 

Shawmontit 

Shippeusburg 

State  College 

Btroudsburg 

Towanda 

VVellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Ohio  Drainage,. 

Beaver  DamU 

Brookville 

Butler...  

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Derry 

Ebensburg 

Elk  Licktt 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Johnstown 

Kane  (near)  XX 

LyciPDUS  U 

Meadville 

Mount  Lebanon  — 

New  Castle 

Newe  il 

Pittsburgh 

Ridgway 

BnaronlX 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrif  t 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Center 

Northampton.. 
Cumberland... 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill .... 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon.. 

Bedford. 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    . . . 

Carbon  

Juniata 

Susquehanna. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 

Philadelphia.. 

Philadelphia.. 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . 

Snyder 

Philadelphia  , 

Cumberland . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming  — 

Dauphin 

York 


For  the  State. 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  — 

Erie 

Westmoreland. . 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland . . 

Mercer 

Mercer 

Cambria 

Elk.. 

Westmoreland.. 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 

1,615 

350 

700 

1.060 

1,050 

364 

467 

520 

1,272 

580 

1,120 

380 

560 

1,050 

380 

1,970 

190 

553 

840 

1,875 

535 

600 

361 

900 

200 

650 

977 

1,637 

2.55 

1.000 

469 

660 

50 

600 

445 

1,658 

1,  720 

1,045 

60 

398 

114 

113 

12 

100 

496 

514 

900 

805 

455 

51 

660 

1,217 

500 

754 

1,419 

465 

521 

1,275 

400 

700 
1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1,430 
1,172 
2,000 
2,680 

957 
1,150 

950 
1,266 
1,184 
2, 020 
1,420 
1,080 
1,200 

808 

800 

842 
1,350 

940 
2, 190 
1,100 

825 
1,180 
1,035 

714 


22 
47 
2 
12 
2 
26 
49 
6S 
38 
38 
35 
27 
47 
23 
47 
42 
41 
28 
61 
30 
19 
41 
30 
65 
16 
19 
47 
22 

3 
47 
37 
50 
44 

7 
45 
30 
30 
28 
22 
45 
16 
63 

9 
18 
24 
49 
64 

1 
40 
44 
38 

1 
50 
20 
40 
64 
85 
48 
19 
46 

42 
44 
21 

4 

2 
29 
21 
37 
17 
17 
60 
25 
38 
27 
52 

2 
42 
40 

9 
54 
14 
92 
27 
21 
67 
46 
20 
45 


62 


51.2 

61.8 

62.8 

52.8 

52.6 

49.2 

53.8 

62.7 

51.5 

50.4 

53.5 

50.4 

51.8 

50.0 

50.0 

62.8 

47.7 

54.0 

54.4 

49.2 

43.2 

51.2 

54.8 

53.6 

46.2 

54.0 

51.8' 

53.2 

49.1 

51.5 

49.8 

52.3 

53.1 

57.0 

50.0 

54.6 


-1.8 
-0.3 
-2.4 
-1.8 


45.6 
48.2' 
52.4 
50.1 
56.0 
55.3 
56.2 


-3.8 
-1.9 
-0.1 
-1.9 
-1.5 
+0.6 
-2.2 
-2.3 
-2.7 

0.0 
-1.8 
+0.7 
-1.0 
+  1.4 
-1.6 
-2.6 
-2.2 
-0.6 
-1.2 
-3.4 
-2.2 
-0.9 

0.0 


-2.3 
-0.7 
-1.4 
-0.4 


-2.4 

+  1.7 


-2.8 
-2.1 
-1.5 


60.2 
63.8 
50.1 
49.5 
52.4 
63.6 
53.6 
50.8 
49.8 
49.4 
47.6 
53.1 
51.6 
52.1 
52.8 

54.2 


50.9 
51.6 
62.0 
53.8 
49.8 
54.2 
50.6 
50.2 
50.0 
53.8 
51.7 
51.3 
53.7 
46.4 
54.2 
52.2 
53.2 
62.0 
54.6 
64.6 
47.8 
51.5 
49.0 
.54.6 
-52.8 
52.0 
64.0 

52.0 

51.8 


-1.8 


-0.9 


-2.0 
-0.9 


-2.3 
-0.4 
-2.5 


-0.3 
-2.4 
-1.4 
-1.3 
-1.4 
-1.1 
-1.2 
-1.2 

-1.0 


Precipitation,  in  inches 


S 
i  oj 


-^ 


fe-c 
oS, 


No.  of  days 


SS 


S'g 


OS  o 


Observers 


3t 
17 
11 
11 
17 
16 

3t 
11 
11 
17 
11 
16 
11 
11 
111 
11 
11+ 
11 
11 
11 
16 
11 
11 
11 

3 
11 
17 

8t 
16 

3 
17 
11 

9 

lot 

31 
11 


-2.2 
-0.9 


-0.2 
+1.1 
+0.1 
+0.8 
+0.8 
-1.3 
-0.2 
-1-0.8 
-0.6 
0.0 


-0.1 

+  1.7 


-0.3 
-0.9 
-1.1 
-1.6 
-1.2 
-0.4 
0.0 
-1.4 
+  1.4 


-1.4 
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78° 

77 

78 

81 

84 

80 

81 

76 

78 

83 

80 

77 

72 

82 

70 

76 

77 

79 

78 

79 

79 
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78 

79 

84 

82 

75 

82 

74 

84 
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11 
II 
11 
11 
11 
11 
3 
U 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
16 
11 
11 
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11 
U 
11 
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16 

8 
16t 

9 
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16 
16 
16 

9t 
16 

9 

8 
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16 
16 

9 
16 

9 

12t 
10 

9 

lit 
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9 

9 
11 

17 


20t 

14 

29 

30 

14 

20 

20i 

31 

31 

30 

31 

14 

31 

30 

14 

301 

28 

31 

30t 

30 

31 

30 

30 

31 

31 

20t 

20 

14 

14 

30t 

14 

31 

14 

19 

30 

31 


23 

21' 

28 

25 

36 

35 

38 

308 

25 

33 

26 

30 

26 

31 

27 

26 

25 

28 

20 

32 

26 

28 

27 

25 
14 
18 
21 
21 
19 
11 
23 
20 
17 
20 
23 
20 
22 
24 
20 
25 
21 
24 
24 
26 
31 
13 
22 
14 
22 
23 
26 
23 

31 

11 


34 

40 

36 

37 

62 

40 

37 

38 

36 

40 

38 

47 

35 

38 

43 

34 

31 

36 

34 

41 

28 

39 

33 

30 

39 

25 

45' 

53 

51 

37 

43 

37 

36 

28 

39'' 

40 


14t 

30t 

30 

20 

131 

13t 

13 

31 

20 

30 

31 

30 

31 

201 

20 

31 

30 

14 

20 

30 

14 

20t 

14 

14 

14 

13+ 

14 

14 

20 

14 

14 

13 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

20 

14 

141 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

14 

28 

20 


1.82 
1.13 
1.69 
0.53 
1.02 
1.30 
1.85 
1.00 
1.19 
0.83 
0.79 
1.91 
1.24 
1.85 
1.93 
1.61 
1.69 
2.10 
0.98 
1.72 
2.03 
1.96 
1.22 
1.40 
1.74 
0.94 
1.17 
0.79 
1.66 
1.36 
0  96 
1.85 
1.54 
1,39 
1.51 
0.96 


-1.52 
-1.54 
-1.23 
-2.83 


-1.73 
-1.36 
-2.23 
-1.91 
-2.09 
-2.41 
-1.33 
-2.17 
-1.43 
-1.32 
-1.47 
-2.18 
-1.04 
-2.23 
-2.47 
-1.80 
-1.83 
-1.65 
-1.53 
-1.54 
-1.64 
-1.82 
-2.43 


-1.75 

-1.83 

-1.63 

1.60 


-2.28 
-2.24 


39 

44' 

41 

40 

28 

29 

27 

43» 

37 

31 

39 

38 

39 

33 

36 

37 

40 

44 

46 

29 

39 

■30 

38 

42 

60» 

47 

49 

46 

49 

57 

49 

42 

51 

53 

46 

44 

34 

48 

36 

38 

46 

39 

42 

37 

34 
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40 

65 

51 

50 

40 

49 

29 
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1.81 
0.95 
2.21 
1.71 
1.54 
1.70 
1.38 
1.79 
2.01 
1.61 
1.38 
1.06 
1.49 
1.44 
0.80 
1.27 
2  27 
1.05 
0.92 
1.32 
1.37 
1.69 
1.55 

0.77 
2.36 
1.41 
1.54 
0.72 
0.70 
2.83 
1.53 
1.56 
1.83 
2.75 
1.21 
1.73 
1.81 
1.35 
1.88 
1.23 
1.99 
P. 85 
1.38 
1.34 
0.67 
2.43 
0.51 
1.19 
1.21 
1.16 
2.72 
1.00 

1.89 

1.46 


-3  05 
-2.68 
-0  95 
-1.43 
-1.27 


1.08 
0.60 
1.31 
0.27 
0.64 
0.53 
1.19 
0.54 
0.60 
0.34 
0.31 
0.68 
1.00 
0.38 
0.76 
0.80 
0.72 
1.40 
0.47 
0.51 
0.65 
1.12 
0.66 
0.69 
0.94 
0.63 
0.53 
0.37 
0.70 
0.88 
0.38 
0.80 
0.60 
1.22 
0.85 
0.28 
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0 
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T. 

T 
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3.0 

T. 
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1.0 

T. 
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0 

0 

1.0 

0.5 

0 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

2.0 

0 

T. 

T. 

T. 

1. 

T 
0 


-1.26 
-1.38 
-1.33 
-1.51 


-1.97 
-2.04 
-1.72 


-1.64 
-1.44 
-1.88 
—2.16 
-2  32 
-2.03 
-2.00 
-1.46 

-1.73 
-0  62 
-1.74 
-1.95 


-2.59 
-1.20 
-1.65 
-1.89 
-1.78 
-0.35 
-1.93 
-1.70 
-1.67 
-1.66 


-1.92 
-1.54 


-1.34 
-1.20 
-1.85 
-0.63 
-2.37 
-1.91 
-2.11 
-1.99 
-0.73 


1.46 
0.49 
1.62 
0.89 
1.28 
1.28 
1.00 
1.33 
1.26 
0.79 
0.59 
0.50 
0.62 
1.19 
0.38 
0.54 
1.31 
0.50 
0.50 
1.03 
0.44 
0.50 
0.86 

0.33 
0.91 
0.55 
1.17 
0.45 
0.48 
0.76 
0.80 
0.59 
0.95 
0.84 
0.64 
0.60 
0.63 
0.70 
0.78 
0.90 
0.63 
0.37 
0.41 
0.55 
0.35 
0.67 
0.23 
0.52 
0.82 
0.53 
0.70 
0.69 


-1.80     0.62 
-1.80     1.62 


2.0 
T. 
T. 
T. 
T. 
T 
T. 

0 
T. 
T. 

0 
T. 
T. 

■r. 

T 

T. 
T. 
0.2 
T. 
0 
T. 
T. 
T. 

T. 
4.0 

T. 

T. 

T. 

T. 
7.2 

T. 
3.0 
5.0 
2.0 

T. 

T. 
1.5 
1.0 
3.6 

T. 

T. 

T. 

1.7 

0 

T 

T 

T. 
3.4 

T 

T. 
6.8 

T. 

3.7 
0.6 


nw. 
nw. 
sw. 
nw. 
nw. 


nw. 

w. 

e. 

ne. 

nw. 

n. 

nw. 

w. 

sw. 

w. 


se. 
w. 


w. 

sw. 

sw. 


8     14 


sw. 
sw. 


sw. 
nw. 
sw. 


ne. 
nw. 


nw. 
w. 
7 
7 
18 
5 
U 
8     SW. 


sw. 


SW. 

w. 


7     10 


sw. 
sw. 


sw. 
nw. 


John  A.  Frick. 

F-  E.  Roonev. 

H.  G.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

S.  W.Smith. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

T.  B.  Lloyd. 

Ira  J.  Keath. 

Theo.  Reichmauu. 

Prof.  N.  W.  Swayne 

Dr  Henry  Stewart 

Sallie  M.  Johnson. 

Gustav  Holtz. 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

D.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

Bureau  of  Plant  Industry . 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wintermute. 

W.  H.  Manbeck  Co. 

Vacant. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H  0  Hacker. 

PhUadelphiaSub.  Water  Co. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Julius  Bernstein. 

Commandant.  Navy  Vanl 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

.John  E.  Benuer. 

U.S.  Weather  Bureau . 

Theodore  J.  Sampson. 

U.  S   Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 

Mrs    M.  Ordelia  Parks. 

George  W.  Hill. 

Joseph  W.  Belt. 

Miss  Veronica  E,  April. 

Susquelianiia  Collierle*  <  <j  . 

York  Water  Co. 

U.  S.  Engineer. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co. 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 

D.  H.  Jones. 

J.  S.  Stevanus. 
Robert  A.Fergus. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.  Harmon. 
Robert  Tross . 
U.S.  Forest Ser^ace. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Fred  Hoffman. 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.L.  Grove. 
Wm.W.  Marsteller. 
Amer.S.&T.  Plate  Co. 
Mrs.  Anna  Simnson. 
Thomas  S.  Knox. 

U.S.  Weather  Bureau. 


The  departures  from  normal  temperature 


and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 

tTp'st^Sresses'sr^-aMrow;    :n^^^^^^^  Beaver;  li  Elk  Lick,  Gr_ants^ll.,  M4'.  bt  LyclppUs.  Green^^g:  of  Keshaminy,  Oakfo.^:  of  Bharon.  FarTeU:  of 

Shawmont ,  Manayunk:  of  Kane'(nearV  Wilcox. 


^OlHMtKH,    HKM 
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Doily  Preolpltatlou  for  October,  1884 
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Upper  Del 

Low^er  Susq 

.13 
.13 
T. 

T. 

T. 

T. 

't'.' 

2  27 

't" 

T. 

'i''.' 

1  53 

T 

T. 

T. 

1  05 

eikert 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

.08 
03 

T. 

.50 

T. 
.11 

.12 

.10 
.04 
.03 
.05 
.18 
.24 
.02 
.21 
07 

.10 

T. 

.12 

0  92 

.08 
.02 
.10 
.27 
.14 
.02 
.12 
.09 
.01 

1  32 

estgrovellll 

...do..              .   . 

.82 
.42 
.14 
.50 
.86 
.65 
1.13 
1.47 

.08 
.07 
.06 

.14 

.24 

.44 

.49 

T. 

.20 

.22 

T. 

1  10 

ilkes-Barrellll. 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

.08 

T. 

.01 

T. 

't.' 

••• 

.20 
.40 
.38 
.41 
.22 
.31 
.16 

T. 
T. 

T. 

1  14 

1  37 

1  69 

Louver  Susq  ..  . 

.02 

1  65 

nrk  Havenllll 

Lower  Susq 

Schuylkill 

.02 
.03 

.12 
.02 
T. 

.01 

'.'6i 

'.'17 

.... 

.... 

* 

1  36 

onsville.  .(near). 

'.'26 

;:.': 

— 

2.01 

renton,  N.  J***.... 

T. 

2.15 

1 

Continued  on  page  49. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


October,  1934 


Daily  Precipitation  for  October,  19 34 -Continued  from  page  48 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


Ohio  Drainage 

Beaver  Damllll 

Beaver  Fallsll  II  — 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairtont 

Claysville 

Clymerll.... 

Confluencell  II 

Corry 

Derry 

Donorallll 

Ebensburg 

Elk  Lick 

Franklinllll 

Greensboro 

Greensburg 

Greenville ■ 

Grove  City ••• 

Herrs  Isl.  Damllll. 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  tt.-. 

Kregarllll..... 

Lake  Lynn  nil 

Linesvillellll 

Lock  No  2I1II 

Lock  No.  4 1111 

LockNo.5ttllll.... 
Lycippus 

McKeesportllll 

Meadville 

Mosgrove 

Mount  Lebanon. . 

Natronall  II 

New  Castlellll 

Newell ■ 

Parkers  Landingll 

Pennlinelllltt 

Pittsburgh'**..  ... 
Punxsutawneyll  II . 

Ridgway 

Saltsburgllll: 

Sharonllll 

Smethport 

Somerset 


Springdalellll 

Dniontown 

Unity  Reservoirll 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll... 

Lake  Drainage. 

Erie**' 


Ohio 

Beaver 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela — 
Ohio 

Conemaugh 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Conemaugh.  — 
Monongahela.. . 
Conemaugh.  .. . 
Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  . 

Beaver 

...do 

Ohio 

Monongahela... 
Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny.. . 
Monongahela — 

Beaver 

Ohio 

Monongahela... . 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . . 

Allegheny 

....do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

...do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Beaver 

Youghiogheny  . 


.05 


.01 


1.16 

".02 

!62 
.09 
.01 
.23 

.04 


T. 


16 


19 


20 


21 


23 


24 


25 


27 


28 


29 


30 


81 


Lake  Erie . 


T. 


.09 


.02 


.05 


.05 


.07 


.02 


.03  .. 


.03 


.02 


.06 


.01 


.04    .02 
.02 


T 

. 12  . . . . 


.06 


.30 


.09 


.02 


.27    .23 
.09 


.07 


.40 


.42 

.13 

T 

.06 

.12 

■;66 

.49 
.01 

!24 
T 

!io 

.01 

T. 

T. 

T. 

.09 

.40 

!62 


.49 


.45 


.65 


.04 


.03 


1.08 


.01 


.48 
.82 
.55 
.80 

.35 

.60 
.70 
.61 
.80 
.18 
.59 
.95 

.77 
.63 
.64 
.60 
.45 
.31 
.70 
.70 

.78 
.10 
.83 
.39 
§ 

.63 
.64 
.90 

.35 
.40 
.60 
.07 
.53 
.41 
.15 


.18 
.06 
.09 
.25 
.37 
.13 
.13 

.40 
.04 
.75 
.40 
.17 
.38 
.30 

.07 
.01 
.14 
.60 
.63 
.10 
.15 
.29 

.34 

.39 

'!6i 

.11 
.15 
.09 
.11 

.05 
.63 
.04 
.37 
.10 
.20 
.16 


01    T. 


.64 

.15 

.89 

34 

.01 

.17 

'.'67 

.03 

.54 

.10 

.23 

.18 

.40 

.06 

.52 

.22 

.48 

.11 

.82 

.17 

.64 

.18 

63 

.07 

.45 

.70 

.62 

.07 

48 

.75 

.70 

.12 

.14 

T. 

.68 

.19 

.22 

.72 

.42 

.04 

T 

.22 

.30 

.33 

.65 

.15 

T 

.13 

.20 

.84 
.22 
.17 
.22 
.34 
.85 
.17 
.12 

.24 
.02 
.13 
.70 
.22 
.30 
.20 
T 

.12 

.29 

.3 

T 

.45 

.37 

".58 

.86 
.06 

'.'60 
.24 
.03 
.60 
.21 

.18 
.13 
.22 
.25 
.16 
.23 
.10 
.14 


.07 


.30 


.12 


.06 


.06 


20 


.01 


.31 


.01 


.43 


0.77 
0.81 
2.86 
1.41 
1.64 
0.72 
0.70 

1.74 
1.81 
2.83 
1.58 
l.U 
1.56 
1.83 

2.75 
0.99 
1.21 
1.73 
1.81 
0.79 
1.19 
1.85 

1.88 
2.28 
1.06 
1.85 
50.  S8 
1.16 
1.10 
1.23 

1.70 
1.99 
1.36 
0.85 
1.36 
1.38 
1.34 
1.74 

2.18 
0.67 

2.43 
1.01 
0.51 
2.86 
1.19 

0.85 
1.21 
1.11 
1.15 
2.72 
1.00 
2.68 
1.08 


.26 


1.89 


■ T^rrrTTZI^Z^ns  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  Ome 

Except  as  otherwise  indicated,  "^f  "^^^^'^^^  *J^,^^°®'*' J„i^f    j      ^   ,     ^^^^^  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

of  observation.  ***  Regular  Weather  Bureau  '^^'°^-^'^^'^lf^'°^'^^^^^^  .^  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      S  Incomplete 

II  ,1  Precipitation  measured  in  the  -o™^  ^^^^^^  J^^Vrdf^^^^^  Bloserville.  Newville;  of  Clymer.  Indiana:  of  Pennline.  Linesville:  of  Snow  Hill. 


PRESSTJBE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg  . . . 
Philadelphia . 
Pittsburgh — 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
( reduced  to  sea  level ) 


30.06 
30.06 
30.07 
30.10 
30.06 
30.05 


30.46 
30.41 
30.46 
30.45 
30.43 
80.45 


29.62 
29.61 
29.59 
29.58 
29.60 
29.55 


1  Wind 


3 
O 

Si 
+^       ©  o 


13.8 
7.4 

12.4 
9.3 

10.6 
7.0 


Relative 
humidity 


w. 

nw. 

n. 

nw. 

nw. 

nw. 


11 


BIVEB  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


s 

1 

1 

a 

1 

ft 

s 

■s 

1 

o 

s 

<> 

o 

S 

m 

c 

iJ 

Q 

*  For  any  five-minute  period. 


i  Corrected  to  true  velocities. 


Port  Jervis  — 
PhilUpsburg. . 
Mauch  Chunk 
Wilkes-Barre. 
Williamsport. 
Harrisburg . . . 
Greensboro . . . 
West  Newton. 
Lock  No. 4.... 
Pittsburgh.... 
Beaver  Dam.. 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. .. 
Susquehanna... 
Susquehanna. ., 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.3 
3.0 
2.8 
3.3 
1.5 
4.1 
10.6 
0.6 
11.1 


2.4 
1.8 
2.2 
2.3 
0.6 
8.5 

10.1 
0.0 

10.6 
9.4 
9.0 


18 
22 
17 
20 
20 
17 
SO 
20 
80 
25 
80 


e-Pool  stage. 


.'^ 


"srassgL. 


OnoitKu,  1934 
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Dully  Tumpiiruturea  for  October,   1934 


Stations 


AUentown j  Maximum. 

I  Mliitmiim., 

AltooDH t  Miixiinum  . 

I  Miniuuim.. 

Bedford j  Mtixinuim. 

(  Minimum. . 

Bellefouto I  Mn.ximum. 

1  Mluimuui.. 

Brookvllle t  Mnxiiiuim  . 

)  Miuimum.. 

Butler J  Muximum  . 

(  iMiiiiuuiin.. 

Carlisle \  Maximum  . 

(  Minimum .. 

Oatawissa {  Maximum  . 

'  Minimum.. 

'Jhambersbiirg J  Muximum.. 

(  Minimum.. 

Cliambersville i  Maximum.. 

1  Minimum.., 

Claysville j  Maximum  . 

I  Minimum.. 

Clearfield )  Maximum  . 

(  Miuimum  ., 

Coatesville s  Maximum  . 

(  Minimum.. 

Corry j  Maximum  . 

'  Minimum. . 

Emporium j  Maximum.. 

(  Minimum. . 

Erie j  Maximum  . 

(  Minimum.. 

Franklin j  Maximum  . 

(  Minimum.. 

Freeland j  Maximum  . 

(  Minimum.. 

Gettysburg )  Maximum  . 

(  Minimum.. 

Qreensburg j  Maximum  . 

(  Minimum.. 

Grove  City j  Maximum.. 

/  Minimum.. 

Hamburg j  Maximum  . 

.  Minimum . . 

Harrisburg j  Maximum  . 

!  Minimum.. 

Hawley )  Maximum  . 

t  Minimum  . 

Huntingdon j  Maximum  . 

(  Miuimum .. 

Johnstown )  Maximum  . 

/  Minimum.. 

Lancaster  j  Maximum  . 

)  Minimum.. 

Lawrenceville j  Maximum  . 

(  Minimum . . 

Lebanon j  Maximum  . 

(  Minimum . . 

Marcus  Hook j  Maximum .. 

(  Minimum.. 

Meadville f  Maximum.. 

I  Minimum..., 

Mifflin S  Maximum  . . 

(  Minimum.. . 

Montrose j  Maximum  . . 

(  Minimum... 

Muncy  Valley I  Maximum  . . 

I  Minimum.. . 

Philadelptiia j  Maximum  .. 

(  Minimum . . . 

Pittsburgh j  Maximum  . . 

(  Minimum.. . 

Quakertown S  Maximum  . . 

'  Minimum . . . 

Eleading S  Maximum  . . 

(  Minimum... 

Ridgway j  Maximum  . . 

(  Minimum... 

Scranton j  Maximum  . . 

I  Minimum.. . 

Selinsgrove (  Maximum  . . 

/  Minimum.. . 

Somerset j  Maximum  . . 

I  Minimum... 

State  College j  Maximum  . . 

(  Minimum.. . 

Stroudsburg f  Maximum . . . 

(  Minimum... 

Towanda )  Maximum  . . 

(  Minimum.. . 

tJniontown (  Maximum... 

'  Minimum.. . 

Vandergrift S  Maximum.  . 

)  Minimum... 

Warren (  Maximum  . . 

I  Minimum . . . 

Waynesburg j  Maximum , . . 

I  Minimum.. . 

Wellsboro j  Maximum . . 

I  Minimum.., 

Willlamsport j  Maximum... 

'  Minimum... 

Williamstown /Maximum... 

I  Minimum ... 

York j  Maximum... 

(  Minimum  . . 


80 

67 

33 

64 

43 

Bi 

41 

fi2 

44 

5S 

35 

61 

35 

62 

34 

62 

44 

61 

30 

65 

40 

56 

41 

67 

35 

56 

39 

67 

4' 

60 

39 

55 

37 

76 

40 

60 

43 

60 

37 

69 

39 

66 

42 

70 

43 

58 

37 

59 

46 

66 

47 

58 

33 

72 

42 


70 
40 
73 
44 

71 
48 
70 
49 
68 
45 
72 
41 
70 
38 
6' 
50 
71 
48 
65 
52 
69 
50 
74 
31 
63 
42 
70 
60 
71 
46 
66 
50 
66 
46 
66 
52 
61 
37 
67 
45 
73 
46 
71 
45 
64 
41 
67 
46 
64 
52 
f9 
52 
72 
45 


10 


12 


16 


77  69 
33  40 

78  68 
54 
76 


18 

56 

22 

53 

34 

48 

27 

54 

32 

62 

21 

57 

25 

66 

•22 

49 

32 

6' 

25 

47 

34 

43 

33 

66 

24 

41 

26 

65 

32 

52 

27 

47 

28 

46 

33 

48 

38 

46 

27 

54 

26 

55 

28 

55 

29 

60 

32 

52 

34 

68 

36 

50 

28 

60 

33 


16 


72 

88 

68 

43 

69 

84 

69 

43 

65 

26 

68 

30 

60 

34 

72 

36 

69 

39 

69 

32 

70 

3(1 

70 

36 

69 

35 

72 

29 

70 

31 

64 

48 

74 

32 

68 

39 

72 

38 

66 

35 

63 

39 

69 

31 

72 

44 

58 

28 

72 

31 

71 

35 

67 

31 

65 

.3? 

73 

36 

70 

50 

71 

37 

76 

38 


17  18 


42 

42 

78 

78 

35 

38 

80 

78 

34 

40 

80 

79 

35 

37 

68 

66 

43 

45 

80 

78 

37 

36 

75 

75 

63! 
46 
80 
42 

78 

36 

75 

38 

70 

28 

76 

32 

71 

47 

70 

46 

73 

42 

78 

38 

78 

40 

79 

37 

66 

45 

78 

36 

75 

40 

74 

53 

79 

34 

67 

46 

67 

60 

76 

43 

72 

48 

62 

48 

68 

53 

69 

37 

80 

35 

81 

39 

67 

45 

79 

38 

65 

51 

71 

53 

74 

41 

78 

40 


10 


72  67 


71 

47 

63 

61 

70 

49 

66 

47 

65 

30 

76 

52 

70 

60 

68 

62 

71 

52 

68 

60 

71 

52 

67 

37 

73 

48 

69 

41 

65 

48 

60 

45 

55 

35 

67 

60 

73 

53 

65 

63 

70 

45 

72 

49 

70 

63 

66 

40 

67 

48 

62 

62 

73 

44 

69 

48 

73 

50 

70 

47 

72 

44 

72 

5') 


68 

43 

60 

40 

70 

37 

69 

30 

70 

35 

68 

46 

62 

45 

60 

42 

63 

44 

60 

39 

62 

42 

70 

33 

58 

43 

68 

31 

56 

38 

60 

36 

65 

37 

50 

33 

66 

46 

59 

41 

67 

40 

65 

46 

60 

47 

52 

37 

63 

44 

64 

36 

66 

45 

57 

37 

59 

46 

59 

35 

56 

35 

68 

46 


21   22 


66 
80 
64 
27 

76 

24 

61 

21 

76 

16 

69 

22 

03 

27 

58 

27 

65 

27 

70 

21 

76 

2 

68 

21 

54 

29 

68 

11 

63 

20 

61 

32 

72 

22 

47 

27 

64 

30 

73 

27 

61 

28 

62 

30 

61 

36 

47 

28 

66 

22 

75 

2 

48 

27 

59 

27 

60 

32 

67 

39 

67 

21 

6.-)   68 

26  34 


63 

40 

69 

61 

71 

65 

58 

52 

76 

34 

66 

43 

63 

45 

60 

47 

66 

49 

70 

48 

71 

54 

77 

41 

67 

49 

54 

48 

62 

52 

56 

52 

55 

50 

66 

47 

68 

50 

70 

54 

64 

49 

62 

40 

64 

49 

5' 

39 

65 

63 

63 

53 

70 

45 

60 

39 

64 

43 

69 

55 

R6 

50 

65 

49 


23 


63 
49 

66 
48 
64 
62 
63 
50 
62 
87 
60 
49 
69 
62 
68 
52 
67 
64 
61 
47 
59 
47 
68 
42 
63 
52 
53 
46 
68 
50 
53 
52 
59 
49 
50 
44 
67 
53 
60 

49 

63 

48 

63 

52 

61 

54 

66 

47 

66 

53 

65 

49 

68 

61 

58 

47 

63 

52 

65 

54 

56 

49 


24 


55 

48 

67 

55 

59 

50 

63 

51 

62 

53 

54 

47 

56 

50 

64 

52 

58 

46 

63 

48 

62 

.50 

57 

49 

58 

47 

64 

42 

64 

46 

60 

46 

55 

45 

56 

51 

60 

47 

63 

52 


B3 
44 

66 

39 

66 

87 

69 

40 

69 

36 

69 

32 

68 

48 

66 

46 

62 

44 

69 

32 

77 

37 

73 

62 

61 

46 

73 

46 

62 

48 

64 

60 

74 

35 

61 

43 

61 

47 

76 

37 

65 

40 

65 

44 

63 

48 

61 1 

38 

65 

51 

72 

39 

66 

42 

63 

48 

66 

42 

65 

45 

70 

39 

65 

51 


66 

89 

67 

40 

07 

86 

66 

84 

72 

31 

73 

36 

68 

36 

66 

40 

68 

3' 

73 

43 

75 

45 

72 

34 

66 

35 

75 

44 

68 

34 

73 

50 

76 

36 

67 

41 

65 

38 

77 

44 

65 

45 

66 

36 

64 

41 

65 

31 

69 

37 

77 

38 

60 

36 

67 

33 

66 

39 

63 

52 

74 

46 

67 

39 


68 

40 

00 

45 

62 

46 

66 

39 

75 

37 

73 

44 

62 

40 

58 

50 

03 

-18 

68 

40 

65 

43 

67 

46 

57 

46 

63 

41 

61 

46 

53 

47 

66 

40 

51 

41 

62 

60 

66 

46 

64 

43 

67 

43 

59 

48 

56 

35 

62 

47 

62 

45 

60 

44 

60 

46 

57 

44 

60 

46 

68 

45 

64 

50 


47 
89 
46 

38 

60 

39 

44 

32 

53 

30 

51 

37 

61 

39 

50 

34 

49 

40 

46 

36 

57 

36 

47 

27 

61 

37 

43 

30 

45 

32 

47 

39 

44 

37 

46 

31 

52 

43 

51 

41 

48 

36 

56 

36 

48 

37 

47 

38 

50 

38 

47 

40 

56 

35 

48 

30 

46 

42 

60 

38 

51 

34 

58 

38 


44 

34 

41 

31 

44 

32 

41 

30 

45 

30 

45 

30 

43 

36 

42 

33 

46 

35 

39 

30 

42 

33 

43 

27 

46 

34 

32 

27 

39 

32 

42 

31 

40 

31 

36 

24 

47 

35 

46 

29 

38 

33 

40 

30 

44 

37 

40 

29 

43 

33 

40 

33 

60 

33 

40 

28 

47 

34 

55 

39 

41 

31 

48 

35 


32  35 
41   52 


HI 

1  Mimi 

68 

61.2 

32 

41.3 

65 

63. 6 

2* 

40.1 

58 

66.8 

23 

39.5 

68 

60.8 

24 

37.6 

49 

22 

•MM 

48 

68.3 

31 

36.6 

61 

64.9 

23 

40.8 

58 

63,1 

26 

39.9 

26 
53 
25 
56 

2 

52 

24 

59 

28 

48 

33 

51 

25 

50 

35 

.52 

29 

54 

34 

62 

29 

54 

31 

49 

32 

60 

24 

68 

32 

53 

23 

5' 

23 

56 

2 

51 

26 

54 

30 

6! 

27 

&• 

4E 

50 

36 

61 

24 


66.2 

41.8 

65.2 

38.0 

68.3 

39.4 

65.4 

35.3 

62.6 

41.0 

63.9 

35.8 

61.6 

38.4 

59.1 

44.9 

65.9 

34.0 

57.0 

38.4 

65.5 

43.4 

66.4 

41.2 

61.1 

41.5 

63.3 

39.2 

62.5 

44.8 

58.2 

34.2 

65.2" 

38. 4> 

66.7 

40.7 

63.4 

39.6 

62.8 

36.8 

63. 

41.6 

66.5 

47.5 

64.8 

39.6 

68.2 

41.1 


36 

33 

47 

2< 

26 

49 

55 

32 

30 

52 

56 

26 

27 

4f 

53 

26 

18 

49 

53 

26 

29 

M 

56 

26 

25 

5C 

65 

28 

29 

55 

69 

2£ 

26 

54 

57 

30 

25 

42 

44 

30 

32 

52 

57 

26 

25 

47 

52 

24 

22 

51 

55 

26 

27 

50 

65 

29 

35 

52 

62 

27 

27 

60.2" 

36.2" 

64  1 

47.9 

64.3 

44.9 

61.5 

38.9 

62.8 

44.7 

61.6* 

34.0 

58.7 

40.3 

63.7 

41.0 

63.1 

35.0 

61.6 

40.0 

61.3 

38.3 

60.8 

37.9 

68.1 

41.2 

66.7 

39.0 

62.7 

41.2 

68.4 

39.5 

61.2 

34.1 

61.9 

41.3 

63.0 

41.2 

64.6 

41.1 
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No.  IL 


GENERAL  SUStMART. 

November  was  a  warm,  and  generally  pleasant  month  during 
which  outdoor  work  of  all  kinds  made  fair  progress.  In  Phila- 
delphia there  were  eleven  dates  with  temperature  excess  of  ten 
degrees  or  more,  the  greatest  excess  being  23  degrees  on  the  last 
day  of  the  month.  Most  of  the  temperature  excess  accumulated 
during  the  last  half  of  the  month,  during  which  time  rains  were 
frequent,  and  sometimes  moderately  heavy.  This  condition 
caused  a  good  growth  of  most  grasses  and  of  the  winter  grains, 
which  latter  became  well  established  for  the  winter  season. 
Pasturage  was  good  in  a  large  portion  of  the  State,  and  the  con- 
ditions were  mild  enough  to  permit  of  leaving  stock  out  on  the 
range.  The  chief  cold  period  extended  from  the  9th  to  15th, 
both  dates,  inclusive,  and  was  not  severe.  The  greatest  daily 
deficiency  was  about  ten  degrees  on  the  14th.  Practically  all  of 
the  snowfall  occurred  in  the  western  half  of  the  State,  and  there 
were  few  places  where  the  ground  was  covered  more  than  three 
or  four  days.  Snowfall  averaged  a  little  more  than  two-thirds 
of  the  November  normal,  but  frost  did  not  penetrate  the  ground 
deeply,  and  its  protection  was  not  needed  for  the  winter  grains. 
Rains,  near  the  end  of  the  month,  were  general  and  fairly  heavy. 
They  filled  many  stream  banks  full,  and  replenished  the  surface 
water  supply  in  ponds  and  reservoirs  with  ample  allowance. 
The  surface  soil  was  completely  saturated,  and  field  operations 
were]  temporarily  suspended.  Sunshine  for  the  month  was 
near  the  normal,  and  the  wind  movement  was  fairly  large. 
However,  there  were  no  severe  or  damaging  storms.  Philadel- 
phia recorded  a  maximum  wind  velocity  of  44  miles  per  hour 
on  the  4th,  and  Pittsburgh  recorded  38  miles  per  hour  on  the 
26th.  Thunderstorms  occurred  in  many  places  on  the  5th  and 
6th,  but  were  not  severe.  August,  September,  and  November 
were  the  only  months  this  year  to  show  an  excess  in  precipita- 
tion, and  in  consequence  a  deficiency  has  accumulated  in  nearly 
all  parts  of  the  State  excepting  the  Harrisburg  region.  This  de- 
ficiency is  mostly  around  three  inches  excepting  a  few  north- 
western counties  where  it  runs  as  high  as  eleven  inches. 


TEMPEKATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  85  stations,  was  44.9°,  which  is  3.7°  above  the  November 
normal.     The  highest  monthly  mean  was  51.0°,   at   Marcus 


Hook,  and  the  lowest  was  36.8°,  at  (iouldsboro.  Extremes  for 
the  month  ranged  from  a  maximum  of  80'"'  at  Clairion  on  the 
22d  to  a  minimum  of  6°  at  Muncy  Valley  and  Soinerset  on  th(! 
I5th,  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  48°  at 
Stroudsburg  on  the  3d  and  17th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  of  142  stations, 
was  3.61  inches,  which  is  0.75  inch  more  than  the  normal  for 
November.  The  greatest  monthly  amount  was  7.38  inches  at 
at  Mauch  Chunk,  while  the  least,  1.03  inches,  was  recorded  at 
Smethport.  The  greatest  amount  recorded  in  any  24  consecu- 
tive hours  was  3.86  inches  at  Center  hall  on  the  22-23d.  Snow- 
fall averaged  1.8  inches,  which  is  0.7  inch  less  than  the  Novem- 
ber normal.  The  greatest  monthly  snowfall  was  11.4  inches  at 
Corry,  and  the  greatest  24-hour  fall  was  5.5  inches  at  Kane  and 
Grove  City  on  the  13th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  NOVEMBER 


Year 


1889., 
1890. 
1891., 
1892. 
1893., 
1894., 
1895., 
1896,, 
1897., 
1898.. 
1899.. 

1900.. 
1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 
1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 

1912.. 
1913.. 
1914.. 
1915.. 
1916.. 
1917.. 
1918.. 
1919.. 
1920.. 
1921.. 
1922.. 
1923.. 


1924. 
1925. 
1926. 
1927. 
1928. 
1929., 
1930.. 
1931., 
1932.. 
1933.. 
1934. 


Temperature 


Period . 


42.2 
41.8 
41.8 
39.7 
39.0 
39.2 
38.2 
42.9 
46.0 
41.6 
40.0 
41.5 

43.5 
36.0 
47.3 
36.9 
38.8 
39.1 
41.5 
39.8 
41.2 
46.4 
36.8 
37.8 

43.0 
43.9 
40.6 
42.1 
41.3 
37.6 
42.1 
41.2 
40.3 
42.3 
42.9 
40.7 

40.7 
39.5 
40.4 
46.2 
43.4 
41.1 
42.0 
49.2 
39.4 
38.1 
44.9 

41.2 


+1.0 
+0.6 
+0.6 
-1.5 
-2.2 
-2.0 
-3.0 
+1.7 
+4.8 
+0.4 
-1.2 
+0.3 

+2.3 
-5.2 
+6.1 
-4.3 
-2.4 
-2.1 
+0.3 
-1.4 
0.0 
+5.2 
-4.4 
-3.4 

+  1.8 
+2.7 
-0.6 
+0.9 
+0.1 
-3.6 
+0.9 
0.0 
-0.9 
+  1.1 
+  1.7 
-0.5 

-0.5 
-1.7 

-0.8 
+5.0 
+2.2 
-0.1 
+0.8 
+  8.0 
-1.8 
-3.1 
+3.7 


73 
78 
76 
80 
68 
74 
78 
83 
76 
V3 
72 

79 
76 
78 
78 
79 
68 
80 
70 
75 
80 
68 
77 

81 
79 
81 
79 
79 
69 
76 
76 
75 
80 
73 
70 

78 
71 
79 
85 
81 
81 
75 
80 
75 
83 
80 

85 


4 
10 
10 
6 
10 
-4 
6 
6 
12 
2 
2 


9 
0 

-4 
5 
9 
4 

-2 
15 
9 
7 

7 

10 

-2 

13 

4 
-5 
11 
11 

5 

3 
12 
10 


4 

-1 

10 

4 

-10 

-15 

12 

-2 

-11 


Precipitation 


OS 


^B 


3.37 
6.72 
1.49 
2.65 
4.34 
2.93 
2.50 
2.48 
3.55 
5.28 
4.03 
2.66 

4.10 
2.56 
1.53 
2.18 
1.14 
2.47 
1.48 
3.60 
0.90 
1.40 
2.45 
2.84 

2.17 
3.05 
1.76 
2.18 
2.27 
0.63 
2.03 
6.35 
3.54 
5.75 
1.21 
2.83 

1.54 
3.56 
4.49 
4.95 
2.32 
3.39 
1.48 
1.52 
4.75 
1.55 
3.61 


15     2.86 


+0.51 
+3.86 
-1.37 
-0.21 
+1.48 
+0.07 
-0.36 
-0.38 
+0.69 
+2.42 
+1.17 
-0.20 

+1.24 
-0.30 
-1.33 
-0.68 
-1.72 
-0.39 
-1.38 
+0.74 
-1.96 
-1.46 
-0.41 
-0.02 

-0.69 
+0.19 
-1.10 
-0.68 
-0.59 
-2.23 
-0.83 
+2.49 
+0.68 
+2.89 
-1.65 
-0.03 

-1.32 
+0.70 
+1.63 
+2.09 
-0.54 
+0.53 
-1.38 
-1.34 
+1.89 
-1.31 
+  0.75 


6.22 
10.16 

4.29 
5.70 
7.08 
5.69 
3.64 
5.73 
8.05 
7.04 
7.34 
4.86 

6.92 
5.00 
3.02 
5.33 
3.31 
3.72 
3.08 
7.52 
1.97 
3.97 
5.63 
5.68 

4.83 
6.34 
4.27 
5.32 
7.97 
1.37 
4.07 
8.45 
6.42 
9.14 
4.52 
6.84 

3.29 
6.07 

9.84 
11.36 
5.71 
5.07 
4.29 
4.42 
9.11 
5.21 
7.38 


11.36     0.12 


1.99 
2.72 
0.78 
1.09 
1.61 
1.16 
0.74 
0.97 
0.82 
2.37 
1.44 
0.61 

1.67 
1.23 
0.50 
0.88 
0.14 
1.08 
0.54 
1.05 
0.20 
0.26 
0.33 
0.99 

0.61 
1.43 

0.57 
0.22 
0.88 
0.12 
0.44 
1.84 
1.85 
3.20 
0.23 
1.55 

0.56 
1.60 
2.00 
2.21 
1.05 
1.89 
0.22 
0.36 
2.30 
0.51 
1.03 


2.1 
0.7 
0.5 
1.2 

8.6 
2.4 
5.3 

e.5 

1.1 
2.6 
6.9 

1.2 

3.1 
3.1 
1.5 
1.4 
3.5 
0.9 
4.0 
2.9 
5.0 
1.9 
8.5 
3.7 

1.9 
4.5 
1.5 
1.3 
1.6 
1.4 
T. 
2.3 
4.5 
1.4 
1.8 
0.3 

2.9 
2.2 
0.9 
1.8 
2.3 
1.9 
2,3 
2.9 
0.3 
7.0 
1.8 


No.  of  days 


CI  a. 


2.5     10 


7 

10 
10 
14 
12 
12 

9      10 
10 


12 


14 
17 
11 
13 
16 
11 
11 
11 
13 
16 
13 
12 

15 
15 
12 
11 
11 
11 
12 
9 
10 
10 
19 
16 

12 
16 

9 
11 
11 

9 
12 
12 
16 
18 
13 
13 

10 
12 

14 
16 
16 
14 
13 
12 
11 
15 
14 


8     13 
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Olimatolog-ical  Data  for  MTovember,  1934 


Stations 


Altoona. 

Ardmore 

Arendtsville 

Bedford 

Bellefonte 

Bethlehem 

Carlisle 

Uatawissa 

Center  Hall 

Chambersburg 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Uarrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Milflin 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley..  •••• 
Neshaminy  Fallsli-- 

Palmerton 

Philadelphia 

Philadelphia-Gtn . . . . 
Phila.  Navy  Yard... 

Phoenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove 

Shawmont+I 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Tov^anda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

WiUlamstown 

York 

Ohio  Drainage. 

Beaver  Damtt 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Derry 

Ebensburg 

ElkLicktt 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Johnstown....  

Kane  (near)  U 

LyciPDUsIt 

Meadville 

Mount  Lebanon  — 

New  Castle 

Neweil 

Pitts  Vmrgh 

Ridgway 

Snaronll 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainaae. 
Erie 


Counties 


Atlanilc  Drainaae. 
Allentown Lehigh 


Blair. 
Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Center 

Northampton.. 
Cumberland. . . 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzenie 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon. . 
Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    . . . 

Carbon  

Juniata 

SusQuehanna. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 

Philadelphia.. 

Philadelphia- 
Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna 

Snyde-- 

Philadelphia 

Cumberland . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming  — 

Dauphin 

York 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  — 

Erie 

Westmoreland.. 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland.. 

Mercer 

Mercer 

Cambria 

Elk 

Westmoreland. 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland. 

Warren 

Greene 


254 
1.615 

350 

700 
1,060 
1,050 

364 

467 

520 
1,272 

580 
1, 120 

380 

560 
1.050 

380 
1,970 

190 

553 

840 
1,  875 

535 

600 

361 

900 

200 

C50 

977 
1,637 

255 

;.ooo 

■1C9 

560 

50 

f.00 

445 

1.  658 

1,  720 

1,045 

60 

398 

114 

1)3 

12 

100 

496 

■''i]4 

900 

805 

455 

f.l 

6f,0 

1.217 

600 

754 

1,419 

455 

521 

1,275 

400 

700 
1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1,430 
1,172 
2,000 
2.680 

957 
1, 1.50 

950 
1,256 
1,184 
2,020 
1,420 
1,080 
1,200 

808 

800 

842 
1,350 

940 
2,190 
1,100 

825 
1.180 
1,035 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


a 

ii  =3 


Erie. 


714 


22 

47 

2 

12 

2 

26 

49 

68 

38 

38 

35 

27 

47 

23 

47 

42 

41 

28 

61 

30 

19 

41 

30 

05 

16 

19 

47 

22 

3 

47 

37 

.50 

44 

7 

45 

SO 

30 

28 

22 

45 

16 

63 

9 

18 

24 

49 

64 

1 

40 

44 

38 

1 

50 

20 

40 

64 

85 

48 

19 

16 

42 
44 
21 

4 

2 
29 
21 
37 
17 
17 
60 
25 
38 
27 
62 

2 
42 
40 

9 
54 
14 
92 
27 
21 
67 
46 
20 
45 

6 

62 


45.0 
43.8 
48,3 
44.2 
44.6 
43.3 
48.0 
46.2 
45.6 
42.6 
46.2 
45.4 
46.6 
44.0 
43.4 
47.0 
41.4 
47.6 
47.2 
48.9 
36.8 


48.4 
47.3 
41.3 
45.8 
45.2 
45.6 
41.1 
43.8 
43.8 
46.1 
46.7 
51.0 
44.7 
47.-.^ 


+2.6 
f3.4 
+4.1 
+  1.5 


Precipitation,  in  inches 


a 

ii  03 


te'O 

_a 

a  a 


No.  of  days 


03  a 


Observers 


+1.9 

+3.8 
+6.1 
+3.2 
+2.4 
+4.3 
+4.6 
+3.8 
+2.4 
+4.2 
+  4.1 
+  4.4 
+4.4 
+5.2 
+  4.3 
+0.6 


+3.8 
+4.5 
+  1.8 
+1.0 
+3.5 
+3.3 


39.9 
41.8 
46.4 
45.0 
50.6 
49.5 
49.4 


45.0 
48.6 
44.0 
45.6 
45,6 
48.0 
46.4 
43.2 
44.1 
44.2 
41.2 


+0.4 

+4.8 
+  3.6 
+  3.8 


+  3.7 
+5.8 


74 

70 

76 

72 

70 

68 

75 

73 

71 

74 

71 

70 

73 

70 

68 

73 

73 

75 

74 

73 

60 

74" 

75 

70 

73 

64 

71 

72 

68 

67 

73 

74 

67 

70 

75 

71 


+3.6 
+2.3 
+4.2 


+4.9 
+3!7 


+3.8 
+6.1 


-t-5.1 
+3.9 
+3.2 


+3.4 
+3.6 
+4.6 
+3.7 


20 
18 
20 
4t 
18 
18 
20 
20 
20 
20 

4t 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
20 
30 
20 
19 

4 
20 
23 
18 
18 
20 
17 
20 
20 

6 

3+ 
19 
18-t 


44.5 
15.2 
46.0 

46.8 
40.0 
44.4 
43.2 
46.1 
46.7 
42.0 
46.8 
42.6 
41.7 
42.8 
46.4 
44.5 
43.7 
46.0 
38.6 
47.0 
44.8 
45.7 
44.3 
45.6 
46.8 
41.6 
43.8 
41.0 
47.9 
46.0 
42.4 
46.4 

46.2 

44.9 


+3.4 
+  3.4 
+3.0 

+3.5 
+2.5 
+3.0 

+2.1 


+4.6 
+3.3 
+4.9 
+4.6 
+3.7 
+3.2 
+3.7 
+5.0 
+3.3 
+4.2 


+4.7 
+6.0 


+4.3 
+2.0 
+3.6 
+2,9 
+2.5 
+2.2 
+4.3 
+3.3 
+3.4 


+4.8 
+8.7 


74 

71 

76 

72 

75 

75 

76 

73 

72 

76 

73 

75 

70 

70 

71 

67 

76 

71 

70 

71' 

64 

72 

71 

75 
67 
72 
72 
80 
75 
70 
71 
70 
72 
72 
71 
72 
75 
72 
62 
69 
72 
73 
74 
73 
73 
72 
72 
72 
75 
72 
66 
75 

72 


23 

20 

23 

18 

18 

17 

25 

22 

19 

19 

21 

15 

22 

19 

16 

24 

15 

19 

23 

17 

12 

23° 

21 

27 

13 

28 

18 

18 

13 

20 

13 

23 

18 

26 

22 

21 


20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
4 
20t 
19 
18 
20 
20 
20 
19 
20 
20 
18t 

22 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

22 

22t 

22 

22 

18 
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3.68 

3.70 
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3.26 

2.89 

4.17 

3.90 

4.95 

6.82 

4.67 

3.83 

4.73 

3.56 

3.93 

3.88 

5.25 

3.11 

4.13 

6.42 

3.95 

2.79 

2.63 

3.82 

2.81J 

4.15 

2.87 

3.50 

3.08 

3.40 

2.10 

4.30 

3.29 

3.65 

7.38 

4.06 


+0.37 
+  1.46 
+0.16 
+  1.41 


+0.78 
+  1.07 
+0.79 
+  2.21 
+3.56 
+  1.97 
+0.78 
+  1.57 
+0.98 
+  1.04 
+  1.41 
+  1.57 
+0.62 
+  1.43 
+3.28 
+  0.68 
-0.09 
+0.49 
+  1.56 
+0.08 
+  1.83 
+  0.49 
+  1.56 


t-0.87 
-0.23 
+  1.41 

+0.88 


+3.94 
+1.86 


0.81 
0.94 
1.30 
1.04 
1.04 
1.03 
1.27 
0.87 
1.30 
3.86 
1.38 
0.80 
0.96 
0.76 
0.90 
l.U 
1.84 
0.92 
1,31 
1.90 
0.76 
1.10 
0.73 
1.04 
0.77 
1.55 
0.84 
1.01 
1.00 
1.10 
0.50 
0.81 
0.78 
1.35 
2.38 
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15 

15 

15 

15 
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15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 
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15 

15 

15 

15 

15 

15 
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6.16 
4.79 
3.09 
5.70 
2.64 
3.44 
2.14 
3.97 
3.50 
2.85 
4.06 
3.09 
5.04 
3  41 
5.70 
4.03 
5.91 
2.47 
2.75 
4.32 
4.32 
5.58 
2.73 

2.86 
3.69 
3.56 
2.82 
2.05 
2.41 
5.71 
3.29 
3.42 
3.04 
3.37 
2.65 
3.46 
2.65 
3.24 
4.26 
3., 58 
3.20 
2.41 
2.86 
2.50 
2.63 
3.. 59 
1.16 
3.44 
3.03 
2.84 
4.29 
2.63 

2.96 


+3.15 
+  1.69 
+0.67 
+2.81 
-0.06 


-0.21 
+1.10 
+0.36 
+0.12 

+6 '32 

+2.28 
+0.59 


+1.62 
+2.63 
+0.30 
+0.13 
+0.79 
+1.74 
+2.26 
+0.24 

+0.31 
+0.68 
+0.68 
—0.13 


T. 
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T. 
0 
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T. 

T. 
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T. 
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T. 

T. 
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T. 

T. 
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1.8 

T. 

T. 

T. 
2.1 

T. 

T. 

0.5 

2.0 

0 

1.0 

T. 

1.2 

T. 

0.8 

T 


-0.01 

+1.49 
+0.56 
+0.21 
-0.11 
+0.25 
+  0.17 
+0.39 
-0.39 
+0.21 


+  0.84 
-0.39 


+0.46 
+  0.22 
+0.34 
+0.75 
-1.31 
+0.01 
-0.13 
+0.08 
+0.78 


-0.34 


2.30 
1.57 
0.87 
2.28 
1.06 
0.75 
0.60 
0.98 
0.87 
1.09 
1.10 
0.83 
1.19 

\.-a 

1.75 
1.24 
1.50 
0.62 
0.61 
1.10 
C.70 
1.59 
0.57 

0.82 
0.82 
0.95 
1. 01 
0.84 
0.98 
1.00 
1  20 
1.05 
1.80 
0.67 
1.10 
0.54 
0.54 
0.91 
0.86 
1.40 
0.64 
0.82 
0.74 
1.00 
0.90 
1.02 
0.46 
1.08 
1.13 
0.83 
1.00 
1.02 

0.63 


2.0 
3.0 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 
3.0 

T. 
0.5 
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T 

T. 

T. 
0.4 
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T. 

1.0 

1.5 

0 

0.4 
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3.0 
3.3 
0.4 
1.3 
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6.6 
1.3 
5.5 
8.6 
3.0 
9.0 
1.0 
4.3 
1.5 
3.3 
T. 
1.7 
7.0 
1.9 
4.5 
4.5 
2  0 
9.0 
T. 
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w. 

nw. 
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w. 
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s. 

w. 
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n. 

w. 
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w. 

w. 
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w. 

n. 

w. 

e. 
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w. 


w. 
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w. 
w. 
w. 
w. 
w. 
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s. 

s. 
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w. 

w. 
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nw. 

se. 
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s. 
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John  A.  Frick. 

F-  E.  Rooney. 

H.  G.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

S.W.Smith. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

T.  B.Lloyd. 

Ira  J.  Keath. 

Theo.  Reichmann. 

Prof.N.  W.  Swayne 

Dr  Henry  Stewart 

SallieM.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall, 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau . 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Y'oder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

Bureau  of  Plant  Industry. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

R.  K.  Wintermute. 

W.  H.  ManbeckCo. 

Vacant. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H  O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Julius  Bernstein. 

Commandant.  Navy  Yard. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

.lohn  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau, 

Theodore  J.  Sampson. 

U.S  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 
State  Normal  School. 
Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 
(ieorge  W.  Hill. 
Joseph  W.Beit. 
Miss  Veronica  E.  April. 
Susquehanna  Collieries  Co 
York  Water  Co. 

U.S.  Engineer. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
JohnE.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co. 
J.L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 

D.  H.  Jones. 

J.  S.St«vanus. 
Robert  A.Fergus. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.H.  W.Harmon. 
Robert  Tross. 
U.S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Fred  Hoffman. 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.L.  Grove. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Amer.S.&T.  Plate  Co. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 
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U.S.  Weather  Bureau. 


For  the  State | —  

The  departures  from  normal  temp;;;t;;:i^Precipitation  are  oompujd^only  from  -cord^-^station^  '^-*  '^-^  *-  ^  """'^  ^^"^  °'  observation,  but  all  comple. 

reports  are  used  In  determining  means  for  tl^«  ^tote^  et^°d°ays  mlssTi^rom  the  record.    T^Sdicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

rZ:^TX.:;:C.-::^Z':^TZ^ltl  ie"of  eTS,  Grantsvuie,  Md:  of  Lycippus,  Greensburg:  of  Neshaminy,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  c 
Shawmont,  Manayunk:  of  Kane^Cnearl,  Wilcox. 


^K^ 


NOVKMBKU,    l!)ol 


CLIMAT()lA)(iI(\\l>  DA'I'A:    I'KNNSNLVANl A  SECTION. 
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Dully  Preoipltation  for  November,  1984 
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".bi 
".bh 

.03 
T. 

. . . . 

.02 

'.'15 
't." 
't.' 

3.08 
2.79 

3.40 
4.45 
2  10 

Lakevillellll 

Lansfordllll 

Lawrenceville 

N.  Br.Susq 

Lower    Susq 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

Upper  Del 

t^banon 

4  30 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Matamorasllll 

.01 
'.'06 

•••• 

".bi 

3.29 
3.65 
2.71 
7.38 
4  06 

Mauch  Chunk 

Mifflin 

Lehigh 

Juniata 

N.  Br.Susq 

.56 
.26 

-Montrose 

Morris  Run 

N.Br.  Susq 

Upper  Del 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

.18 
.20 
.39 

.18 

.23 
.30 
.36 

'.'io 

.16 

'!06 
.20 
.35 
.47 

".29 
.35 

.29 
.12 

.55 
.54 
.28 
.10 
.38 
.40 
.15 
.06 
.11 
.06 

'!62 

.30 
.03 
.20 
.12 
.42 
.27 

.84 
2.00 
1.57 

.79 

.67 

1.20 

1.37 

.84 

.42 

.63 

T. 

.61 

.73 

1.53 

1.69 

i.'76 
.68 

.13 
.37 
.94 
.69 

1.19 
.95 

1.35 

••■• 

.45 

.29 
.46 

.48 

.... 

.10 

".'63 
.02 

'.'08 

.10 
"."63 

.06 
'f,' 

.06 
T. 
.27 
T. 

.07 
.08 
T. 

•••■ 

.41 

't.' 

'.i4 
".b2 

.04 
.03 
T. 

.23 

.07 

T, 

.08 

T. 

".bi 

".bb 
"."61 

.05 

.02 
.01 

"t.' 
.02 

T. 

.40 
.50 
.85 
.10 

.57 
.14 
.57 

"."is 

* 
'.'33 

■.'97 
.89 
.40 
.57 
.09 

.38 
.67 
.55 
.71 

1.05 
T. 

1.10 

.48 
.26 
.40 
.18 

i;25 
.13 
.89 
.17 
.41 
.35 

"^98 

.08 

.10 
.20 
T. 
.03 

.20 

.12 

.41 

.22 

.01 

.05 

.01 

T. 

.22 

.04 

.36 
.16 
.39 

.28 

.60 
.06 
.19 
.21 
.34 
.75 
.02 

'.'i4 
.50 
.44 
.10 
.27 
.11 

.10 
.20 
.09 
.04 
.36 
.01 
.65 
* 

.66 
.19 
.05 
.14 

.34 

2.30 

.43 

.87 

1.30 
.32 

2.28 
.10 
.73 
.65 
.48 

1.42 
.67 
.45 

1.00 
.88 

4.07 

Mount  Pocono 

6.16 

Muncy  Valley 

T. 
T. 

.24 

.13 

.19 

.13 

T 

.02 

.04 

.08 

.14 

.14 

4.79 

Neshaminy  nil 

New  Park 

.03 
.10 

"t." 

"!6i 
.01 

".bi 
.02 

T. 

3.09 
3  94 

Newportllll 

T. 
'."60 

M 

.38 
'."46 

T. 

.18 

i;59 

T. 
1.21 

"t.' 

."76 
.89 
.51 

[38 

.30 
.04 
.16 
.62 
.76 
.60 
.70 
.71 
.55 
.17 
.55 
.36 
.33 

.69 
.16 
.15 
.11 

.60 
.36 
.08 

".'34 
.08 
.77 
.30 

".■47 

1.10 

.86 
.09 
.38 
.74 
.31 
.26 

".'36 

.03 
T. 

't.' 

T 

.08 

T. 

't.' 

T. 

T. 
.07 

'."6i 

T." 
.01 
.11 
.04 
.10 

']64 

'.'64 

.'i4 
.06 

.'43 
T. 

T. 

'."is 

"  • ' 

4  30 

Palmertont 

Paupackllll 

Lehigh 

Upper  Del 

Lower  Del 

....do 

....do 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.  Br.Susq 

N.  Br.  Susq 

,...do 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

tipper  Del 

W.Br,  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

...do 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.Susq 

Susquehanna 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

.11 

'i". 

't,' 

T. 

"."62 
.24 
T. 

T. 

".'62 
.03 

T. 

'."os 

T. 

".OS 
.05 
T. 
.03 

'tV 

,07 

'.'i2 

.05 
T. 

'.'63 
.05 

T. 

"t".' 
"t." 

T. 
T 

"t." 

T. 

T. 
.02 

't.' 

'f.' 

.02 

"t." 

T. 

.03 

T. 

'!6i 

.03 

T 

.01 

".'67 
'."62 

T. 
.04 

.01 
T. 

'.'62 
T. 

5.70 
3  41 

Philadelphia***.... 

2  64 

Philadelphia-Gtn.. 
Phila.  Navy  Yard  nil 

3.44 
2.14 

Phila-P'nt  Breeze. t 

Phoenix  ville 

Pine  Grove 

Pleasant  Mount. .. 

T. 
.13 

'."08 

';65 

.06 
'.'62 
't'.' 

T. 

"."io 

.43 
T. 
.07 
T 

T. 

.10 

.11 

.03 

.08 

T.' 

... 

■;24 

T. 
T, 

3.23 
3.97 
4.83 
5.57 

Pottstown 

't.' 

"■12 

.18 
.45 

.78 

.19 
.43 
.34 
.12 
.26 
.65 
.12 
94 

T. 

.01 
T. 

T. 

.13 
.21 
.03 

.15 
.02 
.08 
.03 
.11 
.01 
.07 

.15 
.21 
.23 

.14 
.05 
.03 
T. 
.05 
.11 
.08 
* 

.07 
.11 
.06 
.03 

2  54 

Pottsville 

6  11 

Quakertown 

87         1 

3.50 

Reading'" 

Renovo.llll 

Retreat 

"!i4 
r.' 

'.'64 

T. 
.08 
.20 
.01 

't.' 

T. 
.11 

't.' 

'!65 
"t".' 

.86 

.23 

1.10 

.78 

1.05 

1.'25 

1.75 

2.10 

.34 

1.50 

.29 

.19 

2.85 
3.04 
4  06 

Scranton*" 

3.09 

Selinsgrove 

"t." 

't,' 

.06 

'."6i 

.01 

5.04 
3  41 

5  70 

Snow  HillU 

.05 
.02 

".be 
"."63 

5  23 

State  College 

".■2» 
.39 
.02 

'.'64 
.24 
.05 

1.04 

';97 
.45 

".49 

.80 
.32 
.03 
.68 
1.59 
.57 
.36 
.45 
.30 

".'io 

T, 

.03 
.01 

't'.' 

r. 

.02 

't.' 

.04 

T. 
T 

"'I'".' 

"t." 

.04 
'.'02 

.09 
".29 

T. 
.10 

T. 
.04 

1.24 
.03 

"."62 

T. 

.90 

1.38 

.24 

T. 

.03 

1.10 

.08 

T 

4.09 
5  91 

Sunbury 

4  30 

Towanda 

2  47 

Weikert 

Wellsboro 

.19 

T. 

T 

.30 

T. 
T. 

"t." 

T. 

"!63 
.03 

"."i3 
.11 

.08 
.06 
.01 

.61 

* 

't.' 

.45 

.78 
.43 

".2» 
.10 

.21 

.80 
.77 
.86 
.70 

T. 
.03 

i'"" 

.02 

."62 
.01 

T. 

.03 
.03 
.03 
.02 
.07 
.10 
.09 
.02 
T. 

.06 

.27 
.04 
.02 
.13 
.20 
.08 
.05 
.30 
.01 

.14 

.09 
.24 
.02 
.60 
.40 
.25 
.06 
.16 
.10 

.15 

.90 
.76 
.05 
.30 
.09 
.26 
.31 
1.70 
.71 

2  75 

Westchester 

;o9 

'!6i 
i"'.' 

4  32 

Westgrovellll 

.02 
T. 
T. 
.16 

T." 
T. 

'.'08 
.16 
T. 

".bi 

".05 

"t".' 

't.' 

.01 

't.' 

4  04 

Wilkes-Barrellil 

VVilliamsportllil 

T, 
'.'62 

'.'61 

.05 
.02 

'ios 

.10 

2.62 
4.32 

5  58 

York 

.36 
.62 
.64 
.15 

2  73 

York  Havenllll 

Zionsville..(near). 
Trenton.  N.  J***.... 

.25.... 
.38.... 
.09  .... 

2.43 
6.41 
1.97 

Continued  on  page  54. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


November,  1934 


Daily  Precipitation  for  November,  1934— Continued  from  page  53 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


Ohio  Drainage 


Beaver  Damllll. 
Beaver  Pallsll  II 

Brookville 

Butler 

Chambersville. 

Clalrtont 

Claysville 


Clymeril... 
Confluencell 

Corry 

Derry 

Donorallll... 
Ebensbvu:g  . 
Elk  Lick.... 


Pranklinllll 

Greensboro 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Herrs  Isl.  Damll 

[rwin 

Jotinstown 


Kane  (near)  tt. 

Kregarllll........ 

Lake  Lynn  III... 

Lines  villell  II 

LockNo.21111.... 
Lock  No. 4 nil... 
LockNo.  Sttllll-- 
Lycippus 


McKeesportllll 

Meadville 

Mosgrove 

Mount  Lebanon . . 

Natronall  II 

New  Castlellll 

Newell • 

Parkers  Landingll 


Pennlinelllltt..  ■ 
Pittsburgh*"..  . 
Punxsutawneyll 

Ridgway 

Saltsburgllll:.... 

Sharonllll 

Smethport 

Somerset 


Springdalellll 

Uniontown 

Dnity  Reservoirit 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll... 

Lake  Drainage. 

Erie*** 


Ohio 

Beaver 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela... 
Ohio 


Conemaugh 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Conemaugh.  ... 
Monongahela . . 
Conemaugh.  .. . 
Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  . 

Beaver 

...do 


Ohio 

Monongahela. 
Conemaugh.. . 


Allegheny 

Youghiogheny.. 
Monongahela.. . 

Beaver 

Ohio 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . 

Allegheny 

....do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 


Beaver 

Ohio 

Allegheny 

....do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela.. , 
Youghiogheny  . 

Conemaugb 

Allegheny 

Monongahela.. , 

Beaver 

Youghiogheny 


Lake  Erie. 


.05 


.23 


.75 


7       8 


1.02 
.51 


.26 


.07 


.23 


.44 


.04    .05 


.07 


.39 


.14 


.10 


.05 


.13 


.20 


.06 


.03 

.01 

.02    .05 


T. 


.02 


.01  ... 


.02 


T. 


.37 


.02 
.03 
.01 

1.20 

!57 
.05 
.05 
.02 
.20 

.14 
.10 
.01 
.11 
.06 
.10 
.16 
.03 

.01 

.10 

.16 

.30 

T. 

.04 

.19 


.15 


.03 


04    .04 


.25 
.04 
.03 

1.28 
.10 
.40 
.26 
.01 
.20 
.20 

.07 
.02 
.15 
.54 
54 
.03 
.31 
.35 

.58 
.15 
.02 
.07 
.02 
.07 

r 

.12 


.50 


.02 


.01 


.01 


.02 


1.00 


18 


.02 


19 


20 


21 


.04 


.29 


.30 


.1)6 


.50 


.02 


22 


.02 


.80 


.05 


23 


.58 

.53 

1.20 

.89 

1.05 

I.SO 

.57 
.89 

1.10 
.50 
.15 
.90 

1.07 
91 


.60 
.52 

.90 

.89 

.5a 

1.40 

.72 
.42 
.61 
.82 
.63 
.39 
1.00 
.83 

.53 

.85 


.22 


.61 
.57 
.46 
.25 
1.08 

.63 
1.13 
1.14 

.83 
1.00 
1.02 

.62 

.97 


.30 


24 


25 


.16 


26 


.60 


27 


.40 


.08 


28 


29 


T. 


.01 


.01 


.05 


.48 


80 


81 


.01 


.63 


2.86 
3.25 
3.69 


2.82 
2.05 
2.41 

4.28 
3.89 
5.71 
3.29 
2.66 
3.42 
3.04 

3.37 
2.95 
2.65 
3.46 
2.65 
2.91 
3.2S 
3.24 

4.26 
3.71 
3.09 
3.93 
3.05 
2.45 
2.70 
3.58 

2.05 
3.20 
3.33 
2.41 
2.79 
2.86 
2.50 
3.54 

3.30 
2.63 


3.59 
2.72 
1.16 
1.03 
3.44 

2.48 
3.03 
2.91 
2.84 
4.29 
2.63 
3.32 
2.32 


2.96 


F^rpnt  a,  otherwise  indicated,  ob.servations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
f;     ^  „.  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

Til  pInVnifatmn  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  wlien  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete 
1111  "^"P"*"°j  ™       ^jjjjg  inconsistent.      «  Post  Office  addresses  are  as  follon^:  of  BloserviUe.  Newville:  of  Clymer.  Indiana:  of  Pennline,  Linesville:  of  Snow  Hill. 
AnSomink-  of  Dnity  Reservoir.  Greensburg:  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Kane.  Wilcox:  of  Lock  No.  5,  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


PRESSTTRE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg 

Philadelphia . . . 

Pittsburgh 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


30.07 
30.13 
30.15 
30.13 
30.14 
30.13 


30.52 
30.61 
30.66 
30.52 
30.64 
30.63 


29.38 
29.48 
29.47 
29.60 
29.49 
29.43 


1  Wind 


<> 


S2 


16.4 
7.9 

13.4 
9.6 

13.6 
7.5 


Relative 
humidity 


82     68 


1) 


*  For  any  five-minute  period. 


f  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


a? 

03 

w 

2 

J3 

s 

0 

Port  Jervis  — 
PhilUpsburg. . 
Mauch  Chunk 
Wilkes-Barre. 
Williamsport. 
Harrisburg . . . 
Greensboro... 
West  Newton. 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Beaver  Dam.. 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna.. 
Susquehanna . . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny 
Monongahela., 

Ohio 

Ohio 


3.5 

4.8 

3.1 

5.6 

3.3 

5.4 

4.8 

7.6 

3.1 

6.1 

4.6 

5.9 

11.4 

16.2 

1.4 

4.6 

12.1 

15.4 

« 

15.0 

* 

14.1 

2.7 
1.9 
2.2 
2.9 
1.2 
3.7 
10.4 
0.4 
10.8 
10.0 
9.1 


18 
■22 
17 
20 
20 
17 
80 
20 
30 
25 
30 


•-Pool  stage. 
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Daily  Temperatures  for  November,  1934 


Stations 


AUentown J  Maximum. 

(  Minimum., 

illtoona ^  Ma.ximuui  , 

)  .Minimum .. 

Bedford »  .Maximum. 

t  Miiumum.  . 

Bellefonte f  iMaximum., 

\  Minimum.. 

Brookville J  Jlaximum  . 

(  Miuinuim .. 

Butler )  Maximum  . 

(  Minimum.. 

Carlisle }  Maximum  . 

(  Minimum.. 

Clatawissa j  Maximum  . 

'  Minimum.. 

Ohambersburs \  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Chambersville I  Maximum .. 

1  Minimum... 

Claysville }  Maximum  . 

(  Minimum.. 

Clearfield !  Maximum  . 

(  Minimum  ,. 

Coatesville S  Maximum  . 

)  Minimum.. 

Corry }  Maximum  . 

'  Minimum . . 

Emporium )  Maximum.. 

(  Minimum. . 

Erie \  Maximum  . 

(  Minimum . . 

Franklin j  Maximum  . 

I  Minimum.. 

Freeland j  Maximum  . 

(  Minimum.. 

Gettysburg j  Maximum  . 

(  Minimum.. 

Greensburg )  Maximum  . 

(  Minimum.. 

Grove  City j  Maximum.. 

(  Minimum.. 

Hamburg - j  Maximum  . 

;  Minimum.. 

Harrisburg )  Maximum  . 

(  Minimum.. 

Hawley )  Maximum  . , 

/  Minimum  . 

Huntingdon j  Maximum  . 

(  Minimum  , . , 

Johnstown )  Maximum  . . 

(  Minimum... 

Lancaster j  Maximum  . . 

(  Minimum.. . 

Lawrenceville i  Maximum  . . 

(  Minimum.. . 

Lebanon j  Maximum  .. 

)  Jlinimum .. , 

Marcus  Hook S  Maximum... 

I  Minimum . . . 

Meadville f  Maximum... 

I  Minimum..., 

Mifflin t  Maximum.. 

t  Minimum.. . 

Montrose j  Maximum  . . 

(  Minimum.. . 

Uuncy  Valley j  Maximum  , , 

(  Minimum... 

Pliiladelphia j  Maximum  .. 

(  Minimum . , . 

Pittsburgh j  Maximum  . . 

)  Minimum... 

Quakertown S  Maximum  .. 

/  Minimum.. . 

Reading S  Maximum  , . 

'  Minimum.. . 

Ridgway S  Maximum  . . 

(  Minimum. . . 

Scranton j  Maximum  . . 

(  Minimum... 

Selinsgrove \  Maximum  . . 

I  Minimum.. . 

Somerset \  Maximum  . . 

(  Minimum.. . 

State  College )  Maximum  . . 

'  Minimum.. . 

Stroudsburg f  Maximum... 

I  Minimum... 

Towauda S  Maximum  . , 

'  Minimum . . . 

Uniontown j  Blaximum... 

'  Minimum.. . 

Vandergrift (  Maximum.  . 

'  Minimum . . . 

Warren j  Maximum  . . 

)  Minimum. . . 

Waynesburg J  Maximum , . . 

t  Minimum.. . 

Wellaboro j  Maximum . . 

I  Minimum . . . 

Wllliamsport j  Maximum... 

I  Minimum 

Williamstown,, /Maximum... 

1  Minimum... 

York (  Maximum... 

(  Minimum  . . 


48 

35 

52 

36 

54 

3' 

48 

82 

50 

•29 

42 

82 

64 

31 

53 

38 

54 

44 

59 

31 

57 

34 

55 

26 

56 

40 

43 

26 

41 

35 

40 

33 

43| 

31 

46 

31 

54 

43 

59 

36 

50 

33 


60 
30 
66 
45 
66 
47 
66 
50 
59 
33 
62 
47 
71 
40 
68 
46 
71 
44 
63 
38 
61 
51 
63 
32 
69 
50 
56 
45 
61 
48 
60 
48 
59 
26 
62 
40 


63 

41 

61 

43 

66 

36 

62 

38 

60 

32 

60 

32 

66 

31 

6' 

42 

66 

38 

64 

38 

63 

38 

63 

35 

68 

44 

5 

39 

60 

42 

58 

44 

59 

36 

63 

41 

66 

41 

62 

48 

51 

41 


64 
44 

59 

43 

55 

43 

50 

40 

60 

34 

58 

40 

58 

48 

56 

43 

58 

48 

47 

40 

53 

38 

52 

32 

54 

43 

51 

35 

51 

42 

48 

42 

52 

37 

49 

37 

57 

47 

50 

40 

48 

38 


10  U 


56 

3b 

6 

36 

58 

36 

52 

84 

47 

33 

47 

28 

59 

36 

55 

37 

56 

36 

65 

33 

58 

38 

58 

30 

55 

35 

40 

32 

45 

38 

45 

37 

43 

35 

41 

33 

54 

39 

56 

35 

43 

33 


47  45 
36  35 
45  45 


48 

34 

46 

32 

45 

34 

41 

33 

48 

29 

45 

28 

45 

34 

54 

32 

42 

35 

40 

30 

45 

31 

51 

43 

48 

34 

49 

29 

42 

33 

41 

33 

38 

32 

44 

30 

45 

35 

47 

32 

40 

30 


13  14 


41   47 
28  28 


40 

30 

35 
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QENERAL  SUUMART. 

The  nvprapo  tpmporaturo  and  tli(>  avorapco  procipitation  for 
tlie  State  were  both  soiuewliat  below  the  December  normal. 
Neither  element  was  marked  by  unusual  e.xtremes.  The  month 
opened  with  mild  temperature  and  general  rains,  the  rains  be- 
ing mostly  heavy  over  a  belt  extending  from  Franklin  County, 
on  the  south-central  border,  to  Wayne  County  in  the  extreme 
northeast.  As  a  result,  tiiis  was  the  only  region  in  the  State  to 
show  an  exce.ss  in  precipitation.  Elsewhere  the  accumulated 
deficiencj'  for  the  year  was  made  a  bit  larger,  and  Erie  closed 
the  year  with  a  deficiency  of  13.09  inches.  Harrisburg  is  the 
only  first  order  station  to  show  an  accumulated  excess.  The 
snowfall  was  generally  light  in  the  eastern  portion  of  the  State, 
and  in  the  extreme  southwest,  while  a  few  northwestern  counties 
reported  near-normal  amounts.  The  temperature  deficiency 
for  December  accumulated  chiefly  during  the  second  week,  when 
departures  of  fifteen  degrees  or  more  below  the  normal  occurred 
much  of  the  time.  Maximum  temperatures  were  mostly  re- 
corded on  the  1st,  while  the  minima  occurred  generally  on  the 
10th  or  11th.  Fields  had  little  snow  cover  during  tiie  month, 
but  the  temperature  conditions  were  such  that  not  much  was 
needed.  Frost  penetrated  the  ground  to  a  considerable  depth 
during  the  second  week,  but  most  of  it  melted  gradually  during 
the  third  week  without  much  heaving  of  the  soil.  As  a  result 
the  winter  grains  were  mostly  in  good  condition  at  the  close  of 
the  month.  Streams  reached  their  highest  stages  in  tlie  eastern 
portion  of  the  State  on  the  2d,  following  the  heavy  general  rains 
of  the  1st.  In  the  Ohio  watershed  the  streams  were  generally 
at  moderate  stages  with  the  highest  on  the  27th  or  28th.  There 
was  much  cloudiness  during  the  month,  excepting  the  south- 
eastern corner  of  the  State,  where  sunshine  was  slightly  exces- 
sive. Erie  reported  12  per  cent,  and  Pittsburgh  20  per  cent  of 
possible,  while  Philadelphia  recorded  57  per  cent  of  possible. 
Wind  velocities  averaged  a  little  above  the  normal  in  most  re- 
gions, but  there  were  no  severe  or  damaging  storms.  Most 
kinds  of  outdoor  work  made  seasonable  progress.  Main  high- 
ways were  generally  in  good  condition  until  the  19th  when  a 
light  rain  occurred  with  temperatures  below  the  freezing  point 
and  formed  an  ice  coating  in  many  parts  of  the  State  that  re- 
sulted in  numerous  accidents,  and  that  delayed  trafiic  for  a 
matter  of  24  to  36  hours. 


TEMPERATXTBE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 


from  90  stations,  was  30.7°,  or  0.4°  below  t  he  Dcccinbcr  noritial. 
The  hight'st  montiily  mean  was  37.P,  at  MurcuH  Hook,  and 
tile  lowest  22.0",  at  (j!ouldKl)orf).  T\\v  highest  recorded  during 
the  month  was  73'^  at  New  (!astlc  on  I  he  Ist,  and  the  lowest 
was  — It)''  at  Somerset,  on  the  I  Itii.  'i'lic  greatest  daily  range 
in  Icmptrature  was  42°  at  Elk  Lick  on  the  27th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  molted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  records  of  141  stations,  was  2.55 
inches,  which  isO.Gl  inch  less  than  the  December  normal.  Tlie 
greatest  monthly  amount  was  5.63  inches  at  Lansford,  and  the 
least  was  0.84  inch  at  McKeesport.  The  greatest  amount  re- 
corded in  any  24  consecutive  hours  was  3.60  inches  at  Arendts- 
ville  and  Newport  on  Nov.  30-Dec.  1st.  Snowfall  averaged  3.0 
inches,  which  is  5.2  inches  below  the  normal  December  amount. 
The  greatest  total  snowfall  for  the  month  was  15.5  inches  at 
Corry;  the  greatest  fall  in  24  hours  was  5.0  inches  at  Corry  on 
the  19-20th  and  Elk  Lick  on  the  7th. 
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John  A.  Fritk. 

F-  E.  Rooney. 

H.  G.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

U.  8.  Weather  Bureau. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

S.  W.Smith. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Korer. 

T.B.Lloyd. 

Ira  J.Keath. 

Theo.  Reichmanu. 

Prof.N.  W.  Swayne 

Dr  Henrv  Stewart 

Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall. 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Burea\i. 

Mrs.  Delia  M.Pennell. 

H.  W.  Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

Bureau  of  Plant  Industry. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co. 
Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wiutermute. 

W.  H.  ManbeckCo. 

Vatant. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia. Sub.  Water  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  WeatlRTKiireau. 

Julius  Beuibtein. 

Commandant.  Navy  Vard. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co 

John  E.  Benuer. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Theodore  .J.  Sampson. 

U.S  Weather  Bureau , 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.A.  Kem. 

State  Normal  School. 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

(ieorge  W.  Hill. 

Joseph  W.  Belt. 

Miss  Veronica  E,  April. 

Susquehanna  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

U.  S.  Engineer. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co. 
J.L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Winemaii. 

D.  H.  Jones. 

J.  S.Stevanus. 
Robert  A.  Fergu.*. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.Harmon. 
Robert  Tros? . 
U.S.  Forest  .Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Fred  Hoffman. 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.L.  Grove. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Amer.  S.  &  T.  Plate  Co. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 

D.  S.  Weather  Bureau. 

Altoona... 

Blair 

Moutgomery 

Adams 

32.4 

31.0= 

31.4 

27.4 

32.6 

32.8 

.31.0 

29.4 

33.2 

30.4 

32.1 

30.0 

29.2 

33.0 

25.7 

33.2 

34.0 

29.6 

22.0 

32.2 

34.7 

33.3 

26.6 

33.6 

31.2 

32.0 

26.1 

32.2 

27.6 

31.6 

31.0 

37.1 

31.0'' 

33.0 

-1.6 

-2.8 

'-3!i' 
-0.7 
+  1.3 
-0.5 
-0.3 
+0.2 
+  0.8 
-0.6 
-1.6 
+0.1 
+0.8 
-1.4 
+0.2 
+  1.8 
+0.6 
-4.1 
+0.5 
+0.5 
+0.6 
-2.2 
-0.6 
-0.4 
-0.4 

-i/i' 
-1.1 

-0.4 
0.0 

'+6'.4' 
+  1.9 

64 

63« 

63 

65 

60 

65 

66 

52 

64 

50 

66 

62 

65 

65 

59 

66 

64 

63 

60 

65 

65 

66 

62 

63 

66 

62 

62 

66 

64 

65 

66 

57 

64'' 

64 

2t 

12 

9" 

6 

1 
12 
10 

9 

0 
13 

0 
11 

9 

3 
12 

2 

9 
14 

5 

9 
13 
15 

1 
16 
-1 

4 
-3 

9 

0 
13 

11 

7" 
9 

10 
11 
U 
11 

9 
101 

9t 
31 
12 
12 
10 
101 
lit 
10 

9 
12 
12 

lot 

9 
10 
12 
11 

9 

111 
31 
11 
11 
10 

9t 

lot 

11 
11 
31 
11 

33 

19' 

35 

28 

25 

27 

26 

27 

27 

30 

31 

28 

41 

25 

34 

31 

24 

36 

28 

29 

28 

23 

33 

19 

36 

35 

37 

29 

33 

31 

27 

27 

39'' 

29 

2.66 
4.75 
1.84 
1.89 
2.80 
3.45 
3.11 
2.  ,36 
3.28 
1.55 
3.05 
2.69 
2. '27 
2.52 
4.34 
2.62 
4.46 
4.78 
4.46 
3.52 
2.91 
4.33 
3.56 
3.08 
2.18 
1.65 
1.88 
2.58 
1  28 
3.41 
1.79 
2.14 
4  01 
3.07 

-0.65 
+  1.94 

'-oira' 

-0.52 
-i0.61 
+0.32 
-0.17 
+0.65 
-1.41 
-0.86 
-0.54 
-0.96 
-0.70 
+0.88 
-0.75 
+  1.25 
+0.96 
+1.63 
-0  07 
-0.14 
+  1.31 
+0.68 
+0.72 
-6.75 
-0.91 

-O.bi 
-0.72 
+0.01 
-1.17 

'+6.'(ii' 
+0.36 

1.00 
3.60 
0..50 
0.81 
0.87 
1.90 
2.10 
1.10 
1.97 
0.43 
1.30 
1.05 
0.69 
0.86 
2.64 
1  16 
2.92 
3.10 
2.27 
1.60 
1.47 
3.19 
1,38 
0.87 
0,82 
0.70 
0.64 
0.81 
0.53 
0.87 
0.72 
1.51 
1.90 
2.02 

1.5 
4.5 
2.3 
2.8 
1.1 
4.0 
2.1 
5.0 
2.3 
3.2 
0.3 
0,9 
4.0 
0.6 
2.3 
0.1 
1.0 
1.0 
2.9 

T. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.2 
1.5 
2.0 
13.5 
0.4 
4.0 
3.5 
3.2 

T. 

T 
2.2 

10 
7 
5 

10 
8 
7 
5 
7 
6 
8 
7 

10 

10 
7 

13 
9 
8 
6 

12 
6 
7 

10 

11 
8 
7 
7 

10 
7 
7 

10 
9 
6 
7 
4 

8 
18 
13 
4 
7 

12 
15 
8 
9 
11 
12 
9 
4 
12 
5 
18 
13 
11 
14 
15 
10 
6 
12 
9 
6 
8 
7 

12 
12 
13 
4 
19 
10 
8 

10 
5 

I 

6 
6 
6 
6 
16 
7 

15 
1 
11 
10 
6 
8 
7 
7 
6 
4 
11 
8 
7 
7 
9 
7 
5 
17 
12 
3 
11 
13 
5 
9 
5 

13 

8 
17 
21 
18 
13 
10 

7 
16 

5 
18 
11 
17 
13 
18 

6 
11 
14 
13 

5 
13 
18 
12 
13 
18 
18 

7 

7 
16 

7 
14 

7 
12 
18 

nw. 

sw. 

w. 

w. 

nw. 

sw. 

nw. 

nw. 

w. 

n. 

ne. 

nw. 

n. 

w. 

w. 

nw. 

w. 

w. 

w. 

w. 

nw. 

sw. 
w. 

sw. 
sw. 
sw. 
nw. 
w. 

Arendtsville 

Bedford 

Bedford 

B6il6]iOUt6      

Northamptou — 
Cumberland 

Center 

Franklin 

Clearfield 

irnhratft         

Lancaster 

r-JpttvshnrflT      

Schuylkill 

Berks 

Ynrk 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Tioga 

Delaware    

Susquehanna 

24.9 
27.3 
31.0 
30.6 
36.9 
35,5 
35.8 

-0.9 
-0.7 
-0.7 

■-6.'4' 

'+6!6 

55 

56 

68 

65 

67 

67 

67 

67 

64 

67 

64 

65 

65 

66 

66 

63 

65 

65 

63 

65S 

48 

62 

65 

69 
67 
50 
65 
65 
66 
65 
53 
60 
52 
47 
67 
63 
62 
64 
60 
65 
61 
63 
73 

28 

28 
28 

-5 
2 
6 
10 
16 
15 
16 

8 

9 
lit 

9t 
11 

lot 

9t 

30 
35 
39 
28 
25 
26 
27 

3.23 
3.17 
2.77 
3.32 
2.61 
2.76 
2.84 
2.69 
2.34 
2.30 
3.22 
2.82 
3.22 
2.52 
3.68 
2.56 
2.55 
1.63 
1.60 
2.61 
2.78 
4.16 
2.51 

1.55 
2.30 
2.03 
1.82 
1.34 
1.41 
3.29 
2.01 
2.34 
3.17 
2.24 
1.53 
1..19 
2.23 
2.43 
1.88 
1.62 
2.36 
1.47 
2.19 

-0.35 
+0.33 
-0.50 
+0.97 
-0.82 

"-6'.2& 
-0.43 
-1.10 
-1.'26 

'-6!76' 
+0.18 
-1.05 

-oioe' 

-0.78 
-0.61 
-0.86 
-1.29 
-0.14 
+1.37 
-0.42 

-1.16 
-0.65 
-0.66 
-1.51 

■-i.'57' 
-0.14 
-1.27 
-0.20 
+0.08 
-1.09 
-1..59 
-1.31 
-0.80 
-1.18 

-i.'Te' 
-0.86 

-6.39' 

2,45 
2.05 
1.^25 
1.28 
1.02 
1.17 
1.22 
1.08 
0.88 
0.70 
2.03 
1.95 
2,35 
1.18 
2.45 
1.02 
0.92 
0.92 
0.70 
1.12 
1.42 
2.80 
1. 00 

0.58 
0.46 
0.67 
0.46 
0.40 
0.42 
1,15 
0.47 
0.66 
1.50 
0.63 
0.47 
0.69 
0,87 
0.76 
O.S.'i 
0.53 
0  72 
0.35 
0.68 

4.6 
1.5 
0  5 
1.4 
T, 
'1', 
T 
1.5 
0.7 
2,9 
2,0 
2,2 
0.8 
0.2 
2.6 
3.7 
2.5 
2.1 
3.3 
0.2 
1.8 
2.0 
1.1 

2.8 
8.6 
4.5 
4.3 
0.9 
1.5 

15.5 
2.0 
7.1 

12.5 
9.0 
4.3 
7.9 
3.5 
7.1) 
8.5 
4.5 

11.5 

6 
5 

9 

10 

9 

6 

9 

6 

8 

10 

7 

11 

12 

7 

9 

10 

8 

8 

5 

8 

10 

8 

11 

17 
8 
9 
13 
9 
16 
14 
12 
8 
14 
15 
12 

9 

12 
14 
11 
8 
11 
5 
9 
4 
7 
7 
8 
8 
3 
10 
4 
19 
5 
9 
11 
12 
14 
12 

2 
3 
17 
4 

2 

8 

9 
11 
9 

2 
4 

7 

8 
7 
14 
11 
10 
9 
10 
16 
13 
10 
6 
10 
7 

16 
7 
13 
3 
7 
9 
9 
4 
7 
11 

2 
6 
3 
9 

11 
4 

10 
4 

11 

14 
4 
9 
5 
9 
4 
6 

11 
4 
7 

14 

14 
12 

3 

9 
13 
11 
16 

6 
14 
14 
18 
18 
16 
13 
14 
14 

9 
19 
13 
11 
15 
10 

27 
22 
11 

18 
18 
19 
14 
18 
9 
8 
25 
18 
19 
18 
20 
17 
20 
21 
19 
16 

nw. 
nw. 

nw. 

w. 

n. 

w. 

w. 

w. 

nu . 

nw. 

nw. 

w. 

nw. 

nw. 

w. 

n. 

e. 

ne. 

nw. 

w. 

sw. 

w. 

sw. 

w. 

w. 

sw. 

w. 

w. 

w. 

W". 

w. 
w. 
w. 

nw. 

s. 

nw. 

w. 

w. 

sw. 

nw. 

Muncy  Valley..  ...••• 
Neshaminy  FallslI .... 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia 

Philadelphia 

Philadelphia 

Chester 

Bucks 

Berk*' 

Philadelphia-Gtn. 

Hiila.  Navy  Yard 

31.2 

33.4 

30.0 

29.1 

31.8 

34.5 

33.0 

29.1 

30.7 

28.2 

25.4 

34. 2s 

30.0 

30.4 

33.1 

32.4 
26.3 
28.3 
29.2 
29.7 
32.0 
26.5 
32.4 
27.6 
27.4 
28.5 
31.5 
29.2 
28.6 
31.7 
24.2 
32.3 
28.6 
30.6 
30.2 

0.0 
+1.2 

40.3 
-0.6 

-ole' 

+1.0 
-0.6 
-2.5 

+1.1 

-0.7 

-0.6 

0.0 

-0.6 
-1.6 
—3.0 
-1.6 

"-O.i 
-1.8 
+0.5 
-0.5 
-1.8 
-0.8 
-1.0 
-1.0 
-1.2 
-0.7 

■  oio' 

-0.2 

-o^e' 

9 
13 
7 
8 
12 
12 
13 
7 
7 
4 
-3 
13e 
10 
8 
12 

7 
-7 
-1 
-2 
4 
1 
1 
2 
4 
3 
2 
4 
1 
6 
7 
-1 
4 
5 
6 
1 

10 
10 
10 

9 

101 
10 
12 
U 
10 
31 
10 
101 

9t 
1') 
10 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
91 

n 
11 

27 
11 
11 
11 
101 
11 
91 
11 
11 
11 
11 

35 

24 

31 

26 

21 

31 

26 

•24 

36 

•29 

31 

296 

20 

33 

30 

31 
29 
38 
36 
37 
32 
33 
32 
25 
42 
36 
29 
28 
28 
32 
27 
•29 
28 
33 
31 

Retreat 

Lackawanna 

Philadelphia 

Cumberland 

Center        • .  

<tatft  nolleee 

Waat  nhftster 

Lycoming 

wiiUftmstown 

York 

York         

Ohio  Drainage. 

Beaver 

Jefferson 

Butler 

Allegheny 

Washington 

Erie 

riavqvillfl              

Westmoreland  — 

fTllr  T.ioktt                    

Somerset      

Venango 

Westmoreland  — 

14  1     4 

Johnstown 

Kane  (near)  U 

Cambria         

15 
11 
11 
13 

7 

8 
0 

6 
5 

1 

Elk 

Westmoreland  — 

Mount  Lebanon 

Maw  Castle        

Allegheny 

Lawrence 

1.5  1  12 
4.3  1  '20 

Fayette 

Allegheny 

Elk         

1 

Pitt'^liurirh 

32.9 

27.0 
28.6 
27.4 
33.6 
32.3 
28.2 
32.6 

29.8 

30.7 

-1.3 
-1.0 
-2.0 
-1.4 
-1.2 
-1.0 
+0.2 

-2.1 
-0.4 

61 
48 
65 
60 
68 
70 
60 
68 

50 

73 

12 
-1 
4 
-10 
0 
3 
4 
2 

10 

-10 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
9 
11 

11 

11 

32 
38 
27 
33 
32 
33 
30 
30 

21 

42 

1.33 
1.98 
1.49 
2.11 
1.54 
1.44 
2.32 
1.57 

1.50 

2.55 

-1.53 
-0.62 
-0.88 
-1.79 
-1.93 
-1.50 
-0.79 

-1.33 
-0.61 

0.37 
0.60 
0  39 
(1.07 
0.43 

!'6!47' 
0.70 

0.25 

3.60 

1.2 
1.2 
0.9 
3.5 
4.0 

^'{2.6 
I      T. 

8.2 

3.0 

15 
14 
10 
15 
12 
11 
17 
5 

19 

10 

2 
2 

4 
5 
7 

18 
4 
1 

3 

9 

6 
7 
7 
8 
7 
3 
7 
12 

5 

8 

•23 
22 
20 
18 
17 
10 
20 
18 

23 

14 

w. 
sw. 

s. 

sw. 

sw. 

nw. 
w. 

sw. 

w. 

Ri^iff  wav 

FTninntown    

Fayette 

Vanderffrift 

Westmoreland 

Warren 

Warren      

Waynesburjf 

Greene  

Lake  Draiyiage. 
Brie 

Erie 

The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 

reports  are  used  in  determining  means  for  the  State.  1  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters,  ».  *■,  ".  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  Indicates  precipitation  less  than   01  inch,  rain  or  melted  snow 

tt  Post-Office  addresses' are  as  follows:  of  Beaver  Dam.  Beaver:  of  Elk  Lick,  Grantsvine.  Md:  of  Lycipous,  Greensburg:  of  Neshaminy,  Oakford;  of  Sharon.  Farrell:  oi 

Shawmont,  Manayunk :  of  Kane'(near\  Wilcox. 
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Daily  Precipitation  lor  December,  1934 


HtAtions 

Draiuago  Basin 

1                                                                                                    Day  o(  month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7       8 

9 

10 

u 

12 

IS 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

.Uliiiitie  DrcUnaae. 
Aileutowullll 

Lehigh 

.92 

.86 

.19 

.03.... 

T. 

T. 

.01 

.98 

T. 

.05 

.03 

.20 

.26 

.18 

8.60 

iVltooua 

Juniata 

. . . . 

Ansoiiiallll 

Ardmore 

\V.  Br.  Su.sq 

Lower  Del 

Lo\ver  Susq 

.luniata 

.58 

.11 

3.60 

.78 

.4i 

.81 

.81 

2.60 

.43 

1.90 

•2.10 

1.10 

1.97 
.43 
.50 

1.05 
.11 

.23 

'.'is 

'.'is 

.22 

.18 
.04 

T." 

.20 

.02 

't.' 

T. 
T. 

'f.' 
.02 
.08 
T. 
.01 
T. 
.10 

.... 

'1'. 
T 

t'.' 

T. 

'.'62 

'tV 

T. 

't.' 

T. 

T. 

't'.' 



i.'oo 

.18 
.75 
.50 
.51 
.87 
.60 
.30 
.80 
.50 
.48 

.68 

T. 
1.30 

.82 
1.11 

.48 

'.'29 

T. 

.14 

•••• 

T. 
.06 
.28 

•■•• 

.07 

"."36 
.10 
.11 
.04 
.03 
T. 

.16 
.45 

'."45 
.50 
.21 
.50 
.50 
.56 
.48 
.30 

.... 

.52 
.40 
.39 
.46 
.42 

■■'■■ 

"."i2 

.01 

.48 

"."67 

.... 

'!66 

1.68 
2  66 

Arondtsville 

Baker's  Summit. , . 

■f ' 

'.'08 

'tV 

't.' 

T.' 

'tV 

4.75 
2  22 

Bediord 

Juniata 

\V.  Br.  Susq 

Lehigh 

Lower  Susq 

Juniata 

'."05 

".is 

•1. 
.01 

'.'io 

.... 

1.84 

Belleloute*** 

BtiUilehem 

Bloservillatt 

T. 

T. 
.10 

.01 

.04 
.16 

.17 
'."80 

1.89 
2.80 
4  20 

Buffalo  Mills 

.54 

... 

.09 
.05 
T 
.18 

.04 

T. 

.33 

.07 

.71 

.... 

1  97 

Carlisle 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Susquehanna 

Potomac 

'1'. 

T 

.08 

T 

"."62 

.12 

'f.' 

T. 

.08 

T. 

T.' 
T. 

T. 

T. 

.02 

T. 
.02 
.12 

T. 
.19 

'!62 

3.45 
3  11 

Catawissal 

Center  Hall 

.12 

't.' 

2  36 

Chambersburg 

.05 
.11 
.36 
.17 

.48 

T. 
.... 

.02 

.02 

T. 

.02 

T. 

T. 

't. 

T. 

T. 

3  28 

Cloartield 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Juniata 

.01 
T. 
T. 

'f.' 

T. 

.28 
'1'. 
T. 
.02 

.25 
.04 
.01 

T. 

.05 

T. 

T. 

1  65 

Coatesville 

':i3 

.05 
.06 

•••• 

3  05 

2.64 
2.91 

Conshohocken 

Cressont 

Doylestowu    

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lehigh 

.25 
.69 
.82 
.10 

1.84 
.87 
.28 

2.92 

2.62 
3.10 

* 

.31 

1.60 

1.57 

2.69 

1.38 

.52 

.87 

.82 

.20 

.64 

1.60 

.75 

2.29 

.53 

.65 

.72 

.12 

.93 

1.90 

2.02 

.36 
.09 
.17 
.03 
.05 

'!32 
.21 

.10 
.14 

'.'42 
.05 
.20 
.01 
.04 

"M 
T. 

.07 

".Ob 

.38 
.10 

'.03 
.37 

T. 

".'6i 
'tV 
'f.' 

T 

T. 

.13 

T. 

'.'06 
.02 

1.03 
.21 

.86 

'  .'62 

.48 

1.16 

.88 

1.02 
.83 
.06 
.93 

1.19 
.73 
.74 
T. 
T. 
.88 
.55 
.50 
.34 

.81 
.01 
.30 
.87 
.48 
» 

T. 

1.27 

.70 

'ii 

T 

.72 

.96 

T. 

.02 

'!66 

1.10 

.02 

■f.' 
.93 

.87 

.08 

T. 

.06 

.10 

T. 

.37 
.32 
.45 
.13 
.26 
.23 
.35 
.35 

.45 
.49 

.29 
.11 
.15 
.31 
.14 
.06 
.40 
.04 

.15 
.16 
.05 
.09 

2.38 

i!62 

.80 

"m 

.01 

2^27 

31 

'.'67 
'•bl 

't.' 

.29 

T. 

't.' 

T. 

T. 
■f.' 

'.'62 

't.' 

'i'.' 



"tV 

T. 

.10 

T. 

.... 

T. 

"."62 

.20 
T. 

.06 
.05 
.18 
T. 

.05 

'."2i 

.01 

"f." 

.03 

.09 

T. 

.06 

T. 

.17 

,10 

'f .' 

.14 

"!46 

••■■ 

2.27 
2  .52 

Ephrata 

ForestCity 

ereelaudllll 

!6i 
.01 

.07 

't.' 

't.' 

".'63 

2.47 
4  34 

Galeton 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Potomac 

'i'.' 

2  02 

aeorge  School 

Gettysburg 

T. 

.04 
.04 

.03 
T. 
.04 
.03 

'.'69 
.01 
.02 
T. 
.10 

T. 
"."05 

"!65 

.06 

... 

2.62 
4  46 

GirardviUeilll 

Gordon 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

Potomac 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh 

.07 

't.' 

.06 

4.50 
4  78 

Qouldsboroll 

Graterford 

'■i''.' 
•i\ 
.02 
.02 

'.'63 

.03 

.03 
T. 

'.'os 

.04 

.10 

4.46 
2.01 

Hamburg 

't' 

't'.' 

T 

't.' 

T. 

r.' 

.05 

't'.' 

T. 

.04 
''i'. 
'.'65 

't.' 

.02 

.02 

.63 
.30 
.44 
.11 
.26 
.18 
.58 
.70 
.33 
.21 

.34 
.27 
.10 
.01 
.29 
.05 
.19 
.49 
.32 

.   . . 

3  52 

'.7i 
1.33 

'.'70 

T. 
.16 

".05 
.03 

't.' 

't" 

T. 

T. 

.... 

.14 

.07 

".6\ 

.10 
.05 
.13 
.12 
.37 
.09 
.05 
.11 
.18 

.24 
.17 
T. 

'."i4 
.04 
.02 
.18 
T. 

•••• 

"."26 
"!48 

2.91 
4  33 

Harrisburg*** 

Hawleyllll     

't'.' 

T. 

T. 

";i6 

't.' 

3.56 
3.44 
3.08 

Hollisterville 

Holtwoodii 

Huntingdon 

T. 
■■«' 

't.' 
't.' 

.... 

T. 

't.' 

T. 
T. 
.03 
T. 

T 

.10 
.11 
.85 

i.'ie 

i'si 
1.20 

.03 

"t.' 

2.18 

Hvndman 

* 

1  65 

Kvlertown 

'.'6i 

".02 
T. 

'.'os 

T. 
.02 

.05 

't. 

T. 
T. 

't'.' 

';62 

't.' 

T. 
.02 

.03 

".ib 

.40 
.02 
.05 

"is 

1  88 

Lakevillellll 

Lancaster 

3.79 
2.58 

* 
'.'45 

1.30 
!26 

't.' 

'ios 

T. 

.02 

'.'06 

T. 

■f.' 

't'.' 

T. 

T. 
T. 
T. 

''1'.' 

.03 

".;:. 

* 

.15 
.42 
.03 

"."io 

.09 

.28 

";ii 

5.63 

1.28 

Lawrenceville 

N.  Br.  Susq 

Lower    Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Upper  Del 

Lehigh 

Juniata 

N.  Br.  Susq 

Lebanon 

.70 

3  41 

Lock  Haven 

1  79 

Marcus  Hook 

T. 

T. 

T. 

T. 

2.14 

Matamorasllll 

2.89 

Mauch  Chunk 

't.' 

T. 

T. 

T 

T 

T. 

.05 

4  01 

Mifflin 

.03 

3.07 

* 

Morris  Run 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

.80 
2.45 
2.05 

.18 

.72 

3.10 

1.28 

1.18 

.09 

.23 

.10 

.12 

.32 

2.50 

* 

.60 

2.00 

.47 

.55 

.43 
2.03 
1.22 
2.35 

.10 
2.45 
1.80 
1.02 

.50 
2.00 

.92 
1.35 

.70 

.18 

.67 

1.15 

i.no 

2.80 

1.00 

.63 

.78 

.11 

T. 
.15 

.03 
.09 
T. 
.21 

.20 
.09 
.03 
.05 
.23 
.37 
.39 

.■42 
.04 

't.' 

.02 
'f.' 

.02 
T. 

't.' 

.02 
T 

.04 

.04 

.... 

.66 

.05 

.20 
.11 

".'87 

.08 
.06 
T. 
T. 

.10 

T. 

.02 

".05 
.08 
T. 
.10 
.13 
.03 

't.' 



.08 
T. 
.22 
.01 

.20 
T 
.08 
.44 

.25 

.17 
.48 
.28 
.36 
.35 
.02 
.46 
.38 
.48 

".50 

.48 
.40 

.48 
.12 

2.04 

Mount  Pocono 

.06 

3  23 

Muncy  Valley 

T. 

.05 
.02 

T. 

T. 

T. 

T. 

't.' 

T. 

— 

.71 
1.25 

1.24 

.10 

1.19 

3.17 

Seshaminy  nil 

.05 

.43 

.05 
.15 

'."08 
"."67 

".io 

2.77 

New  Park 

2  71 

Newportllll 

.50 
'  .'9.5 

!67 

i'.54 

';67 
'.'17 

'.'io 

'.'6i 

T. 

.... 

.02 

't'." 

.05 

T. 

T. 

'.'21 
T. 
.02 

T. 

.55 
i^do 

i'.is 

T. 
'!65 

'!64 

•••■ 

T. 
.04 

"t." 

T. 

't." 

T. 

.12 

.31 

T. 

.04 

■1'. 

T. 

.10 
.50 
.01 
.02 

■*' 
.09 

";63 

.14 
".'06 

* 

't.' 

.06 
.08 

.05 

.13 
12 

.... 

4.73 
3  32 

Palmertont 

Leiiigh 

Upper  Del 

Lower  Del 

...do 

....do 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Su,«q 

Upper  Del 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Del 

.Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

X.  Br.  Susq 

....do 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

...do 

N.  Br.  Susq 

VV.  Br.  Susq 

Susoueha^nna 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Paupackjlll 

"l2'""l 

3  88 

Philadelphia***.... 
Philadelphia-Gtn . . 

■'1'.' 

T. 

''('.' 
T. 

T. 
T. 

T.' 

T. 
T. 
T 
T. 
T. 
.03 

''r'.' 

T. 

T.' 

1.02 

1.17 

.07 

1.08 

1.08 

.90 

.91 

.68 

.84 

.88 

.66 

'.'29 
.52 
.30 

1.15 

.57 
* 

.80 

* 

T. 
.40 
.56 
.63 

1.12 
.22 
1". 
T. 

.78 

.69 

.08 

1.25 

1.07 

"."37 
"."27 

.15 
".'65 

.47 
.56 
.63 
.62 
.36 
.10 

2.61 
2  76 

Phila.  Navy  Yard  nil 
Phila-P'nt  Breeze.t 
Phoenix  ville 

T. 

'f.' 

■f.' 

T. 

't.' 

2.84 
2.59 
2  69 

Pine  Grove 

Pleasant  Mount. .. 

T. 
.13 
T. 

T. 

't.' 

4.67 
3  16 

Pottstown. . . . 

.05 

.07 
.05 
.29 

.08 
.05 
.01 
.01 
.01 
.34 
.03 

.... 

T. 

.02 

'1'. 

.01 

.01 

T. 

'r. 

T. 

'I'. 
T. 
T. 

T. 

't.' 

.01 
.02 

'f .' 

'.'ii 

T. 

.01 

'tV 
.02 

'.'98 
.12 

T. 

.38 
.03 
T. 
1.44 
.06 
.89 
.59 
.05 

.10 

.02 

.10 
.15 
.17 

.11 

.09 

.22 

2  36 

Potts  ville 

3  65 

Quakertown 

Reading"' 

r ' 

.07 

't.' 

.02 
.01 
T 
.02 

't.'' 

T. 

'.'6i 

T. 

.'64 
'■i'.' 
'■'r'.' 

T. 

T 


't.' 
';6i 

T. 

T. 
't" 

T. 

't'  ' 

T. 
.02 

'.'6i 

'f.' 

't.' 

.10 
.09 

"."62 

"."ie 

"t." 
'."08 

"."08 

.01 

.24 

2.34 

2.30 
2  38 

Retreat 

3  22 

Scranton*** 

.04 
.01 
.06 
.02 

.63 
"t." 

.28 

'.'39 
.51 
.53 
.37 
.02 
.11 
.03 
.12 
.17 

.54 
.13 
.25 
.09 
.32 
.34 
.24 
.60 
.39 

'i'. 

E 

.08 
.08 
.45 
.06 
.06 
.07 
.12 
.05 
.01 
.12 

.12 

2  32 

Selinsgrove 

.02 

'1'. 

.01 

3.22 
2  52 

Shippensburg 

Snow  Hilin 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

.03 

T. 

T. 

3.68 
3  89 

State  College 

'.'42 

'  ■*' 

.07 

T. 

T. 

T. 

.03 

T. 

.12 

t.' 

.03 
T. 

T. 

T. 

•r 

.02 

T. 

T. 
.25 
T. 
.06 

T 
.35 

T. 

2  56 

Stroudsburgllll 

2  55 

Sunbury  

't' 
't. 

.02 
T. 

.40 
.40 

.'63 
.10 
.20 
.25 

't.' 

'.'62 

.08 
.04 

't  ' 

't'.' 

T 

T. 

'f.' 

2  92 

Towanda 

T. 

T. 

T 

T. 

1.63 

Weikert 

2  31 

Wellsboro 

.02 
.02 

'tV 

T 
T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T 

T. 

« 

"."62 
.04 
.03 
n 

1  60 

West  Chester 

"!2i 
.13 

.14 

•••• 

.35 
.30 
.13 
.09 

2  61 

Westgrovellll 

.33 

1.43 
.42 

i'.Ob 

'.'64 
'f.' 

.02 

T.' 
.01 
T 
T. 

'f.' 

T.' 
T. 

1.00 
.71 
.90 
T. 

■;54 

.50 

E 

.11 
't.' 

"]6i 

3  39 

Wilkes-Barrelill.    .. 

T. 
T. 
T. 

T. 

T. 

T 
T. 

T. 
T 

't.' 

3  86 

Williamsportilil 

Willi  amstown 

".05 
.03 
.01 

't.' 

't. 

T. 

2.78 
4.16 

York 

■;i5 

oA 

.12 
.08 
.15 



2.51 
3  06 

YorkHavenllll 

.... 

02 

03 

01 

Zions  ville . .  ( near ) . 

"t." 

3  31 

Trenton,  N.  J***.... 

.13 

.20 

T. 

T. 

T. 

T. 

T 

.02 

T 

.05 

2  37 

Continued  on  page  59. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


December,  193^ 


Daily  Precipitation  for  December,  1934 -Continued  from  paffe  5S 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29     30 

81 

^1 

Ohio  Drainage 

Ohio 

.58 
.61 
.43 
.42 
.04 
.25 
.39 

T 

.... 

T. 
T. 

.32 

i'" 
.01 

.... 

T. 
T. 
.06 

.01 
.01 
.01 
.05 
.05 
T 

.03 
.01 
.05 

.'.'.'.' 

T. 
T. 
T. 

T. 
T 
T. 

'.'62 

T. 
T. 
.03 

.... 

.03 
.01 
.10 

.01 
.02 
.07 
.10 

'."62 
T. 

T. 
T. 
T. 

.12 
.13 
.05 
.37 
.39 
.28 
.42 

.41 
.32 
.37 
.30 

't.' 

.04 

T. 
T. 
.01 

.06 
.08 
.05 
.20 

'.'62 
.03 

'.'6i 

'.'63 

.01 
.07 
.22 
.50 
.03 
.02 
.05 

.26 
.30 
.46 

'.'46 
.40 
.42 

T. 
'."64 

'.'69 
'.'64 

.08 
.01 

T. 

1.5S 
1.5* 
2.30 
2  03 

Beaver  Fallsll  11  — 

Beaver 

Allegheny 

Ohio 

Butler 

Allegheny 

Monongahela.... 
Ohio 

Conemaugn 

T. 

T. 

T." 

.03 

T. 

.01 

.30 
.05 
.03 

"!02 
T 

'.'6i 

•••• 

't.' 

T. 

•••■ 

■■'■■ 

.28 
.04 
.02 

.24 



'.'ie 

T. 

1  82 

T. 

T. 

.... 

1.34 
1  41 

Clays  ville 

Youghlogheny  . . 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela 

Conemaugh 

Youghlogheny  .. 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghlogheny  . . 

Beaver 

....do 

Ohio        

.32 
1.15 
.35 
.20 
.44 
.42 

.63 
.23 
.23 
.18 
.87 
.41 
.33 
.35 

.55 
.06 
.28 
.75 
.44 
.28 
.29 
.25 

.30 
.72 
.30 
.35 
.49 
.68 

.16 

".iyi 

.01 
.01 
.10 

.05 

.02 

.06 

.02 

T. 

.09 

T. 

.03 

■.06 
.04 
T. 
.04 
.02 
.03 
.10 

T. 

'.'ii 

.04 
.05 

.08 

.04 

't.' 

T. 

'.io 

T.' 
.03 

't.' 

.05 
.01 

'.'62 
.02 

'■\\ 
T. 

't.' 

T. 
.03 
.05 
.02 

".\h 

.06 

.04 

.05 

.02 

.01 

.03 

T. 

.04 

"m 

.04 

.06 

T. 

.04 

T. 

.04 

.01 
.06 

■r. 

'1'. 
T. 
.02 

.04 

T. 

'.'67 
.01 
.21 

T. 
.10 

".in 

.05 
.41 
.15 
.02 
.07 

T. 

'!6s 

.02 
.07 

.13 
.52 
.15 
.11 
.16 

.53 
.25 
.15 
.14 
.21 
.20 

.63 

.30 

.06 

.17 

.12 

.06 

T. 

.03 

.28 

.'46 
.50 
.20 
.21 
.23 
.13 

T. 

.27 

.41 

.05 

.21 

.28 

T. 
.09 

T. 

.08 
.10 
.11 
.06 
14 

.74 
.31 
.47 
.37 
.66 
1.50 

.32 

.45 

.47 

T. 

.32 

.42 

.50 

.76 

.20 
.02 
.22 
.31 
.S3 
.39 
.38 
.58 

.36 
.32 
.88 
.30 
.43 
.29 

.04 
.02 

■••• 

.10 
.05 
.16 
.02 
.22 

T. 

'.'.:: 

Corry  

•••■ 

.03 
.04 

T.' 

.11 

.01 

.10 
T. 

.05 

iso 

.08 

T. 

.01 

.08 

.06 

T.' 
T. 

T. 
'1'. 

'06 
T. 
T. 
T. 

tV 

.02 
T. 
.01 
.02 

".'67 

'.'64 
.20 

.03 

T. 

.03 

.02 

.06 

T. 

T. 

.03 

'.'08 

lie 

tV 

T 

.08 

.07 

T. 

T 

T 

.01 

3  29 

.09 
.02 

2  01 

nnnnrAlll!      

1  00 

Ebensburg 

2.34 

Elk  Lick    

3  17 

Franklinllll 

Greensboro 

T. 
.02 

f." 

'.'65 

T." 
.03 
.03 

T.' 

'.'65 
.20 

T. 
T. 

'.'06 
.22 

.06 
'.'62 

.03 
.05 

'i'.' 
.03 

'.'06 
.03 
.03 

".m 

T 
.03 

'tV 

T. 

'."oi 

.03 

T. 

T. 

tV 
.10 

tV 

tV 

T. 
T. 

't.' 
'r. 

"m 

T. 

.03 

.... 

'.'62 
.10 
.10 
.05 
'I'. 
.15 
.16 

T. 
.07 

'.'6i 

.04 

T. 

.05 

.05 

.09 

.10 
.02 

'i'.' 
'!ii 

'.'69 
.21 
.52 
.82 
.09 
.49 
.38 

.30 
.32 
.16 

.04 
T. 

't.' 

.02 

.04 
.02 

'.'06 
'.'08 

.04 
.03 
.03 
.02 
.10 
.07 
.12 
.03 

.21 

.02 
.07 
.34 
.13 
.12 
.13 
.11 

.16 
.71 

.04 

.05 

.12 

.07 

T. 

.10 

.04 

.12 

.13 

.05 

T. 

.14 

.09 

.06 

.09 

.10 

.... 

'.'6i 

'i'" 
't.' 

T. 

i'.ib 

2.24 
1  42 

Greensburg 

.07 
T. 

.... 

':6i 

.07 

'.'08 
.03 

'.'15 

1.53 
1.69 
2  23 

Grove  City ■•■. 

HerrsIsl.Damllll.. 

't.' 

.09 

.10 
.10 

T. 

".Ob 

1  41 

Monongahela — 
Conemaugh 

Allegheny 

Youghlogheny... 
Monongahela — 

Beaver 

Ohio 

2.04 

Johnstown 

Kane  (near)  XX..-. 

2.43 

1.88 

T. 

.05 

.04 

.05 

.01 

.03 

.14 

3.13 

Lake  Lynn  nil 

Linesvillelll 

1  54 

.01 
'f.' 

'.'6i 

■;6i 

.01 

1. 

'f.' 
.08 

'.'63 

'i'. 
r. 

T 

.10 
T. 
T. 
T 

'.6i 
.01 

't.' 

.11 
T. 
.06 
.06 

.01 
.22 
.05 
.06 
.07 
.02 

.13 
.03 
.03 
.07 

T. 

'!68 

T 

.04 

.08 

.11 
.09 
.09 
.11 
.15 

.06 
.08 
.16 
.05 
.07 
.13 

2.64 

Lock  No  2111 

Lock  No.41111 

Lock  No.  5UI1I1 

f-VPiODUS 

't.' 

't.' 
.01 

.08 
.10 
.06 
.15 

.09 

.38 

T. 

.27 

.09 

.17 

'.'63 

.01 

1  32 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . . 

Allegheny 

....do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... . 

1.39 
1  40 

■\'. 

".'6i 

".m 
't.' 

1.62 

McKeesportllll 

Mf^Adville 

't' 
'.'6i 

.01 

'.'63 
'f.' 

.01 
.08 
.12 
.01 
.19 
.02 

1 

".2\ 

0.84 

.05 

T. 

T. 

T 

T. 

.05 
.03 
.05 
.02 
.11 

2.36 

Mosgrrove 

Mount  Lebanon... 

Natronailll 

.05 
".02 

'.'06 

1.72 
1.47 

1.78 

New  Castlellll 

2.19 

Parkers  LandingllH 

Pennlinelllin 

Pittsburgh*" 

Punxsutawneyllll.. 
Ridgway 

Saltsburgllll : 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

.48 

.85 
.35 

.02 

■■i''.' 

T. 

T. 

T. 

"ioi 

.20 

.10 

T. 

.05 

.04 
.02 

.10 

T. 

.09 
T. 

T. 

T. 

T. 

T. 
.01 

.05 

.05 

.10 
.01 

.10 

.07 
.02 

T. 

T. 

'.'21 

.50 

.42 

.02 

.06 
T. 

.15 

T. 

.25 

.03 
T. 

.52 

.37 
.37 

T. 

T. 

'!62 

.13 

.07 
.01 

T. 

'.'ii 

2.60 
2  20 

.03 

T. 

T. 

.05 

.... 

.08 

1.33 

....do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghlogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela 

Youghlogheny . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.... 

Beaver 

Youghlogheny  . . 

Lake  Erie 

.47 
.24 
.28 

.30 
.25 
.23 

* 

.40 
.38 

'  .'ii 

.09 

.03 

.03 
'.'33 

"tV 

T. 

.09 

.03 
T. 

T. 

"m 
'1'. 

.03 
T.' 

T. 

— 

.02 

'tV 
■r. 

T 
T 

.  .^. 

.10 
T 
.16 
T. 

.04 

.02 
T. 
.07 

t" 

'1'. 

■V. 
.10 

« 

.09 

"P8 
T 

.09 

"06 
T 

'.03 

.03 

.08 
.10 

« 

't.' 

.06 

.02 

T. 

't'.' 

.08 

T. 

.04 

T. 
.06 
.04 

'.'64 

•r. 

.01 

.04 

.02 

T. 
T. 

.02 

.03 

.03 
.04 
.09 
.05 
.02 

.04 

T. 

.08 

T. 

.04 

T. 

T. 

T. 

.13 

.09 

'.'34 

.11 
.28 
.10 
.27 
.45 
.41 
.90 
.06 

.10 

.60 
.27 
.39 
.10 
.23 

.20 
.OS 
.20 

T 
.01 
T. 
.05 

.02 
.01 
.05 

i'.' 

.11 

.12 
.35 
20 
.14 

.15 
.05 
.10 

* 

.15 
.16 
.05 
.06 

.03 

.44 

.42 

'.'25 
.67 

.46 
.48 
.34 
.50 
.15 
.54 
.40 
.37 

.13 

.02 
T. 

'1'. 
.25 

.13 
'f.' 

T 

.06 

.07 

T. 

.13 

.10 
.14 
.17 
.24 
.03 
.08 
.20 
.04 

.12 

1.98 

.... 

.... 

1  47 

* 

'.'oi 

.03 
.04 

.15 

• 

.08 

1.49 

.62 

T. 
.04 

.07 

T. 
T. 

.04 

.05 

.01 
T. 

0.95 

.01 

.02 
.07 
.08 

.04 

T. 

'i'.' 
■.'36 

".ib 

T. 

2.11 

Springdalellll 

Uniontown 

Unity  Reservoirtl. 

Vandergrif  tt 

Warren        

1.51 
1  54 

.... 

.08 

'1' 

1.84 
1  44 

•••• 

.04 

.04 

.05 
'.'12 

't.' 

.04 

.02 

T. 

.02 
T. 
.07 
.04 

.14 

.... 

.10 

.... 

.07 

.47 
T. 
.12 
.11 

.06 

.04 

.09 
'.'62 

.13 

2.32 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 

Lake  Draiimge. 

Erie*** 

1  57 

.06 
T. 

T. 

.04 
.06 

.02 

T. 

'1'. 

.02 

.22 
.02 

.12 

.08 
.04 

.04 

.04 

't.' 

.02 

2  79 

.03 
.04 

T. 

0  98 

T 

.01 

.20 

.04 

1.50 











' 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  2-1  hours  ending  at  the  time 
of  observation.  •**  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

11 II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete 
or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent,      tt  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  Clymer.  Indiana:  of  Pennline.  Linesville:  of  Snow  Hill. 
Analomink:  of  Unity  Reservoir,  Greensburg;  of  GirardviUe.  Shenandoah;  of  Kane,  Wilcox;  of  Lock  No.  5.  Schenley.    t  Mdt.  tomdt. 


FBESST7RE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
( reduced  to  aea  level ) 


30.08 
30.10 
30.10 
30.13 
30.10 
30.08 


30.53 
30.56 
30.52 
30.57 
30.54 
30.50 


27 

29.13 

27 

29.27 

3 

29.24 

27 

29.20 

27 

•29.25 

3 

29.15 

1  Wind 


3 
O 

.a 


<> 


I? 


14.5 

8.3 
12.6 
11.2 
12.3 

7.9 


38 

se. 

35 

uw. 

43 

s. 

38 

sw. 

49 

nw. 

27 

nw. 

Relative 

humidity 

a 

a 

8 

a 

a 

6, 

00 

80 

75 

76 

68 

58 

59 

64 

66 

63 

76 

66 

66 

72 

fiO 

61 

81 

70 

67 

12 
39 
57 
20 
36 
37 


Stations 


•  For  any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


BI VER  CONDITIONS 


Kivers 


a> 

a> 

tt 

5 

^ 

1 

.a 

s 

a 
^ 

S 

d 

o 

« 

^ 

ta 

O 

kJ 

o 

Port  Jervis 

Phillipsburg. . 
Mauch  Chunk 
Wilkes-Barre. 
Williamsport. 
Harrisburg . . . 
Greensboro . . . 
West  Newton. 

Lock  No. 4 

Pittsburgh.... 
Beaver  Dam.. 


Delaware 

Delaware , 

Lehigh 

Susquehanna.., 
Susquehanna... 
SusQuehanna.. 
Monongahela.. 
Youghlogheny. 
Monongahela. . 

Ohio 

Ohio 


4.1 

8.9 

2 

2.8 

17 

5.2 

15.9 

2 

2.8 

29 

4.1 

9.6 

2 

2.5 

31 

5.8 

14.8 

2 

3.1 

30 

3.7 

9.8 

2 

l.li 

27 

5.8 

14.2 

2 

4.3 

18 

12.0 

17.5 

27 

10.6 

15 

1.7 

5.4 

27 

0.6 

12 

12.8 

16.9 

28 

11.1 

15 

* 

14.1* 

27 

10.8* 

13 

* 

11.9 

28 

8.9* 

11 

18 
22 
17 
20 
20 
17 
80 
20 
80 
25 
30 


*— Pool  stage. 


t— Ice  Reading. 


Dkoembkr,  1934 


CLIMATOLOCUCAL  DATA:    I'ENNSYLVANIA  SECTION. 


()() 


Daily  Temperatures  for  December,   1934 


Stations 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Mefto 

Al  IrtlltOWll     

...  1  Maximum 

66 

60 

60 
37 

41 

29 

48 
80 

42 

36 

41 

27 

27 
28 

23 

17 

23 
18 

22 
14 

19 

16 

80 
14 

88 
17 

87 
33 

88 
22 

44 

•22 

41 
85 

88 
25 

61 
26 

40 

'29 

41 
29 

88 
28 

84 

25 

87 
26 

32 

27 

42 

28 

29 
18 

42 

18 

46 
19 

29 
21 

88 

12 

87.7 

i  Miuiimim 

•24.7 

Altooua 

Bedford 

...  j  Maximum 

03 

46 

42 

44 

38 

47 

41 

28 

24 

22 

18 

28 

85 

35 

39 

47 

45 

40 

36 

40 

39 

40 

42 

45 

41 

44 

88 

81 

49 

42 

32 

39.4 

(  Minimum 

41 

36 

25 

34 

31 

22 

23 

18 

20 

16 

6 

13 

26 

•25 

21 

•28 

32 

11 

•26 

80 

17 

22 

'23 

24 

36 

85 

12 

16 

20 

'22 

12 

'23.3 

Bellofonto 

...  'j  Maximum 

6i> 

46 

40 

41 

37 

36 

26 

23 

24 

20 

14 

26 

36 

31 

86 

42 

37 

38 

37 

35 

40 

39 

42 

42 

31 

40 

'27 

36 

44 

81 

'29 

36.2 

1  Minimum 

37 

30 

22 

28 

2j 

23 

5 

14 

6 

4 

1 

9 

24 

23 

19 

■28 

•25 

16 

26 

SO 

21 

27 

'2J 

■28 

27 

16 

18 

12 

■28 

16 

7 

19.7 

...  *  Maximum 

67 
•13 

51 
32 

42 
20 

43 
24 

32 
29 

31 
19 

33 
11 

30 
15 

24 
2 

22 
-2 

21 

16 
6 

30 
14 

36 
•23 

•26 
21 

«6 
•22 

37 
30 

32 
20 

38 
19 

39 
27 

32 
22 

42 
25 

34 
•24 

32 
26 

32 
25 

38 
30 

35 

7 

■27 
6 

42 
13 

40 
14 

■29 
3 

34.5 

'  Minimum 

18.1 

Butler 

. . .  j  Maximum 

37 

42 

40 

37 

42 

39 

81 

29 

26 

20 

20 

23 

35 

33 

33 

36 

34 

36 

39 

38 

39 

88 

34 

31 

45 

44 

31 

80 

48 

42 

40 

35.8 

'  Minimum 

3ti 

21 

22 

29 

29 

22 

15 

13 

10 

3 

-1 

12 

22 

22 

18 

22 

29 

13 

24 

27 

26 

■28 

•20 

25 

32 

•27 

9 

12 

36 

10 

32 

20.8 

Carlisle       

65 

4S 

50 
34 

45 

24 

48 
36 

40 
34 

46 
21 

42 
32 

82 

20 

26 
16 

22 
10 

31 
13 

41 

18 

42 

28 

38 
24 

41 
15 

46 

•28 

42 
36 

41 
20 

36 
19 

47 
84 

47 
21 

44 
26 

41 
•26 

40 
24 

34 
30 

45 
84 

38 
16 

42 
18 

61 
31 

38 
•25 

32 
10 

41.0 

)  Minimum 

■24.6 

Catawissa 

...  S  Maximum 

66 

48 

41 

45 

42 

39 

32 

25 

26 

25 

21 

30 

38 

37 

40 

43 

41 

40 

50 

48 

44 

42 

38 

38 

33 

42 

■29 

39 

47 

3b 

32 

38.6 

(  Minimum 

■14 

37 

27 

32 

33 

25 

19 

17 

9 

10 

11 

12 

28 

12 

19 

27 

33 

18 

•24 

34 

■28 

30 

■27 

29 

27 

•26 

■20 

14 

29 

'20 

9 

■23.5 

Chambersburg.  . 

...  S  Maximum  — 

61 

52 

42 

47 

40 

47 

41 

31 

30 

22 

22 

32 

41 

40 

39 

50 

48 

41 

38 

39 

40 

42 

42 

39 

36 

48 

35 

46 

62 

41 

30 

40.5 

'  Minimum 

45 

37 

29 

32 

32 

25 

26 

21 

21 

16 

16 

13 

27 

27 

•25 

30 

34 

21 

22 

32 

20 

30 

•26 

■29 

30 

26 

16 

19 

32 

'26 

16 

■25.8 

Chambersville . . . 

...  *  Maximum 

6ft 

4ft 

42 

46 

85 

37 

31 

25 

22 

18 

16 

24 

33 

HI 

35 

42 

39 

88 

42 

42 

44 

41 

49 

44 

39 

47 

33 

53 

47 

36 

37 

38.0 

(  Minimum 

37 

31 

24 

29 

27 

18 

19 

14 

13 

-1 

-2 

/ 

20 

28 

•20 

24 

29 

22 

'28 

'28 

20 

■23 

•23 

26 

28 

•23 

7 

17 

31 

17 

12 

■20.5 

Claysville 

. . .  /  Maxinnnu  .   . 
I  Minimimi 

()6 

49 

46 

46 

40 

46 

34 

26 

25 

22 

21 

26 

35 

34 

38 

46 

43 

37 

49 

36 

44 

41 

47 

46 

43 

49 

41 

53 

48 

39 

40 

40.8 

37 

30 

26 

30 

26 

16 

n 

14 

18 

14 

1 

12 

24 

22 

17 

32 

31 

17 

31 

28 

23 

30 

•28 

26 

29 

30 

9 

24 

37 

'24 

19 

■23.4 

aearfield 

...  *  Maximum 

48 

SO 

60 

40 

39 

40 

46 

38 

32 

30 

36 

30 

35 

30 

34 

41 

40 

36 

34 

35 

40 

38 

36 

36 

38 

35 

36 

40 

38 

4U 

36 

37.9 

1  Minimum 

35 

4ft 

32 

28 

26 

27 

30 

28 

18 

18 

10 

0 

18 

18 

21 

24 

•22 

•26 

20 

'20 

26 

■28 

'20 

22 

16 

28 

■29 

26 

28 

20 

8 

'23.0 

Coatesville 

66 

40 

48 
,3') 

43 
27 

52 
37 

44 
32 

44 

24 

37 
22 

27 
16 

20 
18 

21 
11 

22 
13 

30 
13 

42 
22 

39 
24 

39 
•23 

51 
30 

44 

33 

39 

21 

51 
'20 

46 
32 

43 
■24 

38 
26 

38 
23 

41 
30 

38 
29 

44 

26 

34 
17 

45 

18 

49 
32 

37 
24 

33 
14 

40.1 

I  Minimum 

■24.1 

Corry 

...  S  Maximum  — 

65 

44 

35 

43 

29 

28 

22 

26 

17 

30 

19 

22 

33 

28 

34 

36 

.32 

39 

40 

39 

38 

32 

32 

36 

33 

32 

•26 

42 

40 

33 

32 

33.4 

(  Minimum 

32 

30 

24 

27 

22 

22 

12 

8 

1 

1 

3 

9 

•20 

18 

•22 

27 

9 

28 

29 

25 

■28 

25 

24 

21 

27 

20 

9 

13 

26 

27 

■20 

19.6 

Emporium 

...  S  Maximum. . . 

65 

44 

39 

45 

35 

35 

27 

24 

22 

22 

lb 

26 

35 

42 

35 

41 

39 

88 

38 

40 

41 

38 

42 

44 

46 

41 

■26 

36 

44 

31 

44 

36.8 

}  Minimum 

39 

34 

23 

33 

31 

26 

13 

11 

8 

6 

3 

10 

25 

22 

•22 

■26 

31 

21 

24 

33 

28 

30 

27 

28 

■28 

20 

13 

6 

31 

16 

3 

21.6 

Erie 

...  j  Maximum  — 

50 

39 

46 

41 

36 

32 

26 

25 

21 

26 

2.i 

29 

35 

33 

38 

89 

35 

37 

43 

34 

38 

35 

40 

33 

34 

36 

34 

44 

42 

27 

39 

35.2 

)  Minimum 

37 

34 

31 

32 

27 

23 

21 

16 

11 

11 

.10 

13 

28 

27 

•26 

35 

28 

22 

29 

30 

29 

■29 

30 

25 

30 

16 

17 

31 

'27 

17 

18 

24.6 

Franklin 

...  S  Maximum 

45 

47 

46 

33 

36 

33 

27 

27 

2b 

29 

30 

34 

38 

39 

40 

39 

32 

40 

42 

36 

40 

40 

40 

35 

39 

41 

29 

45 

42 

35 

39 

36.9 

(  Minimum.  . .. 

4-.> 

33 

23 

26 

30 

25 

17 

16 

8 

7 

2 

11 

12 

23 

•22 

22 

30 

17 

17 

28 

27 

■26 

•23 

26 

26 

29 

9 

9 

12 

17 

8 

20.1 

Freelaud 

...  )  Maximum 

59 

43 

35 

41 

35 

35 

27 

16 

17 

19 

14 

24 

29 

32 

31 

38 

36 

39 

45 

43 

39 

32 

28 

37 

■29 

35 

26 

49 

37 

34 

35 

33.5 

/  Minimum 

37 

29 

23 

29 

27 

21 

14 

8 

2 

3 

6 

5 

18 

13 

12 

24 

25 

14 

19 

28 

23 

■26 

18 

22 

■20 

24 

6 

15 

31 

9 

5 

17.9 

Gettysburg 

.. .  t  Maximum 

(  Minimum 

64 

51 

44 

49 

42 

48 

41 

30 

29 

26 

26 

32 

41 

40 

43 

48 

49 

43 

37 

40 

40 

46 

40 

39 

38 

48 

39 

44 

56 

43 

30 

41.8 

46 

3ft 

30 

36 

3b 

25 

26 

20 

19 

16 

15 

14 

23 

26 

25 

33 

34 

22 

'24 

35 

•24 

30 

26 

.30 

31 

26 

18 

20 

34 

29 

15 

26.6 

Greensbuig 

. ..  (Maximum  — 
1  Minimum 

67 

47 

46 

47 

46 

40 

34 

24 

24 

20 

18 

31 

33 

35 

37 

45 

40 

40 

48 

43 

43 

40 

48 

46 

46 

49 

37 

52 

47 

35 

40 

40.2 

39 

30 

27 

27 

25 

21 

20 

16 

17 

14 

4 

7 

12 

24 

22 

31 

30 

20 

27 

24 

24 

32 

26 

27 

29 

'24 

10 

23 

3ft 

'24 

16 

22.8 

Grove  City 

...  \  Maximum 

62 

41 

41 

42 

36 

32 

31 

27 

26 

19 

18 

24 

33 

31 

33 

35 

40 

33 

41 

41 

37 

38 

40 

40 

32 

32 

26 

44 

44 

28 

37 

38.0 

(  Minimum 

34 

36 

29 

29 

29 

23 

18 

15 

11 

6 

6 

10 

23 

2^2 

19 

29 

'29 

•24 

30 

29 

26 

■29 

26 

24 

18 

18 

8 

26 

27 

18 

16 

■22.1 

Hamburg 

. . .  (  Maximum 

65 

50 

48 

44 

42 

39 

38 

32 

26 

23 

21 

30 

40 

39 

42 

46 

44 

41 

47 

48 

42 

40 

.  38 

37 

36 

38 

46 

49 

42 

38 

33 

40.1 

(  Minimum 

50 

34 

28 

34 

32 

26 

24 

15 

13 

9 

10 

14 

23 

22 

2b 

28 

30 

•22 

18 

35 

24 

■29 

23 

22 

26 

32 

30 

24 

20 

'24 

11 

•24.4 

Harrisburg 

. . .  i  Maximum  — 

65 

50 

41 

48 

40 

45 

33 

28 

2b 

23 

22 

30 

40 

38 

40 

48 

44 

39 

41 

40 

42 

46 

40 

38 

36 

46 

31 

41 

51 

34 

31 

39.2 

1  Minimum 

42 

38 

33 

39 

31 

30 

24 

22 

IV 

lb 

lb 

16 

•26 

29 

28 

36 

34 

29 

'26 

M 

29 

33 

29 

29 

■29 

23 

18 

22 

32 

•24 

17 

■27.4 

Hawley 

. . .  S  Maximum 

62 

48 

39 

47 

36 

35 

31 

20 

20 

23 

20 

26 

31 

29 

•29 

38 

37 

38 

44 

47 

42 

34 

33 

32 

■27 

39 

36 

38 

35 

36 

35 

35.0 

(  Minimum 

46 

3ft 

24 

33 

32 

26 

12 

7 

1 

2 

3 

3 

'22 

17 

28 

17 

28 

11 

12 

30 

25 

'23 

20 

16 

22 

25 

10 

b 

25 

13 

2 

18.1 

Huntingdon 

...  \  Maximum  — 

66 

49 

42 

40 

39 

43 

33 

29 

28 

23 

20 

30 

39 

36 

40 

48 

44 

40 

39 

39 

40 

40 

44 

46 

33 

46 

31 

40 

49 

38 

36 

39.2 

t  Minimum 

40 

38 

24 

32 

29 

22 

21 

21 

21 

9 

4 

12 

28 

27 

23 

27 

32 

18 

25 

32 

19 

•29 

24 

30 

30 

■22 

14 

13 

30 

•24 

-1 

•23.2 

Johnstown 

. . .  /  Maximum 

(Minimum 

64 

49 

40 

46 

37 

45 

34 

26 

24 

21 

18 

26 

34 

36 

37 

47 

37 

41 

41 

36 

44 

39 

50 

44 

40 

46 

36 

54 

45 

35 

34 

38.9 

39 

34 

28 

33 

29 

24 

23 

19 

IV 

14 

7 

14 

•26 

26 

24 

30 

31 

21 

24 

31 

21 

■So 

27 

30 

30 

18 

13 

22 

35 

■24 

14 

■24.5 

Lancaster 

...  \  Maximum  — 

66 

50 

49 

41 

44 

39 

38 

35 

30 

25 

26 

28 

44 

44 

40 

46 

49 

39 

49 

51 

43 

38 

39 

35 

37 

40 

38 

38 

45 

46 

38 

41.0 

1  Minimum 

4S 

3'.> 

2H 

38 

34 

22 

18 

17 

lb 

9 

13 

13 

•/2 

16 

18 

26 

35 

19 

•20 

36 

23 

24 

'24 

25 

30 

24 

17 

17 

•29 

•2ft 

13 

23.6 

Lawrenceville.... 

...  )  Maximum  — 

64 

4ft 

37 

42 

35 

31 

30 

20 

23 

23 

18 

32 

33 

34 

88 

40 

38 

40 

41 

42 

41 

35 

38 

39 

32 

40 

30 

40 

42 

32 

37 

36.0 

(  Minimum 

40 

36 

27 

32 

25 

25 

5 

9 

0 

0 

3 

8 

23 

9 

9 

•26 

•29 

18 

•25 

29 

29 

28 

■2:2 

26 

'24 

28 

8 

10 

.32 

11 

4 

19.2 

Lebanon 

. . .  j  Maximum 

65 

50 

41 

50 

44 

36 

27 

28 

26 

22 

2) 

31 

40 

39 

40 

45 

43 

40 

48 

40 

40 

42 

38 

36 

33 

44 

33 

44 

60 

31 

32 

39.0 

)  Minimum 

34 

33 

29 

32 

36 

24 

23 

19 

lb 

13 

15 

14 

21 

21 

•23 

28 

34 

22 

24 

29 

26 

31 

28 

26 

28 

28 

17 

19 

■23 

23 

13 

24.2 

...  S  Maximum 

57 
40 

57 
44 

48 
3ft 

48 
38 

47 

30 

46 
26 

37 
20 

35 

17 

25 
15 

25 
19 

33 
11 

44 

29 

42 
27 

44 

27 

49 
34 

49 
41 

42 
29 

55 

28 

54 
40 

47 
32 

44 
34 

43 
29 

47 
36 

47 
33 

61 
33 

48 
21 

46 
26 

54 
34 

53 

■29 

35 
19 

44 

•2}^ 

45.0 

(  Minimum 

■29.2 

Meadville 

.. .  S  Maximum  — 

61 

41 

44 

45 

33 

34 

29 

26 

22 

25 

23 

25 

34 

30 

34 

37 

36 

36 

40 

41 

38 

37 

39 

39 

34 

36 

28 

43 

44 

31 

39 

35.6 

'  Minimum 

35 

Xi 

26 

30 

29 

25 

20 

14 

8 

7 

5 

11 

•22 

21 

17 

31 

29 

22 

27 

27 

27 

29 

25 

25 

28 

20 

11 

16 

29 

14 

11 

21.7 

Mifflin 

. . .  /Maximum 

1  Minimum 

64 

51 

49 

46 

44 

47 

40 

30 

28 

29 

23 

33 

40 

38 

41 

47 

47 

44 

38 

39 

44 

44 

43 

44 

36 

44 

4ft 

40 

50 

42 

37 

41.5 

46 

37 

28 

33 

34 

24 

22 

21 

16 

11 

9 

13 

•23 

27 

'26 

•25 

84 

21 

21 

34 

22 

30 

27 

29 

28 

28 

16 

14 

29 

24 

10 

24.6 

Montrose 

\  Maximum 

Muncy  Valley — 

...  \  Maximum 

56 

50 

40 

42 

36 

34 

31 

22 

24 

28 

19 

26 

33 

36 

35 

33 

86 

38 

47 

46 

40 

36 

33 

34 

35 

36 

32 

40 

40 

36 

32 

35.5 

(  Minimum 

42 

31 

25 

32 

32 

21 

15 

12 

2 

4 

8 

8 

23 

9 

11 

23 

30 

12 

12 

32 

■24 

27 

'22 

19 

•23 

28 

11 

9 

27 

16 

4 

19.1 

Philadelphia 

. . .  f  Maximum 

( Minimum 

67 

52 

47 

56 

47 

47 

36 

29 

24 

26 

26 

33 

44 

43 

42 

61 

49 

41 

54 

43 

46 

42 

41 

44 

43 

48 

32 

4ft 

63 

37 

33 

42.6 

46 

41 

38 

39 

35 

33 

25 

21 

18 

17 

16 

18 

29 

28 

•28 

3b 

34 

29 

29 

34 

33 

35 

•29 

33 

32 

26 

21 

■26 

36 

•22 

19 

29.2 

Pittsburgh 

. . .  i  Maximum 

61 

46 

48 

47 

35 

39 

27 

25 

23 

23 

18 

28 

84 

31 

43 

47 

39 

38 

49 

36 

44 

38 

48 

42 

43 

48 

36 

53 

48 

33 

42 

39.1 

(  Minimum 

36 

33 

34 

32 

28 

27 

20 

18 

18 

17 

12 

14 

28 

25 

•26 

39 

32 

•28 

32 

32 

31 

34 

33 

28 

36 

16 

13 

28 

30 

2ft 

'« 

26.7 

Quakertown 

. . .  (  Maximum 

64 

48 

43 

49 

43 

42 

36 

24 

21 

22 

21 

28 

41 

39 

37 

44 

44 

36 

52 

51 

40 

38 

36 

38 

35 

43 

42 

40 

•47 

41 

31 

39.2 

;  Minimum 

47 

34 

26 

36 

34 

24 

21 

12 

10 

9 

12 

12 

23 

21 

19 

29 

34 

21 

17 

34 

■2ft 

'23 

■20 

24 

2V 

24 

20 

17 

30 

21 

10 

23.1 

Reading 

. . .  S  Maximum  — 

67 

48 

42 

50 

44 

46 

33 

27 

24 

26 

24 

34 

40 

39 

40 

47 

44 

41 

52 

40 

44 

40 

37 

38 

35 

42 

31 

44 

49 

33 

33 

39.8 

(  Minimum 

43 

38 

34 

38 

33 

29 

22 

19 

16 

13 

16 

16 

27 

•26 

25 

36 

32 

•27 

28 

3ft 

31 

31 

27 

32 

30 

■23 

18 

21 

32 

21 

17 

26.9 

Ridgway 

...  S  Maximum 

48 

44 

45 

37 

35 

35 

25 

23 

24 

23 

17 

30 

37 

29 

39 

38 

33 

40 

40 

32 

41 

36 

43 

32 

36 

42 

30 

46 

44 

32 

36 

35.2 

*  Minimum 

43 

33 

24 

39 

30 

23 

11 

13 

4 

1 

-1 

7 

14 

22 

20 

20 

31 

21 

•20 

28 

23 

22 

21 

■25 

25 

30 

9 

8 

9 

14 

/ 

18.0 

Scranton 

. . .  )  Maximinii 

65 

46 

41 

47 

39 

36 

24 

20 

17 

22 

16 

28 

35 

37 

34 

42 

37 

37 

52 

38 

43 

36 

35 

34 

33 

42 

23 

44 

40 

28 

33 

35.6 

(  Minimum 

41 

37 

30 

36 

31 

24 

20 

10 

8 

10 

11 

12 

22 

19 

18 

29 

■29 

22 

26 

33 

31 

2b 

•M 

26 

26 

18 

12 

18 

28 

14 

11 

■22.6 

Selinsgrove 

...  S  Maximum 

65 

49 

46 

45 

38 

39 

39 

28 

28 

32 

34 

30 

40 

38 

89 

46 

46 

41 

48 

35 

40 

46 

38 

37 

34 

42 

36 

35 

49 

40 

30 

39.7 

(  Minimum 

45 

37 

28 

35 

24 

29 

19 

17 

14 

12 

13 

12 

27 

20 

19 

•27 

34 

20 

28 

23 

26 

30 

26 

27 

28 

27 

16 

16 

29 

'22 

12 

23.9 

Somerset 

. . .  i  Maximum 

60 

42 

37 

43 

32 

42 

33 

23 

20 

15 

14 

22 

28 

29 

85 

43 

40 

35 

39 

36 

41 

35 

47 

40 

39 

46 

40 

61 

46 

33 

.30 

36.0 

(  Minimum.  ... 

3ft 

29 

19 

28 

24 

16 

17 

9 

12 

12 

-10 

6 

19 

19 

19 

23 

•26 

10 

2ft 

26 

12 

23 

21 

26 

27 

26 

7 

9 

33 

20 

8 

18.8 

State  College 

...  ')  Maximum 

63 

44 

39 

40 

35 

87 

32 

23 

28 

27 

20 

32 

37 

32 

35 

44 

41 

39 

37 

37 

40 

40 

43 

42 

37 

42 

29 

36 

46 

32 

2.8 

36.6 

(  Minimum 

39 

33 

24 

34 

29 

23 

13 

15 

11 

8 

7 

9 

19 

22 

21 

33 

33 

n 

24 

28 

22 

28 

24 

■27 

26 

20 

10 

12 

28 

18 

8 

■21.6 

Stroudsburg 

. . .  i  Maximum 

ft9 

6ft 

51 

50 

40 

38 

28 

27 

25 

23 

19 

30 

40 

89 

40 

4b 

40 

40 

51 

40 

4ft 

40 

38 

40 

44 

48 

50 

40 

46 

3,5 

40 

40.5 

(  Minimum.    . . 

34 

29 

27 

37 

32 

28 

20 

12 

11 

7 

12 

10 

14 

18 

22 

19 

20 

16 

20 

28 

28 

2ft 

18 

22 

2ft 

10 

23 

25 

10 

22 

2ft 

20.9 

Towanda 

. . .  )  Maximum 

65 

47 

40 

46 

38 

34 

26 

19 

20 

21 

15 

31 

34 

36 

36 

42 

38 

35 

48 

43 

42 

35 

37 

38 

33 

42 

26 

37 

42 

.32 

33 

35.8 

(  Minimum 

40 

34 

27 

34 

34 

24 

16 

7 

5 

5 

9 

11 

24 

15 

16 

82 

•29 

14 

23 

32 

29 

•25 

23 

•25 

23 

21 

11 

11 

30 

10 

4 

20.6 

Uniontown 

...  *  Maximum 

68 

ft! 

48 

47 

40 

44 

36 

26 

24 

23 

20 

26 

33 

.38 

39 

47 

44 

4ft 

.52 

43 

47 

41 

52 

46 

48 

51 

43 

54 

49 

39 

41 

42.1 

)  Minimum 

40 

30 

27 

33 

26 

20 

23 

16 

19 

17 

0 

14 

24 

•25 

21 

30 

33 

•20 

35 

30 

19 

35 

28 

30 

34 

30 

11 

24 

39 

26 

?1 

25.2 

Vandergrift 

. . .  j  Maximum 

70 

52 

48 

50 

39 

42 

34 

27 

29 

22 

20 

29 

89 

37 

38 

46 

40 

39 

47 

.39 

44 

41 

50 

42 

44 

48 

34 

53 

49 

35 

41 

40.9 

'  Minimum 

38 

29 

27 

34 

27 

24 

19 

19 

10 

9 

3 

15 

27 

27 

22 

34 

31 

22 

31 

31 

24 

27 

27 

28 

33 

19 

13 

20 

33 

17 

14 

23.7 

Warren 

. . .  S  Maximum 

60 

ftO 

38 

44 

35 

31 

28 

26 

17 

20 

16 

•24 

32 

32 

32 

36 

35 

30 

40 

40 

34 

40 

42 

40 

36 

38 

'Zft 

44 

44 

31 

30 

34.5 

'  Minimum 

50 

35 

27 

35 

29 

28 

13 

10 

4 

6 

8 

10 

24 

22 

23 

23 

28 

18 

27 

28 

28 

29 

28 

26 

24 

14 

11 

14 

31 

14 

9 

21.8 

Waynesburg 

j  Maximum 

68 

48 

48 

48 

38 

42 

35 

28 

26 

24 

22 

26 

34 

32 

37 

48 

44 

41 

50 

44 

44 

41 

50 

46 

46 

51 

40 

54 

50 

39 

41 

41.5 

'  Minimum 

39 

31 

23 

23 

23 

18 

23 

16 

16 

17 

2 

14 

•26 

•23 

20 

33 

32 

19 

27 

30 

18 

33 

•28 

28 

32 

26 

10 

25 

37 

24 

16 

23.6 

Wellsboro 

...  j  Maximum 

63 

38 

35 

39 

42 

33 

23 

19 

15 

20 

12 

25 

83 

33 

34 

40 

38 

36 

48 

40 

39 

36 

39 

36 

36 

40 

26 

38 

43 

37 

32 

34.3 

(  Minimum 

36 

32 

22 

32 

29 

20 

3 

3 

-2 

-3 

0 

6 

in 

7 

8 

'26 

27 

10 

19 

27 

26 

25 

■24 

20 

20 

17 

5 

7 

27 

27 

1 

16.5 

Williamsport 

...  \  Maximum 

43 

48 

42 

35 

39 

36 

33 

26 

25 

22 

22 

27 

3S 

36 

36 

43 

43 

37 

42 

41 

41 

39 

37 

33 

33 

41 

30 

34 

44 

38 

29 

35.8 

'  Minimum 

42 

37 

27 

33 

3ft 

26 

18 

17 

10 

12 

12 

12 

27 

'22 

17 

27 

34 

18 

27 

34 

'29 

31 

26 

27 

26 

.30 

16 

14 

31 

20 

10 

24.1 

Williamstown.... 

. . .  (  Maximum 

62 

50 

45 

45 

39 

39 

37 

25 

22 

23 

19 

28 

36 

35 

39 

43 

43 

41 

4ft 

45 

42 

41 

40 

39 

33 

41 

34 

51 

42 

45 

43 

39.1 

1  Minimum 

44 

33 

28 

32 

30 

25 

17 

14 

12 

8 

9 

11 

22 

19 

21 

19 

30 

21 

22 

30 

26 

29 

24 

29 

25 

26 

11 

19 

16 

12 

10 

21.7 

York 

...  *  Maximum 

6ft 

51 

43 

50 

42 

48 

38 

30 

28 

21 

21 

31 

40 

40 

43 

48 

45 

41 

49 

45 

42 

42 

40 

38 

37 

47 

41 

48 

64 

44 

3? 

41.4 

'  Minimum 

49 

32 

27 

39 

33 

23 

26 

17 

18 

12 

18 

15 

20 

18 

19 

28 

36 

21 

21 

37 

24 

28 

•22 

27 

30 

26 

18 

18 

31 

28 

13 

24.8 

ItfifiSSB^^ 
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OBNEBAIi   SUMHABT. 

This  year  was  marked  by  some  unusual  extremes,  but  consid- 
ered as  a  whole  it  was  moderately  warm  and  dry.  The  excess 
in  temperature  was  less  than  one  degree,  and  the  deficiency  in 
moisture  a  little  more  than  three  inches.  The  first  half  of  Jan- 
uary was  decidedly  mild,  and  there  were  a  few  dates  on  which 
no  freezing  occurred  in  any  part  of  the  State.  A  short  cold 
period  centered  on  the  18th,  after  which  temperatures  were  mod- 
erate until  the  29th  when  a  cold  wave  spread  over  the  State  and 
continued  until  the  close  of  the  month.  The  snowfall  averaged 
less  than  one-fourth  of  the  January  normal.  Moderately  heavy 
snows  occurred  near  Lake  Erie.  The  only  severe  storm  condi- 
tions for  the  month  were  the  gales  that  attended  the  cold  wave. 
This  cold  wave  was  the  beginning  of  severe  conditions  that  con- 
tinued through  the  whole  month  of  February,  which  was  the 
coldest  month  in  Pennsylvania  during  the  last  47  years  with  the 
single  exception  of  January,  1918.  The  temperatures  for  Feb- 
ruary averaged  exactly  ten  degrees  below  the  February  normal. 
At  a  fairly  large  number  of  stations,  including  Philadelphia,  it 
was  the  coldest  month  ever  known.  On  the  9th  the  mean  tem- 
perature at  Philadelphia  was  zero,  and  the  minimum  eleven  de- 
grees below  zero,  it  being  the  coldest  day  of  the  last  century. 
Although  the  precipitation  was  less  than  the  February  average, 
the  snowfall  was  unusually  heavy,  especially  in  the  southeastern 
counties.  The  February  cold  period  ended  March  1st,  and  the 
next  few  days  were  so  mild  that  many  persons  believed  that 
spring  had  really  arrived.  Most  of  the  heavy  snow-cover  melted 
from  the  fields,  and  the  ice  broke  up  in  the  rivers.  However, 
March,  as  a  whole  was  moderately  cold  and  very  changeable. 
Precipitation  was  deficient,  but  the  snowfall  was  exactly  nor- 
mal. As  in  February,  the  March  snows  were  heaviest  in  the 
southeastern  counties.  April  temperatures  were  mostly  season- 
able, and  the  rainfall  was  shghtly  deficient.  During  the  month 
it  became  known  that  the  February  cold  had  killed  the  peach 
crop,  and  had  seriously  damaged  other  orchard  fruits.  Florists 
reported  that  more  than  one-half  of  the  roses  had  been  winter- 
killed. Temperatures  for  May  showed  an  average  excess  of 
nearly  three  degrees,  despite  the  fact  that  frosts  and  freezing  oc- 
curred later  than  usual.  The  precipitation  averaged  less  than 
two-thirds  of  the  May  normal,  with  greatest  deficiencies  in  the 
western  portion  of  the  State.  June  was  the  hottest  of  record 
for  Pennsylvania,  and  the  high  temperatures  were  accompanied 
by  a  shortage  of  rainfall  in  nearly  all  parts  of  the  State.  Each 
month  of  1934  had  shown  a  deficiency  in  precipitation,  and  the 
accumulated  shortage  for  the  six  months  v/as  about  twenty-five 
per  cent.  It  was  greatest  in  the  western  and  northern  counties, 
where  the  drought  conditions  became  critical.  Grains  were 
short  of  straw,  and  the  first  cutting  of  hay  was  generally  light. 
Wheat  and  rye  were  less  stunted  by  the  drought,  and  harvest 
was  in  progress  at  the  end  of  the  month.     July  was  the  third 


warmest  of  record,  and  rains  were  generally  light  until  near  the 
end  of  the  month  when  heavy  thundershowers  covered  about 
three-fourths  of  the  State.  They  did  not  reach  the  northwest- 
ern counties,  and  the  drought  in  that  region  increased  in  inten- 
sity. Many  severe  local  storms  occurred  during  the  last  week. 
August  was  the  first  month  of  1934  to  show  an  excess  of  preci- 
pitation. Its  rains  were  generally  beneficial,  especially  to  pas- 
tures and  meadows,  but  came  too  late  to  completely  repair  the 
damage  that  had  been  done  to  most  field  crops.  The  rainfall  for 
September  was  heaviest  of  record,  being  almost  twice  the  Sep- 
tember normal.  Field  work  made  slow  progress,  but  pastures 
and  meadows  became  unusually  good  for  the  season,  and  most 
late  truck  crops  were  improved.  The  tobacco  crop  was  badly 
damaged  by  rust.  October  was  a  pleasant  month  with  less  than 
half  of  its  average  rainfall.  November  was  warm  and  generally 
pleasant  and  favorable  for  outdoor  work.  Its  precipitation  was 
about  twenty-five  per  cent  above  the  average.  December  showed 
a  slight  deficiency  in  temperature,  due  to  a  cold  period  that  cen- 
tered on  the  10th  and  11th.  Its  rainfall  and  snowfall  were  be- 
low the  December  average. 


COMPARATIVE  DATA  ( ANNUAL 
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Temperature 

Precipitation 

Number  of  days 
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1888.... 

47.9 

-2.1 

100 

-31    45.91 

+3.53 

64.11 

22.80    39.7 

1,30 

no 

116 

140 

1889.... 

49.8 

-0.2 

96 

-27    52.67 

+  10.2E 

73. OC 

31.72    22.3 

136 

112 

113 

140 

1890  ... 

50.5 

+0.5 

101 

-18    61.28 

+8.9C 

71.00 

34.02    55.5 

141 

106 

116 

143 

1891.... 

50.6 

+0.6 

100 

-14    45.65 

+3.27 

64.00 

32.21    34.1 

1?4 

124 

108 

133 

1892.... 

49.3 

-0.7 

103 

-28    41.30 

-l.Of 

64.63 

32.07    54.0 

125 

123 

106 

137 

1893.... 

48.7 

-1.3 

102 

-25 

44.26 

+1.88 

58.56 

30.621  61.6 

126 

116 

120 

129 

1894.... 

51.3 

+  1.3 

103 

-28 

43.69 

+1.31 

67.43 

28.17 

63.1 

117 

132 

116 

117 

1895.... 

49.4 

-0.6 

104 

-25 

33.61 

-8.87 

40.80 

21.17 

39.7 

104 

143 

115 

107 

1896.... 

50.5 

+0.5 

101 

-26 

41.95 

-0.43 

63.52 

32.29 

42.4 

114 

124 

113 

129 

1897.... 

50.0 

0.0 

103 

-12 

42.73 

+0.36 

55.16 

19.83 

37.2 

VM 

128 

106 

131 

1898.... 

51.3 

+1.3 

107 

-16 

45.49 

+3.11 

56.95 

34.07 

38.8 

130 

123 

197 

135 

1899.,.. 

50.0 

0.0 

101 

-39 

40.93 

-1.45 

61.13 

28.36 

47.9 

112 

134 

111 

120 

1900.... 

51.6 

+1.5 

104 

-23 

37.31 

-5.07 

65.68 

25.73 

33.3 

111 

130 

114 

121 

1901.... 

49.4 

-0.6 

107 

-22 

46.54 

+3.16 

66. X3 

29.81 

35.4 

123 

118 

111 

136 

1902.... 

49.6 

-0.4 

100 

-24 

47.29 

+4.91 

66.05 

29.79 

60.3 

1?5 

123 

115 

127 

1903.... 

49.6 

-0.4 

99 

-17 

46.27 

+3.89 

67.18 

35.90 

37.3 

121 

i;^o 

105 

130 

1904. ... 

47.5 

-2.5 

99 

-42 

40.44 

-1.94 

56.72 

31.06 

50.8 

127 

133 

104 

129 

1905.... 

49.4 

-0.6 

99 

-25 

43.34 

+0.96 

59.38 

33.53 

40.9 

128 

133 

109 

123 

1906.... 

50.8 

+0.8 

99 

-21 

42.78 

+0.40 

61.56 

32.55 

45.0 

129 

128 

104 

133 

1907.... 

48.5 

-1.5 

98 

-23 

45.46 

+3.07 

64.06 

31.79 

54.5 

13? 

136 

102 

12" 

1908.... 

50.9 

+0.9 

104 

-29 

39.58 

-2.80 

50.26 

26.72 

54.4 

108 

1.57 

104 

105 

1909,... 

50.2 

+0.2 

100 

-19 

37.38 

-6.00 

48.79 

27.91 

41.4 

117 

140 

102 

123 

1910.... 

49.9 

-0.1 

99 

-22 

38.99 

-3.39 

51.46 

31.08 

67.6 

119 

135 

99 

131 

1911. ... 

51.1 

+  1.1 

105 

-18 

45.52 

+3.14 

67.61 

29.25 

39.2 

133 

131 

93 

141 

1912,,.. 

49.0 

-1.0 

100 

-35 

44.13 

+1.75 

60.95 

33.08 

38.6 

126 

133 

99 

134 

1913.,.. 

51.7 

+  1.7 

102 

-9 

43.26 

+0.87 

56.06 

32.48 

24.4 

12,5 

148 

84 

133 

1914. ... 

49.3 

-0.7 

101 

-28 

38.24 

-4.14 

54.33 

28.83 

64.2 

122 

144 

97 

124 

1915.... 

50.1 

+0.1 

99 

-26 

44.26 

H.88 

61.96 

33.40 

42.8 

1.31 

141 

99 

125 

1916. ... 

49.6 

-0.4 

103 

-31 

40.98 

-1.40 

58,50 

31.05 

51.4 

133 

153 

100 

113 

1917.... 

47.3 

-2.7 

105 

-29 

41.71 

-0.67 

62.68 

23.65 

45.6 

130 

143 

110 

112 

1918.... 

50.2 

+0.2 

108 

-34 

41.06 

-1.32 

60.60 

29.97 

43.4 

124 

156 

98 

111 

1919. ... 

51.1 

+  1.1 

104 

-23 

46.86 

+4.48 

58.30 

31.55 

26,2 

136 

^f>o 

96 

117 

1920 , , . . 

49.2 

-0.8 

99 

-23 

40.63 

-1.75 

58.70 

26.67 

46.0 

101 

146 

102 

118 

1921. ... 

.53.1 

+3.1 

104 

-15 

41.80 

-0.58 

62.91 

30.08 

30.2 

130 

156 

96 

114 

1922 .... 

51.4 

+  1.4 

100 

-19 

34.88 

-7.50 

50.96 

26.27 

39.1 

119 

155 

97 

113 

1923..,. 

50.4 

+0.4 

103 

-20 

39.17 

-3.21 

52.84 

23.75 

40,7 

125 

1.58 

91 

116 

1924 .... 

48.4 

-1.6 

102 

-25 

43.13 

+0.75 

55.80 

30.21 

44.1 

123 

151 

97 

118 

1925,... 

50.3 

+0.3 

104 

-29 

37,86 

-4.52 

66.47 

25.95 

44.2 

124 

149 

101 

115 

1926,,,, 

48.7 

-1.3 

105 

-20 

43,11 

+0.73 

57.03 

30.06 

49.8 

135 

136 

99 

130 

1927, ... 

50.9 

+0.9 

100 

-24 

47.30 

+4.92 

63,93 

32.88 

30.3 

140 

142 

91 

132 

1928.,.. 

50.5 

+0.5 

99 

-23 

42.06 

-0.32 

54,42 

29.52 

37.8 

131 

145 

102 

119 

1929.... 

50.5 

+0.5 

101 

-20 

44.21 

+1.83 

58,69 

33.13 

36.7 

129 

144 

99 

122 

1930 . . , . 

51.2 

+1.2 

108 

-24 

28.82 

-13.56 

38,11 

19.60 

27,6 

110 

153 

94 

118 

1931 .... 

52.8 

+2.8 

105 

-16 

37.36 

-5.02 

51,03 

27.04 

22.5 

1?3 

151 

94 

120 

1932,,.. 

51.6 

+  1.6 

105 

-14 

39.02 

-3.36 

51.74 

25.89 

27.8 

121 

152 

92 

122 

1933 

51,7 

+1.7 

107 

-22 

45.43 

+3  06 

62,55 

25,91 

33.1 

135 

146 

96 

123 

1934,.-. 

50.6 

+0.6 

107 

-34 

39.17 

-3.21 

53.47 

23,84 

30.4 

118 

159 

96 

111 

Period. 

50.0 

108 

-42 

42.38 

73.00 

19.60 

43.1 

125 

136 

105 

124 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  PENNSYLVANIA  SECTION 


Year,  1934 


Olimatolosical  Data  for  the  Tear  1934 


Station 


Atlantic  Drainage. 


AUentown 

Altoona 

Ardmore 

Bedford 

Bellefonte 

Bethlehem 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall 

Chambersburg.... 

Clearfield  

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Preeland 

George  School  — 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman  

Kylertown 

Lancaster 

Lawrenceville  — 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook . .  . 
Mauch  Chunk.... 

Mifflin 

Muncy  Valley  — 
Neshaminy  Falls . 

Palmerton 

Philadelphia 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Sellnsgrove 

Shippensburg  — 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Williamsport  — 
Williamstown  — 
York 


Ohio  Drainage. 


Beaver  Dam 

Brookville 

Butler 

Chambers  ville — 

Clairton 

Claysville 

Corry ■ 

Derry 

Donora 

EbensbuTB 

Elk  Lick 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near) 

Lyclppus 

Mead  ville 

Mount  Lebanon. 

New  Castle 

Newell 

Pittsburgh 

Ridgway 

Sharon 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 


Counties 


Lehigh 

Blair 

Montgomery.. . 

Bedford 

Center 

Northampton.. 
Cumberland.. . 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adam.s 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon . . . 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware 

Carbon 

Juniata 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia . 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . 

Snyder 

Cumberland.. , 

Center 

Monroe 

Bradford  

Tioga 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Temperature  (degrees  Fahrenheit) 


Precipitation  (inches) 


ID 
kl  GO 

o  tf 

I 

3 


o 


kr  t» 

£  OS 


Sky 


CO 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland. .. 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland... 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

WestmorelBud... 

Warren 

Greene 


LaTte  Drainage. 


Erie 

For  the  Statel . 


Erie. 


264 

,616 
350 

,060 

,050 
364 
467 
520 

,272 
580 

,120 
380 
560 

,050 
380 

,970 
190 
553 
840 

,875 
600 
374 
900 
200 
650 
977 

,737 
255 

,000 
469 
580 
50 
600 
445 

,045 
60 
398 
155 
496 
514 
900 
805 
455 
660 

-.  217 
000 
754 

.,419 
521 

I,  27.^ 
400 


700 
1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1,430 
1,172 

762 
2,000 
2, 680 

957 
1,150 

950 
1,256 
1,100 
1,184 
2, 020 
1,420 
1,080 
1,200 

808 

800 

842 
1,350 

940 
2,190 
1.100 

825 
1,180 
1.035 


714 


21 
23 
11 

5 

4 
30 
22 
38 

8 
17 
17 
41 
26 
38 
27 
35 
46 

2 
42 
41 

9 
54 
14 
60 
19 
22 
67 
46 
21 
40 

4 


62 


49.8 


62.8 
51.8 
47.9 
52.7 
52.9 
51.6 
47.9 
53.0 


52.0 
49.4 
48.2 
58.0 
46.8 
62.1 
53.6 
48.2 
41.2 
.54.3 
52.6 
46.5 
53.6 
51.0 
.53.0 
47.1 
52.5 
48.7 
51.5 
51.7 
56,5 
49.7 
53.2 
47.1 
51.1 
49.9 
55.1 
49.9 
.52.7 
49.4 
49.4 
51.5 
52.9 
49.7 
48.4 
48.4 
46  6 
50.9 
51.1 
62.8 


52.4 


.50.0 
51.0 
53.1 
47.3 
52.0 
54.3 
48.6 
47.8 
48.4 
62.0 
60.1 
49.2 
52.0 
52.1 
44.6 
62.4 
49.9 
51.3 
49.8 


52.7 
46.4 
49.7 
47.0 
53.5 


48.4 
53.0 


49.3 
50.6 


99 

99 

101 

102 

100 

100 

104 

102 

98 

105 

101 

100 

95 

97 

101 

93 

99 

101 

97 

84 

102 

100 

95 

98 

103 

107 

101 

103 

99 

101 

102 

104 

100 

104 

98 

99 

98 

102 

97 

99 

98 

95 

100 

101 

101 

98 

97 

99 

101 

98 

102 


99 

98 

99 

106 

103 

104 

100 

96 

104 

95 

95 

102 

99 

102 

94 

98 

99 

97 

97 

100 

101 

98 

99 

98 

100 

103 

96 

102 

102 

95 

101 


97 
107 


June  29 
July  26 
June  29 
July  2.5t 
do.   25 
June  29t 
July  25 
June  29t 
July   28 
do.   25 
do.   21 
June  29 
do.   291 
July  26 
June  29t 
do.   29 
do.   29 
do.   29 
do.   29 
do.   30 
do.    29 
do.   29 
July     31 
do.     7 
do.   25 
do.   26 
do.   25 
June  29 
do.     31 
do.   29 
do.     3t 
do.   30 
do.   29 
.July  25 
June  29t 
do.   29 
do.    29 
do.    29 
do.    29 
do.    29 
July  25 
do.     6 
June  29 
do.   -291 
July  26 
June  29 
July  26 
do.   25^ 
June  29I 
do.   29t 
do.   29 


June  291 

July  26 

do.   26 

do.   25 

do.   21 

do.   21 

do.   24 

do.   25 

do.   21 

do.   26 

do.   26 

do.   24 

do.   26 

June  29 

Julv  24 

do".   25 

do.   251 

do,   22 

do.   251 

do.   24 

do.   25 

June    8t 

July  23 

do.   24 

do.   25 

do.   24t 

do.   26 

do.   211 

do.    25 

.Tune    3 

July  2lt 


June    2 
July  26 


-12 

-20 
-14 
-20 
-31 
-13 
-18 
-23 
-18 
-11 
-■22 
-14 
-14 
-28 
-14 
-24 
-16 
-13 
-22 
-24 
-10 
-11 
-26 
-9 
-22 
—17 
-21 
-18 
-34 
-12 
-16 
-12 
-16 
-17 
-23 
-18 
-15 
-11 
-20 
-11 
-19 
-19 
-21 
-10 
-17 
-18 
-27 
-30 
-18 
-18 
-17 


-15 
-30 
-24 
-20 
-13 
-13 
-80 
-19 
-14 
-21 
-20 
-28 
-15 
-21 
-19 
-17 
-13 
-29 
-17 
-22 
-15 
-23 
-17 
-11 
-29 
-20 
-29 
-16 
-17 
-27 
-13 


Feb. 
do. 
do. 


do.  28 

do.  28 

do.  9 

do.  28 

do.  28 

do.  9 

do.  28 

do.  28 

do.  9 

do  91 

do.  28 

do.  28 

do.  9 

do.  9 

do.  28 

do.  28 

do.  9 

do.  9 

do.  9 

do.  28 

do.  9 

do.  28 

do.  28 

do.  9 

do.  28 

do.  28 

do.  9 

do.  28 

do.  9 

do.  9 

do.  28 

do.  28 

do.  9 

do.  9 

do.  9 

do,  28 

do.  9 

do.  28 

do.  9 

do.  28 

do.  28 

do.  9 

do.  28 

do.  28 

do.  28 

do.  28 

do.  9 

do.  28 


Feb.  28 
do.  28 
do.  28 
do.  28 
do.  9 
do.  9 
do.  9 
do.  28 
do.  28 
do.  9 
do.  9 
do.  28 
do.  28 
do.  9 
do.  9 
do.  28 
do.  28 
do.  9 
do.  9 
do.  9 
do.  9 
do.  28 
do.  28 
do.  9 
do.  27 
do.  9 
do.  28 
do.  28 
do.  28 
do.  9 
do.   28 


Feb.     9 
Feb.  28 
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47.22 
36.41 
44.69 
34.39 
85.08 
47.67 
40.69 
42.51 
41.79 
46.69 
38.32 
60.64 
47.17 
36.32 
61.93 
60.57 
43.38 
48.34 
47.37 
44.60 
45.12 
43.34 
37.81 
41.88 
37.71 
30.28 
33.43 
47.87 
33.19 
43.29 
87.05 
47.61 
49.02 
84.78 
42.26 
46.59 
45.28 
38.36 
47.15 
39.91 
43.06 
84.07 
43.00 
40.66 
35.54 
48.13 
30.9-2 
27.94 
37.34 
46.44 
45.96 


81.19 
35.55 
34.45 
41.38 
29.41 
30.05 
35.35 
45.15 
31.81 
41.08 
44.47 
30.53 
38.05 
28.83 
85.50 
35.60 
44.51 
35.07 
43.44 
32.60 
35.26 
34.43 
29.29 
31.67 
31.67 
24.87 
41.88 
36.29 
36.86 
32.39 
37.98 


23.84 
89.17 


10.19 
5.93 
6.19 
6.92 
6.14 

10.80 
6.90 

11.31 
7.62 
9.21 
5.42 
6.96 

1L63 
5.86 

12.16 
7.43 
8.72 

16.13 
6.86 
6.62 

11.74 
8.96 
7.24 
7.25 
8.92 
4.78 
5.32 
9.83 
6.38 
9.41 
7.46 
6.80 
8.21 
9.61 

10.14 

11.63 

10. '22 
6.27 
9.93 
8.03 
9.68 
6.74 

10.20 
7.50 
6.17 
7.85 
6.76 
6.16 
8.88 
9.19 

12.18 


5.99 
6.06 
7.35 
7.67 
8.07 
6.21 
5.71 
8.28 
8.34 
5.76 
5.87 
3.77 
7.67 
6.27 
7.39 
7.94 
7.81 
4.51 
7.14 
5.98 
10.49 
6.37 
6.35 
7.47 
5.19 
5.88 
7.53 
7.11 
8.76 
4.56 
5.88 


8.15 
15.13 


Sept. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

Aug. 

Sept. 

do. 

do. 

do. 

do. 

July 

Sept. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

Aug. 

Sept. 

Aug. 

Sept. 

do. 

May 

Sept. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

July 

Sept. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 


July 
Aug. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Nov. 
July 
Aug. 

do. 
Sept. 
Aug. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Sept. 
Aug. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
July 

do. 
Aug. 
Mar. 
July 


Aug. 
Sept. 


1,48 
0.79 
1.69 
0.77 
0.68 
1.82 
0.80 
1.12 
0.83 
0.75 
1.13 
1.24 
1.16 
1.14 
1.35 
1.69 
2.10 
0.98 
1.62 
0.% 
1.22 
1.00 
1.22 
0.94 
0.88 
0.48 
1.33 
1.36 
0.80 
1.11 
0.97 
1.39 
1.16 
0.72 
0.72 
2.21 
1.22 
1.54 
1.90 
1.61 
1.38 
1.06 
0.87 
0.66 
1.25 
1.30 
0.84 
0.67 
0.89 
1.12 
1.36 


0.77 
0.96 
1.12 
0.78 
0.72 
0.70 
0.73 
1.02 
1.00 
1.29 
1.83 
0.49 
1.21 
0.62 
0.81 
0.68 
1.29 
0.75 
1.29 
0.94 
0.85 
0.81 
1.11 
0.66 
0.77 
0.61 
1.03 
1.16 
1.01 
0.67 
1.00 


0.55 
0.87 


Feb. 
do. 
Oct. 
Feb. 
do. 
do. 
do. 
June 
Oct. 
Feb. 
do.t 
Oct. 
Feb. 
do. 
do. 
Oct. 
do. 
do. 
Feb. 
do. 
Oct. 
Feb. 
do. 
Oct. 
Feb. 
do. 
do. 
Oct. 
Feb. 
do. 
do. 
Oct. 
Feb. 
do. 
do. 
Oct. 
Feb. 
Oct. 
Feb. 
Oct. 
do. 
do. 
Feb. 
do. 
do. 
do. 
do. 
May 
Feb. 
do. 
do. 


Oct. 
May 

do. 
Feb. 
Oct. 

do. 
May 
Feb. 
Dec. 
Feb. 
Oct. 
May 
Oct. 
Mav 
Feb. 

do. 

do. 
Mav 
Feb. 
May 
Oct. 
May 
Feb. 
May 
Feb. 

Oct. 
Feb. 

do. 

do. 
Mav 

Oct. 


May 

May 


25.1 


46.5 
15,3 
21.0 
24.4 
38.5 
26.1 
40.4 
16.8 
40.2 
36.4 
21.0 
31.0 
24.6 
47.2 
34.3 
)9.5 
35.0 
24.7 
24.1 
17.5 
32.7 
35.7 
14.7 
12.1 
41.1 
30.2 
25.6 
24.8 
28.4 
19.2 
23.0 
13.7 
22.0 
36.2 
21.7 
28.3 
25.7 
29.7 
39.6 
29.3 
21.9 
17.7 
22.6 
21.2 
20.9 
30.0 
24.4 
20.6 
26.6 


21.2 

38.4 


119 


226 


42 


32.0 
19.4 
24.9 
81.5 
26.8 
16.9 
48.1 
86.5 
45.0 
41.5 
37.9 
37.0 
16.2 
34.4 
55.2 
31.3 
41.5 
24.1 
29.4 


24.2 
30.6 
15.2 
51.9 
41.0 


69.2 
17.0 


37.4 
30.4 


126 

97 
126 
129 
107 

94 
102 
112 
108 
126 
125 
129 
117 
149 
141 
121 
HI 
111 
115 
121 
131 
118 
110 
114 
105 
107 

93 
118 
119 

93 
111 

82 

95 
129 
118 
124 
124 
128 
112 
130 
131 
117 
117 
120 
122 

93 
133 
111 
118 


123 
114 


180 
92 
205 
196 
205 
207 
129 
139 
184 
191 
127 
165 
114 
195 
174 
197 
183 
173 
111 
194 
163 
168 
151 
168 
176 
168 
202 
105 
203 
180 
167 
199 
193 
177 
112 
149 
111 
170 
78 
129 
145 
139 
190 
109 
173 
163 
169 
180 


123 
131 


62 

112 
34 
61 
98 
69 

115 

139 
35 
58 

111 
72 

121 
77 
83 
63 
85 
73 

124 
88 
91 
74 
56 

126 

113 
97 
85 

161 
80 
73 

108 
67 
96 
92 

U3 
98 

137 
82 

147 

129 
9® 

137 
51 
89 
85 
79 
111 
109 


61 
V23 


129 
119 
117 
148 
121 
123 
122 

92 
141 
1K9 
117 
142 
119 
150 
131 

97 
126 
113 
177 


149 
126 
201 
166 
167 
123 
189 
182 
124 
126 
156 
143 
233 
171 
127 
103 
145 
157 
130 


,53 
93 
53 

117 

108 
97 
96 
86 
71 

136 
77 

100 
90 
94 
77 

145 
59 
65 

157 


125 
144 

92 
136 
123 
109 
150 

99 


141 
118 


101 
125 
137 
86 
157 

'i52 
64 


126 
159 


111 
82 
113 
105 
121 


180 


no 

96 


129 
111 


t  On  other  days  also. 


*  Monthly  amount  Interpolated ;  annual  amount  partly  interpolated. 


§  From  all  available  records. 


X  Also  May 


Ykar,  1984 
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Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  1934,  with  Departures  from  the  Normal 


Stations 


Jantury 


February 


March 


April 


May 


June 


July 


August 


September 


October 


November 


December 


AUentown 

a  Ardmoro 

S  Bethlehem 

^  Coatesville 

Conshohocken... 

^  Doylestown 

■<  Freeland 

^  George  School... 

;S  Gouldsboro 

w  tfraterford 

^  Hamburg 

llawley 

HoUisterville 

Lakcville 

Lansf  ord 

Marcus  Hook 

Matamoras 

Mauch  Chunk 

Mount  Pocono 

Neshaminy  Falls 

Pahnerton 

Paupack 

Philadelphia 

Philadelphia-Gtn 

Phila.  Navy  Yard 

Phila-Point  Breeze 

Phoenixville 

Pleasant  Mount, 

Pottstown 

Pottsville 

Quakertown 

Reading 

Shawmont 

Snow  Hill 

Stroudsburg 

West  Chester 

Westgrove , 

Zionsville 

Altoona 

.  •  Ansonia 

£  Arendtsvile 

^  Baker's  Summit.. 

M  Bedford 

,«  Belief onte 

z  Bloserville 

^  Buffalo  Mills 

n  Carlisle 

g  Catawissa 

a  Cedar  Run 

£  Center  Hall 

03  Clearfield 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Forest  City 

Galeton 

Girardville 

Gordon 

Hanover 

Harrisburg 

Holt  wood 

Huntingdon 

Kylertown 

Lancaster , 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewisburg 

Lock  Haven 

Mifflin 

Montrose 

Morris  Run 

Muncy  Valley 

New  Park 

Newport 

Pine  Grove 

Renovo 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove 

Shippensburg 

State  College 

Sunburv 

Towanda 

Weikert 

Wellsboro 

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Williamstown 

Vork 

York  Haven 

.  Beaver  Dam 

2  £  Beaver  Falls 

«  ^  Bradford 

Ox.  Brookville 

Butler 


•2.691-0.82 
3.001-0.89 
2.94  -0.61 


4.01 
2.82 
2.93 
3.41 
3.32 
2.69 
2.70 
4.01 
1.90 
2.38 
2.00 
2.57 
2.69 
2. IS 
3.27 
1.57 
3.46 
2.10 
2.29 
2.91 
3.19 
2.92 
3.76 
3.47 
3.08 
2.03 
3.08 
3.47 
2.64 
3.35 
3.29 
3.80 
3.40 
3.09 
3.25 
3.04 
1.50 

•i.'75 
3.00 
1.44 
2.45 
2.63 
2.62 
2.15 

3.'i2 

4.17 

3.19 

2.82 

2.92 

2.02 

2.06 

2.55 

3.18 

2.21 

2.78 

2.56 

2.27 

3.20 

2.41 

1.15 

3.06 

2.33 

1.87 

2.21 

1.4^ 

1.5J 

2.24 

2.65 

2.58 

3.13 

1.49 

1.60 

1.58 

2.23 

2.64 

2.08 

1.91 

1.01 

1.51 

1.51 

1.80 

1  99 

2.25 

2.14 

3.01 

2.06 

1.90 


+0.04 
-0.38 
-0.57 
-0.16 
+0.16 
-0.60 
-0.36 
+0.50 
-0.68 


Annual 


2.61 
2.19 


-0.57 

-6!56 
-0.47 
-1.66 
+0.34 
-0.47 
-0.36 
-0.39 

-6!i9 

-6!  19 
-1.17 
-1.33 
-0.76 
0.01 
-0.93 
+0.07 

+6!69 
-0.39 


+0.45 
-0.60 

+6!  02 

-i.ii 

-0.90 

-olso 

-1.01 

+6!56 
+0.55 
-0.16 
-0.72 
-0.12 
-0  53 

-i.'57 
-0.64 
-0.96 
-0.31 
-0.72 
0.96 

6^83 
0.82 
-0.39 
-0.67 
-1.27 
-0.72 
-1.17 
-0.68 
-0.96 
-0.03 


-1.19 

-1.45 
-0.81 

-OM 
-1.29 
-1.05 
-1.63 
-0.98 
-0.86 
-0.96 
-0.94 

0.78 
+0.23 
-0.82 

0.98 


-0.47 
0.74 


1.48 

2.80 

1.82 

2.61 

3.22 

3.74 

1.80 

2.51 

0.96 

1.86 

1.35 

1.22 

1.39 

1.41 

1.37 

2.40 

1.33 

1.16 

1.38 

2.29 

1.22 

1.35 

2.75 

2.82 

2.87 

2.72 

2.39 

1.43 

1.82 

1.01 

1.90 

1.96 

1.74 

1.25 

1.30 

2.55 

2.71 

2.83 

0.79 

0.65 

6.65 
0.77 
0.6S 
0.5? 
0.53 
0.80 
1.50 

i.'se 

1.13 
1.16 
1.14 
1.35 
1.13 
0.90 
1.82 
1.52 
1.43 
1.1)0 
2.44 
0,88 
1.33 
2.10 
0.80 
1.11 
1.07 
0.97 
0.72 

'6.96 
0.72 
1.82 
0.71 
1.05 
0.80 
1.69 
1.31 
0.87 
0.65 
1.25 
1.09 
0.84 
0.87 
0.98 
0.97 
0.89 
1.12 
1.36 
0.70 
1.09 
1.09 


-1.64 
-0.59 
-1.55 
-1.36 
-0.08 
+0.06 
-1.40 
-0.58 
-2.14 
-1.39 
-2.08 
-1.32 


2.60-0.62 
3.681+0.15 
3.45  +0.04 
5.31  +1.23 


1.20, 
1.20 


-1.39 

-i'.24 
-2.58 
—  1.64 
-0.57 
-1.01 
-1.27 
-0.57 

-6!49 

-6.87 
-2.07 
-1.62 
-2.58 
-1.74 
-1.46 
•1.53 

-i!69 
-1.27 


-1.42 
-1.26 

-2;53 

-i!76 

-2.08 

-2.27 
-1.19 

-1.10 
-1.60 
-1.90 
-1. 

-1.74 
-1.13 

-2!66 

-1.85 
-1.27 
-1.96 
-0.54 
-1.97 

-oiei 

-1.01 
-2.23 
1.76 
-1.81 
-1.71 


-1.98 
-1.75 
-1.4S 


-1.59 

-i!73 
-2.03 

-i!49 
-1.70 
-1.15 
-1.68 
-1.30 
-1.95 
-1.71 
-1.64 
-1.53 
-1.92 
-I. .31 
-1.35 

■i!i7 

■1.22 


3.94 

2.96 

2.96 

4.65 

3.78 

3.79 

1.94 

1.67 

1.13 

2.15 

3.93 

2.08 

3.8 

2.19 

3.63 

2.46 

2.02 

2.92 

3.05 

2.02 

2 

4.01 

3.84 

3.01 

3.07 

4.28 

4.27 

2.92 

3.26 

1.74 

3.34 

2.97 

4.31 

2.64 

1.91 

2.44 
2.77 
2.. 50 
3.33 
1.48 
3.39 
3.94 

■2. 59 
2.56 
3.48 
3.28 
4.17 
1.39 
3.47 
3.25 
3.86 
3.48 
3.34 
3.7? 
2.41 
2.04 
4.55 
2.50 
3.19 
3.46 
3.26 
2.14 


3.21 

3.36 

4.63 

2. 28 

3.72 

3 

3.79 

2.78 

4  83 

3.12 

2.70 

2.46 

2.82 

2.39 

2.78 

1.96 

2.36 

2.90 

3.32 

1.99 

2.48 

2.15 

2.59 
^2.53 


+0.24 
-0.61 
-0.21 
+  1.61 
+0.96 
-0.01 
-0.84 


-0.85 

-i.os 

-0.32 
-1.34 
+0.76 
-0.13 
-1.09 
-0.47 

-i.'i6 
+6!76 

+0.03 
-0.54 
-0.84 
+0.76 
+0.75 
-0.49 

-i!9i 

-0.56 


-0.08 
-0.23 

-6!2i 

6!92 
+0.36 

+6!6i 

+1.05 

-6]46 
0.82 

+0.02 
0.34 

+0.78 
-0.92 


-0.90 
+0.04 
+0.42 
+  0.30 
+  1.06 
-0.94 

-Fi!22 
+0.19 
-0.3 
-0.04 
-0.09 
-0.74 

+o.»k 

+  0 
+2.47 


+0.94 

-6!42 
+  1.27 

-6^48 
-0.38 
+0.26 
-0.82 
-0.29 
-1.18 
-0.84 
+  0.11 
+0.16 
-0.55 
-0.87 
-0.-58 


4.08 

3.16 

3.36 

3.64 

3.17 

3.73 

5.38 

3.68 

3.04 

3.48 

5.52 

3.21 

2.41 

3.20 

&.2H 

4.65 

6.27 

3.87 

4.11 

3.61 

2.76 

3.97 

3.11 

3.69 

3.22 

2.97 

3.80 

3.66 

1.66 

4.08 

3.96 

2.56 

3.68 

4.93 

4.67 

2.50 

4.85 

4.30 

2.80 

2.46 

2. 38 
2.58 
3.04 
2.49 
2.10 
2.79 
2.69 


+0.32 
0.89 
+0.13 
-0.23 
-0.55 
-0.24 
+1.02 
-0.0; 
-0.77 
-0.13 
+1.40 
-0.22 


+1.67 


-0.49    2.19 
-0.83    1.80 


2.91 

1.97 

3.16 

2.27 

3.22 

3.. 36 

2.30 

3.10 

4.04 

2.98 

2.80 

2 

2.71 

2 

3.98 

1.14 

3.34 

2.89 

3.66 

1.93 

3.10 

2.34 

4.14 

2.60 

3.58 

3.74 

3.42 

3.57 

2.27 

2.90 

2.34 

3.16 

4.48 

2.40 

2.81 

1.68 

3.63 

4.15 

3.02 

2.86 

3.79 

2.67 


+  1.81 
-0.09 
+  0.11 
+  0.13 
-0.46 
+0.09 
+0.06 

-o.i: 

+0.21 
0.30 
-1.61 
+0.40 
+0.61 
-0.71 
+0.38 

+0.6\ 
-1.29 


-0.31 
-1.03 


-1.33 


-0. 
-1.37 


-0.65 
-0.85 


4.57 

4.97 

3.61 

4.73 

3.82 

4.85 

4.38 

4.84 

4.15 

4.97 

2.72 

3.26 

2.06 

3.63 

3.75 

6.80 

5.03 

4.20 

4.90 

4.96 

4.47 

3.66 

3.92 

5.04 

3  30 

4.08 

4.73 

2.93 

2.42 

4.19 

4.18 

3.03 

3.79 

4 

4.76 

4.54 

4.10 

3.60 

1.21 

1.12 


1.17 
1.74 
1.06 
3.68 
1.56 
3.66 
3.06 


+0.11 


0 
-0 

0^ 

0 

-0 

-1 
-1 

fO 
+  0. 
-0 
-0 
+0 
0. 


30 
29 
41 
3.06  +0.02 


-0.71 
-1.64 


2.16 
1.13 
3.69 
1.45 
3.32 
3.61 
1.02 
4 

4.15 
4.32 
3.63 
4.04 
1.07 
1.90 
4.36 
1.37 
2.96 
3.06 
1.02 
1.70 
1.57 
0.99 
2.23 
*4.23 
3.44 
3.54 
0.90 
3  95 
3.32 
2.26 
3.07 
1.46 
3.03 
1.74 
2.48 
0.57 
3.55 
1.51 
4.86 
4.20 
4.06 
0.95 
0.58 

6!96 
1.12 


+  1.03 
+  1.12 
+  0.04 
+0.79 
+0.26 
+  0.95 
0.00 
+  1.33 
-0.02 
+  1.92 
-1.69 
-0.27 


+0.16 

+6!  75 
+0.19 
+0.90 
■hi. 33 
+  0.62 
-0.08 
0.66 

+o;o9 

+  6!77 
-1.72 
-1.71 
-0.15 
+0.30 
-0.64 
+0.47 

+  i'.27 
+0.22 


2.73 
-2.64 


-1.56 


-2.65 
-0..50 

'6!i4 
-0.54 

■i'.x8 
-3.35 
+0.48 
-2.94 

-0.07 
-0.31 

+  6'06 
+0.29 
+  1.08 
+0.19 
+  1.16 
-3.07 

+i.'i2 

—2.21 
-0.90 
0.70 
2.87 
2.06 
2  30 
2.58 
2.13 
1.66 


2.78 

-foios 

-1.73 

2!48 
-0.67 
1.45 
1  42 
-3.29 
-0.02 
-1.90 
+  0.99 
+0-89 
+0.61 
-2.30 
-2.64 


5.00 
3.86 
5.53 
6.15 

6.52 

3.73 

3.26 

2.41 

5.90 

4.25 

2.51 

3.39 

3.00 

4.05 

4.0C 

4.25 

2.94 

4.53 

2.94 

4.63 

2.77 

3.22 

3.26 

4.12 

3.65 

4.69 

4.69 

2.10 

3.94 

4.04 

2.02 

3.79 

4.10 

5.78 

5.63 

4.36 

6.. 35 

4.65 

3.60 

6.04 

4.15 

3.54 

4.35 

3.46 

3.77 

2.63 

1.12 


+  1.65 
-0.12 
+  1.49 
+2.08 

+i]66 
-0.81 
-0.11 
-2.58 
-P2.44 
h0.04 
—  1.28 


-2.63    3.68 
-2.26    3.12 


3.35 

3.91 

3.96 

3.40 

5.11 

2.80 

2.42 

2.70 

3.37 

2 

3.52 

2.32 

5.59 

3.50 

3.51 

3.77 

3 


-0.61 

+6^28 
-1.48 
-0.72 
1.48 
(-0.40 
-1.21 
-0.02 

-6!31 

-0.06 
1.66 
-0.48 
+0.42 
-1.63 
+0.30 

-ri'.is 

-M.36 


2.89 
2.  ,56 
2.97 
3.91 
3.42 
3.96 
3.29 
3.85 
3.58 
2.71 
2.45 
2.84 
2.. 51 
4.14 
3.36 
2.65 

3.43 
2.33 
3.34 
3.85 
2.84 
5.32 
3.61 
2.49 


+0.79 
-0.34 
+  1.62 
-0.19 

-6!53 
-1.85 

-1.45 
-2.85 

-i!67 
-1.05 
-0.26 
-1.10 
+  0.79 
-1,83 

-2.15 
-1.17 
-1.10 
-0.07 
-1.02 
+  1.31 

-'6!46 
-0.19 
-0.79 


-0.79 


-1,46 

-1,87 

-1.13 

1.45 

1.51 

0.60 


0.67 

-i!22 
-1.36 

-6!  15 
-1.08 
-1.16 

-6!  56 
-1.73 
-0.69 
-0.96 
-0.74 

+  0,44 
1.00 

-1.73 

-6!  62 
-1.76 


0. 

+0 

+0 

1 

0 

+0 

-1 


-3.70 


5.25  +1.32 


2.87 
3.81 
4.07 
7.83 
6.85 
3.82 
2.70 
2.32 
4.05 
2.68 
2.03 
3.92 
2.77 
5.41 
5.50 
3.78 


6.06 
3.88 
,T.S5 
3.51 
2.55 
1.83 
3.47 
4.34 
2.54 
4.71 
6.74 
2.92 
4.82 
3.37 
3.83 
4.. 54 

2 '36 
7,51 
2.75 
3.. 59 
4.24 
4.30 
5.99 
4.01 

4!49 
4.37 


Monthly  amount  interpolated;  annual  amount  partly  interpolated. 


-1.31 

-0.64 
-0.26 
+3.50 
+1.39 

-2.66 
-2.68 
-0.20 
-1.15 
-2.10 
-0.05 

+  i!53 
+1.48 
-0.61 


17-0 
61-1 
72-0 
87-0 


-0.76 


+  2.01 
-0.59 
+  1.16 
+0.51 
2.20 
-1.47 


-1.62 

+2!7i 
1.20 

6!46 
-0.25 
+  0.78 

i!45 

+3.36 
-1.14 
1.69 
0.00 
+0.22 
+2.22 
+0.56 

+6!i9 

0.07 


4.43 
4.87 
4.99i 
5.86 
3.84 
4.80 
6.45 
5.34 
6.15 
5.26 
5.08 
6.47 
3.72 
5.32 
4.39 
6.38 
3.52 


-0.56 


3,24 
2.04 
1.27 
4.57 
4.55 
6.78 
4.06 
3.76 
3.24 
2.80 
2.75 
4.20 
3  83 
3.36 
3.63 
3.02 

3. '26 
2.94 
3.00 
4.23 
6.07 
4.70 
4.75 
6.29 

6. '65 
7.35 


+6,84 
+2.24 
+  7.46 
+  3.12 
+  3.06 
+  5.24 
+  3.65 
+  6.45 
+2.42 
+  6.25 
+5.83 
+3.88 


-0.41 


-0.25 

0.90 

0.98 

0.52 

+2.12 

+  1.50 

+  1.23 

+  1.95 

+2!i8 
+3.15 


+  4.68 

+  4!36 
4.21 
+  6.04 
+8.23 
+6.75 
+2.93 
+3.13 

+  i!66 

+4!  36 
+5 
+4.79 
+3.45 
+6.30 
4.82 
+  3.44 


+2. 


-f3.06 
+  1.15 

+3.65 


+3.03 
+5.60 


6.16 
6.93 
8.88 
9.19 
12.13 
13.17 
2.41 
2.. 59 

3]33 
3.77 


+3.42 
+7.89 

+4!56 
+  1. 

06 
+0.41 
+8.6 
+2.1 

+3!08 
+2,63 
+8.66 
+5.91 
+4.74 
+5.61 

+6.'47 
+3.24 
+  6.08 


+4.05 
+  6.03 

+4'34 
+  6.29 
+4.16 


+0.06 

+  i!23 

46.68 

+3!il 
+  8,32 
+3.60 

+3!6o 

+3.56 
+  5.61 
+4.89 
+8.82 
+9.67 
-0.65 
0.67 

6!oo 

+0.84 


1.82 
1.69 
1.86 
1.24 

'i."84 
1 

2.10 
2.03 
1.76 
1.96 
1.74 
1.70 
1.66 
1.62 
1.39 
2.22 
1.51 
1.81 
2.21 
1.71 
1.85 
1.64 
1.70 
1.38 
1.37 
1.79 
1.58 
1.54 
1.55 
2.01 
1.61 
1.44 
1.49 
2.2 
1.32 
1.10 
2.01 
1.13 
1.06 
0.53 
0.86 
1.02 
1.30 
1.12 
0.99 
1.00 
1.19 

'6 .83 
1.91 
1.85 
1.93 
1.61 
2.61 
1.40 
1.58 
1.72 
1.22 
1.40 
0.04 
1.17 
1.66 
1.36 
0.95 
1.86 


-1.62 
-1.23 
-1.36 
-2.17 

-i 

-2.18 
-1.04 

-1.80 
-0.78 
-1.83 
-1.64 


1.54 
0.96 

i.'33 
0.95 
0.64 
1.22 
2.01 
3.15 
1.38 
1.06 
1.49 
0,80 
1.27 
1..53 
1.05 

n.'92 
1.14 
1.37 
1.69 
1.55 
1.36 
0.77 
0.81 

2!  36 
1.41 


-2.47 

-6!  92 
-2.28 
-3.05 
-0.95 
-1.4X 
-1.96 
-1.27 

-i!26 

-i.'38 
-2.56 
-1.56 
-2.43 
-1.33 
-1.51 
-1.72 

-i.44 
-2.32 


-1.54 
-1.87 
-2.83 
-3.12 

-i!73 
-2.51 

-^2!23 
-1.91 

-2.09 
-1.33 
-1.43 
-1.32 
-1.47 
-0.75 


8.05+0.37 
3.70+0.16 

4.17+1.07 
4.73+1.57 


3.08 

5.25 

3.11 

3.96 

3.73 

2.79 

2.80 

2.86 

2.79 

4.45 

3.65 

2.71 

7.38 

6.16 

3.09 

6,70 

3.41 

2.04 

3.44 

2.14 

3.23 

3.97 

5.57 

2.54 

5.11 

3.50 

2.85 

3.40 

5,23 

5.91 

4.3> 

4.04 

5.41 

3.68 

3.36 

4.10 

3.24 

3.26 

2.89 

6.68 

3.43 

3.90 

4.95 


-2.59 
-2.4' 
-1,65 
-1.53 
-1.54 
-1.82 

-i'75 

-1 

-1.63 


-1.60 
-2.24 


-2.70 
-2.58 
-2.74 


+  0.14 

-i!97 
-2.04 

-i!64 
-1.68 
-1.88 

-2!i6 
-1.86 
-2.03 
-2.00 
-1.46 
-1.82 
-1.73 
-1.91 

-6.62 

-1.74 


5.82 
3.88 
3.66 
3.93 
3.88 
4.57 
4.08 
6.15 
6.42 
2.63 
3.82 
4.15 
2.87 
3.08 
3.40 
2.10 
4.30 


-0.07 
+  1.67 
+  0.52 
+0.68 
+  1.04 
-0.09 
+0.08 


+  1.73 

-6!67 
+3.94 
+  3.15 
+0.67 
+2.81 
+0.49 
-0.06 

~i)'.2i 

+i!i6 

+  1.52 

-0.49 

+  1.76 
+  0.36 
+0.12 
+  0.68 

+2 
+0,79 


+  1.46 
+  1.21 
+  1.41 
+0.60 

+  6.78 
+3.89 

+6  [79 

+2.21 


3.29 

4.06 

'4  [67 
4.79 
3.94 
4.30 
4.83 
3.04 
4.06 
3.09 
5.04 
6.70 
4.03 
4,30 
2.47 

2  [75 
2.62 
4.32 
5.. 58 
2.73 
2.43 
2.86 
3.26 

.3.' 79 
3.66 


+3.56 
+0.78 
+0.98 
+  1.04 
+  1.41 
+  1.26 


+0.17 
-0.65 
-0.62 
-0.86 
+  0.29 
-1.31 
+  0.88 
-0.75 
+  1.63 
-0.71 
-0.07 
+  0.68 


3.60 

2. 66 

2.80 

3.06 

2.91 

2.38 

4.34 

2.02 

4.46 

2.01 

3.52 

3.66 

3.44 

3.79 

6.63 

2.14 

2.89 

4.01 

3.23 

2.7' 

3.32 

3.88 

2.61 

2.76 

2.84 

2.69 

2.69 

3.16 

2.36 

3.56 

2.34 

2.30 

2.52 

3.89 

2.66 

2.61 

3.39 
3.3] 
*2.32 

1.58 

4.76 

2.22 

1.84 

1.89 

4.20 

1.97 

3.46  +0.61 

3.11  +0.32 


47.22 
44.69 
47.67 
50.64 


+  2.29 

-i>'.m 
+0.01 
-0.35 

-0.50 

+0.9' 

+0.93 

0.82 

-o'ie 

6!43 
+  0.12 
1.08 
-0.29 
-1.10 
-1.26 
-1.05 

-6!'78 
-1.29 


-0.10 
-0.32 
+1.94 
-0.14 

-6!'79 

+1.28 


+2.65 
+  3.28 
+0.49 
+  1.66 
+  1.83 
+  0.49 

+6 '87 
-0.23 
+  1.41 


+0.88 
+  1. 

+6.'42 
+  1.69 
+0.65 


+0.56 

+6  .'32 

f2.28 

+  i!62 
+  1.98 
+  0.30 

+'6!i3 
+0.08 
+  1.74 
+2.26 
+0.24 
+0.28 
+  0.31 
+0.92 

+6!';8 
+0.68 


2.36 
1.56 
2.69 
2.27 
2.62 
2.47 
2.02 
4.60 
4.78 
2.91 
4.33 
3.08 
2.18 
1.88 
2.58 
1.28 
3.4] 


1.79 
3.07 

2. '64 
3.17 
2.7] 
4.73 
4.67 
2.38 
3.22 
2.32 
3.22 
3.68 
2.56 
2.92 
1.63 
2.31 
1.60 
3.86 
2.78 
4.16 
2.51 
3.06 
1.56 
1.68 
2.22 
2.30 
2.03 


-0.17 
-1.41 
-0.54 
-0.96 
-0.70 
+0.03 

+6!  38 
+  0.96 
-0.14 
+  1.31 
+0.72 
-0.75 

-6 '54 

-0  72 
+  0.01 


48.02 

60.57 

43.38 

44.60 

48.57 

49,94 

37.81 

35.26 

36.47 

46.46 

47.61 

40.72 

49.02 

60.40 

46.59 

45.28 

39.21 

38.36 

43.99 

34.82 

39.98 

50.69 

61.34 

35.82 

46.50 

47.16 

39.91 

40.43 

48.06 

48.13 

46.94 

43.64 

63.47 

36.41 

29.15 

34[56 
34.39 
35.08 
43.67 
29.86 
40.69 
42.51 

4i!'79 
35.32 
47.17 
36  32 
51.93 
40.49 
33.52 
46.53 
47.87 
45.12 
43.34 
41.88 
37.71 
33.43 
47.87 
33.19 
43.29 


1.17 
+0.36 


-0.16 


37.05 
34.78 

35;i6 

42.26 
44.00 
41.53 
45.76 
31.59 
43.06 
34.07 
43.00 
40.66 
35.54 
43.79 
30.92 

2'7.i>4 
39.24 
37.34 
46.44 
45.95 
47.89 
31.19 
28.79 

35!  55 
34.45 


+4.43 
-  1.17 
+4.63 
+3.24 

+6  .'88 
+2.76 
+2.14 
-0.63 
+  10.78 
+2.28 
-1.19 


+3.20 

+2!69 
+  0.08 
+  1.65 
+5.35 
+6.72 
-3.19 
-2.05 

-5!88 

+'7!S9 
+  1.56 
-7.57 
-2.16 
+  2.77 
-2.18 
-1.86 

'  +2!98 
-1.24 


+0.90 
-4.81 

-2."  22 

-5!69 
-3.43 

-i!i4 
+3.21 

-8.54 
+4.01 
-7.37 
+  10.07 
-0.72 

-6!29 

-1.03 
+5,79 
+5.40 
+6.66 
-2.94 

'+8!i6 
-1.17 
-0.33 


-3.95 
-5  42 

-3'58 
-2.07 
+3.17 


-6.61 

-4!62 

+0.68 

-3!  34 
+4.23 
-3.37 

-9!  si 

+0.23 
-2.27 
+2.27 
+7.00 
+9.50 
-6.49 
-7.44 

-4!  21 
-6.25 


t  +10.45 


(Continued  on  page  64). 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  PENNSYLVANIA  SECTION 


Ybab,  1934 


Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Tear  1934,  with  Departnres  firom  the  Normal. -Oontinued 


Stations 


January 

a 

O 

s 

» 

B 

^ 

"o. 

u 

o 

g 

I 

O 

February 


Chambersville 

Clairton 

ClaysviUe 

Clymer ■ 

Confluence 

Corry 

Coudersport 

Cresson ■ 

Derry 

Donora 

Ebensburg 

Elk  Lick 

Franklin 

Greensboro 

Greensburg 

Greenville • 

Grove  City 

Herrs  Island  Dam  — 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near) 

Kregar 

Lake  Lynn 

Linesville •■ 

Lock  No. 2   (Neville). 

Lock  No.  4 

Lock  No.  5 

Lycippus 

^  McKeesport 

g  Meadville 

(5  Mosgrove 

1  Mt.  Lebanon 

2  Natrona 

a  .New  Castle 

<■  Newell 

^  Parkers  Landing. 

2  Pennline 

W  Pittsburgh 

^  Punxsutawney  . . . 

Ridgway 

Saltsburg 

Sharon 

Smethport 

Somerset 

8pringdale 

Uniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Westford 

West  Newton 


Potomac  Basin 

Chambersburg 

Gettysburg 

Hyndman 

Lake  Basin 

Erie 


3.21 

1.55 

2.29 

3.29 

4.95 

3.5» 

2.08 

2.31 

2.46 

1.79 

3.53 

5.27 

2.45 

2.83 

2.22 

2.14 

2.30 

2.33 

1.52 

3.95 

3.13 

3.12 

2.84 

2.35 

2.14 

2.12 

2.28 

2.52 

1.50 

3.22 

2.76 

0.97 

2.66 

1.96 

2.04 

2.83 

1.92 

2.02 

3.65 

2.34 

1.80 

1.01 

2.35 

3.69 

2.53 

2.46 

2.07 

2.12 

2.69 

2.65 

1.40 

1.61 


2.82 
1.03 
3.04 


2.04 


■0.65 

•i'.oi 

■0.10 
+0.98 
+0.12 
1.24 
1.30 
1.42 


+0.39 
+  1.61 
-1.13 
-0.69 
-1.36 
-1.37 
-1.00 
-0.61 
-1.40 
-0.24 


-0.65 
-1.01 
-1.00 
-1.48 
-1.47 

-o'.io 


-1.06 
-0.88 
-0.73 
-0.66 
-1.03 
+0.66 
-0.62 
-2.87 
-1.45 
-0.71 
-0.87 
-1.00 
-1.26 
-2.19 
-0.91 
-0.22 

-1.70 


0.78 
0.76 
0.91 
0.75 
1.55 
1.30 
0.78 

n.oi 

1.02 

1.15 

1.29 

3.20 

1.06 

1.21 

1.62 

1.22 

0.81 

0.95 

0.58 

1.29 

1.52 

1.04 

1.26 

0.79 

0.67 

0.85 

1.00 

1.29 

1.27 

1.15 

1.01 

1.03 

1.19 

1.19 

1.11 

1.27 

0.69 

0.85 

1.16 

0.77 

0.94 

0.58 

0.94 

1.08 

1.42 

1.16 

1.71 

1.01 

1.47 

1.01 

1.67 

0.99 


-2.24 


March 


April 


-1.60 
-2.34 
-1.84 
-1.95 
-2.11 
-2.45 
-2.12 

-i!59 
-0  18 
-1.77 
-1.73 
-1.43 
-1.32 
-1.53 
-1.52 
-1.86 
-2.49 


-1.31 
-2.02 
-1.91 
-2.16 
-l.iXI 

-i!67 


-0.77 

■^6.65 

-0.17 

0.80 

+0.02 

6!74 
-0.87 

+6!  28 
-0.24 
-0.27 
-0.13 
+0.32 
-1.28 
+0.13 
-0.94 
-1.68 
-0.60 


+0.09 
-2.09 
-0.09 


-0.73 


0.75 
1.02 
0.48 


1.01 


-1.23 
-1.16 
-1.81 
-1.38 
-1.77 
-1.48 
-1,65 
-2.15 
-1.16 
-1.35 
-2.91 
-1.31 
-1.92 
-1.67 
-1.86 
-1,07 

-6!  30 
-1. 


-2.15 
-1.79 
-2.20 


-1.57 


2.97 
2.02! 
2.68 
3.10 
2.99 
3.36 

2;37 

3.01 

2.31 

2.94 

3.02 

3.16 

3.37 

3.39 

2.22 

3.29 

2.34 

1.63 

3.43 

3.79 

3.52 

3.49 

2.34 

2.21 

2.59 

2.191-1.39 

5.19 

1.68 

2.52 

2.49 

2.44 

2.43 

2.97 

1.32 

3.35 

2.65 

2.15 

2.89 

3.47 

2.04 

2.28 

3.55 

3.24 

2.57 

3.45 

3.35 

1.57 

4.56 

3.37 

2.93 

2.44 


3.17 

1.84 
4.02 
3.48 
3.17 
2.44 


-0.77 

+6!  56 

-0.48 

-0.40 

1.23 


May 


June 


July 


August 


September 


October 


November 


December 


AnnuAl 


-0.88 

-0.94 

0.72 


+  1.46 
-6!  78 


+0.06 
1.79 
-0.18 
0.25 
0.88 
+0.07 
+0.37 
-1.11 
-0.39 
-0.08 
-1.03 
-0.82 
-0.43 
-0.06 
-1.80 
+  1.43 

+6'.35 
-1.04 


2.72 
3.34 
2.09 


2.36 


-0.27 
+0.20 
-0.90 


-0.26 


2.25 

2.90 

2.38 

2.63 

4.08 

2 

3.04 

3.38 

1.22 

2.35 

2.90 

2.24 

3.08 

2.79 

3.75 

3.52 

2.49 

3.46 

2.84 

3.00 

2.61 

2.18 

2.16 

2.20 

2.40 

3.42 

2.47 

2.91 

1.90 

2.72 

2.41 

2.36 

2.47 

2.84 

1.86 

2.51 

2.74 

3.14 

2.77 

2.97 

2.93 

2.94 

4 

1.81 

2.70 


-2.02 
-0.88 

-6!87 
+0.04 
-0.73 
-0.11 
-0.28 
-2.19 
-1.22 
-0.25 
-0.96 
-0.96 


-0.68 
+0.29 
+0.59 
-0.38 
-1.22 

-i'.'22 


-0.52 
-0.07 
-1.59 
-0.61 
-0,51 

1.01 
-0.46 

0.47 
-1.22 
-0.31 
-1.97 
-0.20 
-0.97 
-0.93 
+0.13 
-0.61 

-1.69 
-0.50 


2.51 
2.46 
2.05 


2.10 


2.86 
1.24 
1.37 
2.56 
1.06 
0.73 

i;i2 

1.88 

1.27 

1.58 

2.20 

0.49 

1.81 

1.35 

0.62 

0.91 

0.88 

1.01 

1.55 

0.75 

1.81 

0.87 

0.76 

1.44 

1.56 

1.16 

2.07 

0.37 

0.94 

1.90 

0.99 

2.15 

0.81 

1.30 

1.6 

0.80 

0.66 

1.82 

1.32 

0.76 

0.92 

1.14 

2.38 

1.60 

2.35 

1.41 

1.75 

0.57 

2.20 

1.05 

1.28 


-0.58 
-1.20 
-1.72 


-0.68 


-1.89 

-^2!25 
-1.66 
-2.91 
-3.55 

-2 
-1.72 

-2.50 
-1.80 
-3.09 
-1.94 
-2.52 
-2.96 
-3.22 
-2.17 
-2.21 
-2.87 


-2.65 
-1.87 
-2.05 
-2.71 
-1.89 

-3!38 


-2.57 

-1.46 

-2.11 

-2.76 

-2.55 

-1.60 

-2.64 

-2.82 

2.25 

3.19 

-2.53 

1.94 

1.61 

-2.20 

1.54 

3.66 

2.14 
-2. 


4.39 
3.21 
3.04 
4.35 
3.91 
2.43 


-0.47 

-i]37 
-0.90 
-0.67 
-2.89 


4.61 
4.51 
1.30 


0.55 


5.47 
5.25 
4.17 
5.32 
5.31 
2.77 
3.29 
4.94 
2.56 
3 

4.59 
4.87 
4.99 
2.63 
4.82 
2.20 
2.17 
4.36 
3.96 
2.78 
5.71 
2.94 
2.15 
*3.64 
4.19 
3.30 
3.43 
3.51 
4.26 
1.69 
4.46 
5.53 
2.00 
4.99 
1.44 
1.91 
4.92 
4.36 
3.08 
3.52 
3.13 
1.40 
4.10 
2. 
3.78 


3.86|-0.86 

2.52 

1.63 

2.26 

3.70 

2.61 


2.65 
-3.26 


+1.17 
+0.36 

+6'.62 
-0.30 
1.74 
-1.33 
+0.56 
-1.48 
-0.34 
+0.41 
+0.44 
-0.18 


-1 

+0.09 

+0.02 

-1.60 

+1.03 

■-1.9^ 


0.88 
-0.54 
+0.07 

2.03 
+0.64 
+0. 

2.39 
+0.77 
-2.02 

2.23 
-0.28 
-0.12 
-1.69 
-0.90 
-1.49 
-2.93 

-i!26 
-0.30 


+  1.06 
+0.62 
-1.55 


-2.85 


3.70 
2.25 
3.58 


1.45 


-0.97    6.58 
-1.02    4.17 


3.39 

8.28 

2.05 

5.12 

3.08 

2.61 

4.97 

3.76 

1.16 

4.02 

4.06 

4.18 

6.10 

3.68 

5.47 

2.86 

1.39 

2.90 

2.39 

4.71 

4.99 

2.07 

3.66 

2.99 

2.92 

4.33 

5.62 

2.84 

3.06 

2.01 

3.25 

3.13 

2.37 

6.52 

3.72 

2.85 

7.53 

4.56 

7.11 

4.13 

4.91 

1.58 

5.88 

1.68 

2.74 


1.96 
+3.72 

+6.98 

1.04 

1.89 

+0.40 

+0.06 

3.12 

-0.30 

+0.44 

+0.36 

+  1.73 


-2,30 

-0 

-1 

+0.51 

+0.14 

-6.61 


+1.50 
-0.93 
1.18 
-1.66 
-0.80 
-0.63 
-1.59 
+2.48 
-0.19 
-1.61 
+2.98 
-0.46 
+2.28 
-0.06 
+0.59 
-2.94 

-2.08 
-1.88 


7.67 
8.07 
6.21 
7.68 


+3.61 

+2!  42 
+3.81 
+2.67 
+0.57 


5.23 
7.06 
8.34 
5.76 
4.40 
3.77 
4.04 
7.67 
6.27 
7.39 
7.88 
7.94 
7.81 
4.25 
6.57 
3.47 
7.86 
6.16 
6.54 
7.13 
7.14 
8.14 
5. 

4.46 
10.49 
6.92 
6.37 
6.36 
5.55 
8.24 
7.47 
5.34 
5.19 
8.45 
5.88 
4.00 
5.39 
9.55 
4.66 
6.44 
8.75 
3.51 
5.18 
8.74 
7.66 


+2.12 
+3.03 

+  i!84 

-0.05 

+0.07 

+0.39 

+3.72 

+2.87 

+4.13 

+  4. 

+4.23 

+3.48 


6.29 
4.09 
3.38 
6.30 
3.86 
2.90 


+2.44 

+6;i7 

+  2.74 
+0.75 
-1.08 


-0.41  7.11 
-1.66  3.97 
-1.21    2.25 


-1.89 


1.90 


+3.65 
+0.19 
-0.75 


+4.53 
+8,02 
+8.02 
+3.46 
+2.96 

+2!24 


+8.16 
+3.29 
+  1.61 
+4.65 
+4.24 
+2.19 
+  1.92 
+4.73 
+2.48 
+0.04 
+0.79 
+5.62 
+0.04 
+2.79 
+4.69 
-0.40 

+5  86 
+8.79 


5.81 

6.46 

3.59 

5.59 

5.87 

3.48 

3.00 

4.33 

4.64 

4.05 

4.63 

5.05 

8.29 

4.51 

4. 

5.05 

3.59 

4.48 

3.20 

5.08 

5.49 

3.97 

3.37 

4.15 

5.10 

4. 

3.18 

2.75 

5.22 

3.77 

3.78 

3.31 

3.74 

5.69 

4.03 

5.20 

4.22 

3,26 

3.47 

4.80 

5.26 

4.34 

4.20 

4.40 

3.97 


+2.65 
+3.35 

+2!  08 
+2.83 
-0.10 
0.04 
+  1.12 
+1.17 
+0.49 
+2.18 
+2.83 
+1.76 


-0.31 
+1.24 
+0.35 
+2.05 
+2.22 

-6'.37 


4.52  +0.62 
8.06  +1.14 
4.77+0.99 


-l.U   8.15 


-0.12 


9.21 
15.13 
4.78 


2.98 


+0.04 
+0,10 
+1.84 
-0.67 
+1.20 
+0.22 
+0.56 
+2.20 
+1.19 
+1.56 
+0.68 
-0.03 
+0.21 
+1.13 
+2.18 
+0.62 

+6!45 
+1.24 


1.64 
0.72 
0.70 
1.74 
1.31 
2.83 

i.'22 
1.53 
1.11 
1.56 
1. 
2.76 
0.99 
1.21 
1.78 
1.81 
0.79 
1.19 
1.35 
1 

2.23 
1.06 
1.85 
0.38 
1.16 
I.IO 
1.23 
1.70 
1.99 
1.35 
0.86 
1.36 
1.38 
1.34 
1.74 
2.18 
0.67 
*1.94 
2.43 
1.01 
0.51 
2.36 
1.19 
0.85 
1.21 
1.11 
1.15 
2.72 
1.00 
2.58 
1.08 


-1.95 

-2.59 
-1.36 
-1.57 
-1.20 

-i.76 
-1.65 

-i'.89 

-1.78 

-0.35 

-1. 

-1.93 

-1.70 

-1.57 

-1.94 

-1.66 

-1.66 


-1. 

-2.55 
-1.68 
-1.78 
-1.92 

-i!64 


2.82 
2.05 
2.41 
4.28 
3.89 
5.71 


—0.13 

-6.61 
+0.95 
+0.91 
+  1.49 


1.41 
*1.91 
2.23 
3.29 


+6.29 

X 

+  1.81 


-0.46 


-1.34 
1.20 
-1.14 
-0.94 
-1.85 
-0.68 
-0.63 
-2.10 
-2.37 
-0.68 
-1.91 
-2.28 
-2.11 
-2.28 
-1.99 
-0.73 

-6.42 
-1.64 


8.49 
8.29 
2.65 
8.42 
3.04 
3.37 
2.95 
2.66 
3.4C. 
2.65 
2.91 
3.25 
3.24 
4.26 
3.71 
8.09 
3.93 
3.06 
2.45 
2.70 
3.68 
2.05 
3.20 
3.33 
2.41 
2.79 
2.86 
2.50 
3.54 
3.30 
2.63 
*3.45 
3.59 
2.72 
1.16 
1.03 
3.44 
2.48 
3.03 
2.91 
2.84 
4.29 
2.68 
4.17 
2.32 


1.82-1.6141.38    -4.69 
1.34 29.41 


-1.87 

-1.16 

1.26 

0.14 


+0.15 
+0.56 

+6]  21 
-0.11 
+0.25 
+0.19 
+0.17 
+0.39 
0.39 
+0.70 
+0.88 
+0.21 


+0.91 
+0.68 
-0.07 
-0.'25 

+0.84 

-6.39 


+0.46 
+0.22 
+0.49 
-0.10 
+0.34 

0.57 
+0.75 
+0.33 
-1.31 

2.02 
+0.01 
-0.02 
-0.13 
+0. 
+0. 
+0.78 


30.05 
41.70 
39.20 
88.85 


0.79 
0.98 
0.79 


-2.41 
-2.23 
-2.43 


-1.80 


4.67 
4.13 
3.50 


+0.62 
-0.15 


*2.30 
2.01 
1.00 
2.34 
3.17 
2.24 
1.42 
1.53 
1.59 
2.23 
1.41 
2.04 
2.43 
1 

3.13 
1.54 
2.54 
1.32 
1.39 
1.40 
1.62 
0.84 
2.36 
1.72 
1.47 
1.78 
2.18 
*1.32 
2.60 
2.20 
1  33 
*1 
1 

1.47 
1.49 
0.96 
2.11 
1.51 
1.54 
1.84 
1.44 
2.32 
1.57 
2.79 
0.98 


+1.97 
+1.43 
+  1.56 


-0.84 


-0.91 
-1.27 

-6!26 
+0. 

1.09 
-1.63 
-1.59 
-1.31 
-0  80 
-1.33 
-0.87 
-1.18 


-0.68 
-1.62 
-1.52 
-2.06 
-1.76 

-6.86 


-0.89 

-1.30 

-0.70 

-0.56 

-1.63 

-0.79 

-0.62 

-1.7 

-0.88 

2  08 

1.79 

-1.66 

1.93 

-1 

1.50 

0.79 


-10.45 
-8.9B 
+5.81 

-10.8 


8.28 
4.46 
1.65 


1.50 


-0.22 
-2.23 


86.97 

46.16 

31.81 

41.08 

44.47 

30.53 

32.92 

38.05 

28.88 

36.50 

36.67 

36.50 

44.51 

35.07 

44.06 

31.26 

32.06 

32.57 

31.06 

34.83 

43.44 

28.71 

32.60 

32.00 

36.26 

37.16 

34.43 

29.29 

36.99 

32.17 

31.67 

86.47 

31.67 

39.22 

24.87 

28.78 

41.88 

37.82 

36.29 

86.26 

86.86 

82.39 

37.98 

85.70 

31.46 


+0.65 
+1.26 
-0.91 


-1.88 


-7.8 
+1.09 

-6!68 
-0.94 
-11.84 
-8.50 
-3.16 
-12.24 
-6.62 
-0.49 
-2.40 
-8.00 


-7.73 
-6.88 
-7.60 
-7.72 
-1.51 

-^16.66 


-2.77 
-5  67 
-5.38 
-6.95 
-4.50 
-1.65 
-7.01 
-1.78 
-9.17 
-12. 6f 
-8.9S 
-3-3C 
-9.62 
-7.82 
-2.91 
-10.5; 

-i!4i 


46.69 
48.34 
30.28 


23.84 


+  8.8! 
+7.6i 
-7.4( 


-13.0! 


*  Monthly  amount  interpolated;  annual  amount  partly  interpolated.  X  +11.69 


KILLING  FROSTS  OB  FBEEZINQ  TEMPEBATUBE 


Stations 


Allentown 

Altoona 

Beaver  Dam  — 

Bedford 

Bellefonte 

Brookville 

Butler 

Carlisle 

Catawissa 

Chambersburg.. 
Chambersville . . 

ClaysviUe 

Clearfield 

Coatesville 

Corrv 

Emporium 

Ephrata 

Erie 

Franklin 

Greorge  School. . 

Gettysburg 

Gordon 

Qouldsboro 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Hamburg 

Harrisburg 

Hawley 

Huntingdon . . . 


Last  in 
spring 


Apr.  29 
do.  29 
do.  28 
do.  29 
do.  28 
May.  27 
do.  26 
Apr.  29 
do.  29 
do.  29 
May  27 
Apr.  28 
May  16 
Apr.  29 
May  26 

do.  16 
Apr.  29 

do.  28 
May  26 
Apr.  29 

do.  29 
May  13 

do.  16 
Apr.  28 
May  26 

do.   16 

do.  13 
Apr.  28 
May  17 
Apr.  29 


First  in 
autumn 


Oct.  20 
do.  2 
do.  18 
do.  13 
do.  2 
Aug.  30 
Oct.  2 
do.  2 
do.  2 
do.  13 
do.  13 
do.  13 
do.  1 
do.  13 
do.  1 
Aug.  31 
Oct.  14 
do.  14 
do.  2 
do.  13 
do.  13 
do.  2 
do.  2 
do.  13 
do.  1 
do.  13 
do.  14 
do.  14 
do.  2 
do.   13 


Stations 


Johnstown 

Kane 

Lancaster 

Lawrenceville  — 

Lebanon 

Meadville 

Mifflin 

Montrose 

Muncy  Valley — 

Newell 

Philadelphia 

Pittsburgh 

Quakertown 

Reading 

Ridgway 

Scranton 

Selinsgrove 

Sharon  

Somerset 

Stroudsburg 

Towanda 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Wellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

Williamstown  — 
York 


Last  in 
spring 


First  in 
autumn 


Apr.  29 

May  26 

Apr.  29 

May  16 

Apr.  28 

May  16 

Apr.  29 

May  16 

do.   16 

do.     8 

Mar.  26 

Apr.  28 

May  13 

Apr.  28 

May  27 

Apr.  29 

do.   29 

May  16 

do.   27 

do.    13 

do.    13 

Apr.  28 

do.   29 

May  16 

Apr.  29 

May  24 

Apr.  28 

do.   29 

do.   28 

do.  29 


Oct.  13 
Aug.  30 
Oct.  13 
do.  2 
do.  13 
do.  13 
do.   14 


Oct.     2 

do.   13 

Nov.    2 

Oct.    13 

do.   13 

do.   31 

do.     1 

do.   13 

do.   14 

do.     2 

Aug.  30 

Oct.     2 

do.     2 

do.    13 

do.    13 

do.   13 

do.  1? 

Aug,  30 

Oct.   20 

do.    14 

do.   13 

do.   18 


MONTHLY  STATE  DATA  FOB  1934 


Month 


Temperature 


Precipitation 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Year 


32.2 
18.1 
34.9 
48.9 
62.2 
72.9 
75.5 
68.6 
66.4 
81.8 
44.9 
80.7 

60.6 


KS 


31 


88.9 

24.4 
42.2 
64.8 
67.8 
78.4 
81.0 
74.8 
71.4 
57.0 
51.0 
37.1 

81.0 


24.8 
6.8 
25.7 
39.1 
52.2 
62.6 
63.8 
58.2 
57.2 
43.2 
36.8 
22.0 


6.8       107 


Ykak,  1934 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   TENNSYLVANIA  SECTION. 


66 


Monthly  and  Annual  mean  Temperatures  for  the  Year  1934,  -with  Departures  from  the  Normal 
February 


ST*rioNs. 


January 


March 


April 


May 


June 


July 


August 


September 


October 


November 


Atlantic  Drainage. 


AUentown 

Altoona 

Ardinore 

AreudtJiville 

Bedford 

Bi'Uoionte 

Bethlehem 

Carlisle 

Oatawissa 

Center  Hall 

CMambersburtf 

Cleartield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

Geoi-ge  School 

Gettysburg 

Uordon 

Oouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood , 

Huntingdon 

Hyndman 

Kylertown 

Lancaster , 

Lawreneeville 

Lebanon 

Lewisburg 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mifflin 

Montrose 

Mount  Pocono 

Muncy  Valley 

Neshaminy  Palls. . , 

Palmerton 

Philadelphia 

Philadelphia-Gtn.. , 
Phila-Navy  Yard . . . 

Phoenixville 

ftuakertown 

Reading 

Retreat 

Scrantou 

Selinsgrove 

Shawmont 

5tate  College 

Stroudsburg 

rowanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

Williamstowu 

Vork 

Ohio  Drainage. 

Beaver  Dam 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Horry 

Derry 

Donora 

Ebensburg 

Elk  Lick 

Franklin 

Sreensburg 

Greenville 

Srove  City 

trwin 

Tohnstown 

Kane  ( near) 

Lyclppus 

Meadville 

Mt.  Lebanon 

Nfew  Castle 

>Iewell 

Pittsburgh 

Ridgway 

Sharon 

Somerset 

tJniontown 

l^andergri  t 

(Varren 

iVaynesK:  p... 

Erie. 


tmnage. 


34 

31 
30 
34 
•28 
34 
36 
29, 
24 
32 
37. 
33 
27 
34 
32 
35 
30 
34. 
29 
31. 
32, 
31, 
"38, 
32. 
33. 
25. 
24, 
28. 
32. 
31. 
37. 
37. 
36. 
35. 
32. 
34. 
30. 
30. 
33. 
35. 
31. 
29. 
29. 
27. 
'35. 
31. 
32. 
35. 

34. 

29. 

30. 

32. 

32. 

34. 

28. 

32. 

36. 

30 

29 

30 

34. 

30 

30 

34 

33. 

26 

34 

30. 

31 

32 

35 

33 

25 

29.8 

30.1 

•36.2 

33.6 

32.2 

35.6 

30.6 


+0.8 
+4.4 
+4.0 


+  1.4 
+3.2 
+5.7 
+5.3 
+2.8 
+5.5 


+4.1 
+4.3 
+4.5 
+  4.4 
+4.3 
+3.5 
+7.1 
+  2.9 
+  0.4 
+4.3 
+4.9 
+4.8 
+2.8 
+3.9 
+4.1 
+5.4 


16.4 

1' 

19.4 


+5.1 

+5.2 

+2.7 

+5. 

+4. 


+5.5 
+5.9 
+4.6 
+1.9 
+3.6 
+4.8 


+5.2 

Tils 

+5.) 
+6.1 

+4.7 


+3.5 
+5.5 
+5.0 
+5.0 
+3.0 
+4.5 
+3.6 
+5.6 
+3.7 
+4.5 
+5.6 

+4.6 
+5.1 
-0.1 
+4.0 


+3.9 
+4.0 
+2.3 


+6.4 
+4.1 
+4.8 
+3.9 
+3.6 
+3.8 
+4.3 
+3.8 


+4.6 
+5.8 


+4.6 
+3.1 
+3.1 
+  0.6 
+3.0 
+  3.7 
+3.9 
+3.4 
+7.3 


20.8 
15.6 
20.6 
22.4 
19.6 
18.8 
23.4 
17.6 
19.3 
18.3 
15.5 
21.2 
14.0 
18.4 
23.3 
16.2 
8.7 
20.2 
23.7 
21.4 
13.3 
21.2 
21.0 
23.0 
13.8 
22.3 
15.0 
18.8 
20.6 
20.6 
24.4 
17.0 
22.6 


14.1 

-U.6 
-18.8 


7.4 
14.] 
17.3 
16.9 
22.2 
21.8 
21.3 
20.2 
17.4 
21.2 
16.4 
15.4 
20.9 
21.0 
18.8 
14.6 
14.8 
14.2 
20.2 
19.3 
19.6 
21.7 

20.6 
13.2 
16.3 
17.6 

17.8 
21.6 
11.8 
20.0 
23.0 
17.1 
16.6 
11.2 
20.6 
15.7 
16.6 
20.4 
21.2 
12.0 
20.2 
14.2 
18.0 
14.2 
19.9 
19.7 

6.8 
13.0 
15.6 
21.6 
18.7 
13.6 
22.8 


-11 

-10.5 

-7.6 

-10.0 

-8.5 

-8.0 

-10.9 

-11.1 

-12.0 

-10.1 

-8.5 

-10.7 

-12.8 

-7.8 

-10.8 

-)6.1 

-9.0 

-9.2 

-8.8 

-13.1 

-11.9 

-8.2 

-8.5 


-8.7 
-9.5 
-10.8 
-6.7 
-7.4 


-10.8 
-6.2 


-13.9 
-12.0 
-12.5 

-ll!7 


-12.4 
-1?.0 
-11.4 
—7 


-11.9 

-7.2 
-12.8 

-7.7 
-12.6 
-10.0 
-10.8 
-10.9 

-8.4 
-11.1 

-9.3 

-12.2 
-12.1 
-12.5 
-11.9 


-14.3 
-9.6 


-10.9 
-11.4 
-14.6 
-11.0 
-11.1 
-11.1 
-9.6 
-9.0 


+3.8    14.0 


-9.2 
-9.6 

-i4>2 
-12.2 
-12.6 
-19.fi 
-15.2 
-11.4 
-10.8 
-13.3 
-10.9 


-12.9    30.8 


33.6 
35.4 
37.2 


-4.7 
-2.4 
-5.1 


37.4 

32.0 

37.8 

36.6 

36.2 

32.8 

37.5 

33.7 

36.4 

33.8 

32.6 

36 

31 

36.8 

38.2 

32.2 

25 

35.0 

39 

36.2 

32.2 

35.9 

35.8 

38.0 

31.0 

38.0 

33.3 

35.3 

34.3 

35.8 

42.2 

33  6 

37.2 


28.5 

31.6 

35.4 

33.9 

39 

39.5 

38.9 

38.4 

34.6 

37.2 

33.7 

34.6 

35.3 

38.9 

34.6 

31.4 

32.8 

31.4 

37.2 

35.0 

36.2 

37.9 

35.4 
30.2 


35.1 

35.0 

37.2 

30.4 

37.6 

37.8 

33.9 

32.2 

29.2 

37.0 

32.8 

.33.8 

36.9 

37.6 

29.2 

36 

32.8 

35.0 

30.3 

35.8 

36.5 

29.7 

31.5 

32.3 

38.0 

35.0 

32.0 

38.0 


-8.1 

-2.8 

-1.8 

-2.2 

-3.8 

-2.0 

-4.2 

-3.6 

-6.3 

-2.8 

-3.2 

-1.5 

-3.9 

-1.9 

-4.7 

-4.6 

-3.4 

-3.3 

-2 

-3.3 

-6.1 

-3.1 

-2.4 


48.2 
48.2 
61.2 


-1.7 
-1.5 
-4.1 
-2.7 
-2.8 


-3.8 
-2.0 


-3.7 
-4.1 
-4.0 


-0.9 


-3.4 
-2.4 
-2.7 
-2.8 


-1.1 
-3.2 
-1.4 
-1.5 
-5.4 
-2.3 
-1.6 
-1.7 
-2.6 
-3.3 
-2.7 


-5.8 
-3.6 


-3.9 


-1.8 


-3.1 
-2.1 


-6.8 
-7.2 
-3.1 
-5.1 

-6.1  .„. 
-3.7  45. 
-3.5    52 


-S.8 
-3.6 


51.4 
46,3 
51.8 
52.1 
51.3 
46.5 
51.8 
47.0 
50.5 
48.5 
46.8 
51.5 
45.1 
49.8 
52.4 
45.9 
39.1 
49.0 
52.6 
50.8 
45.8 
50.9 
49.4 
53.0 
44.6 
51.4 
48.2 
50.1 
50.4 
50.4 
54.8 
46.8 
51.4 
b45.4 
40 
46.4 
49.0 
48.5 
53.2 
53.0 
52.8 
52.2 
48.4 
50.8 
49.0 
48.3 
50.2 
52.0 
48.6 
46 
47.1 
45.6 
50.6 
50.5 
49.5 
52.1 


-0.3 
+0.2 
+0.5 


51.0 
45.1 
47.6 
48.8 
...  50.1 
4.2  51.8 
-2.4  44.6 
-2.6  50.9 
....  52.1 
-2.6  47.0 
-5.1  44.6 
-6.8  45.2 
-3.3  50.6 
-3.9  48.2 
-3.8  47.4 
-3.3    50.4 


-2.7 


49.2 
44.2 
51.8 


-4.2 
+0.3 

0.0 
+0.9 
-1.7 
+  1.7 
-0.9 
-0.1 
-0.6 
+0.1 
+  1.5 
-0.6 
-0.4 
+  1.7 
-1.8 
-2.1 
-0.7 

0.0 
-0.1 
+0.2 
-0.7 
-0.2 
+2.3 


61.3 
61.5 
64.4 


+2.3 
+2.3 
-0.3 

+  1.0 
+0.1 


-1. 
+1.4 

+  1.4 
-1.8 
-1.2 
-0.3 


+  1.1 


+  1.4 
+0.6 
-0.1 
+0.5 


+0.2 
+0.6 
-0.2 
+1.1 
-1.7 
+0.7 
+  1.0 
+0.8 
+  1.6 
-0.5 
+1.1 

+  1.1 

0.0 

-0.6 

-0.9 


+1.0 
-0.1 
+  1.4 

+2!6 
-1.3 
-0.9 
+0.1 
+  1.6 
-0.2 
+0.9 
+0.4 


+0.9 
+2.0 

-i!7 
-2.5 
-0.8 
+0.2 
-1.2 
-0.8 
+0.9 
-1.8 
-0.6 


45.0    -0.1 


68.0 
59.4 
64.6 
63.8 
63.9 
58.3 
64.0 
60.8 
63.8 
60.9 
59.3 
64.6 
60.1 
62.8 
64.3 
58.8 
52.2 
'61.8 
65.0 
63.9 
58.7 
65.2 
62.6 
63.6 
60.2 
64.6 
61.1 
63.6 
62.8 
63 

67.8 
59.6 
64.4 
58.2 


+  1.6 
+2.7 
+4.0 


58.6 

62.1 

62.3 

66.1 

66.6 

66.4 

65.' 

62.0 

64.6 

61.4 

62.0 

62.1 

65.5 

62.4 

60.0 

60.0 

59.0 

63 

63.4 

63.5 

63.6 

63.4 
58.4 
59.6 
61.0 
63.8 
64.2 
59.1 
63.2 
65.2 
61.6 
58.2 
61.0 
62.9 
61.6 
63.2 
63.0 
63.2 
57.1 
63.8 
62.4 
63.6 
61.6 
61.6 
64.6 
59.0 
63.0 
56.4 
64.4 
62.9 
59.0 
63.9 

60.8 


-1.7 

+2.4 
+2.4 
+3.4 
-0.5 
+3.3 
+2.0 
+2.6 
+  1.9 
+1.5 
+3.6 
+3.9 
+2.3 
+3.0 
+  1.0 
-1.7 
+0.9 
+  2.2 
+2.1 
+  1.9 
+3.4 
+2.4 
+2.8 


+  3.9 
+4.2 
+2.8 
+2.9 
+2.0 


-0.1 
+4.3 
+  3 


+  1.7 

+  2 


+3.2 


+4.5 
+4.6 
+2.6 
+2.1 


+2.6 
+  1.6 
+2.9 
+3.8 
+0.7 
+2.7 
+  2.7 
+3.2 
+3.0 
+4.3 
+  2.5 

+3.1 
+3.1 
+0.1 
+1.2 


+3.6 
+4.9 
+  2.6 


+  6.1 
+  3.3 
+3.7 
+3.0 
+4.0 
+5.7 
+3.0 
+2.2 


+3.3 
+6.1 


+2.1 
+  0.2 
+2  2 
+3.3 
+4.8 
-0.4 
+2.6 
+2.1 
+2.9 


+4.0 


71.8 
71.6 
75.6 
74.2 
74.2 
70.2 
74.2 
75.3 
74.3 
68.8 
75.1 
71.0 
74.2 
70.6 
70.3 
75.4 
68.8 
73.6 
75.0 
69.7 
62.6 
'72.5, 
75.5 
74.4 
68.2 
77.4 
72.6 
74.6 
69.5 
74.2 
71.8 
73.8 


+2.4 
+5.3 
+5.5 
+3.9 

'+i;5 

+4.0 
+4.3 
+6.1 
+2.8 
+5.7 
+4.1 
+4.2 
+2.5 
+4.5 
+6.9 
+4.2 
+5.0 
+5.1 
+4.1 
+5.0 
+3.5 
+4.6 
+4.1 
+1.9 
+5.8 
+4.3 
+7.2 


+4  2 
+  6.2 
+4.2 


75.4 
78.4 
71.2 
75,6 
67.5 
65.0 
69.0 
72.8 
72.2 
76.2 
77.2 
75.8 
75.9 
71.5 
74.0 
72.6 
71.3 
72.8 
76.0 
72.3 
69.6! 
70.4 
69.6 


+5.9 


+3.4 

+7.2 
+4.3 
1-3.3 
+3.8 
+4.2 


+  4.8 


+4.0 
+4.9 
+3.2 
+  4.2 


74.8 
73.8 
78.2 
77.4 
76.3 
73.0 
76.9 
79.5 
77.0 
72.0 
78.7 
•73.0 
76.7 
74.1 
71.6 
79.2 
71.9 
76.7 
78.6 
73.2 
63.8 
74.9 
79.6 
78.1 
71.0 
81.0 
75.8 
78.0 
72.6 
77.6 
73.4 
77.6 


+3.5 
+3.9 
+4.0 
+5.9 
+3.2 
+4.9 
+5.3 


73.6 
73.2 
74.0 

75.4 
70.2 
73.8 
72.9 
74.0 
76.6: 
70. »l 
73.8 
77.0 
70.4 
67.8 
72.9! 
75.01 
74.6! 
71.9 
74.4 
74.0 
66.4 
74.6 
74.4 
75.2 
73.8 
74.0 
75.9 
71.2 
76.8, 
67.6 
75.4 
75.2 
72.2 
74.8 

71.8 


+4.8 
+5.7 
+4.1 

+6.3 
+7.0 
+6.6 
+5.3 


+  7.8 
+6.2 
+5.3 


+6.5 
+4.2 

+7.1 
+7.0 
+  8.1 
+  6.4 
+6.0 
-4.8 


+  6.4 
+  9.5 


+5.0 
+4.7 
+5.2 
+  7.2 
+9.3 
+2.2 
+5.5 
+6.2 
+  7.4 


+  5.6; 


76.2 
80.6 
74.5 
78.7 
70.9 
66.7 
72.4 
76.2 
75.0 
79.3 
79.8 
79.0 
79.0 
74.0 
76.9 
73.6 
74.4 
75.4 
80.0 
74.6 
72.8 
72.8 
71.3 
''76.1 
76.4 
76.8 
78.0 

76.6 
71.9 
75.2 
74.6 
76.2 
78.9 
73.4 
75.6 
79.2 
»72.7 
69 

75.1 
75.6 
76.4 
72 
75.8 
76.0 
70.0 
76.3 
75.5 
76.6 
75.4 
•77.6 
77.6 
72.2 
77.1 
71.3 
77.9 
76.8 
73.7 
77.0 

74.6 


+  1.1 
+3.0 
+4.3 
+3.4 

-oi'i 

+2.3 

+4.7 

+4.3 

+0.8 

+  4.4 

+  1.6 

+2.1 

+  1.7 

+2.0 

+  5.1 

+  3.3 

+3.0 

+4 

+  3.1 

-1.3 

+  1.6 

+4.2 

+3.3 

+0.6 

+4.2 

+3.6 

+5.5 


+3.9 
+3.3 
+3.8 


+2.9 


+2.3 
+5.8 
+3.2 
+  1.0 
+2.8 
+2.9 


+3.1 


+3.3 
+4.2 
+1.5 
-M.4 


+2.7 
+2.2 
+4.1 
+4.1 
+1.6 
+2.5 
+2.6 
+1.8 
+3.2 
+5.0 
+3.8 

+3.0 
+  4.2 
+3.2 
+3.2 


+6.0 

+5.7 
+3.0 


+5.6 
+2.6 
+4.8 
+3.4 
+5.6 
+2.7 
+3.9 
+3.0 


+3.9 
+6.5 


+3.0 
+4.3 
+3.0 
+4.3 
+5.3 
+2.6 
+4.8 
+3.8 
+  4.3 


+3.6 


68 

66.6 

71.0 

69.8 

69.6 

65.6 

71.0 

71.1 

69.4 

64.7 

71.2 

67.5 

70.6 

66.9 

65.3 

71.4 

64.1 

70.6 

71.7 

66.3 

58.2 


72.0 
70.6 
64.6 
74.2 
68.4 
71.8 
64.7 
71.8 
65.9 
70.5 


-3.0 
-2.4 
-0.3 
-2.2 

'--5.'2 
-1.8 
-1.5 
-0.9 
-4.0 
-0.6 
-2.4 
-1.9 
-3.4 
-2.1 
-0.2 
-2.1 
-0.8 
-0.2 
-1.5 
-4.8 


-1.1 
-2.0 
-3.2 
+0.7 
-2.0 
+0.9 


69.3 

74. 

68.4 

70.9 

67.2 

60.9 

65.1 

70.0 

67.8 

73.2 

73.4 

72.8 

72.4 

67.5 

70.1 

67.1 

67.1 

69.8 

72.7 

66. H 

66.6 

65.9 

64.2 


69.0 
68.6 
71.0 

70.4 

65.2 

67 

67.2 

68 

71.0 

65.6 

69.4 

71.8 

66.1 

65.4 

67.6 

69.4 

68.6 

66 

69.5 

70.0 

61.3 

70.0 

69.0 

69 

69.0 

70.0 

70.7 

65.0 

67.9 

65.1 

71.0 

70.0 

65.8 

70.6 

68.7 


-0.2 
-2.0 
-1.3 


-1.8 


-1.6 
+0.4 
+0.9 
-2.9 
-2.5 
-1.0 


-1.6 


-1.4 
-0.5 
-2.7 
-2.3 


65.4 

63.8 

68.4 

67.6 

66.4 

63.4 

68.2 

68.2 

66.8 

61.4 

67.2 

64.8 

67.5 

64 

64.1 

68.6 

62.6 

67.8 

68.2 

64.4 

57.2 

67.2 

68.6 

67.5 

62.2 

70.2 

•66.2 

67.9 

62.4 

67.5 

64.8 

67.3 


67.4 
'•71.4 
66.4 
68.5 


-0.2 
+0.7 
+  1.1 
+  1.2 

'-i!5 

+1.5 
+3.0 
+2.8 
-0.8 
+  1.1 
+0.9 
+  1.3 
+0.5 
+2.7 
+2.8 
+  3.0 
+  1.8 
+2.6 
+2.1 
-0.6 
+  1.9 
+  1.0 
+  1.7 
+0.5 
+  1.2 
+  1.6 
+2.5 


+  2.0 
+3.3 
+  1.7 


-2.7 
-1.4 
-0.5 
-1.9 
-2.4 
-2.3 
-1.9 


-1.7 
-1.4 
—1.2 

-1.5 
-0.4 
-2.3 
-2.7 


-0.3 
-0.2 
-1.2 


+0.5 
-0.4 
-0.5 
-1.1 
0.0 
-1.4 
-0.8 
—1.1 


-0.8 
-2.1 


-1.3 
-1.5 
-2,2 
-2.3 
-1.9 
-2.1 
-0.6 
-0.9 
-1.6 


60.2 
'62.8 
67.4 
65.7 
70.8 
69.8 
70.2 
69.5 
64.6 
67.3 
65.0 
65.8 
67.8 
69.5 
64.4 
65 
65.0 
62.1 
67.2 
66.8 
66.4 
68.2 

68.7 
64.0 
64.8 
66.2 
66.4 
68.8 
65.0 
67.6 
69.4 
63.2 
61.4 
66.7 
67.1 
67.5 
64.5 
67.0 
67.6 
60.2 
69.0 
67.1 
67.1 
67.2 
68.2 
68.4 
64.8 
66.9 
62.4 


65.2 
68.0 


0.9    67.6 


+2.6 


+2.2 
+4.0 


+  1. 

+1.3 

+2.0 


+2.8 


+2.0 
+3.1 
+0.6 
+1.0 


+2.9 
+3.0 
+1.4 
+  1.8 
+2.8 
+2.7 
+2.4 
+1.7 
+2.4 
+2.0 
+  2.0 

+2.5 
+3.9 
+0.1 
+  1.4 

"+SA 

+4.7 
+2.2 


+2.5 
+  1.3 
+4.1 
+  1.9 
+4.6 
+  1.5 
+  2.7 
+2.0 


+3.1 
+5.4 


61.2 
51.8 

52.8 
52.8 
52.6 
49.2 
53.8 
52.7 
51.5 
50.4 
63.5 
50.4 
51.8 
50.0 
50.0 
62.8 
47.7 
54.0 
54.4 
49.2 
43.2 
51.2 
54.8 
53.6 
46.2 
54.0 
51.8 
53.2 
49.1 
51.5 
49.8 
52.3 


53.1 
57.0 
50.0 
54.6 


-1. 
-0.3 
-2.4 
-1 


-3.8 
-1.9 
-0.1 
-1.9 
-1.5 
+  0.6 
-2.2 
-2.3 
-2.7 

0.0 
-1 
+0.7 
— 1 
+1 
-1 
—2 
-2 
-0 
-1.2 
-3.4 
-2.2 
-0.9 

0.0 

-2!3 
-0.7 
-1.4 


-0.4 


45.6 
'48.2 
52.4 
50.1 
56.0 
55.3 
56.2 


50.2 

53.8 

50.1 

49.5 

52.4 

53.6 

50 

49.8 

49.4 

47.6 

53.1 

51.6 

52 

52.8 

54.2 


+3,0 
+  1.0 
+  2.0 
+4.6 
+2.8 
+  1.5 
+4.2 


+3.3 


50.9 
51.6 
52.0 
53.8 
49.8 
54.2 
55.5 
50.6 
50.2 
50.0 
53.8 
51.7 
51.3 
53.8 
53.7 
46.4 
54.2 
52.2 
53.2 
52.0 
54.6 
54.6 
47.8 
51.5 
49.0 
54.6 
52.8 
52.0 
54.0 


+4.0    52.0 


-2.4 

rl.7 


-2.8 
-2.1 
-1,5 


-1.8 


-0.9 


-2.0 
-0.9 


-2,3 
-0.4 
-2.5 
-0.3 
-2.4 
-1.4 
-1.3 
-1.4 
-1.1 
-1.2 
-1.2 

-1.0 


-2.2 
-0.9 

-6'.2 
+  1.1 
+0.1 


+0.8 
+0.8 
-1.3 
-0.2 
--0.8 
-0.6 
-0.1 
0.0 


-0.1 

+1.7 


-0.3 
-0.9 
-1.1 
-1.6 
-1.2 
-0.4 
0.0 
-1.4 
1-1.4 


46.0 
43.8 
48.3 
44.2 
44.6 
43.3 
48.0 
46.2 
46.6 
42.6 
46.2 
46.4 
46.6 
44.0 
43.4 
47.0 
41.4 
47.6 
47.2 
43.9 
36.8 

'48 14 
47.3 
41.3 
45.8 
46.2 
45.6 
41.1 
43.8 
43.8 
46.1 


45.7 
51.0 

44.7 
47.2 


39.9 
41.8 
46.4 
45.0 
50.6 
49.5 
49.4 


45.0 
48.6 
44.0 
45.6 
45.6 
48.0 
43.2 
44.1 
44.2 
41.2 


December 


Annual 


+2.6 
f3.4 
+4.1 
+1.6 

'  +  1.9 

+3.8 
+5.1 
+3.2 
+2.4 
+4.3 
+  4.6 
+3.8 
+2.4 
+4.2 
+  4.1 
+4.4 
+4.4 
+5.2 
+4.3 
+0.6 

+  3^8 
+4.5 
+1.8 
+1.0 
+  3.5 
+3.3 

+0.4 
+4.8 
+3.6 


+3.8 


31.2 


32.4 
'31.0 
31.4 

27.4 
32.6 
32.8 
31.0 
29.4 
33.2 
30.4 
32.1 
30.0 
29.2 
33.0 
25.7 
33.2 
34.0 
29.6 
22.0 
32.2 
34.7 
33.3 
26.6 
33.6 
31.2 
.32.0 
26.1 
32.2 
27.6 
31.6 


-1.0 


+3.7 
+5.8 


+3.6 
+2.3 

+4.2 

+4^9 


+  3. 


+3.8 
+6.1 


-1.4 


44.5 
45.2 
46.0 

46.8 

40.0 

44.4 

43.2 

46.1 

46.7 

42.0 

46 

48.0 

42.6 

41.7 

42.8 

46.4 

44.5 

43 

46.5 

46.0 

38.6 

47.0 

44.8 

45.7 

44.3 

45.6 

46.8 

41.6 

43.8 

41.0 

47.9 

46.0 

42.4 

46.4 


-1-5.1 
+3.9 
+3.2 
+3.4 
+3.6 
+4.6 
+3.7 


+3.4 
+3.4 
+3.0 

+3.5 
+2.5 
+3.0 
+2 


+4.6 
+3.3 

+4.9 

'+4!5 
+3 
+3.2 
+3.7 
+  5.0 
+3.3 
+4.5 
+4.2 


+4.7 
+6.0 


+4.3 
+2.0 
+3.6 
+  2 
+  2.5 
+2.2 
+4.3 
+3.3 
+3  4 


46.2    +4.8   29.8 


31.0 
37.1 
■^31.0 
33.0 


24.9 
27.3 
31.0 
30.6 
35.9 
35.5 
35.8 


31.2 
33.4 
30.0 
29.1 
31.8 
34.5 
29.1 
30.7 
28.2 
25.4 
834.2 
30.0 
30.4 
33.1 

32.4 
26.3 
28.3 
29.2 
29.7 
32.0 
26.5 
32.4 
36.1 
27.6 
27.4 
28.5 
31.5 
29.2 
28.6 
32.0 
31.7 
24.2 
32.3 
28.6 
30.6 
30.2 


-1.6 

-2.8 

"-i'.i 

-0.7 

+  1.3 

-0.5 

-0.3 

+0.2 

+0.8 

-0.6 

-1 

+0.1 

+0.8 

-1.4 

+0.2 

+  1.8 

+0.6 

-4.1 

+0.5 

+0.5 

+0.6 

-2.2 

-0.6 

-0.4 

-0.4 


-1.2 
-1.1 

-0.4 


+0.4 
+  1.9 


-0.9 
-0.7 
-0.7 


-0.4 
+6!6 


0.0 
+1.2 

-lie 

+0.3 
-0.6 
-0.6 
+  1.0 
-0.6 
-2.5 
+  1.1 
-0.7 
-0. 
0.0 

-0.6 

-1.6 
-3.0 
-1.6 


49.8 


62.8 


61.8 
47.9 
52.7 
62.9 
51.6 
47.9 
53.0 


82.0 
49.4 
48.2 
53.0 
46.8 
62.1 
53.6 
48.2 
41.2 


54.3 
52.6 
46.5 
53.6 
51.0 
53.0 
47.1 
52.5 
48.7 
61.5 


51.7 
56.5 
49.7 
53.2 


47.1 
51.) 
49.9 
55.1 
54.9 
54.6 


49.9 

52.7 
49.4 
49.4 
51.5 
53.9 
49.7 
48. 4 
48.4 
46.6 


-0.4 

-1. 

+0.5 


32.9 

27.0 
28.5 
27.4 
33.6 
32.3 
28.2 
32.6 


-0.5 

-1. 

-0.8 

-1.0 

-1.0 

-1.2 

-0.3 

-0.7 


0.0 
-0.2 


-0.6 


-1.3 

-1.0 
-2.1 
-1.4 
-1.2 
-1.0 
+0.2 


50.9 
51.1 
52.8 

52.4 


50.0 

51.0 

53.1 

47.3 

52.0 

54.3 

48.6 

47.8 

48.4 

52.0 

50.1 

49.2 

52.0 

52.1 

44.6  . 

52.4 

49.9 

51.3  . 

49.8 


52.7 
46.4 
49.7 
47.0 
53.5 


48.4 
53.0 


2.1   49.8 


-1.4 
'6]6 


-2.9 
0.0 

+  1.3 
+0.8 
-1.0 
+1.3 


-0.1 
-1.1 

-fO.4 
+  1.3 

+0.8 
+0.1 
+1.8 
-0.2 
-2.6 


+0.6 
+  0.5 
-1.3 
0.0 
+0.3 
+  1.5 

"+o.i 

+  1.2 
0.0 


+0.8 


-0.2 
+2.6 


-0.6 
+3.4 


+0.5 


-0.1 

+0.7 

'"'6!6 

+0.7 
+0.2 
+1.1 
-0.7 
+0.6 
+0.3 


+0.6 
+0.5 
+0.6 

+0.2 


-0.4 

'+213 
+  1.0 

+0.8 

"+i'.8 
+0.7 
+0.2 
+0.5 
+  1.4 
+0.4 
+0.9 
+0.7 

'+i!i 

+2.8 

-6;2 


-0.1 
-0.5 
0.0 
-0.6 
+0.9 


+1.2 


+0.5 


Letters  of  alphabet  denote  number  of  days  missing 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     PENNSYLVANIA  SECTION. 


Year,  1934 


COOPERATIVE    AND    RAINFALL    OBSERVERS 


Stations 


AUentown 

Altoona 

Ansonia 

Ardmore 

Arendtsvllle. . . . 
Bakers  Summit. 

Beaver  Dam 

Beaver  Falls 

Bedford 

Bethlehem 

Bloserville 

Bellefonte 

Brookvllle 

Buffalo  Mills... 

Butler 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall 

Chambersburg  . 
Chambers ville. . 

Clairton 

Claysville 

Clearfield 

Clymer 

Coates  ville 

Colebrook 

Confluence 

Conshohoeken.. 

Corry 

Cresson 

Derry 

Donora 

Doylestown 

Ebensburg 

Elk  Lick 

Emporium 

Ephrata 

Erie 

Forest  City 

Franklin 

Freeland 

Galeton 

George  School. . 

Gettysburg 

Girardville 

Gordon 

Gouldsboro 

Graterford 

Greensburg 


Observers 


.John  A.  Prick. 

F.  E.  Roonev. 

Paul  H.  Mulford. 

H.  L.  Balderston. 

Dr  S.  W.  Frost. 

M.  Snyder. 

F.  H.  McCullough. 

W.  Edward  Eakin. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

A.  G.  Mountz. 

Frank  S.  Fawcett. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Nelle  R.  Brown. 

The  Butler  Eagle. 

Clarence  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

S.  W.  Smith. 

Wm.  B.  Spear. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie  Steel  Co. 

J,  L.  Melvin. 

E.  W.  Hess,  C.  E. 

L.  Frendberg. 

Howard  L.  Pyle. 

William  A.  Rorer. 

Grant  Pyle. 

Russell  C.  Erb. 

Assd.  Gas  &  Electric  Co. 

W.  P.  Linnan. 

Ted  R.  Wineman. 

Donora  Zinc  Works. 

Geo.  Hart. 

D.  H.  Jones. 

J.  S.  Stevanus. 

T.  B.  Lloyd. 

Ira  J.  Keath. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

L.L.  Whipple. 

R.  A.  Fergus. 

Theodore  Reiehmaun. 

Henry  W.Lush. 

N.  W.  Swayne. 

Dr.  Henry  Stewart. 

Girard  Water  Co. 

Sallie  M.Johnson. 

Roland  H.  Marshall. 

C.  K.  Kulp. 

Westmoreland  Water  Co. 


Stations 


Greensboro 

Greenville 

Grove  City 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Herrs  Island  Dam 

Hollisterville 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near] 

Kregar 

Kylertown 

Lake  Lynn 

Lakeviile 

Lancaster 

Lansford 

Lawrenceville 

Lebanon 

Linesville 

Lock  Haven 

Lock  No.  2 

Lock  No.  4 

Lock  No.  5 

Lycippus 

Marcus  Hook 

Matamoras 

Mauch  Chunk 

Meadville, 

MifHintown 

Montrose 

Morris  Run 

Mt.  Lebanon 

Mount  Pocono 

Muncy  Valley 

Natrona 

Neshaminy  Falls. 

New  Castle 

Newell., . .   

New  Park 

Newport 

Palmerton 

Parkers  Landing. 

Paupack 

Penn  Line 


Observers 


George  W.  Paxton. 

C.  P.  Clarke. 

Prof.  H.  W.  Harmon. 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

U.  S.  Engineer. 

Penn.  P.  &  L.  Co. 

H.  W.  Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

W.F.Gallagher. 

Robert  Tross. 

U.  S.  Forest  Service. 

I.  A.  Knupp. 

Bur.  Plant  Industry. 

R.  McGeuchie. 

Penn.  P.  &  L.  Co. 

Supt.  Water  Works. 

Lehigh  Coal  &  Nav.  Co. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Vallev  Gas  Co. 

I.  F.  Hepler. 

Joseph  A.  Beaver. 

R.  C.  McCullough. 

U.  S.  Engineer. 

U.  S.  Engineer. 

Westmoreland  Water  Co 

Sun  Oil  Co. 

John  Bislaud. 

R.  K.  Wintermute. 

Assd.  Gas  &  Electric  Co. 

W.  H.  Manbeck  Co. 

Vacant. 

Morris  Run  Mining  Co. 

Roger  H.  Howell. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H.  O.  Hacker. 

BertB.  Hildebrand. 

Phila.  Sub- Water  Co. 

New  Castle  Water  Co. 

General  Chemical  Co. 

C.J.Allen. 

Adam  R.  Boetill. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

Henry  Turk. 

Penn.  Power  &  Light  Co 

Retta  Crumb. 


Stations 


Philadelphia 

Philadelphia-Gtn 

Philadelphia 

Navy  Yard 
Phila-  Point  Breeze.. . 

Phoenixville 

Pine  Grove 

Pittsburgh 

Pleasant  Mount 

Pottstown 

PottsvUle 

Quakertown 

Reading 

Renovo 

Retreat 

Ridgway 

Saltsburg 

Scranton 

Selinsgrove 

Sharon 

Shawmont 

Shippeusburg 

Snow  Hill 

Somerset 

Springdale 

State  College 

Stroudsburg 

Sunbury 

Towanda 

Uniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Weikert 

Wellsboro 

West  Chester 

Westford 

Westgrove 

West  Newton 

Wilkes-Barre 

Williamsport 

William  stown. 

York 

York  Haven 

Zionsville 


Observers 


U.S.  Weather  Bureau. 
Julius  Bernstein, 
f  Commandant,  Navy 
I     Yard. 

Atlantic  Refining  Co. 
Philadel.  Sub-  Water  Co. 
East  Penn  Electric  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 

C.  R.  Buller. 
Daily  Mercury. 
Pottsville  Water  Co. 
John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 
J.  H.  Baird. 
Theo.  J.  Sampson. 
West  Penn.  Power  Co. 
Thomas  M.  Duncan. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Dr.  George  E.  Fisher. 
H.H.Gerber. 
WinfieldS.  Guiles. 
Keith  B.  Allen. 
G.  L.  Dormoy. 

D.  L.  Grove. 

U.  S.  Engineer. 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College. 

EarlE.Stahl. 

Mrs.  M.  Ordelia  Parks. 

Wm.  W.  Marsteller. 

Westmoreland  Water  Co. 

H.  R.  Belding. 

Mrs.  Anna  Simpson 

Thomas  S.  Knox. 

David  Libby. 

George  W.  Hill. 

Joseph  W.  Belt. 

C.C.Collins. 

Conard-Pyle  Co. 

A.  B.  Adams. 

Milton  Wentz. 

Veronica  E.  April. 

Susquehanna  Coal  Co. 

C.  L.  Bott. 

York  Haven  Water  Co 

J.  H.  Weinberger. 
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U.  S.  DEFARTMIiNT  OK  AGRICULTURE,  WEATHER  BOREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


32  PENNSYLVANIA  SECTION. 

a.  3.  BLISS. 
PHILADELPHIA.  PA. 


Vol.  XL. 


January, 1935. 


No.  1. 


GENERAL  SUMMARY. 

This  was  a  month  of  more  than  ordinar.y  extremes,  although 
the  average  temperature  was  near  the  January  normal.     How- 
ever, the  small  departure  was  in  the  nature  of  a  deficiency,  and 
was  the  first  to  be  recorded  in  January  since  1929.     Tempera- 
tures were  mostly  above  normal  during  the  first  three  weeks, 
but  beginning  with  the  fourth  week  the  cold  was  intense  up  to 
the  close  of  the  month.     The  warmest  period  occurred  during 
the  second  week,  with  temperatures  twenty  degrees  or  more  above 
the  normal  on  three  dates.     During  most  of  this  period  a  heavy 
fog  blanket  persisted  over  the  eastern  portion  of  the  State.     Ships 
that  were  in  the  Philadelphia  port  were  compelled  to  remain  at 
the  wharves  for  a  period  of  five  days,  and  during  that  time  many 
others  rode  at  anchor  along  down  Delaware  Bay,  being  unable 
to  move  up  through  the  dense  fog.     On  land  the  fog  delayed 
traffic,  and  caused  numerous  accidents.     Precipitation  was  be- 
low the  January  average  in  apparently  about  three-fourths  of 
the  State,  although  the  deficiencies  were  not  generally  impor- 
tant.    Despite  the  deficiency  of  precipitation  in  the  State  as  a 
whole,  there  was  a  moderate  excess  in  snowfall.     This  excess  was 
due  chiefly  to  the  heavy  snows  in  the  eastern  portion  of  the  State 
that  occurred  under  the  influence  of  a  coast  storm  on  the  22d 
and  23d.     This  was  one  of  the  heaviest  snowstorms  that  has  oc- 
curred in  Eastern  Pennsylvania  in  recent  years.  The  heavy  snow- 
fall was  accompanied  by  gales  of  wind  that  caused  it  to  drift 
badly,  and  many  of  the  main  highways  were  closed  for  two  days 
or  more,  while  some  of  the  secondary  roads  were  not  opened  to 
traffic  for  a  week  or  more.     Railroads  generally  kept  their  trains 
moving,  although  somewhat  delayed.     The  snow  was  beneficial 
in  some  ways,  inasmuch  as  it  covered  the  fields  during  the  week 
or  more  of  intense  cold  that  followed  the  storm,  and  the  winter 
grains  seemed  to  come  through  without  injury.     Other  benefits 
were  in  connection  with  the  work  that  it  furnished  for  a  vast 
army  of  the  unemployed.     However,  the  suffering  that  was  oc- 
casioned to  this  class  during  the  period  of  intense  cold  more  than 
offset  all  of  the  benefits  of  employment.     Building  and  con- 
struction work  of  all  kinds  was  practically  suspended  during  the 
cold  period.     Streams  of  the  Susquehanna  and  Ohio  watersheds 
rose  rapidly  about  the  10th.      The  flood  stage  was  passed  at 
Towanda,  and  near-flood  was  reached  at  Wilkes-Barre,  with 
only  minor  damage  reported. 


from  89  stations,  was  27.5°,  which  is  0.4°  below  the  January 
normal.  The  highest  monthly  mean  was  33. 6^^,  at  Donora  and 
Uniontown,  and  the  lowest  17.9",  at  Gouldsboro.  The  highest 
temperature  recorded  during  the  month  was  72°  at  Donora  on  the 
21st,  while  the  lowest  was  —23°  at  Hawley  on  the  28th.  The 
greatest  daily  range  in  temperature  was  50°  at  Newell  on  the  22d . 

PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  of  140  stations,  was  3.08  inches,  which  is  a  defi- 
ciency of  0.17  inch  compared  with  the  normal.  The  greatest 
monthly  total  was  5.08  inches  at  Johnstown,  and  the  least  was 
1.00  inch  at  Bloserville.  The  greatest  amount  recorded  in  any 
24  consecutive  hours  was  1.74  inches  at  Ardmore  on  the  21st-22d. 
Snowfall  for  the  State  averaged  13.5  inches,  which  is  2.5  inches 
above  the  monthly  normal.  The  greatest  monthly  amount  of 
snow  was  27.0  inches  at  Phoenixville  and  Lakeville.  The  great- 
est snowfall  for  24  consecutive  hours  was  14.0  inches  at  Phila- 
Germantown  on  the  22-23d. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  JANUARY 


Year 


1888. 
1889. 
1890. 
1891., 
1892. 
1893. 
1894., 
1895. 
1896. 
1897., 
1898.. 
1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 
190?.. 


1904. . 
1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.., 
1912... 
1913... 
1914... 
1915... 
1916... 
1917... 
1918... 
1919... 


Temperature 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 


1920. 
1921. 
1922. 
1923. 
1924. 
1925. 
1926. 
1927., 
1928. 
1929.. 
1930.. 
1931.. 
1932.. 
1933.. 
1934., 
1935.. 


Period 27.9 


20.0 
23.8 
35.0 
30.0 
28.4 
31.2 
27.2 
31.6 
18.6 
36.5 
30.2 
28.3 
34.2 
27.9 
16.2 
.32.0 

20.9 
31.0 
25.0 
29.1 
28.1 
25.2 
27.8 
27.4 
29.8 
27.3 
29.2 
30.0 
40.5 
37.0 
32.2 
27.5 


-4.7 
+1.5 
+9.6 
+2.6 
-1.7 
-8.9 
+4.9 
-3.7 
-0.3 
-2.3 
+2.8 
-1.3 
+1.9 
+  1.2 
-2.3 
-1.0 

-7.9 
-4.1 
+-7.1 
+2.1 
+0.5 
+3.3 
-0.7 
+3.7 
-9  3 
+8.6 
+2.3 
+  0.4 
+6.3 
0.0 
-11.7 
+4.1 

-7.0 
+3.1 
-2.9 
+1.2 
+0.2 
-2.7 
-0.1 
-0.5 
+  1.9 
-0.6 
+  1.3 
+  2.1 
+12.6 
+9.1 
+4.3 
-0.4 


85 
75 
59 
72 
56 
70 
57 
65 
81 
62 
76 
69 
57 
64 

59 
63 
62 

62 
65 
55 
66 
61 
65 
73 
72 
65 
79 
71 
67 
72 

85 


-19 

-5 

-2 

-4 

-28 

-26 

-9 

-17 

-15 

-25 

-16 

-21 

-8 

-10 

-13 

-13 

-42 
-21 

-4 
-23 
-18 
-19 
-22 

-5 
-35 
3 
-27 
-26 
-12 
-18 
-29 
-15 

-23 
-13 
-19 
-17 
-13 
-29 
-19 
-24 
-23 
-20 
-24 
-12 
9 
-6 
-19 
-23 


Precipitation 


4.19 
3.64 
3.04 
3.64 
4.77 
2.85 
2.29 
4.17 
1.43 
2.15 
4.25 
3.05 
2.64 
2.22 
2.80 
3.31 

3.55 
3.70 
2.53 
4.36 
2.68 
2.92 
5.55 
3.54 
1.92 
4.95 
3.37 
5.56 
2.42 
3.60 
3.51 
2.53 

2.47 
2.58 
2.26 
4.26 
4.34 
3.53 
2.80 
2.90 
2.08 
3.37 
2.25 
1.46 
4.51 
2.00 
2.54 
3.08 


So 


42     3.25 


+0.94 
+0.29 
-0.21 
+0.39 
+1.52 
-0.40 
-0.96 
+0.92 
-1.82 
-1.10 
+  1.00 
-0.20 
-0.61 
-1.03 
-0.45 
+0.06 

+0.30 
+0.45 
-0.72 
+1.11 
-0.57 
-0.33 
+2.30 
+0.29 
-1.33 
+  1.70 
+0.12 
+2.31 
-0.83 
+0.35 
+0.26 
-0.72 

-0.78 
-0.67 
-0.99 
+1.01 
+  1.09 
+  0.28 
-0.45 
-0.35 
-1.17 
+0.12 
-1.00 
-1.79 
+1.26 
-1.25 
-0.71 
-0.17 


6.75 
7.02 
6.87 
8.74 
8.46 
4.82 
4.71 
6.36 
2.40 
3.54 
7.57 
4.84 
4.37 
4.41 
5.15 
5.09 

5.82 
7.55 
5.28 
9.69 
5.33 
4.25 
8.91 
6.38 
3.72 
8.90 
5.77 
9.69 
5.33 
6.69 
7.28 
4.94 

5.35 
5.23 
4.46 
7.74 
6.29 
6.68 
4.85 
8.28 
4.48 
6.86 
4.74 
2.66 
7.48 
3.43 
5.27 
5.08 

9.69 


S  2 


^  c 

<!03 


No.  of  days 


Z  o 


•3^ 


2.12 
1.82 
1.47 
1.22 
2.08 
1.65 
0.83 
1.83 
0.52 
0.87 
1.32 
0.82 
1.36 
0.74 
1.00 
1.49 

2.08 
1.72 
0.76 
2.14 
1.46 
1.58 
3.27 
1.25 
0.47 
1.51 
1.40 
2.43 
0.20 
1.06 
1.20 
1.00 

1.00 
0.89 
1.15 
1.91 
1.70 
1.07 
1.12 
0.76 
0.78 
1.12 
0.70 
0.49 
1.98 
0.54 
0.97 
1.00 

0.20 


14.0 

7.8 

1.8 

9.8 

13.5 

18.0 

7.2 

14.2 

3.4 

11.0 

11.0 

10.3 

5.3 

8.6 

U.5 

11.7 

20.4 
21.2 

4.5 
13.2 
11.4 
12.8 
26.0 

4.5 
13.6 

4.5 
11.7 
14.7 

1.8 

4.2 
25.2 

6.2 

10.0 
4.4 
16.0 
17.6 
3.6 
29.4 
10.5 
5.7 
6.8 
7.6 
8.4 
4.4 
1.3 
1.9 
2.3 
13.5 

11.0 


15 

9 
16 
15 
16 
14 
18 
14 
14 
15 
17 
11 
14 
15 
14 
17 

15 
15 
13 
18 
11 
16 
19 
18 
16 
16 
17 
15 
14 
12 
13 
9 

14 
12 
10 
19 
12 
13 
13 
16 
11 
13 
15 
10 
18 
12 
15 
14 


W.  B.O.  Philadelphia-2.26-35.1050. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


January, 1935 


Climatolog'ical  Data  for  January,  1936 


Stations 


Atlantic  Drainage. 

Allentown 

Altoona..  

Ardmore 

Arendtsville ■ 

Bedford 

Bellefonte ■ 

Bethlehem 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall ■ 

Chambersburg 

Cleartield 

Coatesville 

Colebrook 

EmDorium 

Ephiata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro • 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrence  ville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mifflin 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley..  ■■•■ 
Neshaminy  FallsU.. 

Palmerton 

Philadelphia 

Philadelphia-Gtn . . . . 
Phila.  Navy  Yard... 

Phoenixville 

Quakertovpn 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove. 

Shawmontu 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Ohio  Drainage. 

Beaver  Damtt 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Derry ■ 

Ebensburg 

ElkLlcktl 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Johnstown 

Kane  (near)  U 

Lycipous  XX 

Meadville 

Mount  Lebanon  — 

New  Castle 

Newft  il 

Pittsburgh 

Ridgway 

8naron  It 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 

Erie 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


Precipitation,  in  inches 


a 


oS. 
§■3 

--a 


No.  of  days 


J  a 

O  J. 


Observers 


Lehigh 

Blair 

Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Center 

Northampton., 
Cumberland... 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill .... 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon.. 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    . . . 

Carbon  

Juniata 

Susauehanua. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 
Philadelphia.. 
Philadelphia.. 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . 

Snyder 

Philadelphia  . 
Cumberland . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 


For  the  State.. 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington ... 

Erie 

Westmoreland . 

Cambria 

Somerset 

Venango.. 

Westmoreland. 

Mercer 

Mercer 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset, 

Fayette 

Westmoreland. 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 

1,615 
350 
700 

1.060 

1,060 
364 
467 
520 

1,272 
580 

1.120 
380 
560 

1,050 
380 

1,970 
190 
563 
840 

1,875 
635 
600 
361 
900 
200 
660 
977 

1,637 
2-55 

1.000 
469 
560 
50 
600 
445 

1,658 

1,  720 

1,045 

60 

398 

155 

U3 

12 

100 

496 

614 

900 

805 

455 

51 

660 

1,217 

500 

754 

1,419 

455 

521 

1,276 

400 

700 
1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1.430 
1.172 
2,000 
2,680 

957 
1,150 

960 
1.256 
1.184 
2,020 
1,420 
1,080 
1,200 

808 

800 

842 
1,360 

940 
2,190 
1.100 

826 
1.180 
1.035 

714 


23 
48 
i 
13 
3 
27 
50 
69 
39 
39 
36 
28 
48 
24 
48 
43 
42 
29 
62 
31 
20 
42 
31 
66 
17 
20 
48 
23 

4 
48 
38 
61 
45 

8 
46 
31 
31 
29 
23 
46 
17 
64 
10 
19 
25 
60 
65 

2 
41 
45 
39 

2 
51 
21 
41 
65 
86 
49 
20 
47 

43 
45 
22 

5 

3 
30 
22 
38 
18 
18 
61 
26 
39 
28 
53 

3 
43 
41 

9 
65 
15 
93 
28 
22 
68 
47 
21 
46 

4 

63 


26.3 


28.4 
26.4 
28.8 
24.2 
28.2 
27.8 
26.2 
24.6 
28.8 
26.0 
28.2 
25.6 
25.2 
28.8 
21.8 
28.8 
29.2 
25.7 
17.9 


29.9 

28.2 
21.8 
29.7 
27.8 
29.8 
24.6 
27.9 
24.9 
26.0 
27.9 
29.4 
25.8 
28.4 


-4.2 


-2.4 
-4.2 


-3.5 
-1.8 
-0.3 
-1.5 
-1.2 
-0.1 
-0.8 
-1.7 
-1.4 
-0.3 
-0.8 
-2.1 
-1.8 
-0.2 
-0.6 
-6.2 


-2.2 
-0.8 
-2.8 
-0.4 
-0.7 
-0.3 


-1.8 

+0.3 

-2.8 

+  0.5 

-1.5 
+0.5 


21.6 

23.2' 

27.2 

24.8 

31.0 

31.3 

30.2 

28.5 

27.0 

28.4 

24.9 

24.8 

26.6 

29.6 

28.2 

26.0 

24.0 

24.8 

22.0 

29.7'" 

26.4 

26.9 

28.9 

32.0 
22.8 

'ii'.'b 
28.8 
31.6 
25.5 
32.2 
27.0 


-1.2 
-1.4 
-0.8 


-1.6 


62 


9 
10 

3t 
10 
10 

3t 

3 

8 
10 

9 
10 

3t 
10 
10 

9 

8t 
10 

8t 

9 


10 
10 
7t 
10 
10 
10 

9i 

10 
7 
10 
101 

10 


-1.5 
-1.4 
+1.1 
-1.0 


26.1 

31.0 

27.6 

27.2 

30.1 

23.0 

31.6 

28.2' 

28.8 

27.8 

29.6 

32.1 

24.2 

25.5 

27.0 

33.6 

30.2 

26.0 

32.3 

27.1 

27.6 


-1.8 

-1.8 
-0.8 


-0.3 

-2.5 
-0.3 
-1.8 
-0.5 
-0.9 
-0.8 
-0.7 

+2.2 
-1.2 


+  1.1 
+  1.3 
+2.2 
+3.2 


+0.1 
+0.7 
+0.6 
+0.5 
+0.3 


+  1.8 
+3.6 


+0.2 
-2.5 
+  1.4 
-0.4 
-1.3 
+0.6 
+1.3 
0.0 
+  1.1 


+0.3 
-0.4 


53 

48° 

59 

56 

61 

60 

61 

56 

64 

55 

50 

54 

51 

56 

53 

52 

55 

53 

50 

56'' 

48. 

54 

69 


-3 
-9 

-8 

-1 

—3 

-16 

-1 

-6 

-12 

-6 

-8 

-14 

-5 

-13 

-8 

-14 

-12 

-14 

-22 


-6 
-1 

-23 

1 

-2 

-9 

-6 

-18 
-8 

-11 
-1 
-1' 

-10 
-3 


10 


8 

lot 

10 

9 

9 

9 

3 
10 
10 
10 
10 

7 
10 
10 

3 

9 
10 

21 
10 

21 
21 
21 
10 
21 
21 


-12 

-12 

-18 

-11 

3 

0 

-1 

-14 

-13 

-2 

-10 

—7 

-5 

-7 

-10 

-3 

-15 

-9 

-9 

-3» 


-15 


28 

28 

241 

28 

24 

28 

28 

24 

24t 

28 

261 

28 

28 

271 

28 

28 

28 

28 

28 

28 


28 

28 

28 

28 

28 

28 

24t 

28 

28 

28 

28 

27 

28 

28 


1 
-4 

0 
-3 
-5 


21 
21 
21 

7 
21 

9t 
21 
21 
21 
22 
21t 
21 

8 

91 
21 
21 
21 

9 
21 

21 


-5 
-3 
-6 
-3 

0 
-15 

1 
-4' 
-2 
-2 

0 

4 

-10 

-2 

-15 

-4 

0 


-23 


28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

24 

28 

28 

28 

28 

28 

241 

28 

24 
28 

"28' 
30 
28 

27t 

28 

24 


27 

24 

28 

25 

28 

27 

27 

271 

24 

30 

28 

24 

27 

27t 

28 

241 

24t 

27 

28 

27 


2.63 
3.18 
4.48 
3.66 
3.58 
2.03 
3.02 
2.43 
1.82 
1.71 
3.21 
3.12 
4.65 
3.02 
3.27 
3.14 
2.92 
4.21 
3.43 
2.66 
2.51 


3.48 
1.95 
2.67 
3.36 
3.16 
3.93 
3.01 
3.30 
1.85 
2.42 
2.60 
3.80 
2.87 
2.93 


2.78 
3.26 
3.59 
2.21 
4.21 
4.15 
3.81 
3.61 
3.69 
3.05 
3.23 
2.03 
2.64 
3.39 
2.74 
2.74 
2.70 
1.84 
2.10 
3.61 
2.19 
2.26 
2.85 

3.06 

3.78 

'3.38 
2.28 
2.60 
3.46 
3.45 
4.50 


-0.88 
+0.69 
+0.89 
+0.91 


-0.74 
-0.63 
-0.69 
-1.34 
-0.85 
+0.48 
-0.60 
+0.68 
-0.33 
-0.27 
+0.10 
-0.65 
+  1.06 
+0.31 
-1.26 
-0.68 


+0.31 
-1.14 
-0.01 
+0.07 
-0.07 
+0.80 


+0.06 

-0.12 

-1.03 

-0.64 

-0.87 
0.00 


-0.45 
+0.06 
+0.47 
— 0..S6 
+  0.91 


0.77 
0.65 
1.74 
0.81 
0.62 
0.62 
0.87 
0.57 
0.35 
0.46 
1.02 
0.80 
1.40 
0.81 
1.15 
0.92 
0.75 
0.95 
0.71 
0.53 
0.70 


0.73 
0.52 
0.66 
0.95 
0.72 
0.83 
0.72 
0.80 
0.96 
0.60 
0.83 
1.00 
0.71 
0.90 


+0.70 
-0.05 
+0.21 
-0.52 

■-i!66' 

-0.40 
+0.11 

28     50 


2.61 
3.66 
2.76 
2.92 
5.08 
3.. 59 
3.86 
3.15 
2.40 
2.69 
3.83 
2.41 
2.36 
2.65 
4.60 
3.97 
3.35 
2.96 
3.42 

2.02 

3.08 


-0.25 
-0.41 
-0.22 
-0.39 
-0.18 
-0.76 
-0.93 
-0.07 

+0.18 
+0.70 

-6;48 


-0.70 

0.00 

-0.43 

+1.36 


—0.97 
-0.03 
-0.75 
-0.38 
+0.89 


-0.13 
-0.17 


-0.33 
+0.96 
-0.64 
-0.60 
+0.09 
+0.04 
+0.26 
+0.32 
+0.06 


0.80 
1.14 
0.99 
0.72 
1.46 
0.93 
1.20 
0.88 
0.83 
0.97 
1.18 
0.51 
0.75 
0.88 
0.70 
0.66 
0.85 
0.65 
0.88 
0.78 
0.43 
0.55 
0.72 

0.70 
0.73 

'i!i6' 

0.52 
0.69 
0.66 
0.90 
0.72 


10.8 
10.0 
22.3 
18.0 
14.8 

7.2 
12.5 
19.0 
11.0 

9.8 
22.9 
22.0 
16.5 
17.4 
11.5 
21.4 
26.9 
21.5 
20.7 
24.0 
16.8 


17.5 
15.1 
23.2 
22.5 

5.7 
10.1 

9.3 
16.5 

9.0 
16.4 
10.5 
18.6 
16.0 
10.4 


0.59 
0.94 
0.74 
0.60 
1.38 
0.54 
1.26 
0.77 
0.48 
0.79 
1.12 
0.62 
0.59 
0.78 
0.98 
1.04 
0.70 
0.50 
0.91 

0.81 


23.0 
12.0 
16.6 
7.8 
21.5 
25.5 
19.2 
27.0 
14.0 
20.1 
19.5 
18.1 
18.0 
19.5 
17.0 
11.3 
9.7 
8.7 
11.8 
23.0 
11.8 
14.0 
18.5 

6.1 
9.0 

's'.s' 

6.3 
4.8 

15.5 
3.6 

11. 0 


7.0 
7.1 
7.6 
7.0 
12.2 
17.6 
7.6 
7.0 
6.5 
2.7 
2.9 
6.6 
6.8 
4.8 
20,3 
7.0 


16.8 
3.0 


4.5 


-0.75 

-0.17     1.74     13.5     11     11 


nw. 

u\v. 


nu . 
nw. 


ne. 

nw. 

nw. 

u\v. 

nw. 

a. 

nw. 

n. 

uw. 

ue. 


nw. 
w. 


sw. 
ne. 
nw, 
w. 


sw. 

n. 

nw. 

lie. 

n. 


nw. 

n. 

nw. 

nw. 

sw. 

sw. 

nw. 

nw. 

w. 

uu. 


nw. 
w. 


nw. 

nw. 

nw. 

w. 

w. 

nw. 

nw. 

nw. 

nw. 

se. 

s. 

sw. 

sw. 


nw. 
sw. 


John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

H.  G.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.E.Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

S.W.Smith. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

T.  B.  Lloyd. 

Ira  J.  Keath. 

Theo.  Keichmann. 

Prof.  N.W.  Sway  ne 

Dr  Henry  Stewart 

Mi.'is  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Mar.shall. 

State  Sanatoriimi. 

Thomas  V.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

(ilenu  R.  Shaffer. 

Bureau  of  Plant  Industry. 

Supt.  of  Water  W^orUs. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  (;o. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wiutermute. 

W.  H.  Manbeck  Co. 

Vacant. 

CRcil  J.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Wat*;r  Co 

Now  Jersey  Zinc  Co. 

U.  i^.  Weather  Burcoii. 

.lulius  Beru.«tein. 

Commandant.  Navy  Yard 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

John  E.  Benner. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Tlieodore  J.  Sampson. 

U.  8  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  .s.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

(ieorge  W.  Hill. 

.Joseph  W.  Belt. 

Miss  Veronica  E,  April. 

SusQuehaiiiia  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

U.  S.  Engineer. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co. 
J.L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 

D.  H.Jones. 

J.  S.  Stevanns. 
Robert  A.  Fergus. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
Robert  Tross . 
U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Fred  Hoffman. 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Amer.  S.  &  T.  Plate  Co. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 

U.S.  Weather  Bureau. 


14     nw. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 

'''''''l^:.:^l:^T^'^l^r'^^V'':^^.^..  l,  2,  3.  IS:.Z:^^IX^  the  record.  'Srr  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

tTpoTScTaddres^s'ar^a'Sws^r^^^^^^^^  Beaver;  of  Elk  Lick,  Grantsville.  Md;  of  Lycippus,  Greensburg;  of  Neshaminy,  Oakford;  of  Sharon.  Farrell;  of 

Shawmont.  Manayunk:  of  Kane'(neM>.  Wilcox, 


January.  15)35 
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Daily  Precipitation  for  Jauuary,  1036 


Stutions 

Draina^  Basin 

Day  of  month 

1 

1 

2 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Atlantic  Drainnoe 
Allentowullll 

.    Lehigh 

.7 
.1 
.3 
.6 
.8 
.6" 
.6( 
.It 
.8- 

i    .0 

i  ... 

t'. 

T. 

't. 
't. 

.It 

't'. 

■'i''. 

'.'ii 
.1.' 

)    .01 
T. 

.0 
.1' 

't. 

.5C 

i    .IC 

)    .3C 

.26 

.0'..; 

I  ... 

1    .6 
.Ii 
.Oi 

)    .0* 

)    .» 
.4C 
.4' 
.02 

.4 
J  ... 

i    .5! 

i  .o; 
)  .0- 

i  ... 
> 

T. 
T. 
T. 

".2 
.0 
T. 

.13 

.1£ 
.01 
.10 

'1'. 
.2J 
.OS 

'.'OE 
.14 
.IC 
T. 
.02 

. . . . 

... 

... 
.01 

... 
T. 
T. 
'1'. 

T. 
'.'01 

.1( 
.5- 
.K 
.3t 
.75 
.41 
.62 
.37 
.2C 

.    .0 

... 
... 
... 

'■i\ 

... 

5  .    . 
.3( 

'.'6f 

'.'ii 
.ic 

.Of 

.u 

)    .4^ 
.Of 
.36 

■.'S7 
.3f 
.07 
.44 

.26 
.2£ 

.4-1 
.05 
.61 
.39 
.33 
.23 
.04 
.40 
.25 
.07 
.18 
.05 

.04 
.38 
.05 
.03 
.12 

>  .2« 

>  .1( 

.Of 

1.74 

".it 

.42 
.02 
.48 
.20 

'.■24 
.12 

i    .22    .2{ 
) 

....    T. 

1.13... 

.78  .le 

)  . .. 

'.'io '.'.'. 

T.    ... 

T. 
T, 

"t." 

't'. 

Altooua 

Ausoniallll 

Artlmore 

Juulatft 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

Lehigh 

Lower  Susq 

2.68 
8.18 
1.82 
4.48 
3  66 

Areuiltsville 

Baker's  Summit.. 

1  ... 

t...  I... 

2  89 

Bellefonte***'.  ■.■...■. 
Bethlehem 

.OJ 
.04 
.65 

... 
T. 

r. 

'V. 

.10 
T. 
.14 

.30 

T 
.16 

. . . . 

T.' 

r. 

T. 
T. 

. . . . 

'f.' 

't,' 



3.58 
2.03 

Bloservillett 

Buffalo  Mills 

Carlisle 

Catawissal 

Center  Hall 

3.02 
1.00 

Lower  Susq 

N.Br.  Susq 

Susquehanna 

Potomac 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Juniata 

.5( 
.31 
.46 

.44 
.35 

.7£ 
.74 
.82 

■f. 

.01 
T. 

".'14 

'.'ii 

.04 
T. 
.01 

.It 

T 

.IC 

.12 

.02 
.14 
.05 
.03 

.3/ 
.19 
.16 
.20 

.24 
.60 
.17 
.13 
T. 

.... 
■.■64 

''!''.■ 

't  ' 

M 

".io 

.05 
.05 
.03 
.01 
T. 

.14 

.01 
.03 

'.'6i 

".62 

T. 
T. 
T. 

.55 
.57 
.35 
.27 

.70 
.80 
.60 
.48 
.38 

.15 

■'i''.' 
'.'i2 
.02 

T. 

T. 
T. 

.88 
.34 
.20 
.06 

.60 
.66 
.60 
.51 
.60 

.28 
.40 
.40 

. . . . 

't.' 

3.31 
2  43 

1.82 
1  71 

Ohambersburg  . . . 

.98 
T. 
1.40 
.81 
.72 

.15 
T. 

.70 

.22 

1.38 

T. 

'.'65 

".si 

T. 

. . . . 

't.' 

3.21 

Clearfleld 

T. 
.20 
.06 
.11 

Coatesville 

3.12 
4.65 

Conshohocfcen 

CressonJ 

T. 

T. 
T. 

.... 

3.02 
4.46 

Doylestowu    

Emporium 

Lower  Del 

VV.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lehigh 

VV.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

Schuylkill 

Schuylkill 

.72  .... 
.65.... 
71 

'.'08 

■.'02 
T. 
T. 

't'.' 

T. 

'.■63 
.01 

'.'21 
.03 
T 
.05 
.19 
T. 
.04 

.11 
.01 

.11 

.55 
.19 
.67 
.11 
.55 
.04 
.10 

.12 

.17 

.07 
.04 
.03 
.91 
.20 

m 

.01 

'!64 

.53 
.53 

'.'io 

't.' 

T. 

.10 

T. 

.19 

.04 

.16 

T. 

.02 

.06 
.10 
.10 
.01 

"t.' 
'1'. 

".6» 

T. 
T.' 

".05 
.02 

't.' 

T. 

T. 

.01 

'.'62 

'.'29 
.20 
.36 
.62 
.40 
.38 
.18 
.71 

.36 
.35 

■.'24 

".'26 

.19 

".49 
.16 
.50 
.11 
.24 
.52 
.56 
.61 

.22 
.m 
.10 
.11 

'.'65 

1.15 

.03 

■.'i4 

.10 
.60 
.03 

.11 

.07 
.20 
.42 

■.■96 
.04 
.92 
.32 
.45 

■.■32 
.60 

.41 

.30 
.05 
.63 

■  .'29 

■.■95 
.50 

.83 
.20 

'.82 

■.■82 

'.'08 
.14 
.42 

'.'is 

.12 

'[46 

.50 
.46 

'.'24 

".26 
T. 
.03 

E 

'r.' 

T. 
T. 

•■•• 

"3.39 

Ephrata 

3.27 

Forest  City 

Freelaudllll 

Galeton 

.60 
.75 
.45 
.85 
.68 

.23 
.53 
.70 
.41 

'.'oi 

T. 
T. 

3.14 
4.06 

T. 

.03 

T. 

T. 

T. 

2.92 

George  School 

Gettysburg 

2.40 

4.21 
3  43 

Girardvillellll 

■.■fli 

.03 

.02 

2.20 

Gouldsboroll 

Graterf ord 

2  56 



.05 

.... 

2.51 

Hamburg 

3.65 

Hanover 

Harrisburg*** 

Hawleyllll 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  .Susq 

Juniata 

Potomac 

VV.  B.Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower    Susq 

VV.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Upper  Del 

Lehigh 

Juniata 

.65 
.32 
.66 
.79 
.30 
.72 
..54 
.51 
.75 

.65 

.'io 

'^47 
1.00 
.56 
.71 
.90 

■.05 
■.04 

•r.' 

T.' 

''i'".' 

.03 
.01 

.15 

.13 

.0! 

.01 

T. 

.68 

.45 

.72 

■.'6i 

.34 
.34 
.33 
.01 
.10 
.03 
.36 

't.' 

■f. 

.03 

T. 

T. 

T. 

.03 

.05 

.02 

.08 

.06 

T. 

'."65 

r. 

.03 

.01 

.01 
T. 

.18 
.18 

'.17 
.31 
.19 
.15 

T. 

".06 
.05 
.01 

'^oe 

T. 
T. 

".'64 

.58 
.40 
.31 
.29 
.56 
.51 
.83 
.51 
.40 

.43 

.23 

.10 

T. 

.40 

.10 

.30 

.40 

.50 

'.'is 

.08 

■.io 

T.' 
.19 

.05 

.45 
.28 
.07 
.06 
.35 
.50 
.71 
.24 
.23 

.37 

* 

.10 
.25 
.19 
.20 

.01 
.01 
.13 

.28 
.05 
.24 

'.'36 
..35 

.05 
.40 
.40 
.21 
.28 
.86 
.21 
.07 
.36 

.65 
.41 
.23 
.35 
.66 

■.'5i 

.04 
.25 

7" 

.73 
.22 

■.■95 

''!'■.■ 
T. 

.19 

'.'40 
.24 
.10 

■.'46 

't. 

T. 

't.' 

.05 
.06 

T. 

T. 

T 

■'64 

'.'63 

T. 
T 
.01 
.02 

T. 

■.■(13 

3.48 
1.95 

HoUisterville 

HoltwoodO 

Huntingdon 

■.'08 
.02 
.01 

't.' 

.07 
.05 
.25 

T. 

.02 

.13 

.10 

.02 

'.'(32 

2.57 
2.73 
3.35 
3.16 
3.93 

Hyndman 

Kylertown 

.01 
1. 

'.'65 

Lakevillellll 

3.01 
3.25 

3.30 
2  39 

Lancaster 

.22 
.03 
95 
.20 
.83 

Lansfordllll 

Lawrence  ville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

.65 

't." 
".ii 

".hi 

.01 

.04 
.10 

.34 
T. 

■.'64 
.62 

■'r.' 

.10 
T 
T, 
.20 

■t. 

.01 

'i''.' 

.40 

T. 

".50 

.27 
T. 
.46 
.06 

* 

.06 
T. 
.14 
T. 

* 

'.'27 

T. 

.05 

.25 

T. 

.... 

't.' 

.... 

1.85 
2.42 
2  60 

1.59 
.39 

'.'io 

'1'. 

3.80 
2.37 
2  87 

Matamorasllil 

.01 

T.' 

■.'i-j 

.03 
■f.' 

'.'38 

.47 

.15 

Maueli  Chunk 

.16 
.02 

T. 

.46 
.32 

.22 
.22 

.47 

Mifllin 

2.93 

Morris  Run 

Mount  Pocono 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

.39 

65 

.02 
.06 
.05 

".6i 

T. 

.02 
T. 
.07 
.16 

"t" 

■'•io 

T. 
.04 

.02 
.02 
T. 

■.'70 
.13 

1.14 
.07 

".'22 

.47 

".m 

.04 
.14 
.14 

'.'69 
.02 
.30 
.02 
.09 
.11 
.07 

".W 

't.' 

T. 

■'63 

T. 

".04 
.10 
.04 
.02 

.04 

'.is 

T. 
T. 

■'"r'.' 
■.'i5 

't.' 

T. 

■!64 

.02 

.46 

''22 
.70 
.38 
.38 

'.'48 
.18 
.25 
.41 
.52 
.06 
.26 
.41 
.35 
.56 

't.' 

■■65 
■■35 

'.'oi 

.05 
'.'65 
'.'63 

".15 

■"65 
.09 

'!55 

.46 
.25 
.26 
.10 
.66 
.72 
.01 
.74 
.35 
.30 
.94 

■^29 

'[54 
.10 

.05 
.28 
.02 
.28 
.03 
.03 
.70 
.05 
.15 
.05 

';i6 
■.■35 

.88 

.60 
.21 

.28 
.15 
.80 
.87 
.23 
* 

.79 
.45 

'.'63 
.80 

".05 

'.'08 
T. 

".oe 
■t. 

■.■16 
T. 

.... 

"2!  44 

Muncy  Valley 

W.  Br.  Susq 

43 

2,78 

Neshaminy  nil 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

Leliigh 

Upper  Del 

.18 

.60 

.58 
.72 
.75 

'!99 

.80 
.10 
.17 

i;45 

.78 
.47 
* 

.88 
.40 
.19 

'.'69 

3.26 
3  59 

Newportllll 

3  04 

..30 

'.'28 

.02 

.18 

1.20 

2.23 

■.'63 

T. 

T. 

't.' 

'.■flS 

T. 

T. 

•••• 

2.54 
2.21 
2.37 
4.21 
4  15 

Palmertont 

Paupackllil 

T. 

Philadelphia***.... 
Philadelphia-Gtn.. 

Lower  Del 

...do 

....do 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

.71 
.93 
.60 
.77 
.66 
.25 
.85 

■.■04 

't.' 

T 

.01 

.01 

T. 

* 

■.■65 

T. 
.01 
.01 

* 

".'65 
1.22 

.06 
.01 
.03 

* 

.37 
.22 

.01 
T 

■'oi 

■'65 
.33 

T. 
T 

T.' 

'r". 

T. 

■t  ' 

Phila.Navy\ard|||l 
Phila-P'nt  Breeze.J 
Phoenixville 

'1'. 

;;;; 

T 

T 

3  81 

T. 

T. 
T 
T. 
.03 

T. 
'f. 
T. 

4.13 
3  61 

Pine  Grove 

2.34 
4.12 

Pleasant  Mount... 

Pottstown . 

Pottsville 

Quakertown 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

.77 
.83 

.46 

.48 

T. 

T. 
T. 

T. 
.05 

.05 
.04 

T. 
.06 

.16 
.03 

.27 
.52 

.04 
..59 

.02 

.47 

.15 

.12 

.02 

.10 

.01 

.48 

.02 

.65 

.17 

T 

.10 

.15 

■.'29 
.30 
.04 
.02 
.17 
.61 
.05 

T. 

■!6i 

't.' 

T.' 

■.03 

.02 

.03 

T. 

.10 

.06 

.02 

.01 

.03 

.04 

.15 

.01 

T 

.03 

.06 

.11 

■t." 

.04 
T. 
T. 
.01 

'r.' 

T. 

T. 
.28 

■,■64 
.01 

■'06 

't 

.01 
.02 

't.' 

■'63 
■I'. 
.09 

tV 

T. 

T.' 
T. 

T  ■ 
T. 

T. 

T.' 
T. 

".08 

T 

■^39 
T. 

't.' 

".19 

'[29 
.33 

.33 

.65 

']i9 
.35 
.56 
.40 
..36 
.59 
.30 
..33 
.19 
.36 
.26 

.58 
.45 

';38 
..31 
.57 
.48 
37 

't.' 

.18 

'iso 

.46 

.29 
.05 
.32 
.16 
.35 
.61 
.55 
.10 
.13 
* 

.26 
.06 

* 
.56 

".'i7 
.24 
.40 
.20 
.48 
.51 

".OS 
.06 

.02 

.35 

■.■33 
.12 
.15 
.04 

'!27 
.20 
.10 
.20 
.20 
.51 

.30 
.16 
.06 
.25 
.12 
.02 
.18 
.06 
.02 

■■30 
.81 

.97 
.22 
.16 

.18 
.18 
.56 
.40 
.60 
.08 
.50 
.43 
.11 
.20 

* 
.21 

.42 
.12 
.47 
.72 
.26 
1.18 
.67 

"06 
.34 

.46 

'.'65 

.18 

.02 

T. 

1\ 

'r' 

T 
T 

"2!28 
3.69 

Reading*" 

Elenovo.llll 

3.05 
3.13 

Scranton'" 

Selinsgrove 

....do .■.■; 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

.55 
.35 
.75 
.88 
.70 
.86 

T.' 
'i''. 

T.' 

.10 
'.'03 

.04 
.02 
.01 

".m 

.06 
.01 
.03 

1.18 
.22 
.40 
.01 
.10 

.18 
.32 
.04 

.48 
.28 

'!i5 
".65 

* 
1.22 

■!24 
.33 
.63 
.65 
.84 

.20 

T. 

.20 

'!6i 

T. 
.01 
T. 

.       .  . 

■;62 

••■• 

3.23 
2.03 
2.64 
3  39 

Shawmont 

■f.' 

r 
.20 

Shippensburg 

'.'oi 
r. 

T.' 

".OS 
.06 
T. 

T. 

".ik 
'•¥' 

.15 
T 

.10 
.35 

".OQ 
.08 
T 
.14 

1.60 
.92 
.16 
T. 
.12 
.05 
.17 
.28 
.09 

T. 

T. 

T. 

3now  HilUI 

2.99 
2.74 
2.70 

State  College 

Stroudsburgllll 

Sunburv 

W.Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

...do 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Susquehanna 

Lov.er  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 1 

.47 
.85 
.57 
.28 
.55 
.33 

.78 
.85 
.72 
.43 
.55 
.62 
.25 
.90 

T.' 
T.' 

T. 
T.' 

f.' 

T. 
.05 

.06 

■;64 

T. 
.10 

.10 

■.■(13 
.22 
.25 
.20 

'.■62 

"!6i 

T. 
.02 

'.'62 
.01 

.66 

■.■26 
.65 

".m 

.05 

.is 

.37 
.14 
.10 
.10 
.04 
.07 

.03 
T. 

'loi 
'.'6i 

't.' 

.02 

'.'6i 

't. 

Towanda 

Weikert 

.01 

T. 
T. 

1.84 

Wellsboro 

2.16 

Westchester 

Westgrovellll 

Wilkes-Barrellll 

Williamsportilil 

T.' 

.15 

■t.' 

.03 
.02 

'.'6i 

.01 

2.10 
3  61 

4.50 

T. 

'!6i 

T. 

T 
T. 

'r. 

•••• 

2.11 
2.19 
2.26 

2.85 
2  45 

York 

T. 

YorkHavenllll 

Zionsville..(near). 

.  .  .  . 

4  60 

Trenton.  N.J***.... 

.67  ....1 

T. 

T. 

.01 

T. 

.31 

.01 

T 

T 

.... 

T. 

.... 

.... 

3.27 

Continued  on  page  4. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


January,  1935 


Daily  Precipitation  for  January,  1935— Continued  from  page  3 


Stations 


Draiuagre  Basin 


Ohio  Drainage 

Beaver  Damllll  — 
Beaver  Fallsll II  ... 

Brookville 

Butler 

Chambersville — 

Clairtont 

Claysville 

Clymeri:.... 

Conflueuceilli 

Corry 

Derry 

Donorallll 

Ebensbuxg 

Elk  Lick 

Pranklinllll ■ 

Greensboro 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City •• 

Herrs  Isl.  Damllll 

Irwin ■ 

Johnstown 

Kane  (near)  XL- 

Kregarllll..... 

Lake  Lynn  nil.... 

Linesvillellll 

Lock  No  21111 

Lock  No.  4  nil 

LockNo.5Jtllll... 
Lycippus 

McKeesportllll.... 

MeadviUe 

Mosgrove 

Mount  Lebanon. 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell 

Parkers  LandingI 

PennlinellllU..  •. 
Pittsburgh'"..  . . 
Punxsutawneyll  II 

Ridgway 

Saltsburgllll: 

Sharonllll 

Smethport 

Somerset 


Springdalellll 

Uniontown 

Unity  Reservoirtt 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll... 

Lake  Drainage. 

Erie**' 


Ohio 

Beaver 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela... 
Ohio 


Day  of  month 


4       5      6      7 


Conemaugh 

Youghiogheny  , 

Allegheny 

Conemaugh.  .., 
Monongahela.. 
Conemaugh.  .. 
Youghiogheny 


Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  , 

Beaver 

...do 

Ohio 

Monongahela.., 
Conemaugh 


1.10 
.44 

.69 


Allegheny 

Youghiogheny.. 
Monongahela.. . 

Beaver 

Ohio 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela . . 

Allegheny 

...do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 


Beaver 

Ohio 

Allegheny 

...do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 


Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie. 


.18 
.98 
.94 
.18 
.25 
.64 
.97 
1.38 

.49 
.08 
.95 
.04 
.71 
.99 
.93 
1.26 

.70 
.20 
.80 
.48 
.91 
.17 
1.12 
.58 

.12 
.42 

^27 

.85 


.03  .. 

.08 

.09 


.25 


.93 
1.04 
.94 
.70 
.20 
.91 
.02 
1.03 


.16 


.40 


.04 


.05 


T. 


9     10     11      12      13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


.02 


.05 


.03 


.01 


.02 


.05 


.02 


.24  .04 
.25  .03 
.35    .22 


.02 


.02 


T. 


.08    .02 
.04  .. 
.04 


.01 


.04 


.05 


T. 


.02 


.02 


.05 


.03 


.03 


.01 


.06 


.01 


.02 


.46 
.45 

1.50 
1.10 
.32 
.43 
.48 
.62 


.09 


T. 


.02    .03 
.04 


.04 


.76 
.44 
.69 
.46 
.70 
.45 

.59 
.20 
.59 
.42 
.81 
.68 
1.00 
.58 

.47 


.10 


.07 


1. 


T. 


.42 


.02 


.29  ... 

.26 

.35... 


.32 


.02 


T. 


.05 


.07 


.02 


.02 


.01 


.02. 
.01  ... 

!i3 

.01 
.02 
.02 
.01 

T. 
.07 
T 

!i6 

T 

.08 

T 


.04 


.06 


.01 


T. 


.04 


.01 


.03 


.02 


3.06 
2.56 
3.78 


3.38 
2.28 
2.60 

2.59 
4.91 
3.46 
3.45 
2.99 
4. SO 


2.61 
3.61 
3.65 
2.76 
2.92 
2.85 
3.80 
5.08 

3.59 
3.16 
3.97 
2.89 
2.72 
3.28 
3.63 
3.86 

2.37 
3.15 
3.80 
2.40 
4.60 
2.69 
3.83 
4.11 

2.9" 
2.41 

•2.36 
3.34 
2.55 
1.92 
4.60 

3.55 
3.97 
3.34 
3.35 
2.96 
3.42 
2.80 
3.03 


2.02 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
nf  observation  •"  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  M-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  Is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete 
or  missing      t  Daily  amounts  inconsistent.      XX  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloservllle.  Newvllle:  of  Clymer,  Indiana:  of  Pennhne,  Lmesville:  of  Snow  Hill. 
Analomink;  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  GirardviUe.  Shenandoah:  of  Kane,  Wilcox:  of  Lock  No.  5,  Schenley.    X  Mdt.  to  mdt. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Reading 

Scran  ton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


30.16 
30.20 
30.19 
30.19 
30.20 
30.18 


30.79 
30.76 
30.79 
30.77 
30.79 
30.78 


29.33 
29.66 
29.56 
29.49 
29.54 
29.51 


1  Wind 


<  > 


15  4 

49 

s\v. 

17 

76 

76 

8.1 

28 

nw. 

14 

73 

62 

13  0 

43 

nw. 

14 

67 

b9 

11  4 

38 

sw. 

21 

75 

VU 

11.9 

51 

nw. 

14 

71 

66 

7.8 

30 

nw. 

3 

86 

72 

Relative 
humidity 


*  For  any  flve-mlnute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


(D 

0) 

1 

1 

"« 

a 

fn 

B 

2 

3J 

OS 

o 

S 

» 

o 

ij 

C 

Port  Jervls... 
Philhpsburg. 
Lehighton  . . 
Wilkes-Barre. 
Williamsport 
Harrisburg . . 
Greensboro.. 
West  Newton 
Lock  No. 4... 
Pittsburgh . . . 
Beaver  Dam. 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna . . 
Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Monongahela., 
Youghiogheny 
Monongahela., 

Ohio 

Ohio 


4.0 
4.0 
3.6 
7.5 
4.4 
6.6 

14.8 
3.8 

15.4 


10.0 

10 

2.5 

2 

11.8 

11 

1.9 

31 

5.0 

27 

3.0 

4 

20.7 

11 

2.6 

6 

12.2 

10 

2.0 

6 

11.6 

12 

4.6 

1 

21  5 

18 

11.4 

7 

11.7 

22 

1.6 

7 

25.4 

21 

12.1 

7 

n  0* 

22 

11.6* 

7 

28.1* 

23 

8.5* 

29 

18 

•a 

17 
20 
20 
17 
SO 
20 
30 
25 


•—Pool  stage. 


t— Ice  Reading. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    PKNNSYLVANIA  SECTION. 


Daily  Temperatures  for  January,   1935 


SUtion8 


Alientown (  Maxiimira . 

)  Miniiimni  . 

Altooua \  Maxiimmi . 

/  Miniimiiii  . 

Bedford *  Miixhiuiin. 

(  Miiiinuim  . 

Bellefonte .  Maximum . 

'  Miuinuim  . 

Brookvllle t  Maximum . 

'  Miiiiinum. . 

Butlor (  Maximum. 

'  Miuimum.. 

Carlisle )  Maximum . 

(  Miuiiiuim.. 

Catanissa )  Maximum . 

(  Minimum.. 

Chamborsburgr \  Maximum . 

i  Minimum.. 

Chambors-ville \  Maximum. 

'  Minimum.., 

Clays ville f  Maximum 

I  Miuiuuim.., 

Clearfield j  Maximum . , 

(  Minimum... 

Coatesville j  Maximum. . 

I  Minimum... 

Corry \  Maximum . . 

I  Minimum  . . 

Emporium \  Maximum . . 

'  Minimum... 

Erie j  Maximum. . 

'  Minimum... 

Fraukliu j  Maximum. . 

'  Minimum.  . 

Freeland )  Maximum . . 

'  Minimum... 

Gettysburg t  Maximum. . 

(  Minimum... 

Greensburg (  Maximum. . 

1  Minimum  . . 

Grove  City \  Maximum.. 

(  Minimum  . . 

Hamburg j  Maximum.. 

)  Minimum  . . 

Harrlsburg \  Maximum . . 

(  Minimum  . . 

Hawley \  Maxlmiun . . 

(  Minimum  . . 

Huntingdon [  Maximum . . 

'  Minimum... 

Johnstown /  Maximum . . 

t  Minimum... 

Lancaster )  Maximum . . 

I  Minimum... 

Lawrenceville )  Maximum.. 

(  Minimum... 

Lebanon t  Maximum. . 

(  Minimum... 

Marcus  Hook (  Maximum . . 

(  Minimum.. . 

Meadville S  Maximum . . 

'  Minimum... 

Mifflin (Maximum.. 

I  Minimum... 

Montrose j  Maximum . . 

'  Minimum.. . 

Muncy  Valley j  Maximum. . 

(  Minimum... 

Pliiladelphia f  Maximum . . 

I  Minimum... 

Pittsburgh t  Maximum . . , 

(  Minimiuii... 

Quakertown j  Maximum . . . 

;  Minimum.. . 

Reading (  Maximum . . . 

'  Minimum.... 

Ridgway (  Maximum... 

'  Minimum 

Scranton )  Maximum . . . 

(Minimum.... 

Sehnsgrove )  Maximum. . . 

(  Minimum 

Somerset (  Maximum , . . 

'  Minimum.  .. 

State  College )  Maximum. . . 

'  Minimum 

Stroudsburg (  Maximum  . . . 

'  Minimum.    . 

Towanda )  Maximum . . . 

'  Minimum 

Unioutown \  Maximum 

'  Minimum 

Vandergrift \  Maximum . . . 

'  Minimum 

Warren (  Maximum . . . 

'  Minimum 

Waynesburg )  Maximum . . . 

„,  „  ,  '  Minimum.... 

Wellsboro j  Maximum . . . 

„,.,,.  Minimum.... 

WUhamsport (  Maximum . . . 

„„„.  'Minimum.... 

Wilhamstown Maximum . . . 

„     ,  '  Minimum.... 

lork (  Maximum. . . 

'  Minimum 


24 


22 


21 


35  38 


35 

10 

32 

-12 

38 
6 
33 
15 
35 
10 
35 
3 
36 
10 


33 


49 


40 


46  60 


28 


20  21 


37  31 

27  18 

43  36 

26  18 


40  37 

21  19 

30  39 

18  21 


34 

16 

38 

25 

35 

26 

36 

25 

35 

25 

30 

20 

2 

16 

38 

25 

31 

25 

32 

21 

35 

23 

29 

15 

40 

26 

36 

23 

30 

20 

40 

24 

28 

15 

36 

25 

37 

21 

38 

24 


34  43 


28 

13 

38 

23 

47 

32 

32 

19 

35 

21 

40 

16 

32 

1 

31 

21 

42 

22 

40 

21 

37 

11 

32 

12 

50 

30 

49 

28 

36 

16 

46 

27 

27 

10 

29 

20 

31 

12 

35  41 

24  29 


16 


38  84 
24  80 
87 

221  26 


36  50 
17  25 


27 
33 
24 
42 
26 
43 
23 
44 
28 
38 
13 
34 
22 
39 
23 
40 
20 
4C 
29  20 


26  29 

11  13 

34 

21 

37 

21 

29 

16 

36 

20 

30 

17 

28 

12 

33 

11 

30 

11 

34 

18 

27 

10 

28 

14 

35 

17 

38 

19 

27 

22 

36 

18 

30 

11 

31 

19 

29 

14 

38 


18  19 


19 


40  30 


20 


22 


40  36 

32  23 

39  46 

30  21 


18 
40 
30 
43 
25 
34 
20  21 


38  36 
20  23 


33  36 

23  32 

33  41 

23 

32 

25 

39 

25 

47 

32 

38 

30 

36 

21 

40 

28 

36 

27 

42 

35 

45 

22 

33 

14 

34 

22 

45 


29  34 


19  23 


32 
37 
31 
66 
35 
68 
44 
42 
31 
39 
33 
51 
33 
46 
34 
58 
27 
60 
34 
36 
31 
37 
21 
69  50 


28 


38 

28 

43 

36 

70 

29 

36 

32 

39 

32 

52 

34 

43 

35 

38 

30 

62 

33 

42 

29 

39 

22 

42 

34 

71 

49 

70 

31 

50 

34 

69 

40 

38 

33 

37|  37 

32 

37 

30 

39 

32 


24 


26 


26 


28 


27 


19  31 
7  1 


28 


19 


29 


80 


36 
16 
33 
16 
36 
15 
31 
20 
33 
26 
28 
-3 
33 
14 
25 
12 
27 
15 
26 
9 
30 
7 
26 
7 
34 
12 
33 
24 
22  25 
0 


Mean 


19  82.7 
8  17.9 

28 

7  17.6 


-12 

21 
3 

35 

11 

18 
-13 

24 
-2 

29 
-9 

19 
-7 

17 
-5 

32 
-15 

20 
-1 

18 
-15 

19 
-9 
35 
-4 
32 

0 
26 
-5 
35 


21 

28 

-4 

11 

13 

23 

5 

12 

26 

37 

-2 

-1 

14 

18 

-6 

-4 

29 

24 

82.0 
16.5 
38.2 
12.8 


21  36 
-3  13 


21 
-4 

21 
9 

26 
9 

28 

4 
20 

9 
26 
-8| 
111 
-1 
27 

6 
32 
-3 
31 

1 
17 

0 
13 

1 
29 

6 
21 

4 
18 
10 
28 

5 
14 
-2 
23 

4 
29 

2 
30 


36.5 
19.0 
34.8 
17.7 
36.8 
20.9 
38.7 
16.3 
41.9 
21.4 
36.9 
16.1 
36.0 
20.3 
33.8 
17.2 
33.4 
17.1 
33.8 
20.4 
36,7 
16.5 
29.9 
13.8 
37.5 
20.9 
41.3 
20.8 
35.3 
19.2 


34.6 

21.9 

32.7 

10.9 

35.9 

19.8 

38.6 

21.6 

36.8 

19.0 

33.6 

16.2 

34.1 

17.9 

37.8° 

21. 0« 

36.3" 

20.1' 

37.3 

19.4 


33.1"= 

13.2 

38.3 

23.8 

40.3 

23.9 

35.4 

18.6 

35.5 

21.4 

34.9 

13.4 

32.1 

17.4 

35.4 

17.9 

37.3 

16.8 

34.5 

17.6 

34.4 

13.6 

33.2 
16.5 

43.7 

23.6 

40.3 

20.0 

32.9 

19.2 

42.9 

21.7 

30.7 

13.2 

33.6 

19.1 

35.7 

18.1 

37.5 

20.3 
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GENERAL  SUMMABY. 

February,  as  a  whole,  was  a  moderate  winter  month  with  the 
exception  of  snowfall,  which  was  heavier  than  usual.  The  cold- 
est periods  were  of  short  duration,  and  centered  on  the  6th  and 
27th  respectively,  while  the  warmest  periods  centered  about  the 
15th  and  25th.  The  temperature  extremes  were  not  unusual, 
and  with  these  exceptions  the  conditions  were  generally  season- 
able. The  heaviest  precipitation  was  in  the  form  of  snow,  and 
the  rains  were  mostly  light .  There  was  a  fairly  large  snow-cover 
carried  over  from  the  big  January  storm,  and,  considering  the 
State  as  a  whole,  the  ground  was  snow-covered  about  one-half 
of  the  time.  The  average  snowfall  for  the  State,  14.4  inches, 
was  the  same  as  for  February  of  last  year,  but  the  distribution 
was  much  different.  Last  year  the  heaviest  February  snows 
were  in  the  eastern  portion  of  the  State,  while  this  year  they  oc- 
curred in  the  central  and  western  portions.  A  little  more  than 
one-half  of  the  month's  snowfall  occurred  from  the  21st  to  the 
23d  inclusive,  this  being  especially  true  of  the  central  mountain 
region  where  it  was  the  heaviest  storm  of  the  winter,  and  where 
it  blockaded  the  highways  for  three  or  four  days.  Icy  roads 
made  travel  dangerous  at  times,  but  seemingly  no  more  than  is 
usual  for  February.  The  run-off  from  melting  snow  was,  for  the 
most  part,  gradual,  and  did  not  cause  floods  in  the  streams,  the 
only  flood  stage  being  reported  at  Parkers  Landing,  in  the  Alle- 
gheny River,  on  the  20th.  Frost  penetrated  the  ground  from 
ten  to  fifteen  inches.  There  was  not  much  heaving  of  the  soil, 
and  at  the  close  of  the  month  the  winter  grains  seemed  to  be  in 
good  condition.  Ice  froze  heavy  enough  in  the  northern  half 
of  the  State  to  make  profitable  cutting  and  storage.  There  is 
never  much  ice  storage  in  the  southern  counties.  Atmospheric 
disturbances  during  the  month  seemed  to  be  unusually  active 
and  intense,  yet  did  not  cause  unusual  results.  The  range  of 
barometric  pressure  was  fairly  large,  being  generally  about  1.25 
inches.     Sunshine  was  a  little  less  than  the  February  normal. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  ob- 
servations taken  at  92  stations,  was  28.9°,  which  is  0.8°  above 
the  February  normal.  The  highest  monthly  mean  was  35.6°  at 
Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  19.2°  at  Gouldsboro.    Extremes 


of  temperature  ranged  from  a  maximum  of  66°  at  Uniontown  on 
the  25th,  to  a  minium  of  — 26°  at  Gouldsboro  on  the  7th.  The 
greatest  daily  range  in  temperature  was  53°  at  Arendtsville  on 
the  2d. 


PRECIPITATION. 


The  average  precipitation  for  the  State,  as  shown  by  the  re- 
ports of  142  well-distributed  stations,  was  2.67  inches,  which 
is  0.30  inch  less  than  the  normal  for  the  month.  The  greatest 
monthly  amount  was  5.98  inches  at  Westford,  and  the  least 
amount  was  1.16  inches  at  Williamstown.  The  greatest  amount 
for  any  24  consecutive  hours  was  2.25  inches  at  Clearfield  on 
the  22-23d. 

Snowfall  for  the  month  averaged  14.4  inches,  which  is  3.2 
inches  more  than  the  normal  for  the  month.  The  greatest 
monthly  snowfall  was  34.5  inches  at  Kylertown,  and  the  great- 
est 24-hour  fall  was  17.0  inches  at  Clearfield  on  the  22-23d. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  FEBRUARY 

Temperature 

Precipitation 

No.  of  days 

Year 

1 

si 

1 
3 

> 
< 

2 
o 

Oi 

era 

11 

fl  OI 

"Z  o 

5 

188S 

28.4 

+0.3 

63 

-31 

2.50 

-0.47 

4.97 

0.89 

7.2 

9 

7 

11 

11 

1889 

23.0 

-5.1 

60 

-27 

1.96 

-1.01 

3.87 

0.97 

8.7 

9 

7 

9 

12 

1890 

37.0 

+8.9 

79 

0 

4.32 

+1.35 

6.39 

2.28 

5.6 

11 

6 

8 

14 

1891 

34.8 

+6.7 

70 

-7 

4.61 

+1.64 

8.29 

2.13 

5.6 

12 

6 

8 

14 

1892 

31.6 

+3.5 

62 

-18 

1.75 

-1.22 

4.48 

0.43 

6.3 

9 

7 

7 

15 

1893 

27.3 

-0.8 

60 

-16 

5.92 

+2.95 

9.28 

2.92 

26.4 

14 

6 

8 

14 

1894 

■27.6 

-0.5 

64 

-24 

3.53 

+0.56 

5.69 

1.62 

22.7 

11 

8 

9 

11 

1895 

20.2 

-7.9 

60 

-26 

1.22 

-1.75 

3.47 

0.17 

13.2 

6 

10 

10 

« 

1896....:..- 

29.4 

+1.3 

65 

-21 

4.90 

+1.93 

9.08 

1.94 

10.6 

11 

9 

/ 

13 

1897 

30.6 

+2.5 

67 

-14 

3.28 

+0.31 

6.67 

1.04 

10  3 

9 

7 

8 

13 

1898 

29.4 

+  1.3 

72 

-16 

2.23 

-0.74 

4.05 

0.96 

6.1 

9 

8 

8 

12 

1899 

22.7 

-5.4 

67 

-39 

4.05 

+  1.08 

10.22 

0.98 

23.6 

12 

8 

7 

13 

1900 

27.1 

-1.0 

81 

-17 

4.22 

+1.25 

7.75 

1.00 

7.0 

11 

8 

6 

14 

1901 

21.7 

-6.4 

57 

-22 

0.96 

-2.01 

2.75 

0.27 

7.9 

8 

10 

9 

9 

1902 

23.9 

-4.2 

64 

-24 

3.99 

+1.02 

7.43 

0.45 

14.3 

10 

9 

7 

12 

1903 

30.5 

+2.4 

68 

-17 

4.49 

+1.52 

6.13 

1.80 

10.8 

10 

10 

7 

11 

1901 

21.8 

-1-6.3 

68 

-27 

2.41 

-0.56 

4.80 

0.92 

6.8 

11 

10 

7 

12 

1905 

20.8 

-7.3 

59 

-25 

1.70 

-1.27 

2.83 

0.44 

9.7 

8 

10 

8 

10 

1906 

28.0 

-0.1 

79 

-21 

1.70 

-1.27 

3.80 

0.36 

6.8 

7 

12 

7 

9 

1907 

22.8 

-5.3 

56 

-20 

1.91 

-1.06 

4.37 

0.66 

15.2 

8 

12 

7 

9 

1908 

24.8 

-3.3 

64 

-29 

4.65 

+1.68 

8.15 

2.51 

23.6 

11 

10 

7 

12 

1909 

35.8 

+7.7 

73 

-9 

4.84 

+1.87 

9.86 

2.40 

4.0 

14 

6 

7 

15 

1910 

26.6 

-1.5 

65 

-22 

3.59 

+0.62 

5.39 

1.41 

15.0 

11 

9 

7 

12 

1911 

31.0 

+2.9 

66 

-8 

2.27 

-0.70 

3.76 

0.85 

11.1 

10 

7 

6 

15 

1912 

23.7 

-4.4 

69 

-27 

2.20 

-0.77 

4.05 

0..S7 

6.5 

8 

11 

8 

10 

1913 

27.4 

-0.7 

67 

-9 

1.84 

-1.13 

4.61 

0.88 

5.7 

9 

12 

5 

11 

1914 

21.8 

-6.3 

65 

-27 

2.78 

-0.19 

6.20 

1..S0 

23.5 

10 

11 

6 

11 

1915 

33.3 

+5.2 

73 

-9 

3.90 

+0.93 

6,95 

1.85 

2.0 

9 

9 

5 

14 

1916 

25.7 

-2.4 

67 

-22 

3.08 

+0.11 

5.86 

1.30 

14.3 

12 

8 

7 

14 

1917 

25.6 

-2.5 

68 

-29 

1.46 

-1.51 

3.37 

0.35 

8.0 

10 

9 

9 

10 

1918 

28.2 

+0.1 

69 

-34 

2.46 

-0.51 

4.82 

0.55 

2.9 

9 

10 

8 

10 

1919 

32.0 

+3.9 

66 

—7 

2.23 

-0.74 

4.27 

1.03 

4.7 

11 

12 

6 

10 

1920 

25.6 

-2.5 

62 

-20 

2.44 

-0.53 

5.23 

0.70 

18.3 

11       9 

8 

12 

1921 

32.8 

+4.7 

76 

-15 

2.59 

-0.38 

4.79 

1.41 

15.4 

10       8 

8 

12 

1922 

33.0 

+4.9 

74 

-19 

1.99 

-0.98 

3.61 

0.67 

7.7 

10       9 

9 

10 

1923 

24.6 

-3.5 

58 

-20 

2.16 

-0.81 

4.80 

0.65 

11.7 

12 

8 

8 

12 

1924 

26.9 

-1.2 

70 

-25 

2.94 

-0.03 

5.16 

1.27 

16.3 

10 

11 

7 

11 

1925 

35.6 

+7.5 

71 

-11 

2.16 

-0.81 

4.61 

0.55 

2.1 

8 

11 

7 

10 

1926 

28.7 

+0.6 

66 

-13 

4.06 

+  1.09 

7.29 

1.34 

23.3 

12 

7 

6 

16 

1927 

35.0 

+6.9 

69 

-8 

3.48 

+0.61 

5.94 

1.25 

16.5 

13 

7 

8 

13 

1928 

30.3 

+2.2 

65 

-11 

3.42 

+0.45 

5.39 

1.62 

6.7 

11 

10 

7 

12 

1929 

28.0 

-0.1 

69 

-20 

2.87 

-0.10 

5.17 

1.36 

11.7 

9 

10 

8 

10 

1980 

35.1 

+7.0 

80 

-18 

2.69 

-0.28 

4.88 

0.93 

3.9 

11 

9 

6 

13 

1931 

31.9 

+3.8 

66 

-16 

1.98 

-0.99 

3.61 

0.87 

5.2 

9 

11 

5 

12 

1932 

35.3 

+7.2 

S3 

-8 

1.64 

-1.33 

4.24 

0.62 

2.9 

10 

10 

8 

U 

1933 

31.3 

+3.2 

68 

-15 

2.30 

-0.67 

4.31 

0.73 

9.4 

10 

12 

7 

9 

1934 

18.1 

-10.0 

59 

-34 

1.31 

-1.66 

3.74 

0.48 

14.4 

7 

13 

7 

8 

1935 

28.9 

+0.8 

66 

-26 

2.67 

-0.30 

5.98 

1.16 

14.4 

12 

8 

7 

13 

Period 

28.1 

83 

-39 

2.97 

10.22 

0.17 

11.2 

10 

9 

7 

12 

W.  B.  O.  Philadelphia-3.25-35.1050. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


Februaky,  1936 


Olimatologrical  Data  for  February,  1935 


Stations 


Counties 


Atlantic  Drainaae. 

Allentown 

Altoona..  

Ardmore 

Arendtsville 

Bedford 

Bellefonte 

Betiilehem.  

Carlisle 

Catawissa 

Center  Uall 

Cliambersburg 

Cleartield 

Coatesville 

Colebrooli 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndmau 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mitflin 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley  — .  ... 

Neshaminy  B'allsU . . . 

Palmerton 

Philadelphia 

Philadelphia-Gtn 

Phila.Navy  Yard.... 

Phoenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Seranton 

Selinsgrove 

Shawmonttt 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Ohio  Drainage. 

Beaver  Damtt 

Brookville 

Butler.... 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Derry 

Ebensburg , 

ElkLickU 

Franklin 

Qreensburg 

Greenville , 

Grove  City 

Johnstown 

Kane  (near)  IX 

LyciPDUS  It 

Meadville 

Mount  Lebanon 

New  Castle 

NewR  il 

Pittsburgh 

Ridgway 

Bnaronll 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Center 

Northampton 

Cumberland 

Columbia 

Center 

Franklin 

Cleartield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Carbon  

Juniata 

Susquehanna 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia 

Philadelphia 

Philadelphia 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Beaver 

.Tefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland. . 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland. . 

Mercer 

Mercer 

Cambria 

Elk 

Westmoreland. . 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland.. 

Warren 

Greene 


Erie. 


PortheState 28.9     +0.8 


254 

1,615 
350 
700 

1.060 

1.050 
364 
467 
520 

1, 272 
580 

1.120 
380 
560 

1,050 
380 

1,970 
190 
553 
840 

1.875 
535 
600 
361 
900 
200 
650 
977 

1,637 
2.55 

1,000 
469 
560 
50 
600 
445 

1.658 

1.  720 

1,045 

60 

398 

165 

113 

12 

100 

496 

514 

900 

805 

455 

51 

660 

1,217 
600 
754 

1.419 
455 
521 

1,275 
400 

700 
1.173 
1.077 
1.047 
1,020 
1,150 
1,430 
1,172 
2,000 
2,680 

957 
1,150 

950 
1.256 
1.184 
2.020 
1,  420 
1,080 
1,200 

808 

800 

842 
1,350 

940 
2,190 
1,100 

825 
1,180 
1.035 

714 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


a 

a;  O 
3  O 


27.6 

28.2 

31.3 

28.4 

30.8 

26.2 

30.8 

29.2 

29.7 

22.8 

31.4 

27.7 

30.2 

27.8 

26.5 

30.8 

24.7 

30.2 

32.0 

28.0 

19.2 

30.41 

32.4 

30.4 

24.3 

30.7 

30.2 

31.3 

25.8 

29.2 

25.8 

28.6 

29.5 

35.6b 

26.5 

31.8 


-2.9 
+  1.0 
-1.9 
-4.1 


2:^.8 

24.2' 
28.0 
28.  •> 
33  0 
32.9 


30.6 
28.0 
31.2 
27.1 
27.7 
29.3 
.31.6 
30.7 
28.5 
25.9 
26.0 
24.4 
31.7 
28.2 
29.5 
31.6 

32.1 

23.2 

27.2' 

28.8 

29.8 

32.1 

24.8 

32.2 

27.0' 

28.0* 

25  2 

31.5 

27.2 

27.7 

31.1 

23.4 

31.6 

26.5 

30.4 

27.8 

30.0 

33.2 

24.4 

26.2 

26.8 

34.2 

31.5 

25.4 

33.7 

28.0 


-1.1 
-0.3 
-0.8 
+0.1 
-4.5 

0.0 
-0.8 
-0.2 
-2.5 
+0.9 
+1.1 

0.0 
-1.0 
+0.9 
+  1.0 
-5.6 
+  1.2 
-  0.5 
+0.2 
-2  1 
-2.4 
+  1.0 
-0.2 

+1.3 
-1.0 

+  1.5 


-1.3 
+3.0 


+2.6 
-2.2 
-1.8 


-1.6 

-0.8 
+2.4 


+0.4 
+2.0 
-2.2 


Precipitation,  in  inches 


54 

56 

60 

59 

58 

51 

66 

52 

56 

50 

60 

53 

56 

57 

51 

59 

50 

60 

69 

51 

43 

53  J 

63 

53 

54 

48 

59 

62 

61 

57 

52 

58 

47 

53 
55 


25 
15 
25 
15 
15 
15 
25 
16 
26 
25 
15 
16 
25 
25 
16 
25 
25 
25 
28 
151 
15 
26 
25 
15 
25 
16t 
15 
25 
16 
26 
16 
25 
3 
24f 
25 
16t 


+3.0 
-1.3 
+1.2 
-0.6 
+0.6 
+  0.5 
-1.2 
+0.6 

-0.7 
-2.1 
-l.fi 

+0.7 


+0.7 
-1.3 
+2.6 
-1.0 

0.0 
-0.6 
-0.1 
+0.4 

0.0 
+0.9 

+2^2 

+2.7 


-0.6 
-2.1 
+0.9 
-2.0 
-2.0 
-0.2 
+  1.8 
-0.5 
+0.9 


-0.9 


151 
15 
26 
25 
26 
26 


-1 

-1 

-5 

-5 

-16 

-1 

-16 

-11 

-U 

-5 

-7 

-5 

-11 

-16 

-9 

0 

-7 

-6 

-18 

-26 

-9" 

-6 

-4 

-19 

-3 

-9 

-3 

-7 

-17 

-17 

-10 

-9 

11»' 

-11 

-6 


25 
25 
25 
26 
25 
16 
25 
15 
15 
25 
26 
24 
25 
2 
17 
25 

15 

161 

16t 

13 

15t 

25 

16 

25 

15t 

25 

16 

25 

15 

25 

15 

15t 

25 

15 

25 

16 

26 

26 

25 

15 

25 

25 

15 

251 

26 

15 


-14 

-18 

0 

-7 

-1 

-11 

-6 

-5 

-6 

-13 

-15 

-20 

1 

-6 

5 

-14 


-IT 

-5- 

-4 

1 

-1 

0 

1 

0» 

4« 

-7 

2 

-4 

1 

0 

-7 

0 

-8 

-2 

-2 

5 

8 

-10 

0 

-14 

1 

0 


66    25   -26 


2.20 
3.12 
2.86 
1.59 
2.44 
1.77 
2.12 
2.61 
2.91 
3,29 
2.09 
3.84 
2.69 
2.08 
3.83 
2.31 
2.73 
2.45 
1.89 
2.29 
2.38 


-0.92 
+  0.91 
-0.53 
-1.18 


2.10 
2.12 
2.09 
1.96 
2.84 
1.42 
2.60 
2.40 
1.44 
2.27 
2.16 
2.78 
2.16 
2.77 


2.35 
2.05 
2.50 
1.65 
3.12 
3.16 


-0.67 
-1.25 
-0.46 
rO.22 
+  0.83 
-0.81 
+  1.11 
-1.37 
-0.98 
+0.83 
+0.78 
-0.47 
—0.64 
-0.92 
-1.08 
-0.72 


-0.60 
-0.84 
—0.45 
-0.73 
-0.01 
-1.26 

-o.'si 

-0.37 
-1.07 
-0.62 


0.2 

_a 


No.  of  days 


9® 

Is 


0.71 
1.40 
1.14 
0.70 
0.62 
0.43 
0.49 
0.65 
0.78 
0.92 
0.43 
2.25 
0.77 
0.50 
1.20 
0.70 
0.66 
0.48 
0.31 
0.44 
0.71 


-1.68 
+0.34 


-0.67 
-0.42 
-0.36 
-0.58 
-0.20 


7     53       2.67 


2.67 
2.03 
2.56 
1.88 
1.87 
2.50 
2.28 
2.74 
3.15 
2.14 
1.76 
1.59 
2.77 
2.23 
1.16 
1.95 

2.46 
2.92 
1.86 
3.92 
3.20 
3.62 
3.75 
4.13 
3.19 
1.70 
2.83 
4.04 
2.47 
3.24 
3.70 
3.46 
3.81 
2.45 
3.17 
2.65 
4.02 
3.00 
2.53 
2.77 
2.99 
3.22 
3.12 
2.70 
2.. 50 

2.60 


-0.69 
-1.61 
-0.86 


-1.17 

-0.64 

-0,99 

+0.51 
-0.86 
-0.23 
-0.69 
-1.05 
-0.37 
-1.60 
-0.94 

+0.06 
+0.56 
-0.66 
+0.90 

+i.'ii' 

+0.60 
+0.99 
+0.31 
-1.68 
0.00 
+0.99 
-0.07 
+0.90 
-0.08 


+0.62 
-0.37 


+0.23 
+1.76 
+0.38 
+0.11 
+1.03 
-0.95 
+0.14 
+0.26 
+0.16 


0.36 
0.62 
0.67 
0.47 
1.50 
0.42 
0.93 
0.84 
0.80 
0.51 
0.69 
1.34 
0.44 
1.07 


9.4 
24.5 

8.5 
10.0 
12.6 
17.1 

8.2 
15.0 
17.0 
23.0 

8.1 
27.0 

7.4 
10.2 
25.0 

9.8 
21.3 
11.5 

8.3 
14.0 
13.8 


11.0 
13.4 
12.8 

8.2 
18.0 

7.4 
34.5 

8.0 
16.5 
12.0 
13.0 

4.4 
10.0 
15.0 


Co 


Observers 


1.00 
0.60 
0.99 
0.46 
1.26 
0.70 


0.78 
0.77 
0.68 
0.49 
0.56 
0.63 
0.62 
0.60 
1.15 
1.00 
0.62 
0.83 
0.60 
0.61 
0.37 
0.32 

0.81 
1.15 
0.84 
0.98 
1.12 
1.10 
0.81 
1.32 
1.00 
0.40 
0.57 
1.05 
0.64 
0.62 
1.79 
1.03 
0.90 
0.49 
1.31 
0.61 
1.60 
1.16 
0.72 
0.60 
0.80 
0.67 
1.30 
0.53 
1.00 


+0.02     0.50 


16.0 
12.0 
10.8 
5.8 
5.9 
9.1 


8.3 
10.4 
11.0 
18.5 
11.5 
12.5 

6.6 
12.3 
20.1 

4.9 
13.0 
19.5 
11.0 
14.8 

7.0 

6.0 

9.7 
21.6 
20.6 
21.6 
14.4 
16.6 
22.5 
31.2 
30.0 
17.0 
11.6 
23.5 
13.8 
20.3 
26.9 
21.5 
21.5 
15.0 
16.2 
18.9 
10.0 
12.8 
15.3 
14.0 
22.1 
10.0 


17.5 
6.0 


15.6     17 


0.80     2.25     14.4     12      8      7     13     w. 


ne. 
w. 


nw. 
nw. 

sw. 


sw. 
ne. 
nw. 


nw. 

n. 

w. 


se. 
nw. 

nw. 
sw. 
ne. 
nw. 
w. 


nw. 

nw. 

nw. 

w. 

sw. 


w. 
nw. 

nw. 

ne. 

sw. 

sw . 

nw. 

sw . 

w. 

n. 

ne. 

nw. 

w. 

w. 

sw. 

w. 


sw. 
sw. 


John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

S.  W.  Smith. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer.  i 

T.B.Lloyd. 

IraJ.Keath.  , 

Theo.  Reichmann. 

Prof.  N.  W.  Swayne 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Mar.^hall, 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

Bureau  of  Plant  Indu^try. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wintermute. 

W.  H.  Manbeck  Co. 

Vacant. 

Cecil  J.  Hoskinsou. 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.S.  Weather  Buriiin:. 

Julius  Bernstein. 

Commanrlant.  Navy  Yard. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

lohn  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Buroaii . 

Theodore  J.  Sampson. 

U.  S  Weather  Bureau . 

Dr.  Georsre  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

George  W.  Hill. 

loseph  W.Beit. 

Miss  Veronica  E,  April. 

Susquehanna  Collieries  (Jo. 

York  Water  Co. 

U.  S.  Engineer. 
Frank  S.Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co. 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Winemr.n. 

D.  H.  Jones. 
J.  S.  Stevanus. 
Robert  A.Fergus. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.Harmon. 
Robert  Tross . 

U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
.iss'd  Gas  &  Electric  (;o. 
Fred  Hoffman. 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  ISureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Wm.W.  Marsteller 
Amer.S.&T.  Plate  Co. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  KnoT. 

U.S.  Weather  Bureau. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 

reports  are  used  in  determining  means  for  the  State.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters,  ». ''.  ',  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc..  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than   01  inch,  rain  or  rnelt»d  snow 

tt  Post-Office  addresses  are  as  follows:  of  Beaver  Dam.  Beaver;  of  Elk  Lick,  Grantsville,  Md;  of  Lyclppus,  Greensburg:  of  Neshaminy,  Oakford:  of  Sharon,  Farrell:  o£ 

Shawmont,  Manayunk:  of  Kane  (near),  Wilcox. 
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D 

ttily  P 

reel 

pit 

ition  for  February. 

L986 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

5 

Stations 

1 

2 

3 

« 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

18 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

•22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

I 

AtUvitic  DrMnage. 

Alleutownlll 

Altoou& 

Lehljrh 

T. 
.40 
.02 
.11 

'."ie 

.10 
.14 
.10 
.06 

.12 

.10 

.07 

T. 

.24 

.10 

.25 

T. 

.03 

T.' 
T. 

.02 

T. 

"65 

•V. 

.04 
.15 
.07 
.08 

.02 
.23 
.07 
.03 

'  .02 
.62 

T. 

tV 

V62 

tV 

T. 

••'■ 

.05 

,18 

T, 

1.14 

Vsi 

.30 
.38 
.23 
.40 

.'34 
.40 
,21 

.33 
.40 

.77 
.40 
.60 

.71 
.24 
.14 

V76 
.07 
.11 
.11 
.49 

Voi 

V64 

.35 

.25 

.13 

.38 

.20 

.31 

T. 

.28 

.45 

'.'io 

'."io 

.06 
'1'. 

".bi 

T, 

't.' 

T, 

.15 
1.40 
.06 
.21 
.15 
1.12 
.62 
.34 
.09 
.90 
.30 
.65 
.60 
.58 

.21 
.25 
.12 
.60 
.14 

.13 
.20 
.61 
.11 
.15 
.22 
.10 
.10 
.11 
.70 
.46 
.26 
.18 
.92 

.26 
2.25 
.11 
.14 
.11 

.13 

't.' 

.17 

'!2i 
.71 
.10 
.15 
.81 
.06 
.36 

.35 

'.'62 
.10 
.03 
.03 
.20 
T. 
.23 

2.20 

Juniata 

\V.  Br.  Susq 

T. 

'J'. 
T. 



.■;" 

8.12 

.Vnsoulallll 

1.49 
2.86 

Areiidtsvillt! 

Baker's  Summit. .. 

ftodfnrd 

Lower  Susa 

.... 

1.69 

't.' 
'.'io 

.03 

T. 

.02 

.06 

T. 

T. 

'!i6 

2.58 

'1' 
.01 

2.44 

Bellefoute*" 

W.  Br.  Susq 

I^ehigh        

T. 

.01 

'iV 

.06 

T. 

.... 

1.77 
2.12 

BloservilleU 

ButTrtlo  Mills 

. . . . 

.60    .101 

2.85 

*  *  *  * 

.19 
.15 

'.'26 

.08 

'.'65 
T. 
.04 

tV 

.10 
.01 

.01 

.05 

T. 

T. 

T. 

.18 

.20 
.22 

V67 

.07 
.18 
.16 
.05 
.61 

'i'V 

T. 

.23 
.32 

.38 

.28 

.21 

T. 

.33 

.25 

.42 

.13 
.03 

,02 
T, 

't'.' 

'f,' 

.18 

iV 
't.' 

.20 
.10 

1.89 

.30 
.31 
.24 

.22 
.10 
.19 
.30 

.08 

".iyi 
't. 

.25 

2,61 

N.  Br.  Susq 

'!i6 

T. 
T. 

.21 
.02 

.07 
.12 

'io 

.01 

.12 

'.'ii 
.01 

.09 

.36    .20 

2.91 

Ceuter  Hall 

ChambersbiiTff 

3.29 

Potomac 

W.Br.  Su.sq 

tV 

.43 
.25 
.60 
.30 
.72 

.07 
.01 
.25 
.03 
.49 

2.09 

T, 

.20 

T. 

3.84 

Joatesville 

2.59 

Lower  Susa 

Schiivlkill 

T. 

.... 

2.08 

:oushohockeu 

3.81 

Doylestowu    

.11 
.55 
.20 

.04 
'!62 

T. 

.12 

T, 

,50 

.01 

.09 

T. 

T. 

.02 
.04 

.03 

.39 
.31 
.34 

.60 
.14 
.36 
.33 
.41 
.27 
.35 
.31 

.03 
.21 
.35 
.31 

't" 

'  .'62 
't.' 

.32 

T 

.36 

.16 

.28 

.10 

.35 

.17 

.26 
.35 
,05 
.17 

'!i6 

■;65 

T. 

.20 
T, 

'.'08 

.09 

.23 
.30 
.24 

.07 

1.20 

.16 

.36 
.34 
.39 

.80 
.36 

'^35 
.27 

.52 
.29 

'.'26 

.18 
,05 
.19 

2.30 

W.  Br,  Susq 

Lower  Husci 

T 

T. 

.11 
.03 

'.■62 

T, 

.36 

T. 

3.83 

2.31 

Forest  City 

Freelaudllll 

N    Rr    Sn<;n 



.27 

.29 

T. 

.40 

.06 

■[26 
.85 
.12 

2.14 

.03 

'1'. 

T. 

.02 

.18 
.06 
.20 

.33 
.24 

.21 

'.'io 

,10 

'!i6 

.02 

•••• 

.16 
.10 

"!62 

"m 

.10 

.02 
.04 
.48 
.31 

..50 
.28 

V54 

'.'08 

T. 

.01 
.10 

,01 

,14 

.20 
,06 
.28 
.13 

.28 
.20 
.05 
.19 

.42 
.90 
'I' 
.20 

.15 
.44 
.61 
.11 

.20 

'!48 

i'.' 

2.73 

W.  Br.  Susq 

'!68 
.11 

2.54 

JJeorgre  School 

liettysburgr 

2,45 

T. 

.01 
M 

.01 
'.'62 

.31 

■;65 

1.89 

Lower  Susq 

.01 
'!65 

2.42 

Lower  Susq 

Lehigh 

2.29 

GouldsboroaB 

'.62 

.... 

.20 

.... 

.... 

.... 

2.38 
1.86 

Schuylkill 

Lower  Susq 

T. 
T. 

.17 

.22 

T. 

T. 

.26 

.20 

.14 

.32 

.02 

.28 

T. 

.10 

.24 

.10 

.11 

.19 

.01 

.10 

.14 

.11 

T. 

.34 

.03 

.06 

'."18 

"iio 

.09 
.10 

T. 
.03 

.03 
.03 
.28 
.20 
.02 
.06 
T. 

".'\k 
tV 

'.07 
.07 
.06 
.03 

.12 

T. 

'i'V 
.10 

"bh 
.02 

T. 

i'V 

.'23 

.34 

T. 

.03 

.15 

.40 

.21 

.44 

.01 

.84 
T. 
T. 
.37 
.10 
* 

V44 

.27 

V44 
.37 

.47 

';ii 

T. 
,06 

.26 
.23 
.20 
.23 

.28 

't.' 

.02 

T. 
1. 
T. 
T, 
'I'. 

T. 
T. 

T 
.02 

't.' 

.07 
.16 
.01 

'.'66 
.06 
.07 

';i3 

't. 

.08 
.61 

''05 
.12 

1.50 
.11 
.44 
.01 

.18 
13 

.16 
.18 
.47 
.50 

'^47 
.03 
.49 
.62 

.11 

.40 
.80 
.10 
.69 
.04 
.10 
.43 
1.07 

.35 
.37 
.22 
.30 
.22 
.11 
.02 
.18 
.26 

.38 
.07 

'.'29 
.10 
* 

.37 

.29 
.27 

.24 
.02 
.12 
.12 
.12 
.10 

';o3 

.14 

.27 

.08 

T. 

.08 

.03 

.80 

.12 

.09 

.06 

2.i6 

Harrisburgr*** 

T. 

"tV 

.01 

'!26 

.16 
.10 

.... 

.... 

2.12 

Upper  Del         .  . 

2.09 

Holtwoodii 

Huntingdon 

Upper  Del 

Lower  Snsq 

"tV 

T. 

2.27 

1.95 

T. 

Vi2 

2.84 

Potomac 

T. 

.03 

T. 

'.:.. 

.03 
.06 
.68 

V4'7 
.10 

.'32 

1.34 

.40 

.28 
.48 

'.'65 
"t'.' 

.30 

.42 
.27 
.24 

.32 

1' 

.10 

'!28 
.32 

'.'28 
.15 

".GZ 
.02 

T. 

']i6 

.... 

1.42 

W    R   Snsn 

';i4 

'.'64 

2.60 

Lakevillellll 

T. 

.21 

T 

2.64 

Lower  Susq 

2.40 

Lausfordllll 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mataniorasllll 

MaucU  Chunk 

Mifflin 

« 

.10 
T. 

1.48 

N.  Br.  Susq 

i'V 

T. 
T. 
T 

.... 

.'i4 

T. 

'.'65 

'i''.' 

.13 

.20 
.04 
.05 
T. 

T.        - 

1.44 

.24 
T. 

.40 
.15 
.03 
.30 
.21 
.63 

2.27 

2.16 

Lower  Del 

Upper  Del 

Lehigh 

.10 

2.78 

.... 

— 
— 

T. 

1.47 

2.16 

Juniata 

T. 

. . . . 

.... 

2.77 

Morris  Run 

Mount  Pocouo 

Muncy  Valley 

Seshaminy  111! 

N.  Br.  Susq 

.08 

'!26 

.04 
;25 

.03 

■.05 
.15 
.03 
.01 

.18 

".06 
■V. 

'•i'V 

'64 

tV 

Vi4 

.60 
.09 
P9 

Vio 

.26 



'!64 
.18 
.10 
.36 

'.'i2 

T. 
T. 

't.' 

T 
.35 

''if) 

.90 

1.00 

.60 

.11 

.20 

,45 
.14 
.55 
.08 
.09 

't.' 

.15 
.04 

.38 
.67 

.15 
,53 
.36 
.28 
.99 
.66 

".in 

T, 

.10 

.04 

T. 

.24 

.04 

.10 

.08 

.51 

t  .  .  . 

2.01 

2.35 

W.Br. Susq 

.14 
.05 

.21 
.03 
.15 

T. 

i" 

T. 
.23 

.; 

.09 

'!i5 

.15 

2.05 

2.. 50 

.59 
T. 
.46 

1.33 

Moimrtrfilll 

Juniata 

Lehigh         

T. 

.25 

.12 

T. 

.04 

.08 

T. 

.23 

.01 

.01 

'1'. 

— 

. 

.44 
.06 
.45 

Veo 

.09 

.28 
.33 

.02 

.02 

'.'63 
T. 
T. 

'.'62 
.07 

.10 

2.93 

PalmertonI 

Paupackllll 

Philadelphia***.... 
Philadelphia-Gtn.. 
Phila.  Navy  Yard  nil 
Phila-P'nt  Breeze.t 

Phoenix  ville 

Pine  Grove 

Pleasant  Mount... 

T, 

.... 

.... 

1.65 

Upper  Del 

1.83 

Lower  Del 

...do 

T. 
T. 

.11 
.08 

T. 

T. 

.08 
.07 

1.26 
.70 

.36 
.35 

T. 

3.12 

3.16 

T. 
T. 

T. 

.07 

T. 

* 

.09 
.70 

.12 

.05 

'!6i 

.08 
.58 
T. 
.01 

T. 
.01 

"M> 
.01 
T. 
T. 
.12 
T. 

.05 

.06 
.06 
T. 

1.30 

.38 
.61 
.44 
.55 
.24 
.37 

.65 

.08 

.25 

.39 

.26 

.49 

.27 

.62 

.38 

T. 

.09 

.18 

.25 

.24 

.25 
.19 
.06 
.02 

V22 
.09 
.05 

1.08 

V62 

'.'i4 

.35 
,30 
.30 

i'.' 

T. 

* 

.20 
.60 

.27 
.08 
.12 

.65 
.38 
.34 

".m 

.41 

.39 

.65 
.24 

".ii 

.46 
.30 
.50 

'.'io 

..50 
.33 
.14 
.14 

.40 
.16 
.45 
.16 
.07 
.30 
.V. 
.36 
.5' 

.31 

.40 
06 

3.06 

Schuylkill 

Lower  Susq 

.... 

't.' 

".ih 

2.57 

"94 

,02 
.52 
T. 

3.22 

.10 
.04 
.05 
.23 

.03 
.04 
.26 
.08 
.03 
.06 
.08 
.26 
.11 

".21 
.11 

2.65 

Schuylkill 

Srhnvlkill 

.35 

T. 
,01 
.03 

T. 
.17 

'!6i 

.03 
.04 
.03 

.04 
.08 

.04 
.10 
.02 
.11 

'!i9 

T. 

.27 

.07 

T. 

T, 

T. 

"ai 

.40 

V29 
.49 
.02 
.29 
.62 
.27 

Vl5 
1.00 
.28 
.10 
.26 
.09 

.50 
..54 
.^3 
.50 

"m 

.38 

,42 
T. 

T. 

.40 

T. 

T. 
T. 
T, 

T 
.03 

'.'62 

't'.' 
.02 

'.'64 
T 

.02 
.... 

.03 

.20 

't. 

't.' 
't,' 

T. 

.35 

.•.>o 

.23 

.35 
.69 
.39 
.18 
.26 
.21 
.40 
* 

1.15 
T, 

,28 
T. 

.28 
.0.5 

.15 

.10 
.50 
.17 

.11 

.68 
.30 
.25 
.63 
.05 
.35 
.58 
.14 
.22 
.86 
.62 
.60 
.80 

.15 
.07 
.40 
.61 
.2i 
.IE 
.2- 
.4f 
.0( 

2.44 

2.17 

Quakertown 

Reading'" 

.18 

.33 
.06 
.16 
.11 
.05 
.10 
.30 
.02 
.37 
.02 
.07 
.12 
.15 
.08 

.20 

2.03 

Schuylkill 

W.Br.  Susq 

:::: 

T. 
.01 

T. 
.04 
T. 
T, 

't.' 

'.'23 
.02 

.37 
.34 

;65 

T. 
,05 

't.' 

'!65 

T. 

2.56 

3.01 

"t" 

't. 

't,' 

"t. 

1.88 

Scranton*'* 

Seliiisgrove 

....do 

T. 

.15 
.31 
.30 
.30 

'.36 
.30 

T. 

't.' 

,32 
T. 

T. 

1.87 

.10 
.03 
.07 

tV 

.10 
.28 
T. 

t" 

.30 

.13 

.10 

.13 

T. 

.05 

.25 

tV 



2.50 

Schuylkill.. 

.10 
.07 

2.28 

8hippensbur? 

Snow  HilUt 

State  CoUefTO 

Stroudsburgilll 

Lower  Susq 

Upper  Del 

W.  Br.  Susq 

T.' 

T. 
■.02 

T. 

'tV 

2,74 

.12 
1. 

'!09 
'f.' 

't, 
't" 

1.92 
3.15 

2.14 

LoAver  Susq 

.16 
.02 

.02 

'tV 

tV 

..  . 

3.08 

Towanda 

;^.  Br.  .=5usq 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

T. 

.08 

.16 

38 

T. 

.04 

T. 

T, 

1.76 

2.22 

!63 

.12 
.07 
.08 
.02 
.05 

'!6i 

Vis 
Vos 

.OE 

Voe 

T. 

i'V 

I 

'!6s 

... 

.13 

.50 
.32 
.24 
.28 
.37 
.35 
.24 
.50 
.3- 

T. 
. . . . 

.03 

.05 

. . . . 

.10 

.02 

.30 
.42 
.23 

.10 

.12 
.OS 
.31 
.16 

1.59 

Westchester 

2.77 

do 

.06 
.14 
.06 



2.07 

Wilkeg-Barrellll 

Williamsportllil.... 
Williamstown 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Susquehanna 

Lower  Susq 

T. 
.03 
T. 

.02 
T. 
.13 
.20 
.03 
.30 
.07 

T. 
T. 
T. 
.02 

... 

... 

T. 
.07 
T. 

.10 
T. 
T, 

T. 

't. 

'T. 

.02 
.1.5 
.25 
.If 
.01 
.60 
.4t 

2.22 

2.23 
1.16 

1.95 

YorkHavenllll 

Zionsvine..(near). 
Trenton.  N.  J***.. . 



tV 

.OS 

)  . . . 

... 

... 

... 

... 

1.63 

Schuylkill 

Lower  Del 

.... 

tV 

T. 

2.99 
2.81 

Continued  on  page  9. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


February,  1935 


Daily  Precipitation  for  February,  1935-Continued  from  page  1 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

31 

5 

0 

Ohio  Drainage 
Beaver  Damllll 

Ohio 

'i'. 
T. 
T. 
T. 

.04 
.05 
.06 
T. 

.25 
.17 
.28 
.15 
.40 
.23 
.25 

.15 

.20 
.20 
T 

.35 

tV 

T. 
T. 
.14 
T. 

.08 
.09 
.19 
.34 

't'.' 

T. 

T. 
T. 
T. 
T. 

T. 

't.' 

.03 
.02 
.21 
.03 

.33 
.42 
.35 
.40 

.01 
T. 
.07 
.04 

.02 
.02 
.07 
T. 

T. 
.02 
.08 
.08 

.01 
.02 
.27 
.04 

.06 
.02 
.06 
.20 
T. 
.06 
.01 

.10 

T. 
.10 
T. 
'I. 

't" 

.35 
.45 
.05 
.36 
.42 
.92 
1.12 

.96 

.81 
.95 
.24 
1.15 
.84 
.98 
.64 

1.10 

.27 
.15 
.30 

.77 

.01 
.01 
T. 
.02 

2.46 
2.70 

Beaver  Fallsll  11  ... . 
Bradford 

Beaver 

Allegheny 

....do 

Ohio 

tv 

T.' 

.01 

T 

T. 

'.'34 

T. 
.02 

.... 

.... 

Brookville 

Butler 

2.73 
3.92 
1.86 
3.92 

Chambersville 

Allegheny 

Monongahela 

Ohio 

Conemaugh 

•••■ 

.04 
.02 

T. 

.06 
.06 

.02 
.14 

.05 

•••• 

.06 

".'is 

.17 

''!''. 

■.'63 

.27 
.49 

.27 

.33 
.05 

.10 

".hi, 

.07 
.01 

.06 

.04 
T 

T, 

.08 
.01 

.01 

'.■32 

.04 

'.'7i 

.03 
.62 

'.'65 
.04 

,. . . 

— 

3.20 

Clymerll 

8.62 

Confluencellll 

Youghiogheny  . . 

.07 

.23 

.15 

.03 

T. 

.20 

.06 

.03 

.05 

.02 

.04 

.06 

T. 

.11 

.05 
.11 
.10 
.10 
.08 
.05 
.04 

•r. 

.04 
.07 
.04 
.13 
.04 
.03 
.05 

.09 
.01 

.12 
.20 
.19 
.13 

.28 
.40 

.39 
.01 

.48 
.46 
.52 

'.'is 

.25 

.25 
.28 
.04 
.16 
.13 
.10 
.06 
.27 

.01 
.32 
.04 
.28 
.27 
.45 
.20 
.06 

.21 
.35 

.17 

.10 
.25 
.25 
.14 
.13 
.20 

.28 
.15 
.12 
.03 
.16 
.07 
.24 
.10 

.20 
.02 
.06 
.38 
.10 
.20 
.16 
.28 

■.20 
.19 

'.'is 

.13 
.23 
.24 

.27 
.05 

.10 

.14 
.37 
.17 
.07 
.26 

.34 

.42 

'.'34 

.02 
.05 
.05 

.22 
.04 
.16 
.04 
.29 
.20 

'!i6 
.11 
.01 
.30 
T. 
.08 
.22 

.02 
.05 
.26 
.05 
.04 
.08 
.06 
.04 

.01 
T 
.05 
.02 
.06 
.02 
1.00 
T. 

.03 

.01 

.02 

.08 

T. 

T. 

.04 

'.'22 
T. 

'.'64 

.04 

.28 

.05 

T. 

.16 

.40 

.11 

.03 

.09 

.07 

.05 

.04 

T. 

.15 

.17 
.05 

'!6fi 
.02 
.03 
.04 
.22 

.01 
.05 
.05 
.03 

.08 
.04 

'."i2 

.06 
.03 

.12 

.03 

.01 

.01 

T. 

.03 

.01 

M 

T. 
.19 
.04 
T. 

'.'62 
.02 

't.' 

T. 

.07 

.02 

■'i'.' 

.08 
.10 

'.'is 

1.32 

.53 

1.00 

.38 
.01 

1.05 
.25 
.45 
.49 
.66 

1.79 

.07 
1.35 

'.24 
.26 
.11 
.49 
.90 

.21 
.10 
.60 
1.31 
.49 
.66 
* 

.30 

.13 
1.16 

1.05 

.81 

1.03 

1.73 

.88 

.20 

.57 

1.29 

.95 

.45 

.62 

1.77 

1.'25 

.24 

1.03 

.04 

.86 

.53 

1.44 

2.01 

1.22 

.68 

2.06 
.40 
.88 
.62 

1.36 
.61 

1.50 
.90 

.36 
.26 

'.'44 
.10 

'.'23 

'!48 
.39 
.02 

.24 
.53 
.36 
.02 
.01 
.33 
.35 
.10 

T. 

.06 

.69 

.38 

.27 

■^, 
.64 

.33 
.16 
.44 
.24 
.60 
.11 
.20 
.67 

.61 
.15 

'."04 

".'67 
.01 

. . . . 

2.78 

Corry 

Derry 

Allegheny 

Conemaugh 



.07 
T. 

']62 
.11 
.06 

".U 
.09 

'."6i 

.15 
.07 
.07 

T. 

tV 

.10 
.02 
T. 

T. 

'.'6i 

.19 
.10 
T. 
.03 

■r 

.20 
.17 

't'.' 

.08 

3.75 
4.13 

Donorallll 

Ebensbivrg 

Elk  Lick 

Conemaugh 

Youghiogheny  . . 

.06 
T. 

'f ' 

'.'62 
.01 

'!64 
'.'08 

.21 
.16 

'!32 
.05 

.18 
.32 

't.' 

.... 

. . . . 

3.62 
3.19 
1.70 

2.83 
2.94 
4.04 

Franklinllll 

Gresnsboro 

Allegheny 

Monongahela.. . . 

'.'06 

't.' 

'I'. 

i". 

T. 
M 

'.'62 

't'.' 
T. 
T. 
T. 

T.' 

T. 
T. 

't" 

't.' 
'r. 

'.'6i 

.02 
.04 
.34 
.26 
.25 
.10 
.43 
.36 

.34 
.17 
.03 
.04 
.04 
.04 
.09 
.20 

.'ie 

.06 
.31 
.10 
.01 
.02 
.07 

.06 
.32 

.41 
.32 
.02 
.38 
.25 
.40 
.11 
.03 

.21 

'.'26 
.48 
.34 
.47 
.44 
.08 

.53 
.33 
.47 
.03 
.44 
.46 
.60 
.46 

.53 
.16 

.08 
.12 

'."i2 

't" 

T. 
.14 

't.' 

.09 
'.'67 

'.'i7 
.05 
.10 
.02 

'.'63 

.07 

T. 

.02 

.04 

.06 

.02 

T. 

.04 

.13 

'.'6i 

.03 
T. 
.02 
T. 

T. 

.08 

T. 

T 

.01 

.03 

.04 
.01 

.13 

'V 

.11 

.06 

.05 

.01 

.05 

.08 

.26 

.07 

'!i9 
't.' 

.03 

.'26 

.08 
.03 
.05 
T. 

':64 

.16 
.04 

.10 

'.'64 
.07 

'.'is 

.10 
.04 
.04 

't.' 

.05 

'.'62 
.02 
.04 
.27 

.03 
T. 

•y. 

T. 

.10 

.01 

't.' 

T. 
T. 

.02 
.02 
.01 

T 

Greeusburg 

Youghiogheny  . . 

Beaver 

....do 

Ohio 

Monongahela — 
Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny.. . 

.06 

•r. 

.02 

r. 

.10 
.02 

T. 
.18 

Grove  City •  •  • 

Herrslsl.  Damllll.. 
Irwin 

2.47 
3.24 
3.67 
3  87 

Johnstown 

T. 
.35 

3.70 

Kane  (near)  XX.--- 

3  46 

Kregarlill 

'i. 

.04 

3.23 
2.66 
2.76 
2  95 

Lake  Lynn  III! 

Linesvillellll 

Lock  No  21III 

Monongahela 

Beaver 

Ohio 

.18 
.10 
.12 
.14 
.18 
.14 

.02 

T.' 

'i'. 

•••• 

Lock  No. 4 111! 

Monongahela 

.03 
'I'. 

. . . . 

3  72 

LockNo.5«|||| 

Lyclppus 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . . 

'1'. 
.05 

.... 

T. 
.04 

.24 

T. 
T. 

T. 

•■•■ 

3.41 
3.81 

McKeesportllll 

3  21 

Meadville 

Allegheny 

'(■ 

T. 

.02 

T. 

T. 

.14 

T. 

.16 

.02 

2  45 

Mosgrove 

....do 

Ohio 

.15 
T. 
.25 
.09 

.'30 

06 
T. 

T. 
T. 

T.' 

T. 
T. 

'.'63 
T. 
T. 

T. 
.01 

T 

't'.' 

.01 
.02 
T. 

T. 

'!06 

'.'64 

3.15 

Mount  Lebanon. .. 

.02 
'i'V 

tV 

.10 
T. 

'.'64 

■r. 

.08 
T. 

.21 
'.'22 

T. 
T. 
.01 

t'.' 

.02 
T. 

3  17 

Natronall  II 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela 

.... 

4.30 

New  Castlellll 

Newell          

.... 

.... 

2.65 
4.02 
3.11 

Parkers  Landingllll 

Allegheny 

Beaver 

PennlinellllU 

2.80 
3.00 

Pittsburgh"' 

Ohio 

Allegheny 

.06 

Punxsutawneyll  II . . 

Ridgway 

....do 

.01 
04 

.07 
.10 
40 
.10 
.22 

.15 
.18 
.18 
.26 
.30 
.11 
.18 
.08 

.32 

.14 
.23 

.11 
.31 
.13 

.22 
.04 
.10 

"Ai 

.15 

.02 

i'V 

■;i6 

T. 

't" 

.15 

T  ' 
T. 
.03 
.12 

".U 
.15 

.28 
.15 
.21 
.10 
.09 

.13 
.22 
.27 

'.'64 
.53 
.46 
.19 

.03 

T. 

'.'67 
■.'63 
'.'62 

".bi 
.01 

T. 
T. 

't.' 

T. 

'1'. 
T 

'.'io 
'1'. 

.02 
.07 
.02 

'.'46 

.06 
.28 
.22 
.46 
.15 
.46 
.50 
.02 

.22 

.20 
.46 
.60 
.51 
.12 

.40 
.03 
.08 
.16 
.16 
.11 

'.'36 
.26 

.10 

't" 

.12 

.03 

.06 

T. 

T. 

.23 

.05 
.20 
T. 

.02 

T. 

.02 

.10 

.01 

T. 

.03 

.12 

'1'. 

't.' 

.25 
.01 

T. 

".'i5 

.16 
.01 

.08 
.15 
.16 

.03 

.07 

.10 

.07 

.05 

T. 

.12 

.10 

.08 

T 

.04 
T. 
T. 
T. 

.03 

'.'21 
.05 

.19 
.03 

.04 

.16 

'.'59 
.17 
.80 

.36 
.52 
1.00 
1.30 
.08 
.46 
.60 
.14 

.14 

.69 

1.46 

.60 

.76 
.42 

.68 

.65 

1.00 

'.'53 

.54 

1.20 

1.84 

.26 

.03 
T. 

T. 

.60 
.45 
.20 
.30 
.24 

.43 
.67 
.66 

'."2i 
.45 
.40 

T. 

.02 

T. 

T. 

T. 

.02 

.08 
.06 
.10 
.03 
.02 

'.'io 

.04 
T. 

T. 

2  bA 

Saltsburglill : 

Conemaugh 

3.06 

Sharonllll 

Beaver 

.04 

T 

.06 

.02 
.12 

'.'io 

'1'. 
.14 
.06 

T. 

T. 
T. 

2  77 

Smethport 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

.01 

'J'. 

.05 

T. 

.01 

.15 

2.91 

Somerset 

T. 

.01 

2  99 

Springdalellll 

Allegheny 

Monongahela 

2.76 

Uniontown 

'."76 

.07 
T. 
..55 
.46 

'.'46 

3  22 

Unity  Reservoirtt. 
Vandergrif  tj 

Youghiogheny . . 

Conemaugh 

Alleghenv 

T. 

'.'08 

'.'63 

T. 

'.'62 
.04 

'.'63 

■■• 

;;:: 

■••■' 

3.87 
3  12 

.15 
.08 
.05 

.15 

'.'67 
T. 

.15 

.10 

T. 

.10 

.16 

2  70 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 

Monongahela.... 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

2.50 
5.98 
3.41 

Lake  Drainnge- 
Erie***  

Lake  Erie 

T. 

.14 

.03 

.03 

.50 

.08 

2  60 

■ 

1 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.  *•'  Regular  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete 
or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent.      XX  Post  Oifice  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville,  Newville:  of  Clymer.  Indiana:  of  Pennline,  Linesville:  of  Snow  Hill, 
Analomink:  of  Unity  Reservoir,  Greensburg;  of  Girardville,  Shenandoah :  of  Kane,  Wilcox:  of  Lock  No.  5,  Sehenley,    X  Mdt.  to  mdt. 


PRESSURE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 

Wind 

Relative 
humidity 

Stations 

§ 

9 

S 

1 

0 

1 

1 
P 

L 

if 
>% 

<> 

It 

a 
0 

a 

s 

S 

0 

00 

n 
0 
0 

13 

a 

a 

00 

0 

IS 

11 

Erie 

30.06 
30.06 
30.07 
30.07 
30.07 
30.04 

30.67 
30.76 
30.77 
30.62 
30.78 
30.77 

29.55 
29.53 
29.51 
29.60 
29.53 
29.49 

18 
3 
3 
3 
3 
3 

13.7 
7.8 
13.6 
11.2 
11.4 
7.2 

38 
25 
31 
36 
39 
24 

se. 
w. 
n. 
w. 
w. 
nw. 

14 
19 
4 

19 
19 
19 

82 
73 
66 
78 
74 
79 

75 

68 
S8 
69 
64 
67 

78 
63 
60 
74 
65 
68 

3'' 

Harrisburg 

Philadelphia  — 

Pittsburgh 

Reading 

62 
64 
29 
37 

46 

•  For  any  five-minute  period. 


■f  Corrected  to  true  velocities. 


Stations 


RIVER  CONDITIONS 


Rivers 


1- 

a> 

s 

ts 

% 

d 

s 

03 

s 

C9 

0 

CS 

s 

a 

« 

a 

a 

Port  Jervis 

PhilUpsburg. . 
Lehighton  . . . 
Wilkes-Barre. 
Williamsport. 
Harrisburg . . . 
Greensboro... 
West  Newton. 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Beaver  Dam.. 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna.. 
Susquehanna.. 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.6 
2.5 


6.7 
4.0 


5.0 
2.6 


7.4 

5  8 


13.5 
4.0 
14.6 


16.8  I 
6.4 
18.6 
17.2*! 
18.8*1 


2.3 
1.5 


3.4 
1.4 


11.5 
1.8 
12.0 
11.2* 
9.9* 


2 

22 

8 


18 
22 
17 
20 
20 
17 
30 
20 
30 
26 
30 


•—Pool  stage. 
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Daily  Temperatures  for  February,   1935 


Stations 


AJientown j 

Altoona j 

Bedford j 

Bellefonte > 

Brookvllle j 

Butler j 

Carlisle j 

Catawissa j 

OhRmbersburg \ 

t 

Chambersville ) 

I 

Claysvillo ( 

ClearlieUl j 

Coatesville ) 

Oorry j 

Emporium j 

Erie j 

Frauklin i 

Freeland \ 

t 
Gettysburg t 

Greensburg \ 

Grove  City j 

Hamburg j 

Harrisburg ) 

Hawley ( 

Huntingdon \ 

I 
Johnstown f 

Lancaster J 

( 

Lawrence  ville ) 

I 

Lebanon j 

Marcus  Hook i 

( 
Meadville S 

Mifflin f 

Montrose j 

Muncy  Valley i 

Philadelphia f 

Rttsburgh ( 

Quakertown ( 

Reading S 

I 
Ridgway ( 

Scranton ) 

/ 
Selinsgrove S 

( 
Somerset j 

( 
State  College ( 

( 
Stroudsburg j 

I 
Towanda j 

Uniontown \ 

Vandergrift j 

Warren ) 

I 

Waynesburg ) 

I 

Wellsboro j 

Williamsport 

Williamstown ( 

York., ( 


Maximum . 

Miniiiuuii  . 

Miiximum. 

iMiuiinmn  . 

Mnxiimuii. 

Miniimiiii  . 

Maximum 

Minimum  . 

Maximum. 

Minimum. . 

Maximum . 

Minimum.. 

Maximum . 

Minimum.. 

Maximum. 

Minimum.. 

Maximum. 

Minimum.. 

Maximum 

Minimum 

Maximum  . 

Minimum 

Maximum. . . 

Minimum 

Maximum . . . 
Minimum...  . 
Maximum. . . 
Minimum  . . . 
Maximum.. . 

Minimum 

Maximum... 

Jlinimum 

Maximum. . . 

Minimum 

Maximum. . . 

Minimum 

Maximum . . . 

Minimum 

Maximum. .. 
Minimum  . . . 
Maximum . . . 
Minimum  . . . 
Maximum . . . 
Minimum  . . . 

Maximum 

Minimum 

Maximum . . 
Minimum  . . 
Maximum  — 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimtun 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum.  ... 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum.    .. 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimuin 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 


25 


.12 

28 

41 

39 

10 

31 

46 

43 

17 

34 

43 

34 

4 

30 

48 

41 

19 

36 

47 

4fi 

15 

34 

43 

39 

22 

28 

47 

.36 

21 

26 

43 

45 

-9 

24 

46 

44 

14 

25 

46 

42 

31 

33 

48 

41 

29 

29 

32 

36 

24 

27 

48 

48 

29 

32 

44 

42 

20 

35 

45 

43 

13 

35 

45 

46 

15 

31 

46 

41 

6 

35 

10 


30     40 

-14     13 


U     12 


18     14     15     16 


17     18 


20 


22 


28     24 


26 


26     27     28     29 


80     81    Mean 


21 

31 

10 

a 

34 

35 

14 

14 

36 

45 

17 

25 

16 

29 

1 

10 

37 

&5 

12 

14 

'24 

"36 

10 

-6 

28 

34 

17 

15 

21 

32 

8 

13 

30 

32 

13 

7 

24 

33 

15 

15 

18 

28 

4 

5 

17 

31 

11 

10 

34 

32 

13 

10 

15 

25 

-1 

6 

36 

28 

6 

8 

31 

24 

12 

8 

20 

31 

7 

-2 

21 

31 

1 

10 

24 

33 

4 

14 

14 

21 

0 

10 

23 

32 

0 

11 

29 

30 

7 

2 

27 

28 

14 

12 

38 

30 

9 

9 

33 

36 

17 

12 

86.6 

18.6 

86.0 

20.8 

89.9 

21.6 

84.9 

17.4 

38.9 

12.5 

36.4* 

18.1* 

38.7 

19.8 

88.8 

20.5 

40.0 

22.9 

88.6 

18.9 

42.0 

22.2 

38.9 

17.5 

39.0 

21.4 

33.7 

15.9 

35.9 

17.1 

32.6 

19.5 

37.0 

13.5 

33.0 

16.4 

40.8 

23.1 

40.5 

22.5 

35.7 

19.7 

40. 5  J 

20.44 

38.0 

22.7 

34.7 

13.9 

39.6 

20.7 

39.4 

22.8 

39.4 

18.9 

36.6 

15.0 

38.3 

18.8 

43.9'' 

27.2"' 

35.1 

17.9 

41.6 

21.9 


34.0' 

14.3* 

40.2 

25.8 

40.3 

26.1 

37.0 

18.9 

39.4 

23.1 

34.8 

14.0 

35.4 

20.0 

38.1 

20.5 

36.8 

16.9 

37.2 

19.8 

36.8 

15.0 

36.2 

15.9 

42.5 

25.8 

40.2 

22.8 

32.8 

18.0 

43.3 

24.1 

36.3 

13.6 

35.4 

20.9 

39.0 

20.0 

41.8 

21.8 


iZ' 
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PENNSYLVANIA  SECTION. 

a.  S.  BL.ISS. 
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Vol.  XL. 


March.  1935. 


No.  3. 


OENEKAL  SXJMMABT. 

March  as  a  whole  was  comparatively  mild  and  pleasant,  and 
without  much  of  the  blustery  weather  that  usually  characterizes 
the  month.  The  precipitation  averaged  nearly  twenty-Hve  per 
cent  below  the  normal,  and  the  snowfall  was  light  in  the  greater 
portion  of  the  State.  The  heaviest  snows  occurred  in  the  north- 
eastern counties,  although  the  precipitation  as  a  whole  was 
heaviest  in  the  southwest.  The  snows  occurred  chiefly  during 
the  second  week,  and  melted  quickly.  There  was  practically  no 
snow  cover  on  the  fields  during  the  last  half  of  the  month,  but 
frost  did  not  penetrate  the  ground  deeply,  and  a  snow  cover  was 
not  essential  for  protection  of  the  winter  grains.  The  distribu- 
tion of  precipitation  followed  the  tendency  of  the  year  to  date, 
since  the  greatest  deficiencies  have  accumulated  in  the  eastern 
half  of  the  State,  while  the  southwestern  counties  have  received 
nearly  their  full  quota.  Moderately  heavy  rains  and  melting 
snows  brought  the  streanis  of  the  southwest  above  bankful  stages 
on  the  13th.  Temperature  changes,  as  a  rule,  were  not  frequent 
or  rapid,  and  there  were  no  unusual  extremes.  Most  of  the  tem- 
perature excess  accumulated  during  two  warm  periods,  the  first 
prevailing  during  the  first  week,  and  the  second  from  the  20th 
to  24th  inclusive,  although  maximum  temperatures  for  the 
month  were  recorded  at  most  stations  on  a  single  warm  day, 
the  16th.  The  excessive  heat  on  the  16th  was  followed  by  strong 
winds  in  all  parts  of  the  State  on  the  17th.  The  winds  were 
strong  enough  to  do  minor  damage  in  some  places,  and  consti- 
tuted the  only  wind  storm  of  consequence  during  the  month. 
Dust  clouds  were  recorded  at  several  stations  on  the  21st,  and 
at  a  few  places  on  other  dates.  It  is  believed  that  there  was 
nothing  unusual  in  the  occurrence,  and  that  the  notations  were 
prompted  chiefly  by  the  general  interest  that  had  been  aroused 
at  that  time  by  the  severe  dust  storms  in  the  west.  Dense  fogs 
occurred  at  most  stations  on  three  or  four  dates,  which  is  not 
unusual.  Sunshine  averaged  about  fifty  per  cent  of  possible. 
Outdoor  work  generally  made  fair  progress  during  the  month. 
The  winter  grains  came  through  in  good  condition,  and  at  the 
end  of  the  month  they  were  generally  rated  the  highest  for  sev- 
eral years.     Conditions  were  also  mostly  favorable  for  orchards. 


TEMPEKATTJRE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  ob- 
servations taken  at  92  stations,  was  42.8°,  which  is  5.1°  above 
the  March  normal.     The  highest  monthly  mean  was  49.4",  at 


Uniontown,  a^i^  thei  low6pt  ^pLs  fl^IU^QdlSGouldsboro.  Extremes 
for  the  month  ranged  from  a  maximum  of  83"  at  Mifllin  and 
Phoenixville  on  the  16th  to  a  minimum  of  — 6°  at  (iouldsboro 
on  the  9th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  58° 
at  Stroudsburg  on  the  16th. 


PRECIPITATION . 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  taken  at  143  well-distributed  stations,  was  2.62  inches, 
which  is  0.82  inch  less  than  the  monthly  normal.  The  greatest 
monthly  amount  was  4.49  inches  at  Greensburg,  while  the  least 
amount  was  1.22  inches  at  Gratersford.  The  greatest  amount 
recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  1 .42  inches  at  Ham- 
burg on  the  12-13th.  Snowfall  for  the  month  averaged  2.9 
inches,  which  amount  is  4.8  inches  below  the  March  normal. 
The  greatest  monthly  amount  of  snow  was  13.1  inches  at  Pleasant 
Mount.  The  greatest  24-hour  snowfall  was  6.0  inches  at  Lake- 
ville  and  Freeland  on  the  13th. 


COMPARATIVE  DATA  FOB  MARCH 

Temperature 

Precipitation 

No.  of  days 

Year 

^ 

1 

01 

3 

■S.& 

s2 

>> 

JZ 

S§ 

So 

>.>■■ 

>■ 

a 

m 

g 

3 

< 

P. 
O 

11 

a>  o 

a  ^ 
'Z  o 

05 

^1 
^1 

a 
o 

5 

1888 

31.2 

-6.5 

12 

-6 

3.55 

+0.11 

6.39 

1.70 

9.9 

11 

6 

10 

15 

1889 

39.0 
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13 
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33.2 

-4.5 

76 

-21 

5.15 

+1.71 

8.31 

2.90 

17.5 

16 

6 

10 

15 

1891 

33.8 

-3.9 

60 

-14 

5.10 

+  1.66 

8.39 

2.44 

15.8 

14 

7 

8 

16 

1892 

31.8 

-5.9 

66 

-4 

4.14 

+0.70 

6.61 

2.04 

18.8 
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11 

7 

13 

1893 

34.8 

-2.9 

74 
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2.52 

-0.92 

5.09 

0.71 
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9 

13 

1894 

43.2 

+5.5 

84 

-2 

1.63 

-1.81 

2.90 

0.24 

1.3 
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12 

11 

8 

1895 

33.8 

-3.9 

70 

-4 

2.31 

-1.13 

4.03 

0.99 

9.0 
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10 
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1896 

30.6 

-7.1 

69 
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13 

1899 

36.3 

-1.4 

75 
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4.87 

+1.43 

10.30 

1.91 

7.9 

14 
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9 

17 

1900 

31.2 

-6.5 

66 
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3.61 

+0.17 

7.31 

2.25 
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37.4 
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-6.0 

68 

-13 

4.46 

+  1.02 

7.37 

2.76 

20.4 

14 

8 

7 

16 

1907 

41.8 

+4.1 

92 

-10 

4.26 

+0.82 

8.20 

1.08 

9.3 

12 

11 

8 

12 

1908 

40.7 

+3.0 

83 

-4 

4.76 

+1.32 

10.00 

1.58 

3.7 

12 

11 

8 

12 

1909 

35.6 

-2.1 

74 

-5 

3.07 

-0.37 
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+6.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


March,  1935 


Olimatolog'ical  Data  for  March,  1936 


Stations 
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Observers 


Atlantic  Drainage. 

AUentown 

Altoona 

Ardmore 

Arendtsville 

Bedford 

Bellefonte 

Bethlehem 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall 

Chambersburg 

Clearlield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

Ueorgo  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro ■ 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood ■ 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lavprenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mi&lin 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley  —  ••■ 
Neshaminy  FallsU . . . 

Palmerton ■ 

Philadelphia 

Philadelphia-Gtn 

Phila.  Navy  Yard.... 

Phoenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scrantou 

Selinsgrove 

Shawmonttt 

Shippensburg 

State  College , 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

WiUiamstown 

York 

Ohio  Drainage. 

Beaver  DamU 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

ClaysvlUe 

Corry 

Derry 

Ebensburg 

ElkLicktt 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Johnstovrn 

Kane  (near)  tt 

Lycippus  XX 

Meadville 

Mount  Lebanon 

New  rai;tle 

Neweil 

Pittsburgh 

Ridgway 

Bnaronit 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


For  the  State. 


Lehigh , 

Blaii 

Montgomery.., 

Adams 

Bedford 

Center 

Northampton. 
Cumberland.. 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill  — 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon.. 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    . . . 

Carbon  

Juniata 

SusQuehanna. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 
Philadelphia.. 
Philadelphia.. 

Chester , 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . 

Snyder 

Philadelphia  . 
Cumberland . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Daupliin 

York 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmorela  nd 

Mercer 

Mercer 

Cambria 

Elk 

Westmoreland 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset, 

Fayette 

Westmoreland 

Warren 

Greene 


Erie. 
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1.060 

3 

1.050 

27 
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50 

467 

69 
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36 

1.120 
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48 
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24 

1,050 

48 
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42 
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29 
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62 
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1,875 

20 

535 
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31 
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17 
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20 
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48 
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23 

1,637 

4 
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48 

1,000 

38 

469 

51 

660 

45 

50 

8 
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46 

445 

31 

1,658 

31 
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1,  045 

23 

60 

46 

398 

17 
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64 

113 

10 

12 

19 
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25 

496 

50 

514 

65 

900 

2 
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41 

455 

45 

61 

39 

660 

2 

1,217 

51 

500 

21 

7.54 

41 

1.419 

65 

456 

86 

521 

49 

1. 275 

20 

400 

47 

700 

43 

1,173 

45 

1,077 

22 

1.047 

5 

1.020 

3 

1,150 

.30 

1,430 

22 

1,172 

38 

2,000 

18 

2,680 

18 

957 

61 

1,150 

26 

950 

39 

1, 256 

28 

1,184 

53 

2, 020 

3 

1,420 

43 

1,080 

41 

1,200 

9 

808 

55 

800 

15 

842 

93 

1,350 

28 

940 

22 

2,190 

68 

1,100 

47 

825 

21 

1,180 

46 

1,035 

4 

714 

63 

40.4 

42.0 

44.2 

41.8 

45.7 

38.7 

44.5 

46.0 

42.4 

37.6 

46.1 

41.5 

43.8 

41.6 

39.6 

44.8 

36.7 

44.0 

47.0 

40.8 

32.8 

43.2 

47.6 

44.4 

36.6 

43.6 

42.8'' 

46  6 

39.7 

44.1 

37 . 7 

42.9 

42.6' 

48.8 

,38.4 

45.0 


+2.1 

+4.2 
+  1.9 
+2.3 


-1.4 
+3.9 

+7.6 
+4.0 
+  1.0 
+  6.6 
+  3.6 
+3.8 
+1.6 
+4.2 
+4.8 
+  3.8 
+3.3 
+6.9 
+3.9 
+  1.8 
+  4.8 
+5.1 
+5.5 
+  1.1 
+1.6 
+3.9 
+6.2 


+  4.4 
+2.9 
+3.5 
+4.0 


+  1.0 

+6.8 


35.6 

36. 2i 

42.4 

40.2 

46.2 

46.4 

45.6 

46.0 

42.2 

44.6 

40.8 

39.6 

44.0 

45.6 

45.6 

41.6 

38.8 

37.6 

36.1 

45.1' 

40.2 

42. 6« 

46.8 

46.4 
37.8 


+3.4 
+0.5 
+3.0 


+5.4 
+7.6 
+3.3 
+5.2 
+4.9 
+4.6 


+  3.9 
+5.6 
+6.3 


+5.5 
+2.0 
+2.5 
+3.1 
+6.2 
+2.6 
+3.1 
+6.2 

+5.2 
+4.0 


43.9 
45.3 
48,0 
38.8 
47.1 
42.0 
41.2 
40.2 
46.0 
43.8 
43.8 
45.9 
.37.4 
46.6 
42.6 
45.6 
42.2 
41.9 
47.6 
38.8 
42.2 
42.0 
49.4 
45.2 
39.3 
48.6 

39.7 

42.8 


+4.9 

+6.6 
+6.0 
+6.9 
+5.5 
+3.9 
+4.2 
+5.7 
+7.1 
+6.2 
+6.5 

+6'.  7 

+7.7 


+5.1 
-1.1 

+8.0 
+4.0 
+4.6 
+6.0 
+7.9 
+4.4 
+3.7 


+6.2 
+5.1 


70 

71' 

72 

75 

75 

77 

76 

83 

75 

79 

74 

73 

75 

74 

78 

77 

74 

73 

74 

75' 

76 

75' 

82 

75 
75 


6t 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
Ifi 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
16 
16t 
16 
16 
16 

6 
21 
16 
16 
171 
16 
16 
16 
16 
16 
16 


16 
16 

6 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16t 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
16t 
16 

16 
17 


16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

171 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16t 

16 

16 

16 


14 
10 
16 
15 
11 

7 
18 
20 
12 

4 
16 

9 
15 
U 

4 
16 

8 
18 
18 

7 
-6 
14 
18 
18 
-1 
22 
11 
13 

5 
13 
-5 
18 
10' 
21- 

9 
12 


0 
l" 
8 
12 
23 
23 
21 
13 
9 
19 

10 
12 
17 
16 
9 
4 
0 
-4 
18* 
11 
12" 
16 

19 
6 


9t 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 
18 

9 

9 

9 

9 

9 

9 
18 

9 


2.63 
2.32 
2.29 
2.71 
2.34 
2.05 
3.17 
3.10 
2.35 
2.08 
2.85 
2.84 
2.53 
3.36 
3.43 
2.10 
2.97 
2.64 
2.63 
3.52 
2.03 
3.02 
3.08 
2.80 
1.96 
2.31 
2.42 
2.33 
2.10 
2.42 
2.07 
2.47 
2,87 
2.42 
2.30 
1.86 


-0.59 
-0.40 
-1.24 
-0.76 


-1.37 
-0.24 
-0.2S 
-0.54 
-0.97 
-0.14 
-0.54 
-1.65 
-0.10 
-0.19 
-1.29 
-0.60 
-0.53 
-0.51 
-0.30 
-1.01 
-0.78 
+0.0'2 
-0.24 
-0.82 
-0.35 
-0.93 
-0.66 


-0.91 
-0.24 
-1.09 
-0.48 


-1.89 
-1.02 


2.03 
2.37 
2.54 
2.27 
2.11 
2.18 
2.37 
2.18 
2.46 
2.09 
3.07 
2.02 
2.24 
2.09 
3.49 
2.68 
3.06 
1.95 
1.57 
3.07 
2.25 
1.78 
2.74 

2.18 
2.43 


-1.50 
-0.16 
0.2:J 
-0.32 
-1.28 
-0.85 
-0.75 
-1.13 
-1.07 
-1.43 


-1.18 
-1.32 
-1.32 


-0.50 
-0.59 
-0.61 
-1.50 
-0.83 
-0.95 
-1.01 
-0.42 

-1.17 
-0.65 
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3.26 
3.13 
3.57 
2.71 
4.30 
3.30 
1.84 
1.87 
4.49 
1.96 
2.10 
3.32 
3.13 
4..'?8 
2.20 
3.47 
2  08 
3.38 
3.04 
2.95 
1.61 
3.36 
3.88 
2.62 
1.92 
3.31 

2.21 

2.62 


—0.48 


+0.24 
-0.63 
+0.42 
+0.64 
-1.42 
-1.56 
+  1.42 
-1..54 
-1.06 
-0.71 

+6!65' 
-1.10 


-0.83 
+0.27 
+0.01 
-0.15 
-1.06 
-0.91 
0.00 
-0.25 
-1.21 


-0.41 
-0,82 


0.60 
0.43 
0.90 
0.51 
0.50 
O.40 
0.81 
0.47 
0.68 
0.40 
0.68 
0.51 
0.76 
1.01 
0.61 
0.51 
1.16 
0.74 
0.47 
0.92 
0.55 
1.42 
0.62 
0.74 
0.46 
0.6:J 
0.51 
0.49 
0.46 
0.94 
0.65 
0.47 
0.89 
1.13 
0.55 
0.60 


0..52 
0.57 
0.94 
0.58 
0.97 
0.58 
0.57 
0.55 
1.09 
0.67 
0.46 
0.60 
0.60 
0.42 
0.61 
0.49 
0.72 
0.48 
0.86 
0.65 
0.62 
0.48 
0.61 

0,72 
0.60 


0.88 
1.25 
1.00 
0.55 
0  89 
0.79 
0.36 
0.36 
0.92 
0  40 
0.44 
0.64 
0.63 
1.12 
0.33 
1.04 
0.49 
0.80 
0.92 
0.72 
0.49 
0.63 
1.17 
1.30 
0.35 
0.86 

0.44 

1.42 


3.0 
l". 
1.6 
3.3 
3.0 
4.7 
0.5 
4.5 
4.3 
5.5 
2.8 
2.0 
1.0 
4.0 
3.5 
1.6 
9.6 
1.2 
2.0 
8.0 
5.5 


6.0 
4.3 
10.0 
1.6 
2.5 
3.5 
1.5 
1.6 
7.0 
3.0 
4.5 
0.5 
6.0 
3.1 


8.0 
6.0 

T, 
3.1 
0.6 
0.7 
2.1 
1,6 
2.8 
3.2 
6,0 
5,8 
2.0 
2.0 
4.5 
3.1 
7.4 
6.3 
6.5 
2.0 
4.0 
5.0 

T. 

T, 
3.2 


2.7 
n.5 
1.0 

2,8 

r. 

3.0 
4.0 
1.0 
2.1 
0.3 
1,2 
2,7 
3.5 
3,5 

T. 
0.5 
0.9 

T, 
1,1 
2.5 
0.9 
4.4 
3,0 


3.0 
T. 


6.5 


2.9     12     11 


nw. 
s\v. 
sw. 
nw. 
nvv. 


sw. 

w. 

sw. 

nw. 

e. 

s. 


sw. 
sw. 


sw . 
ne. 
sw. 


w. 

sw. 
ne. 
ne. 

sw. 


sw. 
sw. 
nw. 
nw. 

Ul'. 

sw. 

sw. 

nw . 

sw. 

w. 

u. 

uc. 

uw. 

sw. 
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sw. 

sw. 


nw. 
sw. 


John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderstou. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Lehigh  University, 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

S.W.Smith. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

T.  B.  Lloyd. 

Ira  J.  Keath. 

Theo.  Relchmanu. 

Prof.  N.  W.  Knayne 

Dr  llonry  Stewart 

.Miss  Sallie  M.  Johnson, 

Ronald  H.  Marshall, 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

Bureau  of  Plant  Industry. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

R.  K.  Wintermute. 

W.  H.  Manbcck  Co. 

Vacant. 

Cecil  J.  lloskiii^ou. 

H.  O.  nacker. 

Philadelphia  ^iilj.  Water  Co 

New  Jirsey  Zinc  Co. 

U.  S.  \\  fatlier  Bureau. 

.lulius  Btrnstcin. 

Commandant.  Navy  Yard. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

fohn  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.  S  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 
State  Nocmal  School. 
Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 
George  W.  Hill. 
.Tosfph  W.Beit. 
Miss  Veronica  E,  April. 
Susquehanna  Collienes  Co. 
York  Water  Co. 

U.S.  Engineer. 
Franks.  Fa wcett. 
U'illiam  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co. 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 

D.  H.  Jones. 
J.  S.  Stevanus. 
Robert  A.Fergus. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.  Harmon. 
Robert  Tross . 
U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
.Vss'd  Ga':  &  Electric  Co. 
Frod  Hoffman. 
N'ew  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
V.  S.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.L.  Grove. 
Wm.W.  Marsteller. 
Amer.  S.&T.  Plate  Co. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 

U.S.  Weather  Btu'eau. 


The  departures  from  normal  temperatiue  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 

reports  are  used  in  determining  means  for  the  State.  t  On  other  datas  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters,  »,  ",  °.  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 

11  Po9t-Office  addresses  are  as  follows:  of  Beaver  Dam,  Beaver:  of  Elk  Lick,  Grantsville,  Md:  of  Lycippus.  Greensburg:  of  Neshaminy,  Oakford:  of  Sharon,  Farrell:  of 

Shawmont,  Manayunk;  of  Kane  (near  1,  Wilcoi. 


M.viuH,  i;)8r) 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  8ECT10N. 
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Dally  Precipitation  for  March,  1936 


Stations 

Draiuase  Baslu 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

28 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

Atlantic  Drainaoe. 
Alleutowullil 

Lehljrh 

.22 

'.'29 
.06 
.19 

'i'.' 

.02 

.07 

'.'65 
.17 
.10 
.08 

.07 

'  .'63 
.03 

T. 
'.'•25 

'.'is 

'.'30 
'iii 

'!26 

.20 
.10 
.01 
.20 

'^25 
.15 

.35 
.40 
.16 
.29 

.11 
.24 
.06 
.1* 
.38 
.10 
.25 
.21 
.11 
.25 
.36 
.05 
.08 
.08 

.23 
.19 

.07 
.19 

.60 
.43 
.17 
.90 
.61 
.35 
.30 
.31 
.81 
1.10 
.20 
.35 
.07 
.04 

.46 

.47 

.76 

1.01 

.47 
.28 
.Oti 
18 

T. 

.02 
.07 
OS 

.03 

't.' 

r. 

'!27 

'.'63 
.02 
.01 

'.'67 
.03 

"!68 

.59 
.18 
.32 
.24 
.30 
.31 
.50 
.13 
.63 

'.'ii 

.29 
.58 
.21 

.68 
.26 
.24 
.21 

'140 
.17 

'.'67 

T. 
.82 

'.'08 
.33 
.36 
.27 
.37 
.43 
.32 
.10 
.47 
.03 
.28 

.18 
.61 
.19 
.66 

.23 
".'63 

'.'is 

'.'27 

'.03 

'.'06 
'.'06 

.09 

'!i2 
'.'ie 

■.'02 

'.'22 
.16 
.47 
.31 
.28 
.22 
.25 
.39 
.62 

".ii 

.45 

.31 

.38 
.52 
.36 

.38 

'iso 

'[04 

"26 

't.' 

"6.5 
T. 
.03 
T. 
.10 

'.'65 
.10 
.01 

.03 
.03 
.02 
.10 

2  68 

T. 

".'oi 

.06 

.04 
.06 
T 
.05 

'.'ie 

.02 

.06 
.06 
.02 
.01 

■.03 

■.'is 
t" 

'.'is 

'!6i 

.06 

'i'V 
".'08 

.19 
.17 
.10 

".U 
.25 

.06 
T. 

.23 
.09 

2  32 

Ausouiallll 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

.luuiata 

Juuiata 

W.Br.  Susq 

liehigrh 

T. 
T." 

•••• 

".6'i 
'."6i 

T." 

1  78 

.... 

.04 

.601  '1" 

2  71 

Baker's  Summit... 
Bedford 

.'22 

'.'6b 
.38 
.10 
.29 
.33 
.20 
.38 

.27 
.10 
.23 
.29 

.07 
.17 
.04 
.03 
.10 

't  ■ 

.01 

't. 

T. 

.28 
.15 
.20 
.06 
.10 

2.47 

BelleCouUs*** 

Betlilehem 

2.05 
3  17 

BloservilleU 

Lower  Susq 

Juuiata 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Susquehanna 

Potomac 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

'.'..'. 

.04 

.... 

3.51 

Bullalo  Mills 

.20 

1  99 

.07 
.12 
.40 

.06 
.10 

.06 
.10 

'ao 

T. 

'.'08 

"t." 

.08 
.13 
.14 

'f. 
.22 
.01 
.11 

3  10 

2  35 

Ceiitor  Hall 

CUamborsbiirg 

Oleartield 

2.08 

2.85 
2  84 

Coatosville 

2.53 
3  36 

Coushohockeu 

Schuylkill 

Creisoiil 

Juuiata 

Doylestown    

Lower  Del 

.13 
.16 
.14 

'!24 

.09 
.05 

.30 
.11 

.01 
.15 
.03 
.29 
.25 
.15 
.03 
.09 

'.'67 
.10 
.02 

T. 

.25 
.09 

.09 
.31 
.15 

.47 
.07 
.51 

.48 

1. 

.32 

.32 

.51 

'!74 
.47 

'.'37 

.01 

.20 

.06 

T. 

T. 

.12 

T. 

.04 

.11 

.08 

't.' 

T. 

'.'ii 

'.'i5 
'!68 

T. 

't  ' 

.05 
.19 
.06 
.16 

'!69 
.12 

.02 

.23 

.18 

'.'64 

.36 
.61 
.19 
.55 
.41 

'!34 

.38 

.51 
.32 
.60 
.11 
.40 
.65 
.22 
.43 
.36 
.41 
.26 
.49 

'^32 

.27 
.49 
.26 

'.'89 
.21 
.39 
.48 
.22 

.01 
.41 
.21 

'!i3 

.18 

'.'os 

.... 

.36 
.60 
.30 
.11 

';67 

.46 
.31 

.62 

.62 

't'.' 



.72 
.53 

'!64 
'.'55 

.04 
.16 
.04 

2.00 

Kmporium 

W.  Br.  Susq 

.06 

.11 
T. 

't'  ■ 

.02 

3  43 

Gphrata 

Lower  Susq 

2  10 

Forest  City 

N.  Br.  Susq 

2  28 

Freolaiid;ii) 

Lehigh 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

T. 
.04 

! 

— 

'.'67 
T. 
.02 

.01 
.08 

.05 

'.'is 

T 

.12 

.41 

.08 

.22 
.24 
.07 
.15 

.45 
.21 
.35 
.07 
.10 
.14 
.16 
.06 
.11 
.10 

'.'i7 
.12 
.09 

.21 

.21 

T. 

.46 

.07 

.26 

.10 

.05 

.50 

.65 

'^45 
.45 

.54 
.46 
.40 
.18 

'.'45 
.70 
.09 
.20 
.63 
.51 
.32 
.46 
.12 

.94 
.38 
.05 
.44 

.2!* 

T. 

.34 

.55 

.27 

.04 

.01 
.38 
.23 
.35 

.27 
.92 

't.' 

.16 

't'.' 

'!36 

T. 

'.03 
.02 

.09 
.12 

2.97 
2  49 

Lieorge  School 

'.lettysburgr 

Oirardvilleilll 

Gordon 

2.64 
2.63 

3.44 
3  52 

Gouldsboroi  'i 

2  03 

Graterford    

Schuylkill 

Schuylkill 

.... 

.03 


T. 
.20 
.02 
.13 

.41 
1.42 
.62 
.06 
.45 
.43 
.22 
.26 
.17 
.10 
.45 

'.'45 

.05 
.04 
.12 
1.13 
.44 
.11 
.11 

.02 

.... 

.... 

.03 
.10 
.03 
.08 

'."64 
.10 

■;28 

'.'i4 

''.34 

.02 

'.'63 

't'.' 

.03 
.20 
.25 
.32 

'.'24 
.27 
.11 

.37 

.28 
.50 
.36 
.68 

.04 
.10 
.10 
.10 
T 

'.'06 
.09 
.02 

1  22 

Hamburg 

3  02 

Hanover 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

.04 
.05 

.... 

.10 
.10 
.41 
.41 
.14 
.14 

'.'13 
.45 

.07 
.31 

.05 

T. 

.28 

.12 

.32 

.05 

'!62 
'f.' 

.16 
.22 

';26 

.25 
.14 

.18 

.09 
.08 

".Ob 
.06 
.22 

't  ■ 

.09 

'.05 
.02 
.08 
.01 

'.'63 
.10 

't.' 

.01 

't.' 

't.' 

'.'io 
'!64 

';i3 
.20 

T.' 

.16 
T. 

.01 

'!46 
.43 
.23 

'iio 

'^48 

'!58 
.41 

l'.' 

3  08 

Harrisburg'** 

Hftwlevlill 

2.80 
1  96 

Hollistorville 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

Potomac 

T. 

T 

'.'io 

".05 

't'.' 

.11 
.14 
T. 

.13 

'.'i.5 
.17 
.13 

't.' 

't.' 

't'.' 

'.'24 

.08 
.17 

'.'64 

't.' 

'.'28 
.29 
.41 

2.04 

Holtwoodli 

Huutiugdon 

Kvndman 

.04 

2.31 
2.42 
2  33 

W.  B.SusQ 

2.10 

Lakevillellll 

tiaiicuster      

Upper  Del 

.14 

't'.' 

2  29 

Lower  Susq 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

•••• 

.... 

.02 

f.' 

03 

".0» 

.05 

't.' 

■f  ■ 

* 

't.' 
'!i6 

.36 

.06 

T. 

.02 

.16 

.02 

"ig 
.21 

.01 

't.' 

. . . . 

".41 
.36 

.40 

'.'56 
.14 

"65 

.02 

T 

.10 

'.'6i 

2  42 

LansEordllll 

T. 

'.'io 

.26 
.16 

'.'65 
.10 

2.72 

Lawreuceville 

"t.' 
't.' 

•••• 

T. 
.13 
.16 
.03 

'.'67 
.21 

2.07 
2  47 

W.Br.  Susq 

.02 

.10 
03 

'.'62 

2  87 

2  42 

Matamoraslil! 

2  00 

Lehigh 

.13 
T 

.06 
T. 

2  30 

T 

1  86 

N.  Br.  Susq 

1 

N.  Br  Susq     .... 

.25 
.36 
T. 
.05 

".12 

.19 

T. 

.29 

.13 

.13 

.01 

.40 

.01 

T. 

.09 

.09 

T. 

.06 

'.'63 
.08 
.11 

.04 
.33 
.02 
.06 
.20 
.03 
.08 

■.'63 

.05 
T. 
.11 
.06 

.12 

'."oe 

".06 
.12 
.11 

.25 
.32 
.09 
.10 
.11 
.09 
.22 
■1: 

.11 

.30 

'^30 
.20 
.13 

.30 
.20 
.06 
.07 
.11 
.19 
.27 
.48 
.12 
.50 
.25 
.10 
.05 
.05 

.02 
.15 
.32 
.05 
.09 
.22 
.14 
.27 
.71 
.08 

'.'26 
.30 
.94 

.70 
.40 
.58 
.10 
.90 
.58 
.57 
.60 
.51 
.61 
.41 
.50 
.52 
.64 

.58 
.32 
.35 
.33 
.30 
.34 
.49 
.42 
.40 
.35 
.46 
.19 
.08 
.12 

.18 
.47 
.28 
.26 
.25 
.37 
.47 
.61 
.54 
.72 

.28 
.52 
.12 
.05 

.53 
.35 
.01 
.40 
.09 
.41 
.24 
..^3 
.55 
.08 

.2?> 
.38 
.45 

.24 

.10 
.01 
.12 
'1'. 

.08 

.08 

.01 

T. 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.07 

.26 

.01 

.06 

.02 

.02 
flfi 

't.' 
't. 

'.'6i 

.... 

't.' 

T. 

T.' 
T 

't.' 

't'.' 
't.' 
't.' 

.06 
.03 
.11 
.11 

.02 

']i2 

".bh 

.07 

'.'67 

T. 
.19 

.20 
.16 

'!62 
T. 

".m 

.31 
.26 
.63 
.43 

.53 
.30 
.51 
.47 
.24 
.25 
.14 
.20 
.34 
.50 
.58 
.39 
.32 
.38 

.36 

'!46 
.39 

'.'31 
.40 
.49 
.49 

'.'22 
.80 

.48 

T. 

.22 

.28 

.31 

.62 

'!46 
.22 
.40 

.28 

•••■ 

".ib 

.07 
.12 

".16 
.23 

".ib 
".bii 

.22 

'.'57 

.45 
.30 

'.'64 

.28 

T 

.50 

'!55 

.12 

't.' 

.03 
.03 

.05 

1  81 

T. 
T. 

T 

i'V 

.08 

tV 

'!68 

2  03 

Muncy  Valley 

N'eshaminylli! 

W.Br.  Susq 

2.37 
2  54 

Lower  Susq 

Juuiata 

.... 

.... 

■f ' 

3.19 

2.57 

Palmertont 

Paupackllll 

Philadplnhia***  . 

.03 

2  27 

1  49 

Lower  Del 

.02 
.01 

T. 

'!6i 

.08 
.13 
T. 

* 

.13 
.05 
.43 
.05 
.13 
.16 

.06 

'!22 
.17 

'!i3 
.15 
.11 

.18 

'.'6i 

T." 

.05 
.07 

'.'69 

'.'26 
.52 
.07 
.03 
.03 

.06 

'!2i 

.09 
.10 
.01 
.38 
.08 
.12 

'.'65 

.03 
.03 
T. 
.03 
T. 
15 

'.'63 

T 
T. 

't.' 



.48 
.49 

"si 

.45 
.55 
.68 
.30 
.55 
.41 

.32 
.10 
.62 
.60 
.45 
.36 
.46 
.65 
.34 

'.'33 
.25 

.20 
.58 
T. 

'.'67 
.48 
.30 

"44 

.57 

'.'« 

"08 
'.'24 

'.'6i 
■.'33 
".b2 

•••■ 

.02 
.02 

'.'6i 

T 

.08 

2  11 

Philadelphia-Gtii.. 
Phila.  Navy  Yard  lill 
Phila-P'nt  Breeze. 1 
Phoenixville. .. 

...do 

do 

'!6i 

2.18 
2  37 

Lower  Del 

Schuylkill 

.04 
T. 
01 

2.19 
2  18 

Pine  Grove 

Upper  Del 

.15 

'.'6.S 

.06 
.01 

3  32 

Pottstown 

Schuylkill 

Schuylkill 

..    . 

T 
T. 

T. 
.01 
.03 
.01 

■.'62 

't'.' 

.05 
.13 

.05 

.06 

".09 
.08 
.13 
.03 
.03 
.04 
.24 

'.Ob 

".ib 
'.'oi 

T. 

■''r'.' 

.72 
.23 
.10 
T. 

'."6i 

.07 
.08 

■.'67 

.08 

.01 
T. 

.04 
.06 
.01 

.03 

2  01 

Pottsville 

.i9:::;i 

2  74 

Quakertown 

Reading"' 

.07 
02 

....1 

2  46 

Schuylkill 

T. 

"!46 
T, 

.... 

T. 

.10 

.05 

.01 

.03 

.03 

.13 

T. 
.04 

2  09 

W.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

T, 

.10    65I 

1.73 

Rfttrpat 

19     11 

.15 
.07 
.60 
.20 
.61 

'.'os 

't.' 

.05 
T. 

.08 

3  07 

■^cranton**' 

Selinsgrove 

....do 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

tapper  Del 

T. 

•••• 

.13 
.24 
.42 
.30 

'!i5 
3? 

.01 
T 
.01 
.09 

'[os 

2.02 
2.24 
2.09 

Shippensburp 

Snow  Hillt* 

.... 

.03 

3  49 

'.'62 

2  27 

^tate  College 

.^troudsburgllll 

W.  Br.  Svisq 

T. 

.07 

T. 

.09 

T. 

.18 
.13 
.24 
.51 
.17 
.05 

.10 

'.'08 
.25 
.31 
.06 
.08 
.18 
.03 
.01 

"35 
'!i2 

T. 

■;i6 

.16 
.20 
.22 

't. 

.45 

'^io 

.07 

T. 

.01 

'.'38 
.45 

'.'io 

.32 
.50 
.07 
.02 

.29 

r.' 

.14 

'."64 

'.'63 

'.'45 
.49 

'!58 
.60 
.42 

■!36 

'.'.57 
.24 

.36 

.04 

.52 

't.' 

T. 
.10 

'.'63 

2.68 
3  06 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

T. 
T. 
T. 
.10 

.02 

.02 

T 

.03 

.14 
•l\ 

't.' 

.07 

';i2 

"!3i 

.10 

.20 

.18 
.03 

■.'62 
.09 
.02 
.17 

.03 

'.'i2 

'.'65 
.05 

.04 
.11 

.41 
.17 
.07 
.06 

.07 
.65 
.76 
.25 
.12 
.42 
.61 
.41 
.08 
.06 

.12 

T. 

.04 

.09 

.04 
.07 
.03 

T 

3  31 

Susquehanna 

Towanda 

VVeikert 

't" 

T. 

T. 
T. 
.25 

'.'64 

T. 
T. 
T. 

'.'is 

.04 

2  67 

....do 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

...do 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

T. 

'i'V 

.04 
T 

1.95 
2.09 

Wellsboro 

1.57 

Westchester 

3.07 

Westgrovellll 

Wilkes-Barrellll 

Williamsportllll. 

.02 

T. 

.02 

.04 

.08 

.03 

.04 

.02 

.02 
.03 
.01 

'!64 

'[62 

T 

2  60 

"'i''. 

';63 
.01 

".12 

'.'64 
.04 

1.82 
2.25 

Williamstown 

York        

Susquehanna 

Lower  Susq 

.... 

'!65 
■•'r" 

"62 

.06 
.02 

'!64 

.02 

1.78 
2.74 

York  Haven  nil 

2  94 

Schuylkill 

.01 
.10 

2  59 

Trentou.  N.  J***.... 

Lower  Del 

T. 

T. 

T. 

.... 

T. 

.... 

2.17 

Continued  on  page  14. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


March,  1935 


Daily  Precipitation  for  March,  1936— Continued  from  page  13 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

' 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ohio  Brainase 
Beaver  Damllll 

Oliio 

Beaver 

Allegheny 

....do 

T. 
T. 
T. 

'tV 

i'V 

't'.' 

T. 

'r. 

.12 
.02 

T. 
T. 
T 
.03 

.03 
,03 
.21 

.12 
.09 

.07 
.25 

T.' 
T. 

'.'25 

.72 
.51 
.32 
.60 

.44 
.31 
.34 
.42 

T 
.02 
.02 
T. 

.01 
.02 
.07 
.09 

.02 
.02 
.05 
T. 

r. 
.01 

T. 
T. 

.04 
.04 
.16 

.20 

.18 

■.'37 

.39 
.16 
.57 
.12 

.01 
T. 
.04 
.24 

.04 

.17 

,01 
T, 

.02 
.02 
.20 
.14 

.13 
.08 
.10 
.15 

.65 

T. 
T. 

2.18 
1.6S 
3.17 
2.48 

Beaver  PallsH  11  ... . 

T. 

T. 

.:. 

Ohio 

Chambersville 

r'lnirtonl      

Allegheny 

Monongahela.. . . 

T. 

T. 

.07 
T. 

T 

■••• 

'.'16 
.26 

.04 
T. 

.02 

.52 
.25 

.26 

.39 
1.25 

.69 

.88 
.22 

1.00 

.06 
T. 

T 

.04 
T. 

.05 

.02 
T. 

T. 

T. 
.02 

.13 
.31 

.26 

'.'32 
.03 

.31 

.11 

.36 
.62 

.81 

.03 

.44 
.16 

.13 

T. 

3.26 
3.13 

3.57 

Ohio 

Confluencellll 

Yougliiogheny  . . 
Allegheny 

•22 

'.02 

T. 
.01 
T. 

T. 

'!i8 

.20 

't.' 

.01 

T 

.10 

.23 

.02 

T. 

'I'. 

.07 

.10 

.04 

T 

.06 

T 

.09 

.16 

.15 

.10 

.16 

T. 

T. 

.20 

T. 

.11 

.17 

•1". 
".60 
".61 
T.' 

".0\ 

^45 
.66 
.04 

'.'57 
.25 
.26 

".36 
.64 

.29 

.85 

.85 
.51 
.62 
.67 
.30 
.36 

.33 
.77 
.61 
.34 
.44 
.61 
.70 
.30 

.24 
.71 
.91 
.39 

.6/ 

.78 
.58 

.72 
.33 

.75 
1.04 

.78 

•f 
.65 

.40 
.89 

.69 
.05 
.89 
.98 
.51 
.30 

.36 

1.04 

.85 

.40 

".'83 
.90 
.52 

.17 
.23 

1.03 
.42 
.93 
.78 
.94 

1.12 

.80 
.28 
.49 
.44 
.95 
.49 
.70 
.38 

.37 
.23 

.25 

.04 

.03 

.03 

".09 
T 

.05 

't 

.07 
T. 

'.'12 

't.' 

.02 

".12 
.47 
.11 
.48 
.20 

';6i 

.46 
.28 
.36 
.04 
.61 
.37 

.30 
.33 

'.'67 
T. 
T. 
.40 

.03 
.17 

'.'3I 
T. 
.10 

.20 
'."64 

'.'io 
.20 

.18 

'f.' 
.37 

'.'6i 

T. 

.18 
.28 
.15 
.37 
.25 
.46 
.36 

.20 

'.'39 
.13 
.41 
.17 
.26 
.36 

.25 
.33 

.06 
.55 
.58 
.17 
.21 

.27 
.12 
.49 
.30 
.02 
.51 
.45 

.in 

.47 
.19 
.09 
.21 
.63 
.16 
.20 

.26 
.25 
.18 
.27 
.25 
.18 
.10 
.08 

.30 

.14 
.14 
.60 
.25 
.59 
.10 

.19 

'.'26 

']■. 

'f.' 
.03 
.10 

T. 

T. 

.12 

.30 

.20 

.30 

.23 

.07 
.01 
.25 
.02 
.13 
.05 
.25 
.29 

.28 
.35 

".'is 
T. 
T. 
.04 
.26 

.01 

.20 

T. 

.23 

.06 

.26 

.25 

.08 

.27 
.16 

T 

.06 

.14 

't.' 

'.'34 

'.'io 

.18 
.16 

.02 

'!25 

'.'i6 
'1'. 
.13 
T. 

't. 

3.20 

.42  .... 

2.71 

.10 
T. 

.28 

'.'22 
.06 
.02 
.40 
.04 
.06 
.16 

.09 

.10 

.28 

.04 

T. 

T. 

.03 

.24 

.01 

.05 

.03 

T. 

.06 

.02 

T. 

T. 

.04 
.03 

.04 

T. 

T. 

.07 
.04 
.05 
.03 
.05 
.06 
.03 
.09 

.14 

.04 

T. 

T. 

.10 
.03 
.06 
.03 

r. 

.03 

1 

.03 

.06 

T. 

.07 

'!65 
.02 

.04 
.09 

4.30 

Monongahela.. .. 
Conemaugh 

T. 

.12 

2.79 

Ebensburg 

Fit  T.ipk            

3.30 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

— 
— 

'.'67 

T.' 

.05 
T. 
T. 
T. 

''i'.' 

".■67 
.16 
.19 
.10 
T. 
.25 
.11 

.28 
.05 
.06 

'.'69 

.15 

'!i4 

'!ii 
.01 

.04 
.24 
T. 

'.'ii 

'.'6i 

.35 

1.84 

Franklinllil 

Greensboro 

Greensbui-g 

1.87 

.18 

'r'.' 
't.' 

'.'37 
.47 

'.'6i 

.22 
.86 
.10 
.20 
12 
.70 
.39 

.63 
.28 
.14 
.08 
.10 
.34 
.06 
.51 

.32 
.27 
.21 
.68 
.18 
.11 

.08 
.06 
.... 

'.'15 
T. 

.03 

'.'63 
.28 
.66 
.17 

.:!' 

.05 

':°' 
'.'65 
.01 

't.' 

.04 

_ 

't'.' 

.06 
'!63 

'!64 
'i''. 

't. 

.... 

.02 
.01 

'.'61 
.02 
.03 

T. 
T. 

.02 
.02 

'!6i 

T. 

't.' 

T. 

't.' 

3.14 
4.49 
1.96 

....do 

2.10 

Herrslsl.  Damllll.. 

Ohio 

T. 

.... 

T. 

T. 

■.'65 

2.92 

.03 
T, 

'.04 
T. 
T, 

.... 
'.'06 

't.' 

't'.' 

4.b0 

Johnstown 

Kane  (near)  XX---- 

Conemaugh 

.03 
T 

'!i6 

T. 
T, 

.04 
.04 

"-6i 

T. 

3.. 32 
3.13 

Youghiogheny... 
Monongahela — 

Beaver.  

Ohio 

.02 

3.71 

LakeLynnllll 

Linesvillellll 

Lock  No  21111 

Lock  No.  4  nil 

Lock  No.  Sttllll 

.03 

.05 

T. 

.03 

.04 

.01 

.08 

.06 

T. 

.03 

.02 

'.'02 

.10 
T. 

.01 

't.' 

T. 
T. 

4.02 
2.16 
3.69 

Monongahela 

Allegheny 

Couemaugh 

Monongahela  . . . 

Allegheny 

....do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

';62 

'tV 

.02 

-r. 

T. 
.08 

.04 
'.'26 

't. 

'')■'.' 

.03 

'!64 
.01 
T. 
T. 
T 

T. 

.01 

".04 

'  .'62 
T. 

'r. 
't.' 

■.'60 

'."36 
'!26 

2.91 
3.06 
4.38 

McKeesportllll 

2.43 

.05 

.03 

T. 

.05 

.04 

.05 

T. 

•t.' 

'.'63 
.02 

'.'64 



"37 

2.20 

Mosgrove 

Mount  Lebanon. .. 
■Motrnnftllll        

2.79 

't.' 

3.47 

3. '22 

New  Castlellll 

2  OS 

.23 
T. 

".■32 

.80 
T. 

3.,.^ 

Parkers  Landingllll 

Pennlinellllll 

Pittsburgh'*'.. . . . . 

Punxsutawneyll  11 . . 

Ridgway 

Saltsburgll  11 : 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

T. 

.02 

.05 
T. 

'.'6i 

.26 

.19 
T. 

T. 

.04 

T. 

.14 
.37 

.12 

05 
.46 

T. 
.15 

1.05 

'T" 

.03 
T. 

.02 
T. 

2.12 

.03 

.10 

3.04 

....do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

T. 
.... 

T. 

".'16 
T. 

'.'62 

.05 
T. 

'.'25 

■r. 

T. 

'.'oi 

.22 

't.' 

.02 

T. 

't.' 
.11 

.01 

.15 

.15 

.08 

.15 

.33 

T. 

.06 

.44 

.25 
.12 
.16 
.30 
.01 

.11 
T 

.-.. 

r.' 

.57 

■.'67 
.60 

.42 

.70 

.40 

■V. 

.28 

.62 
..S3 
.60 
1.30 
.35 
.38 
.47 
.74 

.38 

.45 
.56 
.49 

'.'63 

.86 
1.17 

.'36 
.03 
.86 
.60 

.85 

T. 

.04 
.05 
.03 
.05 
.16 

.05 
.21 
.08 

.09 
.01 
.03 
.02 
.07 

T. 

.03 

T 

T. 

.03 
T. 

T. 
.'64 

'iv 

.05 
.05 
.24 

.02 
.22 
.43 

.22 
.45 
.23 

.45 
.07 

'.'62 

'.'i7 
.17 
.32 

.06 

.50 
.26 
.06 

'.'« 

.39 
.23 
.57 

.34 
.07 
.07 

'!42 

.05 
.28 
.92 
.13 
.24 
.26 
.34 
.21 

.02 

,12 
.04 

.11 

.12 

'.'63 
.15 
.26 

.06 
.40 
.33 
.14 
.14 
.16 

't. 

.20 

.25 
.10 

';35 

.12 

.05 
"f.' 

'.'62 
'.'62 

'!62 

2.  as 

•.'i7 

T. 
.05 



2.-I, 
1.61 

.01 
T. 

'.'6i 

.01 
.03 
.08 

1.28 

Somerset 

Springdalellll 

Uniontown 

Unity  Reservoirtt. 
Vandergrift  J 

3..S6 

Allegheny 

Monongahela 

Youghiogheny . . 

tv 

tV 

.01 
.02 

'.'62 

2.87 
3.8^ 
3.76 
2.62 

Allegheny 

Monongahela — 
Beaver 

.03 

.05 

't.' 

T. 

.15 
.50 

.27 

'!62 
.05 

.03 

.12 
.06 

't  " 

.in 

.21 
T. 

't" 

.10 
.17 
.10 

r 

.01 

.12 
.21 

.40 
.30 

'!64 

'[46 

';% 

't.' 



'.'26 

.00 
"22 

.22 

.06 
.10 

. . . , 
.... 

.01 

1.92 

WaynesbUTg 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 

Lake  Drainage. 

Erie**' 

3.31 
2  30 
3.25 

Lake  Erie 

.... 

T. 

T. 

.04 

. 

.07 

.... 

.06 

2.21 

. . . . 





.. . . 





•■■■!■■■■ 

.... 



.... 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.  *"  Regular  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  in^-h.      §  Incomplete 
or  missing       t  Daily  amounts  inconsistent.      XX  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville,  Newvllle:  of  Clymer.  Indiana:  of  Pennline.  Linesville:  of  Snow  Hill, 
Analomink;  of  Unity  Reservoir.  Greensburg;  of  Girardville,  Shenandoah:  of  Kane.  Wilcox:  of  Lock  No.  5.  Schenley.    X  Mdt.  to  mdt. 


PRESStTRE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 

1  Wind 

Relative 
humidity 

(  reduced  to  sea  level ) 

Stations 

§ 

J3 

• 

a 

0 
1. 

a 

a) 

1 
do 

W 

1 

0 

3 

1 
0 

1^ 

2  3 

0 

'€ 
£ 

Q 

1 

0 

a 

i 

a 

i 

a 

a 

a 

00 

11 

Erie 

29.87 
30.06 

30.68 
30.74 

9 
9 

29.50 
29.47 

17 
12 

14.7 
7.4 

44 

32 

sw. 

sw. 

17 
17 

74 

72 

68 
56 

70 
62 

61 

Harrisburg 

b2 

Philadelphia 

30,08 

30.75 

9 

29  45 

12 

13.3 

37 

sw. 

17 

66 

.M 

59 

48 

Pittsburgh 

30.05 

30.63 

9 

29.55 

a 

11. 1 

38 

sw. 

17 

72 

bb 

bO 

41 

Reading 

30.08 
30.07 

30.73 
30.76 

9 
9 

29.46 
29.40 

12 
12 

U.4 
7.0 

44 
26 

sw. 

sw. 

17 
17 

69 
74 

54 
56 

bb 
69 

4b 

59 

•  For  any  five-minute  period. 


■f  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


13 

£ 

1.^ 

s 

« 

1 

s 

£ 

U 

3) 

ta 

flS 

s 

X 

a 

iJ 

C 

Port  Jervis... 
Phillipsburg. 
Lehighton  .. 
Wilkes-Barre, 
Williamsport 
Harrisburg . . 
Greenslxjro . . 
West  Newton 
Lock  No. 4... 
Pittsburgh... 
Beaver  Dam. 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna 

Susquelianna 

Susquehanna 

Monongahela 

Youghiogheny 

Monongahela 

Ohio 

Ohio 


6.0 
6.3 
4.0 

10.2 
6.9 
7.3 

14.9 
3.5 

15.7 


7.0 
10.0 

5.2 
14.6 
10  8 

9.7 
34  3 

9.8 
22.1 
26.3* 
31.9* 


3.2 
2.7 
3.1 
6.2 
4.4 
6.1 
11.4 
1.7 
11.5 
13.0* 
11.9* 


3 
6 
23 
3 
2 
30 
10 
31 
31 
31 
31 


18 
22 
17 
20 
20 
17 
30 
-20 
SO 
26 


•-Pool  stage. 


March,  1935 


CLIMATOLOdKWL   DATA:    PKNNSYIA'AMA   SiamoN. 


Daily  T«inperaturea  for  March,  1985 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

15     16 

17 

18 

1» 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Mean 

AJientown 

...  \  Maximum 

89I 

51 

48 

40 

49 

76 

88 

86     89 

46 

67 

44 

35 

89 

47 

76 

64 

44 

41 

62 

58 

68 

60 

68 

46 

50 

69 

48 

62 

69 

44 

60.4 

1  Miiiimuui  .... 

141 

20 

SO 

25 

28 

36 

38 

24 

17 

20 

30 

43 

28 

26 

26 

29 

87 

24 

27 

88 

41 

40 

86 

41 

88 

80 

26 

80 

83 

89 

3b 

30.3 

AJtoona 

)  Maximum. . . . 

ft2 

55 

50 

50 

52 

60 

62 

40 

39 

36 

52 

64 

31 

33 

56 

77 

68 

44 

38 

60 

69 

63 

65 

68 

60 

64 

63 

b8 

68 

68 

63 

58.0 

1  iM  illinium 

19 

36 

86 

28 

32 

45 

34 

26 

11 

25 

35 

30 

23 

26 

19 

39 

32 

10 

28 

87 

47 

32 

41 

34 

86 

27 

2b 

42 

32 

41 

84 

30.9 

Bedford 

. . .  )  Maximum 

s;t 

57 

55 

48 

62 

66 

62 

41 

41 

47 

55 

56 

35 

86 

62 

80 

79 

45 

47 

63 

70 

66 

68 

61 

64 

65 

64 

60 

61 

63 

60 

57.2 

(  Miuimumt     . . 

•2Sl 

42 

36 

28 

32 

62 

37 

26 

U 

26 

46 

35 

24 

28 

24 

39 

36 

21 

30 

41 

60 

32 

44 

38 

40 

80 

28 

40 

37 

49 

:« 

34.2 

Bellofonto 

.    i  Maximum .... 

4»| 

45 

47 

41 

47 

69 

38 

32 

37 

38 

48 

49 

32 

87 

52 

75 

62 

44 

40 

62 

70 

63 

61 

68 

46 

51 

61 

bO 

68 

57 

3» 

49.6 

i  Minimum' 

IS 

;w 

26 

24i 

30 

34 

32 

15 

7 

29 

35 

26 

13 

14 

22 

30 

27 

20 

34 

32 

41 

28 

39 

86 

31 

27 

21 

40 

81 

88 

84 

27.8 

BrookviUe 

Butler 

. ..  j  Maximum 

■M 

41 

47 

40 

46 

60 

67 

40 

33 

44 

42 

48 

33 

31 

38 

66 

76 

42 

60 

45 

64 

66 

67 

63 

68 

58 

62 

68 

b2 

68 

68 

60.1 

1  Minimum 

10 

27 

28 

17 

27 

32 

32 

19 

5 

15 

38 

29 

22 

20 

lli 

32 

39 

12 

23 

33 

39 

22 

27 

34 

30 

26 

17 

.... 

84 

24 

84 

82 

26.6 

45 

60 

56 

50 

52 

67 

66 

40 

50 

50 

52 

55 

41 

43 

52 

78 

75 

48 

44 

66 

74 

72 

66 

64 

63 

87 

66 

64 

62 

67 

60 

67.8 

'  Miuimuiii.. 

■20 

25 

80 

25 

29 

40 

40 

30 

28 

40 

45 

36 

25 

27 

26 

32 

42 

25 

32 

33 

59 

37 

45 

45 

41 

31 

23 

40 

1^6 

40 

3/ 

84.8 

Catawissa 

4H 

45 

62 

44 

48 

68 

68 

39 

40 

42 

62 

58 

35 

41 

44 

78 

70 

48 

45 

64 

68 

69 

62 

61 

57 

53 

64 

56 

b8 

61 

64 

64.3 

12 

14 

34 

22 

31 

34 

35     25 

12 

28 

36 

34 

27 

27 

23 

42 

40 

23 

32 

37 

46 

39 

33 

40 

34 

27 

23 

39      32 

32 

31 

30.6 

■■■  \  Ma.ximum  — 
'  Minimum 

47 

60 

57 

52 

52 

68 

62     41 

43 

44 

57 

56 

37 

44 

56 

79 

69 

47 

45 

66 

76 

67 

62 

65 

58 

55 

6b 

69     63 

bV 

69 

57.4 

27 

30 

40 

29 

31 

44 

38     31 

16 

26 

43 

35 

27 

30 

27 

36 

41 

26 

28 

38 

50 

43 

44 

47 

39 

31 

27 

40 

3b 

43 

37 

34.8 

Ohaniborsville . . . 

44 

60 

50 

53 

66 

62 

53 

45 

43 

45 

66 

,57 

31 

33 

66 

76 

75 

51 

49 

65 

70 

66 

65 

58 

56 

63 

68 

6b 

bV 

b9 

bb 

56.2 

'  Minimum 

•  •■  1  Maximum  .   . 

I  Minimum 

•  ••  5  Maximum  — 

<  Minimum 

■  ■■  \  Maximum 

20 

38 

32 

24 

40 

47 

3,5 

21 

11 

29 

44 

28 

21 

27 

22 

48 

32 

11 

3b 

41 

49 

25 

44 

32 

34 

27 

23 

36 

30 

3b 

38 

31.6 

Claysvillo 

51 

60 

57 

65 

70 

67 

60 

41 

52 

51 

56 

57 

39 

37 

69 

78 

71 

50 

57 

67 

70 

67 

66 

61 

.56 

59 

74 

74 

60 

61 

b7 

6tJ.0 

2fi 

40 

34 

33 

51 

47 

39 

22 

15 

34 

46 

28 

22 

29 

21 

57 

31 

20 

40 

45 

54 

34 

51 

37 

40 

33 

29 

3V 

33 

39 

4b 

35.9 

Clearfield 

45 

50 

47 

45 

58 

64 

58 

53 

42 

37 

47 

45 

37 

50 

65 

76 

62 

48 

43 

63 

69 

68 

64 

57 

53 

56 

67 

53 

60 

b9 

b3 

64.9 

13 

28 

30 

22 

29 

35 

31 

28 

9 

32 

35 

30 

24 

22 

30 

20 

30 

16 

26 

34 

46 

25 

34 

34 

30 

2b 

20 

37 

27 

3V 

33 

28.1 

Coatesville 

43 

59 

52 

44 

55 

70 

63 

35 

39 

47 

54 

61 

38 

43 

48 

75 

65 

46 

48 

64 

66 

65 

60 

59 

47 

52 

60 

b6 

59 

63 

49 

54.4 

15 

31 

36 

26 

32 

48 

34 

28 

17 

23 

45 

34 

27 

28 

27 

33 

38 

25 

27 

40 

4b 

4b 

38 

44 

36 

32 

2b 

31 

3b 

43 

36 

33.1 

_ 

•• '  \  Maximum. . . . 

40 

44 
37 

47 
20 

45 
26 

62 

38 

62 
34 

35 

24 

30 
13 

46 
6 

39 
34 

46 
36 

40 
24 

29 
19 

36 
23 

61 

20 

70 
54 

60 
20 

45 
14 

42 
33 

60 
33 

60 
46 

60 
26 

57 
31 

61 
34 

49 
38 

48 
22 

6b 

20 

63 
33 

64 

29 

42 
28 

48 
32 

49.9 

27.6 

Emporium 

•  ■•  )  Maximum 

44 

47 

44 

43 

48 

58 

45 

45 

40 

40 

45 

42 

34 

34 

60 

71 

57 

46 

41 

60 

67 

61 

62 

62 

55 

49 

61 

50 

57 

63 

46 

60.5 

7 

30 

32 

18 

31 

33 

35 

20 

4 

32 

37 

32 

25 

26 

18 

31 

28 

28 

34 

36 

42 

30 

32 

37 

33 

23 

19 

06 

27 

38 

36 

28.6 

■  ■  •  j  Maximum 

43 
20 

47 
39 

39 

25 

50 
25 

66 
47 

57 
32 

32 
22 

22 
16 

39 
14 

47 
36 

47 
32 

33 

27 

33 
24 

34 
25 

66 
31 

72 
59 

64 
26 

42 

22 

48 
40 

65 
38 

63 
45 

55 
38 

65 
36 

38 
34 

41 
34 

39 

28 

56 
31 

54 
37 

53 
37 

38 
30 

40 
34 

47.7 

31.7 

.  •  •  J  Maximum .... 

43 
18 

50 
19 

43 
22 

52 
22 

68 
34 

51 
42 

43 

36 

47 
9 

49 
12 

63 
36 

36 

28 

35 
23 

36 
23 

67 
24 

77 
35 

43 
38 

50 
15 

47 

18 

65 

65 
38 

69 
29 

66 
30 

56 
33 

62 
34 

55 
25 

69 
22 

54 

69 

64 

34 

49 
40 

53.2 

'  Minimum    .   . 

32|     19 

25|    32 

27.3 

Freeland 

■  •  •  )  Maximum  . . . 

28 

39 

36 

37 

49 

69 

48 

34 

28 

40 

54 

48 

30 

38 

45 

69 

64 

39 

41 

56 

59 

56 

57 

52 

47 

42 

58 

48!    54 

51 

39 

46.6 

8 

20 

26 

24 

34 

41 

M 

18 

8 

21 

36 

28 

16 

14 

21 

3b 

35 

14 

26 

32 

38 

32 

37 

32 

32 

20 

22 

31 

29 

3b 

27 

26.8 

•  •  ■  J  Maximum .... 

45 
25 

62 
34 

58 
44 

51 
30 

56 
32 

70 

48 

66 
40 

41 
30 

42 

18 

48 
25 

56 
44 

61 
37 

38 

27 

44 
30 

52 
28 

77 
43 

72 

48 

54 
26 

48 
30 

64 
39 

76 

48 

71 
43 

61 
43 

64 

45 

61 

3y 

55 
33 

62 
28 

61 

40 

61 

35 

68 

42 

63 
37 

58.3 

'  Minimum    . . . 

35.8 

GreensbuTB  

■  •■  i  Maximum  — 

49 

57 

53 

62 

67 

64 

61 

44 

49 

47 

58 

58 

35     34 

68 

76 

70 

52 

bO 

68 

69 

69 

65 

60 

,55 

63 

70 

64 

59 

59 

63 

58.0 

20 

25 

34 

29 

45 

49 

36 

23 

14 

32 

46 

30 

23     31 

26 

48 

32 

18 

38 

44 

bO 

34 

49 

34 

38 

30 

28 

37 

31 

38 

45 

34.1 

Grove  City 

44 

51 

51 

53 

66 

70 

63 

37 

46 

42 

51 

44     36 

36 

68 

73 

70 

49 

47 

64 

62 

65 

65 

64 

58 

56 

64 

fi3 

06 

56 

bl 

55.2 

^  Minimum  .... 

22 

40 

28 

27 

42 

42 

32 

20 

14 

15 

41 

30 

20 

26 

26 

56 

31 

15 

35 

39 

52 

36 

48 

34 

37 

28 

28 

34 

32 

31 

3y 

32.3 

•  •  ■  S  Maximum .... 

43 
15 

56 

25 

63 
33 

42 
21 

50 
32 

66 
40 

64 
35 

42 
28 

40 
14 

44 
20 

51 

38 

56 
36 

39 

27 

38 
19 

47 
23 

76 
33 

68 
33 

72 
24 

48 
26 

65 
38 

76 

42 

68 
36 

65 
36 

60 
41 

57 
35 

53 

29 

60 
23 

61 
37 

58 
32 

62 
37 

56 
34 

66.0 

'  Minimum  .... 

30.4 

...  i  MflTimum   ... 

44 
25 

57 
31 

53 
35 

45 
31 

51 

35 

66 
42 

53 
34 

34 
23 

39 
18 

42 
29 

54 
41 

56 
31 

36 
28 

44 
30 

52 
31 

76 
38 

63 
32 

45 

28 

44 
33 

63 
41 

73 

49 

66 
46 

63 
45 

62 
45 

50 
39 

i.3 
.^4 

62 
32 

50 

42 

61 
10 

63 
44 

44 
36 

53.7 

35.1 

36 

1 

48 
18 

45 
31 

40 
12 

52 

27 

58 
31 

60 
26 

34 
22 

39 

-1 

44 

17 

57 
35 

55 
33 

34 
22 

34 

7 

41 
10 

70 
25 

65 

38 

47 
18 

43 
27 

58 
31 

5b 
35 

57 
,30 

59 
26 

55 
36 

53 

27 

48 
20 

57 
19 

53 
24 

54 
26 

.53 
35 

42 
26 

49.0 

'  Minimum  .... 

23.6 

Huntingdon 

■  ■■  \  Maximum 

i  Minimum 

53 

56 

56 

47 

5' 

61 

5(1 

41 

I'' 

41 

54 

56 

37 

40 

5'' 

53 

«b 

73 

67 

67 

HS 

51 

,S6 

65 

63 

61 

63 

51 

55.0'= 

19 

31 

30 

23 

30 

38 

37 

27 

11 

34 

36 

31 

27 

26 

24 

30 

34 

20 

30 

35 

49 

30 

37 

39 

32 

28 

20 

25 

29 

46 

37 

30.5 

53 
20 

56 
39 

55 
36 

54 
31 

67 
34 

63 
49 

54 
39 

46 
25 

45 
15 

49 
27 

60 

48 

58 
31 

34 
24 

36 
31 

68 
26 

79 
44 

65 
31 

50 
21 

48 
31 

67 
46 

70 
51 

68 
33 

67 
44 

61 
37 

50 
39 

58 
31 

71 

26 

56 
33 

59 
36 

62 
43 

b4 

38 

57.5 

34.3 

Lancaster 

•  ••  i  Maximum  — 
(  Minimum 

40 

57 

58 

53 

58 

64 

64 

38 

39 

45 

64 

58 

42 

40 

48 

74 

74 

61 

48 

62 

67 

68 

65 

59 

58 

64 

58 

61 

60 

64 

60 

56.5 

13 

2,T 

30 

25 

29 

40 

38 

29 

16 

23 

42 

39 

29 

29 

21 

32 

47 

24 

29 

34 

46 

34 

35 

43 

38 

29 

23 

37 

32 

38 

37 

31.7 

Lawrenceville.... 

•  •  •  \  Maximum 

43 

60 

47 

38 

61 

55 

45 

30 

40 

40 

48 

45 

33 

40 

50 

73 

63 

47 

43 

61 

68 

62 

63 

60 

53 

47 

61 

57 

67 

51 

40 

60.4 

i  Minimum 

5 

25 

30 

18 

33 

33 

25 

14 

-6 

25 

35 

30 

20 

19 

12 

3b 

30 

18 

32 

3U 

38 

25 

28 

3b 

30 

19 

20 

28 

26 

32 

30 

•25.0 

•  •  •  \  Maximum .... 

45 

IS 

60 

27 

53 
34 

48 
25 

49 
31 

68 
38 

41 
39 

39 
29 

40 
18 

45 

23 

56 
30 

45 
42 

42 
23 

44 
25 

51 

27 

80 
32 

64 
43 

47 
26 

47 
28 

66 
36 

70 
43 

65 
36 

61 
41 

61 
43 

45 
40 

52 
32 

62 
26 

49 

38 

60 
33 

63 
40 

42 
35 

63.5 

'  Minimum 

32.3 

•  •  •  (  Maximum 

68 

60 

54 

69 

74 

72 

40 

44 

54 

58 

60 

47 

45 

49 

73 

78 

61 

49 

65 

64 

66 

69 

62 

54 

58 

69 

61 

66 

69 

45 

59. 3» 

'  Minimum 

3fi 

40 

30 

37 

51 

38 

31 

21 

29 

46 

44 

31 

34 

30 

38 

53 

29 

33 

44 

46 

48 

44 

42 

35 

34 

41 

40 

48 

38 

40 

38.4" 

•  ■  •  i  Maximum  — 

43 

50 

48 

50 

66 

65 

42 

36 

46 

46 

48 

49 

39 

33 

64 

72 

69 

46 

46 

60 

61 

66 

66 

65 

58 

52 

65 

66 

56 

55 

48 

54.0 

Mifflin 

(  Minimum 

.  •  ■  •  f  Maximum  — 
1  Minimum 

19 

38 

26 

26 

42 

37 

32 

17 

14 

34 

41 

26 

21 

2b 

25 

..'' 

27 

15 

37 

33 

50 

29 

46 

32 

34 

2; 

25 

36 

33 

31 

37 

31.2 

Montrose 

Muncy  Valley.... 

. .  ■  j  Maximum  — 

)  Minimum 

—  j  Maximum  — 
(  Minimum 

39 

44 

•i'' 

si 

41 

58 

'49 

"S9 

32 

34 

'44 

^^^f 

"37 

33 

43 

71 

"68 

41 

39 

60 

65 

63 

"57 

"53 

58 

",56 

"57 

".55 

44 

"48!2^ 

1 

20 

28 

14 

28 

30 

32 

19 

2 

16 

29 

32 

15 

17 

9 

.30 

30 

17 

27 

30 

37 

25 

29 

31 

29 

30 

24 

35 

32 

24.1" 

Philadelphia 

f  Maximum 

\  Minimum 

42 

60 

56 

44 

59 

71 

54 

36 

40 

50 

62 

62 

38 

43 

49 

75 

66 

47 

48 

65 

61 

67 

62 

61 

49 

54 

57 

58 

58 

64 

44 

54.9 

25 

37 

36 

31 

39 

51 

34 

29 

23 

29 

48 

34 

30 

32 

30 

39 

35 

30 

33 

45 

46 

51 

48 

47 

41 

36 

36 

41 

42 

42 

38 

37.4 

Pittsburgh 

S  Maximum 

51 

59 

53 

64 

69 

61 

56 

33 

51 

51 

57 

38 

38 

37 

69 

77 

65 

52 

51 

66 

68 

68 

68 

56 

57 

bb 

70 

60 

61 

59 

54 

57.2 

i  Minimum 

.30 

46 

35 

35 

54 

45 

32 

25 

23 

38 

38 

,30 

26 

32 

33 

61 

30 

26 

43 

47 

49 

39 

50 

38 

45 

36 

34 

40 

39 

42 

41 

38.1 

Quakertown .... 

—  j  Maximum  — 

40 

56 

51 

47 

56 

67 

61 

48 

38 

46 

52 

59 

49 

38 

46 

75 

69 

45 

43 

63 

60 

63 

59 

58 

55 

50 

58 

54 

56 

59 

64 

54.0 

J  Minimum 

9 

24 

26 

21 

38 

39 

3c 

25 

16 

22 

42 

,38 

26 

25 

23 

31 

44 

23 

27 

34 

39 

37 

32 

41 

33 

27 

25 

34 

31 

40 

33 

30.3 

44 
24 

60 
37 

50 
35 

44 
28 

55 
37 

67 
51 

51 
32 

85 
24 

43 
19 

56 
28 

58 
44 

64 
31 

37 
27 

42 
30 

51 

28 

79 

37 

66 
33 

47 
26 

48 
30 

65 
41 

65 
46 

65 
47 

62 
46 

60 
43 

47 
40 

50 
34 

60 
32 

50 
41 

60 
39 

61 
42 

43 
36 

54.2 

(  Minimum 

35.1 

RiHcrwflV          

. . . .  J  Maximum 

41 

a 

47 
28 

44 

28 

43 

20 

62 
31 

57 
34 

36 
32 

32 
16 

43 

5 

45 
11 

51 
32 

34 

30 

32 
23 

35 
23 

62 
16 

76 
34 

54 
48 

49 
16 

43 
25 

62 
37 

66 
42 

65 
25 

64 
28 

57 
34 

56 
,33 

51 
23 

66 

18 

50 
28 

60 
28 

54 
36 

42 
35 

50.9 

1  Minimum 

•26.7 

Scranton 

—  )  Maximum 

41 

49 

45 

44 

50 

61 

40 

30 

.39 

43 

55 

,57 

33 

35 

47 

73 

62 

46 

42 

57 

64 

59 

58 

52 

51 

43 

58 

47 

57 

51 

44 

49.5 

(  Minimum 

13 

3? 

27 

23 

36 

43 

30 

15 

10 

28 

38 

27 

24 

19 

IS 

36 

26 

22 

31 

37 

43 

39 

37 

37 

35 

26 

27 

38 

35 

35 

33 

29.7 

Selinsgrove 

S  Maximum 

42 

51 

50 

41 

48 

65 

63 

39 

40 

41 

51 

54 

39 

39 

49 

75 

74 

46 

44 

61 

74 

73 

56 

57 

57 

53 

58 

58 

60 

61 

51 

53.9 

(  Minimmn 

14 

27 

34 

Zi 

3C 

34 

»4 

24 

12 

29 

35 

35 

2b 

19 

25 

36 

40 

24 

32 

36 

46 

,54 

36 

40 

38 

48 

51 

44 

47 

48 

36 

34.1 

Somerset 

S  Maximum 

46 

51 

4S 

47 

63 

61 

6J 

45 

39 

45 

55 

57 

29 

30 

65 

75 

70 

42 

47 

64 

64 

60 

63 

57 

49 

51 

62 

58 

54 

,57 

53 

53.7 

(  Minimum.  .. . 

19 

38 

3fl 

26 

4C 

45 

3f 

19 

9 

21 

44 

27 

19 

25 

11 

47 

29 

12 

29 

43 

47 

25 

40 

33 

31 

30 

20 

34 

31 

40 

34 

30.3 

fltatp  Collpflre 

■ .  •  i  Maximum 

45 
14 

48 
37 

47 
35 

42 
24 

48 
32 

59 
39 

56 
32 

42 
22 

40 
9 

38 
27 

50 
35 

52 
33 

35 
23 

39 
25 

53 
23 

77 
38 

64 
30 

45 
19 

40 
.33 

62 

37 

70 
47 

64 
35 

62 
38 

60 
34 

46 
36 

51 
26 

64 
24 

52 

38 

59 
33 

59 
40 

59 
33 

52.5 

1  Minimum 

30.7! 

Stroudsburg 

—  S  Maximum  — 

36 

40 

58 

4C 

49 

66 

36 

36 

39 

45 

55 

40 

38 

42 

46 

74 

68 

40 

62 

60 

62 

58 

60 

54 

51 

47 

65 

45 

57 

50 

60 

50.8' 

'  Minimum.    . . 

8 

24 

,3r 

It 

21 

36 

32 

21 

10 

2(1 

35 

30 

25 

4 

12 

16 

32 

23 

30 

4(1 

40 

32 

34 

40 

33 

20 

26 

31 

81 

39 

40 

26.9 

Towanda 

j  Maximum 

41 

50 

47 

39 

51 

59 

39 

31 

34 

41 

,50 

52 

36 

34 

47 

73 

65 

46 

39 

58 

68 

60 

58 

57 

53 

45 

58 

48 

58 

53 

40 

49.4 

(  Minimum 

3 

24 

2f 

If 

32 

32 

3( 

14 

0 

19 

36 

30 

23 

20 

13 

38 

29 

19 

33 

31 

39 

28 

30 

35 

31 

23 

20 

30 

28 

33 

29 

25.7 

Uniontown 

(  Maximum 

51 

5f 

52 

64 

68 

6S 

65 

49 

51 

53 

69 

60 

34 

34 

70 

79 

68 

53 

51 

71 

72 

69 

66 

61 

26 

58 

74 

68 

60 

62 

57 

60.0 

)  Minimum 

27 

41 

3f 

35 

53 

5S 

45 

25 

20 

3f 

49 

32 

25 

33 

27 

58 

35 

23 

42 

48 

56 

38 

53 

40 

40 

37 

28 

40 

36 

45 

46 

38.7 

Vandergrift 

j  Maximum 

49 

56|    57 

60 

6'J 

62 

5! 

38 

47 

45 

56 

40 

39 

38 

69 

79 

64 

52 

49 

66 

72 

68 

68 

56 

57 

66 

70 

61 

63 

57 

52 

57.2, 

(  Minimum 

26 

39 

30 

32 

3t 

44 

,36 

2.' 

17 

3f 

31 

3(1 

25 

'29 

2S 

49 

26 

16 

34 

45 

41 

32 

4t 

35 

41 

31 

26 

39 

34 

39 

29 

33.1; 

Warren 

—  j  Maximum 

40 

44 

45 

40 

55 

66 

42 

28 

33 

42 

46 

46 

,SC 

32 

56 

65 

65 

33 

44 

56 

56 

57 

58 

54 

50 

54 

58 

55 

47 

50 

51 

48.03 

'  Minimum 

21 

29 

26 

22 

4( 

42 

2h 

16 

10 

32 

32 

28 

24 

24 

28 

44 

3C 

20 

32 

37 

40 

32 

40 

39 

32 

32 

.30 

38 

.32 

32 

39 

,30.6^ 

Waynesburg 

—  \  Maximum  — 

51 

5a 

57 

65 

68 

66 

63 

46 

54 

49 

57 

62 

38 

37 

71 

77 

72 

54 

50 

70 

70 

70 

65 

62 

57 

57 

72 

70 

60 

62 

56 

60.  •2- 

'  Minimum 

27 

4' 

36 

31 

5^ 

52 

4? 

2:- 

16 

34 

18 

2t 

2'. 

30 

25 

5? 

33 

21 

41 

45 

54 

34 

51 

m. 

39 

34 

27 

38 

32 

44 

42 

36.9, 

48.95 

Wellsboro 

—  \  Maximum 

49 

4,"! 

39 

35 

5( 

58 

4( 

28 

42 

39 

,50 

45 

30 

35 

•50 

74 

60 

47 

38 

60 

67 

62 

56 

56 

60 

47 

.59 

,5C 

58 

50 

38 

1  Minimiun 

9 

2' 

3? 

16 

2! 

28 

2f 

12 

-' 

2i 

32 

27 

2( 

14 

20 

30 

26 

15 

28 

29 

38 

24 

27 

33 

27 

18 

16 

28 

25 

,30 

28 

23.3 

Williamsport — 

j  Maximum 

41 

5(1 

48 

39 

42 

55 

5E 

3,'i 

37 

37 

45 

45 

35 

34 

47 

75 

76 

42 

42 

,58 

63 

63 

59 

65 

,50 

,50 

55 

55 

58 

58 

44 

49.9 

'  Minimum 

1? 

27 

3! 

22 

3! 

3' 

3.= 

2i 

11 

2! 

34 

35 

26 

26 

22 

,34 

35 

22 

32 

36 

46 

32 

35 

35 

37 

28 

25 

38 

30 

43 

35 

,30.4 

Williamstown 

\  Maximum 

'  Minimum 

—  j  Maximum 

41 
1? 
4f 

53 
3^ 
6? 

52 
32 
5? 

49 
24 
51 

51 
3£ 
5f 

63 
46 
7(1 

65 
6f 

44 

19 

)     41 

41 
29 

43 

43 
12 
51 

52 
34 
58 

56 
33 
62 

36 
22 
38 

40 

25 
46 

48 
23 
55 

75 
38 

82 

75 
40 
75 

71 
20 

45 

44 

27 
60 

62 
36 
66 

71 
37 
62 

66 
27 
66 

61 
39 
62 

56 
33 

62 

58 
41 
65 

57 
30 
62 

.54.9' 

30. 2" 

York 

75 

71 

65 

61 

53 

59.3 

'  Minimum.. .. 

li 

3C 

3£ 

3S 

3C 

44 

4( 

>     3C 

16 

27 

45 

88 

2t 

30 

28 

45 

45 

27 

32 

34 

48 

34 

37 

45 

36 

32 

24 

43 

29 

39 

38 

34.3 

NV 


thb 
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GENERAL  SUMMARY. 

Temperatures  were  almost  constantly  below  the  normal  dur- 
ing the  first  two  decades,  and  above  the  normal  thereafter,  re- 
sulting in  a  moderate  deficiencj^  for  the  month.  This  started 
the  growing  season  in  a  backward  condition.  The  soil  remained 
cold,  and  all  kinds  of  vegetation  was  slow  in  starting,  while 
much  early  planted  seed  failed  to  germinate.  Fruit  trees  were 
very  slow  in  coming  into  bloom,  which  apparently  was  a  fortu- 
nate circumstance  as  it  saved  much  of  the  fruit  from  frost  dam- 
age. During  the  first  half  of  the  month  light  to  moderate  rains 
and  snows  occurred  at  frequent  intervals,  and  completely  satu- 
rated the  top  soil.  Fields  were  too  muddy  to  plow  or  to  prepare 
for  seeding  where  the  plowing  had  been  done.  This  condition 
was  followed  by  a  period  of  almost  complete  drought  from  the 
17th  to  27th  inclusive,  during  which  the  top  soil  dried  out  rapid- 
ly, and  became  too  dry  for  good  results.  In  many  places  the 
drying  was  so  rapid  as  to  cause  the  soil  to  bake  hard,  and  be- 
become  lumpy  as  soon  as  it  was  broken.  Light  to  moderate 
rains  occurred  in  most  regions  on  the  28th,  29th  and  80th,  and 
relieved  the  dry  condition  to  a  large  extent  by  the  end  of  the 
month.  The  precipitation  for  the  month  as  a  whole  was  about 
seventy-five  per  cent  of  the  April  normal,  and  this  shortage 
served  to  increase  a  deficiency  that  has  been  steadily  accumu- 
lating since  the  first  of  the  year.  This  accumulated  deficiency 
averaged  2.17  inches  at  the  close  of  the  month,  or  in  other  words 
the  rainfall  for  1935  was  nearly  a  month  short.  The  snowfall 
for  April  was  about  twenty  per  cent  above  the  normal,  with  some 
heavy  snows  in  the  northeastern  portion  of  the  State.  Pleasant 
Mount,  in  Wayne  County,  reported  a  monthly  snowfall  of  15.8 
inches,  of  which  8.9  inches  fell  within  a  24-hour  period  on  the 
8-9th.  The  sunshine  was  deficient  in  most  regions,  which  still 
further  delayed  the  progress  of  vegetation.  The  winter  grains 
were  least  affected  by  the  unseasonable  conditions,  and  at  the 
close  of  the  month  they  were  generally  reported  as  fair  to  good. 


TEMPERATXJRB. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  89  stations,  was  47.1°,  which  is  1.6°  below  the  April  nor- 
mal.    The  highest  monthly  mean  was  51.6",  at  Philadelphia, 


and  the  lowest  was  38.2°,  at  Gouldsboro.  Extremes  for  the 
month  ranged  from  a  maximum  of  91°  at  Carlisle  and  Mifllin 
on  the  27th,  to  a  minimum  of  12°  at  Kylertown  and  Corry  on 
the  16th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  61°  at 
Ridgway  on  the  26th. 

PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
the  observations  taken  at  141  stations,  was  2.56  inches,  which 
amount  is  0.88  inch  less  than  the  April  normal.  The  greatest 
monthly  amount  was  4.68  inches  at  Lancaster,  while  the  least, 
1.13  inches,  was  reported  from  Center  Hall.  The  greatest 
amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  2.20  inches  at 
Lancaster  on  the  8th. 

Snowfall  for  the  State  averaged  2.9  inches,  which  is  0.6  inch 
above  the  monthly  normal.  The  greatest  monthly  snowfall  was 
15.8  inches  recorded  at  Pleasant  Mount,  where  also  fell  the 
greatest  amount  in  24  hours  which  was  8.9  inches  on  the  8-9th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  APRIL 

Temperature 

Precipitation 

No.  of  days 

Year 

a 

£ 

s 

1 

1 

^1 

go 

rt  o 

0) 

§ 

S 

O 

w 

^ 

<! 

« 

oa 

i-^h 

■<ai 

=>.  si 

b 

PM'o 

O 

1888 

47.2 

-1.5 

92 

12 

2.52 

-0.92 

4.23 

0.99 

1.3 

8 

14 

10 

6 

1889 

49.7 

+1.0 

88 

14 

4.50 

+  1.06 

8.15 

2.09 

0.9 

11 

11 

8 

11 

1890 

48.6 

-0.1 

85 

12 

3.46 

+0.02 

5.50 

1.75 

0.4 

10 

14 

8 

8 

1891 

49.8 

+1.1 

87 

11 

2.08 

-1.36 

3.54 

1.12 

1.2 

8 

13 

9 

8 

1892 

46.9 

-1.8 

85 

14 

2.04 

-1.40 

4.43 

0.61 

1.1 

10 

10 

10 

10 

1893 

47.7 

-1.0 

85 

16 

4.74 

+  1.30 

6.91 

2.95 

0.6 

14 

7 

10 

13 

1894 

48.0 

-0.7 

83 

5 

3.62 

+0.18 

10.00 

1.69 

14.7 

n 

11 

8 

11 

1895 

49.2 

+0.5 

90 

5 

3.76 

+0.32 

7.09 

0.79 

0.2 

10 

10 

8 

12 

1896 

53.0 

+4.3 

97 

4 

1.75 

-1.69 

3.39 

0.20 

0.9 

8 

10 

10 

10 

1897 

49.0 

+0.3 

92 

12 

3.30 

-0.14 

4.63 

1.20 

0.3 

10 

12 

9 

9 

1898 

45.6 

-3.1 

84 

4 

2.93 

-0.51 

5.34 

1.36 

2.5 

12 

9 

8 

13 

1899 

50.2 

+1.5 

92 

2 

1.76 

-1.68 

3.25 

0.70 

0.5 

6 

15 

9 

6 

1900 

49.2 

+0.5 

90 

13 

1.57 

-1.87 

2.80 

0.60 

0.9 

8 

14 

8 

8 

1901 

47.2 

-1.5 

95 

10 

5.41 

+  1.97 

9.18 

1.46 

4.9 

11 

9 

5 

16 

1902 

48.0 

-0.7 

91 

20 

3.56 

+0.12 

7.14 

1.34 

3.0 

9 

8 

10 

12 

190? 

48.8 

+0.1 

90 

12 

3.53 

+0.09 

4.93 

2.16 

T. 

10 

11 

7 

12 

1904 

44.7 

-4.0 

86 

9 

3.45 

+0.01 

6.42 

1.34 

1.0 

13 

8 

8 

14 

1905 

48.4 

-0.3 

84 

16 

2.84 

-0.60 

4.74 

1.39 

2.8 

12 

9 

11 

10 

1906 

50.0 

+1.3 

89 

12 

3.13 

-0.31 

6.96 

0.75 

0.6 

9 

14 

8 

8 

1907 

43.6 

-5.1 

84 

8 

2.64 

-0.80 

4.42 

1.02 

4.0 

11 

10 

7 

13 

1908 

49.8 

+  1.1 

89 

0 

3.51 

+0.07 

6.31 

1.86 

1.0 

12 

12 

8 

10 

1909 

48.5 

-0.2 

87 

8 

5.39 

+  1.95 

8.42 

2.67 

2.6 

13 

10 

9 

11 

1910 

52.6 

+3.9 

89 

13 

5.07 

+1.63 

8.50 

2.21 

0.6 

13 

10 

9 

11 

1911 

46.2 

-2.5 

84 

6 

3.79 

+0.35 

5.85 

1.66 

4.4 

13 

11 

7 

12 

1912 

50.2 

+  1.5 

83 

18 

4.39 

+0.95 

7.31 

2.41 

1.6 

15 

10 

7 

13 

1913 

50.6 

+1.9 

90 

17 

3.82 

+0.38 

9.28 

1.46 

0.2 

11 

12 

6 

12 

1914 

47.3 

-1.4 

93 

5 

4.66 

+1.22 

7.50 

1.90 

1.1 

14 

10 

8 

12 

1915 

53.9 

+  5.2 

98 

15 

1.92 

-1.52 

4.41 

0.46 

1.6 

8 

13  1  10 

7 

1916 

48.0 

-0.7 

87 

16 

3.65 

+0.21 

7.40 

1.65 

5.6 

14 

9 

9 

12 

1917 

48.5 

-0.2 

87 

14 

2.08 

-1.36 

4.89 

0.41 

2.6 

9 

n 

10 

9 

1918 

48.2 

-0.5 

81 

12 

4.53 

+1.09 

8.83 

1.84 

10.8 

14 

10 

9 

11 

1919 

48.5 

-0.2 

90 

6 

2.70 

-0.74 

4.76 

0.99 

1.2 

11 

10 

10 

10 

1920 

46.0 

-2.7 

87 

8 

4.. 39 

+0.95 

11.34 

2.44 

3.0 

16 

9 

9 

12 

1921 

55.3 

+6.6 

96 

10 

3.11 

-0.33 

5.06 

1.12 

0.8 

11 

13 

7 

10 

1922 

50.1 

+  1.4 

91 

11 

3.17 

-0.27 

6.10 

1.28 

0.4 

12 

12 

9 

9 

1923 

48.3 

-0.4 

89 

-5 

2.94 

-0.50 

5.89 

1.00 

1.9 

9 

14 

8 

8 

1924 

46.5 

-2.2 

82 

6 

4.15 

+0.71 

7.52 

1.77 

7.4 

12 

13 

7 

10 

1925 

51.3 

+2.6 

96 

9 

2.32 

-1.12 

4.89 

0.93 

0.5 

10 

15 

7 

8 

1926 

44.9 

-3.8 

84 

9 

2.03 

-1.41 

4.85 

0.85 

0.9 

9 

12 

9 

9 

1927 

47.7 

-1.0 

92 

17 

3.52 

+0.08 

5.59 

1.65 

1.0 

13 

12 

7 

11 

1928 

46.0 

-2.7 

88 

11 

5.50 

+2.06 

9.82 

2.11 

6.5 

13 

12 

8 

10 

1929 

51.4 
48.2 

+2.7 
-0.5 

94 
92 

19 
9 

6.12 
2.71 

+2.68 
-0.73 

8.94 
4.43 

3.31 
0.66 

1.1 
1.1 

15 
10 

9 
11 

8 

8 

13 

1930 

11 

1931 

48,4 

-0.3 

85 

16 

3.33 

-0.11 

5.93 

1.00 

2.3 

10 

14 

6 

10 

1932 

47.0 

-1.7 

86 

14 

1.71 

-1.73 

3.73 

0.58 

1.2 

8 

14 

6 

10 

1933... 

50.9 
48.9 

+2.2 
+0.2 

89 

8fi 

15 
14 

4.49 
3.06 

+  1.05 
-0.38 

6.20 
5.52 

2.19 
1.14 

0.5 
0.6 

13 
11 

12 
13 

8 
8 

10 

1934 

9 

1935 

47.1 

-1.6 

91 

12 

2.56 

-0.88 

4.68 

1.13 

2.9 

11 

11 

7 

12 

Period 

48.7 

98 

-5 

3.44 

11.34 

0.20 

2.3 

11 

11 

8 

11 

W.  B.  O.  Philadelphla-5.29-35.1050. 
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Olimatological  Data  for  April,  1985 


Stations 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Pahr. 


Precipitation,  in  inches 


a 

is  * 
5o 


O 


08 

II 

d  a 


No.  of  days 


5S 


.5° 


Observers 


Atlantic  Drainage. 

AUentown 

Altoona..  

Ardmore 

Arendtsville 

Bedford 

Bellefonte 

Bettileliem 

Carlisle 

Catawissa ■ 

Center  Hall 

Chambersburg 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kylertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mifflin 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley  —  ■•■ 
Neshaminy  Falls!;.. 

Palmerton 

Philadelphia 

Philadelphia-Gtn 

Phila.  Navy  Yard... 

Phoenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove 

Shawmonttt 

Bhippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

Williamstovpn 

York 

Ohio  Drainaae. 

Beaver  Damit 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Derry 

Ebensbure 

ElkLlckn 

Franklin 

Qreensburg 

Greenville 

Grove  City 

Johnstovrn 

Kane  (near)  It 

Lycippusit 

Meadville 

Mount  Lebanon 

New  Castle 

Newe  il 

Pittsburgh 

Ridgway 

Snaronll 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainaae. 
Erie 


For  the  State., 


Lehigh , 

Blair 

Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Center 

Northampton. 
Cumberland.. 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill  — 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon.. 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    . . . 

Carbon  

Juniata 

Susquehanna. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 
Philadelphia.. 
Philadelphia.. 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . 

Snyder 

Philadelphia  . 
Cumberland . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland  — 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland  — 

Mercer 

Mercer 

Cambria 

Elk 

Westmoreland  — 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 

1,615 
350 
700 

1,060 

1,050 
364 
467 
520 

1. 272 
580 

1,120 
380 
560 

1,050 
380 

1,970 
190 
553 
840 

1,875 
535 
600 
361 
900 
200 
650 
977 

1,637 
255 

1.000 
469 
560 
50 
600 
445 

1,658 

1.  720 

1,046 

60 

398 

165 

113 

12 

100 

496 

514 

900 

805 

455 

51 

660 

1,217 
600 
754 

1,419 
455 
521 

1,  275 
400 

700 
1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1,430 
1.172 
2.000 
2,680 

957 
1,150 

950 
1,256 
1,184 
2,020 
1,420 
1,080 
1,200 

808 

800 

842 
1.350 

940 
2,190 
1,100 

825 
1.180 
1,036 

714 


46.6 
46.1 
49.6 
47,5 
47.8 
44.6 
50.0 
50.4 
48.6 
43.4 
49.7 
46.8 
49.4 
47.2 
45.0 
60.2 
43.2 
49.8 
50.6 
46.2 
38.2 
48.6 
50.7 
49.8 
43.1 
49.8 
47.7 
49.2 
43.8 
48.8 
44.5 
49.2 
49.4 


45.5 
50.3 


41.3 
43.5 
48.4 
47.3 
61.6 


51.4 
50.8 
47.6 
60.4 
46.6 
46.0 
48.4 
50.9 
49.4 
46.4 
45.6 
44.2 
42.1 
49.4' 
46.9 
47.5 
•50.0 

48.4 
42.9 
45.2 
46.0 
45.7 
48.2 
42.3 
48.4 
44.4 


45.6 
48.0 
46.6 
46.2 
48.3 
43.0 
47.4 
45.8 
47.4 
46,2 
46.4 
50.0 
43.4 
46.1 
42.8 
49,6 
48.0 
43,0 
48.6 

43.8 


-1.9 
-1.9 
-1.1 
-1.8 


-5.9 
-1.5 
-1,7 
-1,8 
-4,8 
-0.4 
-1.1 
-1,2 
-1,9 
-1.7 
+0,2 
-1,1 
-0.4 
-0.2 
-1.5 
-3,2 
-1,2 
-1.9 
-1,1 
-2,5 
-1,8 
-1,9 
-1,6 


-0,3 
-1,4 
-1.2 
-0.9 


-3,1 
+0,3 


-1,2 
-4.1 
-0.9 


-0,5 


0,0 
-0,8 
-0,9 
+0,1 


-2,1 
-1.2 
-1,3 


-1,1 
-2.8 
-2.2 
-2,5 
-0.4 
-2.0 
-2,5 
-0.9 

-1,5 
-2,2 
-3.0 
-3,7 


-2,6 
-2,4 
-1,1 
-0,6 


-0.6 
-2.5 
0.0 
-1.4 
-1.5 

-2!3 
+0.5 


-2,5 
-5.0 
-1,2 
-2,6 
-1.9 
-3.6 
-1.6 
3,0 
-1.8 


-1.3 


47,1   -1,6 


27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27t 

27 

28 

27 

27 

27 

28 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

28 

27 


27 

27 

27 

27 

27t 

27 

29 

27t 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

26 

27 

27 

27 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
27 
27 


27 

27 

26t 

26 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

30 

27 

26 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 


29 

18 

28 

24 

20 

20 

28 

26 

26 

16 

24 

18 

29 

25 

21 

28 

20 

30 

26 

24 

19 

25 

26 

27 

21 

30 

23 

21 

12 

27 

23 

27 

25 

37'' 

26 

25 


32 

29 

27 

27 

27 

27 

28 

32 

24 

19 

27 

25 

13 

29'' 

27 

21 

27 

21 
17 
17 
16 
17 
16 
12 
20 
16 


16     61 


2.70 
2.03 
3.19 
2.15 
2.13 
1.72 
2.19 
3,07 
2.82 
1,13 
2,37 
2,08 
4.57 
3.78 
2,05 
3.15 
3.77 
1,66 
2,58 
3,14 
1.95 
2,70 
3,32 
2.69 
2.72 
4.23 
2,32 
2.22 
2,07 
4.68 
3,10 
3,67 
2  65 
3,45 
2,01 
2,61 


2.44 
3,32 
2,26 
1.47 
2,12 


2.27 
3.21 

2,48 
2,44 
3,66 
3,50 
2,62 
2,90 
2,80 
2.24 
3.20 
3.74 
2.03 
4.23 
3.21 
2.81 
3.84 

1.84 
1,61 
2.37 
3.29 
2,71 
8,23 
1,56 
2,62 
1,69 


1,25 
2.84 
1.45 
1.69 
2.58 
2.02 
3.64 
2.03 
2,24 
1,96 
1,84 
1.91 
1,63 
1,15 
2,21 
3,38 
2.91 
1.66 
2,90 

1.17 

2,56 


-1,06 
-1,10 
—0,86 

-1,04 

-2!36 
-1,04 
-0,37 
-0,72 
-1.96 
-0,72 
-1,59 
+0,80 
-0.32 
-1.51 
-0.38 
-0.59 
—2.07 
-1.08 
-1.22 
-1.86 
-1,42 
-0,20 
0.00 
-0,71 
1-1,30 
-1,12 
-1,55 


+  1.19 
+0,06 
+0.19 
-0.80 

-i,95 
-1.27 


-1.66 
-0.85 
-1.12 
-1.75 
-0,93 


-1,12 
-0,32 
-0.87 
-0.83 


+0,73 
-0.98 
-0.40 


-1.16 
-0.86 
+0.74 
-1.45 
+0,44 
-0.27 
-0,85 
+0,68 

-1.24 
-1.29 
-1,07 
-0.65 


-0.23 
-2.11 
-1.16 
-1.81 


-1.86 
-0,82 
-1,96 
-1.98 
-1,46 


-0,19 
-1.35 


-1.03 
-1.14 
-1,01 
-1.30 
-1.92 
-2,50 
-0.36 
-1-0,11 
-1,89 


-1.56 
-0.88 


1.00 
0.42 
1.12 
0.70 
0,93 
0,51 
0,64 
1,80 
0.78 
0.68 
0,57 
0.50 
1.78 
2.10 
0,32 
1.68 
1.46 
0.40 
0,70 
0,76 
0.75 
0,70 
0.87 
1,61 
0.78 
1.61 
0.60 
0.70 
0.47 
2.20 
0.66 
1,38 
0.63 
0.69 
0.60 
0.95 


0.70 
0,82 
0,69 
0.63 
1,02 


1,26 
0,93 
0.65 
1.32 
1.02 
1.19 
0.86 
0.76 
0.84 
0.46 
0.91 
1.09 
0.64 
1.15 
1.20 
0.91 
1.08 

0,39 
0,30 
0,60 
1,26 
0,87 
0.66 
0.49 
0.47 
0.38 


0,28 
0.57 
0.37 
0.29 
0.40 
0,47 
1,15 
0,50 
0.72 
0.48 
0,41 
0,53 
0.43 
0.39 
0.65 
0,59 
0,95 
0,40 
0.64 

0.40 

2.20 


0.2 
2.0 

T. 
3,6 
8,0 
7.6 

T, 
6.0 
1,0 
7,5 
2.2 
3,0 

T 
1,5 
2,3 

T. 
13.0 

T, 
1,0 
6,0 
8,2 

T. 
2,0 
1,4 
4.6 

T, 
1,0 
2.1 
10,0 
4.0 
9,0 
0,5 
5.0 

T 
0.2 
4.5 


7,5 
5,0 

T. 

T. 

T. 


T 

T 

T. 

T. 
2.0 
3.6 
6.6 

T. 
6.3 
4,5 
4.6 
11.2 
13,0 

T 
5.1 
4.0 

T. 

0,2 
1,0 
3,0 
3,0 
0,2 
1.1 
0.5 
T 
8.0 


0.6 
4,9 
2,7 
1,9 
5,0 
3.5 
3,0 
1.0 
1.7 
0.5 


1.0 
5.2 
0.7 
7.3 
0,5 


6,4 
0.5 


1.1 
2.9 


nw. 
w. 


nw. 
nw. 
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ne. 

ne. 

nw. 

w. 

n. 

n. 

nw. 

n. 

nw. 

w. 

w. 

w. 

n. 

ne. 

w. 


nw. 
nw. 


nw. 

ne. 

ne. 

nw. 

w. 


nw. 
nw. 
ne. 
ne. 
n. 


ne. 

nw, 

nw, 

nw. 

ne. 

nw, 

nw, 

nw, 

sw. 

w. 

nw, 

nw, 

nw. 


sw. 
nw. 


nw. 

nw, 

nw, 

nw. 

w. 

nw. 


nw. 

w. 

nw. 

s. 

nw. 

nw. 


John  A.  Frick, 

John  J,  Martin, 

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee, 

U,  8,  Weather  Bureau, 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W,  L.  Gearhart. 

S.  W.  Smith, 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

T.B.Lloyd. 

Ira  J.  Keath. 

Theo.  Reichmanu. 

Prof.  N.  W.  Sway  ne 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson.       I 

Ronald  H.  Marshall, 

State  Sanatorium, 

Thomas  Y,  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M,  Pennell. 

H.  W.  Lowy,  C.  E. 

Prof,  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer, 

Bureau  of  Plant  Industry. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wintermute. 

W,  H,ManbeckCo. 

Vacant, 

Cecil  J.  Hoskiuson. 

H.  O.  Hacker, 

Philadelphia  Sub.  Water  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Vacant 

Commaudsnt.  Navy  Yard. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

John  E,  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.  S  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School, 

Mrs  ,M.  Ordelia  Parks. 

George  W.  Hill. 

Joseph  W.  Belt. 

Miss  Veronica  E,  April, 

Susquehanna  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

U.  S.  Engineer. 
Frank  S,  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis, 
Carnegie  Steel  Co. 
J.  L,  Melvin, 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 

D.  H.  Jones. 

J.  S.  Stevanus.  ; 

Robert  A.  Fergus. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P,  Clarke. 
Prof.H.  W.Harmon. 
Robert  Tross . 
U.  S,  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  <fe  Electric  Co. 
Fred  Hoffman. 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weathpr  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L,  Grove, 
Wm.  W.  Marsteller. 
Amer.S.&T,  Plate  Co. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S,  Knox. 

U.S.  Weather  Bureau. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 

reports  are  used  in  determining  means  for  the  State.  t  On  other  dates  also.  •  Incomplete. 

Reference  letters,  »,  ',  °,  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 

tt  Post-Offlce  addresses  are  as  follows:  of  Beaver  Dam.  Beaver:  of  Elk  Lick,  Grantsvllle,  Md;  of  LyclPDUS,  Graensburg:  of  Neshaminy.  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  o 

Shawmont.  Manayunk;  of  Kane'(near>.  Wilcox. 


April,  li)3r) 


CLIMATOIAKJICAL  DATA:    PENNSVIA'ANI A  SKC'IMON 


IK 


Daily  Preoipitation  for  April,  188G 


8t«tlous 

Dralnntre  Basin 

Day  of  month 

3 

1 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

e 

Atlantic  Drainaoe. 
AUeutownllil 

Lehigh 

.03 

.01 

.67 
.26 
.18 
.02 
.34 
.22 
.19 

■.'59 

T. 

't.' 

T. 
.30 
.09 
1.12 
.34 
.60 
.45 
.35 
.09 
SO 

.48 
.25 

1.06 
.41 
.70 
.49 
.48 
.24 
.38 
.50 
.70 

1.00 
.62 
.28 

.67 
.15 
.03 
2.10 
.65 

.07 

.11 

.42 
.05 
.08 
.19 
.43 
.39 
.18 
.21 
.10 
.16 
.23 
.09 
.03 

.31 
.Z5 

.24 
.12 

.18 
.14 
.30 

'lie 

.11 
.16 
.07 
.05 

.01 

'lis 

.10 

.10 

.16 

T. 

T. 

.04 

.04 

.01 
T. 
.07 

'.'23 

'ies 

'!29 
.16 

.26 

1.00 
.16 
,34 
.18 
.88 
.09 
.18 
.31 
,64 
.26 
.20 
.43 
.04 

.48 
,15 
,91 
.14 
.37 

2,70 

Altooua 

Juniata 

T. 
'!66 

2.08 

Aiisouiallll 

W.Br.  Susa 

T. 

.12 

T. 

.02 

T. 

.01 

'.'62 

T. 

2.39 

T. 

.07 

3,19 

ArondtsviUe 

Lower  Susa 

.02 

.... 

'.'is 
't.' 

.02 

2,15 
2,36 

Bodford 

T. 
.01 
.02 

.05 
.12 
.03 

.01 
T. 
.01 

.06 
.12 
.09 
.05 

■r. 

T. 

.03 

T. 

.06 

2.13 

Bellefoute*** 

W.Br.  Susq 

Lehigh          . .  . 

T. 
T. 
.15 

':6i 

T 
'.'60 

T, 
T. 

T. 
T. 

"t"." 

't.' 

1.72 
2,19 

1,95 

ButYalo  Mills 

.04 
.10 
.05 
.04 

.05 

T 

.06 

.10 

T. 

.43 
.24 

.24 
.04 
.27 
.16 
.47 

't'.' 
't.' 

1.78 
T. 

.55 
.80 
.78 
.58 

.56 
.30 

.68 

« 

.41 

.32 
.10 
.07 

'ii: 
't.' 

.06 

.10 
.05 
.15 
.06 

.02 
.07 

"t"." 

■J'. 

2,50 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Susquehanna 

Potomac 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 



.05 
.26 

.14 

.16 
.43 
.18 
.11 

".6i 

.02 

".ii 

T. 

.06 
.18 
.06 

T. 

.15 

T. 

.15 

.03 

T, 
■I'. 

.... 

".bi, 

.02 

T. 

.50 
.05 
T. 

'."56 
.02 

".io 
".ii 

3,07 

T. 
T. 

.02 

.03 
''22 

'.'64 

2.82 

Center  Hall 

Chambersburg  .... 

1.13 

2,37 
2,08 

Coatesville 

Colobrook 

.... 

't,' 

"'i'",' 

. . . . 

4.67 
3.78 

T. 

2.21 

Doylestown    

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq.. 

r. 

.15 
.02 

.  ... 

'.'06 
.13 

.32 
.05 
.22 
.15 
.19 

.17 

.32 

1.68 

't.' 

.65 
.23 
.6-1 

1.05 
.76 

■.'72 

.60 

.87 

1.14 

. . . . 

i!i2 
.54 

.70 
.23 

2.20 
T. 
.32 

1.38 
.50 
* 

.37 
.30 
.42 
.92 
1.22 
.75 
.39 
.70 

.24 

.74 

.17 

.63 

.40 

.70 

.75 

.78 

1.12 

1.61 

.60 

.35 

..32 

1.34 

1.08 
.60 
.65 
.09 
.62 
* 

.41 
.21 

.72 

.01 

T. 

.17 
.30 
.20 

'.'06 
.29 
.08 

.28 

.14 
.27 
.10 
.07 
.30 
.2.=! 
.20 
.08 
.04 
.08 

.35 

.18 
.11 

.18 
.16 
.35 
.15 
.22 
* 

.56 
.31 
.25 

.11 
.12 

".kb 

.09 

T. 
T. 

.01 
.09 
.11 

.14 
.15 
.10 
.15 
.07 
.33 
.06 
.05 

.21 
.20 

.03 
..08 
T. 

'."42 
.05 
T. 

.37 
,09 
.10 
T. 

,01 

T. 

't" 
.14 
.01 

'.'28 

'iio 
'.'i2 
.93 

.72 
,24 
,47 
,95 
.96 
,26 
.40 
,32 

,04 
,60 
.75 
,34 
.70 
.81 
.03 
.73 
.65 
.60 
.05 
.14 
.27 
,53 

".60 
,62 
T. 
,63 
T. 
,50 
,60 
.32 

.... 

.. . . 

.... 

2.05 

T, 

T, 

2.06 

T. 
'^24 

3,15 

Forest  City  . . 

.20 
.21 

't  ' 

'!6i 

3,06 

Lehigh 

.12 
.09 
.01 
.06 

.03 
.07 
.03 
.02 

.06 

T. 
.20 
.05 
.04 

.21 

'.06 
.60 
.02 
.20 

'.'07 
.16 
.03 

.42 

'.'io 

.30 
.02 

* 

3,77 

(iftiuton 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

2,72 

George  School 

Gettysburg 

Girardvilleilll 

■;65 

■••• 

.18 
.34 

".19 
.10 

■f.' 

.06 

■.'62 
.05 
.04 

.02 
.11 

.10 
.02 

.04 
.01 
.10 
.02 

T. 

.08 
.10 

T. 

".OS 
.50 

. . . . 

.... 

.03 
.01 

't.' 

1.56 
2.58 

3,48 
3,14 

Gouldsboroll 

1,95 

Schuylkill 

Schuylkill 

.03 

.06 
.10 
.03 
.09 
T. 

1,99 

2,70 

Hanover 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

.12 
.03 
T. 

T. 
.02 
.09 
.02 

T. 

.49 

'!66 
.14 
.64 
.24 
.34 
.13 
.11 

'.'26 
.12 

'.12 
.69 

't'.' 
".m 

01 

'.'56 
.37 
.04 

'!62 



'.'6i 

.01 
.01 
.19 
.23 

'.'ii 

.03 
.13 
.30 

'.'16 
.20 
T. 
.13 
.26 
.19 



.12 

T. 
T. 
.08 

T, 

T 

.20 

.35 

.04 

T. 

"i'io 

.31 

T. 

.44 

.20 

T, 

.08 

T, 

.04 

.04 

.... 

'i''.' 
't.' 

't,' 

".05 

.01 

'i'.' 

'.'25 

]23 

'.'i8 

.03 
,20 

.65 

';73 

'.'45 

3,32 

Harrisburg"* 

Hawleyllll 

2,69 

.08 
.50 
T. 

T. 

T. 

2.72 

Hollistflrvillft 

3.49 

Holtwoodii 

Huntingdon 

Lower  Susq 

Juniata 

.08 

"io 

.02 

'."63 
.02 

T. 
.13 

".a 

.08 

T. 

.20 

.25 

.18 

.04 

4.23 
2.32 

Potomac 

W.  B.Susq 

.03 

.02 

2.22 

2.07 

Lakevillelili !!!.!... 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.05 
.09 
.08 
.03 
.06 
.01 

.05 

".a 

T. 
'.'64 

.64 

.... 

.13 

.02 

3.61 
4.68 

Lansfordllll. 

.22 
.06 

'.'io 

.18 
.10 

.... 

T.' 

".'oi 

T, 

','64 

.03 
.10 

.06 

2,75 

N.  Br.  Susq 

Lower   Susq 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

3,10 

tiebanoD 

T.nrk:  HaVAn 

.... 

3.67 
2.65 

Marcus  Hook 

Matamorasllll 

Mauch  Chunk 

1.98 
.10 

■V. 

3.45 

1.80 

Lehigh 

Juniata 

N.  Br.  Susq.   . 

.12 

.... 

.16 

.06 
.15 

.27 
.95 

.... 

.17 
T. 

.04 

.... 

.... 

2,01 
2,51 



Morris  Run 

Mount  Pocono 

Muncy  Valley 

Neshaminy  nil 

Npw  Park 

N.Br.  Susq 

Upper  Del 

W.Br. Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

.06 
.05 
T. 
T. 

,10 
.15 
.05 

•v.' 

".'08 

.04 
.06 
T. 
.34 

.72 

".ii 

".51 

.18 
.10 
.11 
.02 

.63 
.09 
.78 
.69 

2.00 
.38 
.13 

.72 
.70 
.59 
.25 

.93 
1.15 

.04 
1.35 

.28 

.08 
.16 

'!6i 

.26 
.36 
.10 
.16 

.21 
.13 
.11 
* 

.12 

.06 
.20 
.17 
.02 

.05 
.03 

.10 
.03 
.29 

.08 

.05 

T. 

.10 

.30 
.10 
T. 
.02 

.20 
.35 
.09 

..    . 

.... 

'f.' 

•••• 

'!29 
.16 

.70 
.20 
.82 
.41 

:" 

.is 

.70 
.08 

3.38 
2,44 
3.32 

.05 

.06 

2.26 
4.36 

Newportlll! 

.02 
'!65 

tV 

.32 

'!64 
.03 

.08 

'[36 
T. 

".m 
'.'64 

.26 

T. 

.40 

"'i'.' 

.10 

.02 

'  *** 

".'is 

't'.' 

.... 

.02 
.03 

'.'63 

2.60 

Palmertont 

Lehigh 

Upper  Del 

Lower  Del 

(Jo          

1.47 
3.03 

Philadelphia***.... 
Philadelphia-Gtn.. 
Phila.  Navy  Yard  nil 
Phila-P'nt  Breeze .t 

Phoenixville 

Pine  Grove 

Pleasant  Mount... 
Pottstown 

.79 

T. 

.04 

T. 

.... 

T. 

.... 

.23 

2,12 

....do 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

....do 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del.. 

T. 
T. 

.07 
.09 

■;62 

.12 
.05 

.02 
.03 
.18 
.08 
.11 
.0? 
.07 

T. 

".ks 

T. 

T 

.01 
.02 
.02 

't. 

.... 

'!i6 

.05 

.45 

.18 

.26 

T. 

.05 

.25 

"m 

.09 

.10 

.10 

T. 

.06 

.12 

'.'26 

.57 

T. 

.43 

'i'.' 

.28 
.49 

T. 

'.'69 

'.'06 
.40 

.25 

't.' 

T 

.47 

.70 

1.00 

i!26 
.75 
.26 

1.24 

.25 
.52 
.84 
.86 
.56 
.84 

1.26 
.97 
.93 
.49 

1.09 
.36 
.62 
.55 

.34 
.95 
.72 
.66 
.69 
.76 
.71 
.70 
.28 
.91 
.83 
.41 
1.09 
.74 

.54 

1.15 

1.40 

.50 

1.20 

.91 

.95 

1.28 

.50 

.22 

.03 

T. 

.03 

'!6i 

'.'63 

.01 

.16 

T 
T. 

'.'64 
't'.' 

T. 

.06 
.10 
.14 
.09 
.41 
.06 
.27 
.23 

.08 

.07 

.27 

.17 

.15 

.12 

.32 

.38 

..37 

.19 

.02 

T. 

.07 

.26 

T. 

.22 

■f.' 
.10 
.15 
.18 
.11 
.26 
.10 

.04 
T. 
T. 
.06 

't  ■ 

T. 
.03 

T. 
.03 
.06 
.07 

T 

T 

.10 

.23 

.90 

T. 

.01 

.07 

T. 

.17 

.02 

.30 

.02 

T. 

.03 

.10 

T. 

.02 

.29 

.32 

.10 

.05 

.05 

"^09 
.20 
.23 
T. 
T. 
.15 
.05 
T. 

T, 

7 

't,' 

't,' 

T 

.01 

'.'6i 
";65 
.02 

.05 

"t",' 
'.'62 

'.■36 

1.20 

.35 

.33 

".'57 

'.'42 
.33 

'.'so 

,56 
,34 

".is 

.31 
.30 
.70 
.21 



2,27 

T. 

1,97 
3,21 

T 

T. 

.... 

.01 
.29 
T. 

T. 

't.' 

3,11 
4.45 

'.'06 

'.'2! 

.58 
.03 
.06 
.12 
.10 

T. 

'.'62 

T. 

.02 

.02 

T. 

.03 

.08 
.25 
.12 

.09 

r. 

.20 
.21 
.14 
.04 
.10 

'.'6i 

T. 
T. 

T. 

t" 

■f.' 

't.' 

T. 

'i'.' 

.05 
.62 
.49 

,06 
,35 
1,02 
,55 
.50 
,77 
.36 

. . . . 

2,40 

Pottsville 

. . . . 

2,82 

Quakertown 

Reading'" 

2.48 
2,44 

.03 

'!07 

't'.' 
T. 

2,46 

3,66 

.^oranton*" 

Selinsgrove 

Shawmont  

'!6i 

T. 

.01 
'f.' 

3,50 

2,62 
2,90 

Shippensburg 

Snow  HilUt 

Stroudsburgllll 

2,80 

1,66 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

....do 

Lower  .Susq 

T. 

.77 
.14 
.03 
.12 

T. 

■;69 

.12 
.02 

tV 

.07 
.22 
.22 
.25 
.05 
.20 

'!44 
.63 
.08 
.10 
.30 
.46 

'!44 
'.02 

.45 
.23 
.05 

'!84 
.90 

.64 
1.06 
.22 
T 
.29 
.55 
1.08 
.40 
.40 
.42 

T. 

.12 

.36 

.37 

.01 

.10 

T. 

.08 

.12 

.29 

.08 

.06 

.02 

.04 

.05 

.02 

T 

.08 

'f .' 

.02 

'loe 

.14 
.13 
.22 
.08 
.13 

T. 

'.'63 
.07 
.05 

.18 

'f.' 
T. 
.13 
.15 

.07 
.16 
T. 

'.'ii 

.04 

'J'. 

.02 

T. 

.39 

.01 

T. 

't'.' 
'.'62 

't.' 

".04 
.05 

T, 

't',' 

.17 
.05 
.20 
.18 
.03 

't,' 

.02 

T. 

.02 

't'.' 

.13 

.46 
,46 
,98 
,52 

2,24 
3.20 
2,91 

Susquehanna 

Towanda 

Weikert 

.07 

'.'6i 

3,27 
3.74 
3,01 

Wellsboro 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

....do 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Susquehanna 

Lower  Susq > 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

.08 
.09 
.02 
.03 
.07 
.07 
.11 
.13 
.10 
.01 

.04 

'."os 

.02 

T. 

"m 

T. 

'.03 

.14 
.30 

'.'08 
.45 
.14 
.23 

.02 

.08 

T. 

.16 

.29 

.04 

.02 

.08 

.05 

.02 

't  " 

';i4 

.05 

'!i6 

.02 
T. 

'.'62 
T, 

.... 

"t'.' 

't. 

,15 
,65 
,70 
1,20 
.63 
.57 
.88 
.75 
.55 
.16 

2,03 

West  Chester 

Westgrovellll 

Williamsportllil.... 

Willi  amstown 

York 

4.23 
3.28 
2.69 
3.21 
2,81 
3,84 

York  Havenllll 

Zionsville..(near). 
Trenton,  N.  J***.... 

3,42 
2.57 

.... 

.... 

T. 

.07 

T.j.... 

1.46 

Continued  on  page  15. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


April,  1935 


Daily  Precipitation  for  April, 

1985- 

Continued  from  page  18 

stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

0 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

Ohio  Drainage 

Beaver  Damllll 

Beaver  FallsH  II  ... . 
Bradford    

Ohio 

Beaver 

Allegheny 

....do 

Ohio 

Allegheny 

T. 
T. 
.05 

■;64 

.01 
.01 
.02 

.04 

f. 

.01 
T. 

.03 

.20 

i;i4 

.44 
.13 

.24 

.18 

T. 

.03 

.19 

.12 

.27 

■.'26 

.15 

.39 
.39 
.09 
.20 
.60 
.64 
.19 

.43 

.18 
.16 
.16 

.27 

'.'i2 
.06 

.16 

.02 
.02 

.... 

.31 
.21 
.20 
.14 
.43 
.34 
.87 

.43 

.03 

.10 

T 

.12 

.25 

.29 

.13 

.14 

T. 
T. 
T. 

"."69 
.07 

.01 
.01 
.16 
.02 
.10 
.06 
.05 

.08 

.03 
.04 
.14 

.17 

T. 
.01 
T. 

"t'.' 

.24 
.16 
.19 
.12 

".21 

■.'69 
.09 
.37 

.66 

.37 
.34 
.30 
.30 
.43 
.30 
.15 

.46 

1.84 
1.63 
1.55 
1  61 

Brookville 

Butler 

.15 

2  37 

Chambersville 

.03 
.05 

.16 

.07 

.13 

3  29 

Monongahela 

Ohio 

Conemaugh 

.02 

.03 
.02 

.02 

.05 
.01 

.10 
T. 

2.71 
3  23 

Claysville 

Clymerll 

Confluencellll 

Yougliiogheny  . . 

.07 

.40 
.02 
.13 
.24 
.17 

'.'is 
.01 

.45 
.17 
.47 
.35 
.25 

.28 
.07 
.03 
.26 
.38 


.22 
.49 
.34 
.36 
.26 

.40 

".a 

.46 
.23 

.... 

".S5 

2  67 

Corry 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela 

Conemaugh 

.03 

.03 

.07 
.26 

tV 

':62 

.05 

.17 
.09 
.04 
.13 

.10 
.05 
T. 
T. 

.03 

.17 
.32 
.05 
.02 

.21 
.20 

';65 

1  56 

Derry 

T. 

.02 

.46 
.20 

2  62 

.01 

2.31 
1  69 

Ebensburg 

Elk  Lick 

Youghiogheny  . . 

Franklinllll 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 
Beaver 

T.' 
T. 
T 
T. 

■.■62 
T. 

T. 

.05 

.02 

tV 

.62 
.05 

■;35 

T. 
.01 
T. 
.34 

.37 

".ik 

.03 
.38 
.11 
.01 
.01 
.23 
.12 
.10 

.05 

'.'45 

".'64 

.06 

'.'62 

.04 

'.'46 

.02 

.21 
.46 
.57 
.30 
.29 
.26 
.58 
.40 

.37 
.23 

.42 

.07 

.21 

.03 

T. 

.07 

.21 

.10 

.06 

.17 
.02 
.08 

.19 
.30 
.51 
.37 
.24 
.44 
.68 
.34 

.34 
.64 
.26 

.06 
.51 
.40 
.10 
.11 
.30 
.40 
.17 

.03 
.10 
.49 

'.'i7 
.02 

't.' 

.04 
.02 
.01 

'.'i? 

.03 

'.'09 
.11 
.10 
T. 
.08 
.13 

.20 
.12 

.14 

.15 
.10 
.02 
.09 
.07 
.02 
.15 

.18 
.08 
.14 

'f.' 
T. 
.05 

.24 
.14 
.15 
.04 
.12 
.05 
.39 
.27 

.18 

'!i5 

'.'is 

.10 
.13 

']24 
.09 

T. 
.64 

.28 
.60 
.25 
.35 
.16 
.44 
.40 
.36 

.47 

1  25 

Greensboro 

Greensburg 

.01 

't.' 

2.99 
2.84 

Greenville 

T. 

25 

1.45 

Grove  City 

....do 

Ohio 

Monongahela 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny... 
Monongahela — 
Beaver 

T. 
T. 

.03 
.01 

'.'63 

".m 

.01 
.01 
.04 

'!67 

1.59 

Herrslsl.  Damllll.. 
Irwin 

.03 

2.08 
3.46 

Johnstown 

T. 

2.58 

Kane  (near)  tX  — 

T 
.16 

2.02 

ICrpffarllll       

.13 

'.'62 

2  76 

Lake  Lynn  III! 

2.95 

Llnesvillellil 

LockNo.  2I1II 

Lock  No.  4  nil 

LockNo.Sttllll 

IiVPlDDUS 

Ohio 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . . 

T.' 
T. 

.02 
T. 

T. 

■.05 

T. 

'.'26 

T. 

.10 

".o\ 

T. 
.31 
T. 
.01 

.31 
T. 
.20 
.15 

.21 
.05 

.14 

^27 
.05 
.40 
.03 

T. 

'!32 

'i'.' 

';23 

.27 
.30 
.29 
.50 

.25 
.11 
.69 
32 

.21 
.01 
.25 
.05 

.25 

.04 

.10 

T. 

.19 

.14 

.18 

.08 

.04 
.01 

".62 
T. 

T. 

't.' 

'.'62 
.04 
.03 
'1'. 

".m 

'.'62 
r. 

.25 
.38 
.25 
.36 

.31 
.33 
.15 
.72 
.22 
.33 
.41 
.25 

.35 
.52 

.22 
.04 
.67 
.44 

.80 
.12 
.26 
.13 
.60 
.03 
.14 
.15 

.12 
.06 

.01 

'.'6i 

.04 

.01 

.50 

T. 

T. 

.01 

.02 

T. 
.10 
T. 
.13 

.01 

.14 

T. 

.03 

T. 

.04 

.03 

T. 

.05 

1.15 

.02 

.07 

.11 

T. 

.05 

.03 

. . . . 

'ioi 
.01 

'!64 
■.'63 

.03 
.09 
.21 

.09 
.12 
.12 

"!68 
.48 

'.'37 

".is 
".ih 
"t.' 

.51 
.52 
.45 
.30 

.44 
.37 
.45 

"!44 
.33 
.40 
.60 

.37 
.18 

1.84 
2.28 
2.41 
3  64 

McKeesportllll 

2  40 

Allegheny 

2.03 

Mosgrove 

....do 

Ohio 

T. 

T. 

.02 

2.04 
2.24 

Natronallll 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 

.03 
T. 

.01 
.04 

tV 

32 

.02 
.02 

.03 
T. 

2.26 

NewCastlellll 



'.'22 

.40 
.25 
.38 

.15 
.25 

1.96 

Newell  

1.84 

Parkers  LandinglHI 
Pennlinelllltt 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

T. 

T. 

.03 
T. 

.'25 

T. 

T. 

.09 
.02 

.08 

.06 
T. 

'.'63 

.09 

'.'6i 

.13 
.33 

1.66 
1.34 

Pittsburgh'" 

.03 

1.91 

Ridgway 

Saltsburgllll: 

Sharonllll 

....do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

.07 

'.'62 
T. 

.07 
.13 

.27 
.20 
.23 
.30 
.55 

.33 
.59 
.63 
.33 
.30 
.64 
.05 
.27 

.18 

.10 
.23 
.05 
.25 
.04 

.08 
.02 
T. 
.05 

'.'i7 

't  " 

.18 
.21 
.31 
T. 

.2S 

.20 
.46 
.43 
.95 
.16 
.42 
.16 
.18 

.35 

.06 

.40 

.08 

T. 

.19 

.66 
.53 
.45 

".is 

.32 
.06 
.02 
.35 
.07 

.05 
.12 
.23 
.01 
.11 
.04 
.06 

'V. 

.04 

.02 

.01 

T. 

.03 

T 

T 

.09 

'.'62 
.10 
.06 

.05 
.11 
.13 

'.'is 

'.'22 
.14 

.55 
.18 
.20 

.43 

.28 
.28 
.40 
.37 

.70 
.47 
.29 
.20 
.16 
.45 

1.63 

'.'6i 

.01 
.07 

'.■i2 

T. 
.13 
T. 
.08 

T. 

.15 

.12 

.10 

.40 

.10 

.20 

T. 

.05 

1.53 
1.15 

1.40 

Youghiogheny  . . 

.05 

.34 

r. 

.27 
.10 

'."ii 

.24 

.'is 

.01 

'^08 
.10 
.30 

'!i6 

.20 

2.21 

Springdalellll 

Gniontown 

Unity  Reservoirtt. 
Vandergrif  tt 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

r. 

T. 

".oh 
.02 

T 

'.'06 

2.08 

'!i6 
.01 

.03 
.08 

.20 
.30 
.26 

".\2 
.04 

.04 

3.3& 
3.00 

.04 

'.'06 
.25 

2.91 

.10 

.04 
.06 
.48 
.02 

1.66 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 

Lake  Drainage. 

ff.riB**' 

2.90 

.20 
.06 

1.64 

.28 
T. 

.02 

.58 
.06 

.03 

.03 

T. 

.27 

.40 
.13 

1.99 
1.17 

'      1 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.  "•  Regular  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  theu  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete 
or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent,      tt  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  Clymer.  Indiana:  of  Pennline,  Linesville:  of  Snow  Hill, 
Analomink;  of  Unity  Reservoir,  Greensburg;  of  Girardville.  Shenandoah;  of  Kane,  Wilcox;  of  Lock  No.  5,  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


PRESSTTRE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 

1  Wind 

Relative 
humidity 

Stations 

1 

a 

3 

1 

3 
0 

.a 

• 

si 

0 
0 

t-i 

a 

S 

a 

00 

0 

i 
2 

a 
=0 

h 

So 
(2g 

Erie 

29.96 
29,91 
29.91 
29.95 
29.91 
29.92 

30.24 
30.23 
30.22 
30.28 
30.22 
30.22 

26 
11 

4 
26 
26 

4 

29.42 
29.48 
29.43 
29.52 
29.43 
29.46 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

12.3 
8.5 
14.3 
10.6 
12.7 
7.4 

40 
29 
43 
38 
43 
33 

w. 

nw. 

e. 

w. 

nw. 

nw. 

16 
30 
8 
15 
30 
30 

78 
68 
62 
75 
62 
69 

65 
62 
48 
56 
51 
49 

72 
56 
57 
66 
65 
67 

52 

Harrisburg 

Philadelphia .... 

Pittsburgh 

Reading 

52 
50 
42 
47 

Scranton 

47 

•  For  any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


Port  Jer  vis... 
PhilUpsburg. 
Lehighton  . . 
Wilkes-Barre, 
Williamsport 
Harrisburg . . 
Greensboro. . 
West  Newton 
LoctNo.4... 
Pittsburgh... 
Beaver  Dam . 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna.., 
Susquehanna.. 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny., 
Monongahela.., 

Ohio , 

Ohio 


4.2 
4.2 
3.7 
9.6 
4.7 
6.4 

13.8 
2.S 

14.8 


<D 

t» 

d 

a> 

? 

d 

0 

d 

0 

•J 

0 

4.7 
4.9 
4.0 
15.8 
7.7 
9.4 
19.5 
5.7 
18.9 
15.7 
14.4 


17 

3.6 

9 

14 

3.4 

29 

15 

3.2 

1 

13 

5.8 

29 

13 

2.7 

29 

14 

4.9 

29 

8 

10.9 

28 

14 

1.1 

30 

9 

11.4 

29 

14 

10.9 

29 

15 

9.0 

27 

18 
-22 
17 
20 
20 
17 
80 
•20 
30 
25 
30 


-Fool  Stage. 


Ariui,,  llto") 
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Daily  Temperatures  for  April,  1986 


Slatlons 


3      10      U      12      13      H      IS 


16      17 


18     19     20     21     22     23     24     26     26     27     28     29     80     81 
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Bellofonte J  Maximum., 

1  Minimum,. 
Brookvillo *  MaxinuuB,. 
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GENERAL  SUMMARY. 

Temperatures  during  May  were  almost  constantly  below  the 
normal  up  to  the  25th  inclusive,  after  which  there  was  a  mod- 
erate temperature  excess.  Frost  occurred  on  several  dates  in 
practically  all  parts  of  the  State,  but  did  not  kill  much  vegetation . 
The  most  general  frost  occurred  on  the  24th,  and  at  first  it  was 
thought  that  the  damage  was  heavy,  but  later  reports  were  more 
favorable.  The  rainfall  was  above  the  normal  in  the  western 
half  of  the  State  excepting  the  northern  tier  of  counties,  and  was 
below  the  normal  in  all  of  the  eastern  half  of  the  State,  where  a 
moderate  drought  condition  was  developing  at  the  close  of  the 
month.  Low  temperatures  and  a  cold  soil  resulted  in  poor  ger- 
mination of  seeds,  and  a  slow  growth  of  vegetation,  which  was 
still  further  aggravated  in  the  eastern  half  of  the  State  by  the 
deficiency  in  moisture.  Corn  planting  made  little  progress  for 
the  first  three  weeks,  and  then  was  rushed  through  near  the  close 
of  the  month,  and  was  mostly  finished  in  the  southern  counties. 
Earlier  planting  would  probably  have  resulted  in  more  replant- 
ing, and  would  have  been  of  little  advantage.  The  conditions 
were  mostly  favorable  for  winter  wheat,  which  does  not  need  high 
temperatures,  and  which  made  good  progress.  It  was  generally 
looking  good  at  the  close  of  the  month  with  a  rank  growth  of 
straw  in  some  of  the  western  counties.  Rye  was  coming  into 
bloom  in  the  southern  part  of  the  State,  and  was  looking  good, 
the  straw  being  both  tall  and  strong.  Oats  was  mostly  healthy 
but  backward.  Pastures  and  meadows  were  in  good  condition, 
but  were  growing  slowly  in  the  eastern  portion  of  the  State. 
Truck  crops  seemed  to  be  hardest  hit  by  the  low  temperatures, 
and  their  growth  was  very  slow.  The  orchard  fruits  were  more 
or  less  uncertatn.  It  was  generally  known  that  there  was  con- 
siderable frost  damage  in  a  few  local  regions,  but  the  real  extent 
of  that  damage  was  hard  to  determine.  Some  of  the  best  or- 
chard regions  reported  little  frost. damage,  and  the  fruit  outlook 
good.  The  tobacco  crop  was  late,  and  the  condition  of  the 
plants  none  too  good.  Streams  in  the  western  half  of  the  State 
were  at  good  stages  throughout  the  month,  but  the  Delaware 
Drainage  Basin  was  generally  low.  Sunshine  was  ample  during 
the  month,  and  helped  to  maintain  a  heathly  condition  of  vege- 
tation that  was  growing  slowly. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  87  stations,  was  56.0°,  which  is  8.4°  below  the  normal  for 


May.  The  highest  monthly  mean  was  63.0°,  at  Marcus  Hook, 
and  the  lowest  was  47.4°  at  (louldsboro.  The  highest  tempera- 
ture recorded  during  the  month  was  92°  at  Pho'nixville  on  the 
28th  and  29th.  The  lowest  temperature  recorded  was  21°,  at 
Bellefonte  on  the  24th.  The  greatest  daily  range  in  tempera- 
ture was  50°,  at  Lawrenceville  on  the  26th  and  at  Mauch  Chunk 
on  the  27th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  based  on  the  reports 
from  136  well-distributed  stations,  was  3.00  inches,  which  is  0.90 
inch  less  than  the  normal  for  May.  The  greatest  monthly 
amount  was  6.09  inches  at  Lycippus,  while  the  least,  0.76  inch, 
was  reported  from  Mt.  Pocono.  The  greatest  amount  recorded 
in  any  24  consecutive  hours  was  2.10  inches  at  Bellefonte  on 
the  12-13th. 

The  normal  snowfall  for  May  is  trace,  but  no  station  reported 
any  during  the  month. 


COMPARATIVE  DATA  EOR  MAY 

Temperature 

Precipitation 

No.  of  dayi 

Year 

c 

0^ 
3 

IS 
P. 

0) 

.q 
cm 

n 

0) 

P 

< 

£ 
I 

SI 

A 
O 

s 
la 

€a 

'.n  o 
RE 

0 

II 

3 
O 

5 

1888 

57.3 

-2.1 

91 

24 

4.24 

+0.34 

8.41     2.26 

T. 

16 

4 

11 

16 

1889 

60.4 
58.5 

+1.0 
-0.9 

96 

89 

25 
23 

5.91 
6.71 

+2.01 
+2.81 

12.41     2  51 

0 
0 

U 
15 

U 

7 

9 
11 

11 

1880 

12.41 

2.96 

13 

1891 

57.3 

-2.1 

98 

20 

2.12 

-1.78 

4.41 

0.31 

0.2 

8 

10 

10 

U 

1892 

58.5 

-0.9 

91 

28 

5.70 

+1.80 

9.30 

3.77 

0 

16 

7 

10 

14 

1893 

57.9 

-1.5 

93 

26 

5.54 

+1.64 

9.20 

2.92 

0 

12 

11 

8 

12 

1894 

60.8 

+  1.4 

92 

27 

8.88 

+4.98 

15.02 

2.72 

0 

16 

9 

8 

14 

1895 

60.fi 

+  1.2 

102 

22 

2.68 

-1.22 

6.46 

0.86 

0 

9 

13 

10 

8 

1896 

65.4 

+6.0 

98 

31 

2.85 

-1.05 

6.30 

1.19 

0 

10 

10 

12 

9 

1897 

57.7 

-1.7 

88 

25 

5.24 

+  1.34 

10.05 

1.71 

T. 

12 

11 

10 

10 

1898 

60.0 

+0.6 

94 

22 

5.11 

+  1.21 

10.15 

2.79 

0 

15 

8 

9 

14 

1899 

61.1 

+  1.7 

100 

24 

3.82 

-0.08 

6.40 

1.15 

0 

11 

10 

11 

10 

1900 

60.4 

+  1.0 

96 

20 

2.79 

-1.11 

7.63 

0.72 

T. 

9 

13 

9 

9 

1901 

58.9 

-0.5 

91 

28 

5.56 

+  1.66 

7.96 

2.24 

0 

15 

8 

9 

14 

1902 

59.8 

+0.4 

95 

25 

1.96 

-1.94 

4.45 

0.29 

0 

8 

13 

11 

7 

1903 

61.8 

+2.4 

94 

18 

1.67 

-2.23 

4.65 

0.22 

0 

7 

16 

9 

6 

1904 

61.6 

+  2.2 

94 

21 

3.78 

-0.12 

7.50 

2.07 

0 

11 

12 

10 

9 

1905 

60.8 

+  1.4 

93 

22 

2.59 

-1.31 

5.17 

0.56 

0 

12 

11 

9 

11 

1906 

60.0 

+0.6 

99 

23 

3.23 

-0.67 

5.59 

0.93 

0 

10 

12 

10 

9 

1907 

54.8 

-4.6 

91 

19 

3.08 

-0.82 

6.38 

1.44 

0.1 

11 

11 

9 

U 

1908 

61.2 

+  1.8 

96 

22 

6.28 

+2.38 

10.95 

3.19 

0.3 

15 

10 

10 

11 

1909 

59.2 

-0.2 

92 

23 

2.90 

-1.00 

5.52 

1.51 

0.1 

10 

12 

10 

9 

1910 

56.8 

-2.6 

88 

24 

3.38 

-0.52 

6.08 

1.73 

0 

12 

11 

10 

10 

1911 

65.2 

+5.8 

99 

20 

1.97 

-1.93 

6.81 

0.42 

0 

7 

17 

10 

4 

1912 

61.2 

+  1.8 

91 

28 

3.15 

-0.75 

5.99 

0.99 

0 

11 

14 

8 

9 

1913 

58.5 

-0.9 

93 

21 

3.86 

-0.04 

6.45 

0.48 

0 

10 

13 

8 

10 

1914 

61.5 

+2.1 

96 

19 

3.34 

-0.56 

6.52 

0.90 

0 

9 

16 

9 

6 

1915 

56.2 

-3.2 

84 

21 

4.16 

+0.26 

7.45 

2.29 

0 

14 

10 

8 

13 

1916 

61.0 

+1.6 

93 

26 

3.19 

-0.71 

6.09 

1.49 

T. 

13 

12 

11 

8 

1917 

53.3 

-6.1 

90 

20 

3.39 

-0.51 

8.09 

1.65 

T. 

13 

9 

10 

12 

1918 

65.1 

+5.7 

95 

21 

5.04 

+  1.14 

8.37 

1.81 

0 

14 

13 

12 

6 

1919 

59.5 

+0.1 

98 

27 

5.80 

+  1.90 

13.59 

2.86 

0 

14 

13 

7 

11 

1920 

56.6 

-2.8 

92 

18 

2.02 

-1.88 

3.65 

0.67 

0 

8 

17 

8 

6 

1921 

59.8 

+0.4 

93 

22 

3.93 

+0.03 

8.17 

0.79 

0 

11 

14 

8 

9 

1922 

62.5 

+3.1 

96 

20 

3.21 

-0.69 

7.14 

1.69 

0 

10 

15 

8 

8 

1923 

58.3 

-1.1 

93 

20 

3.50 

-0.40 

7  43 

1.23 

0.6 

8 

19 

6 

6 

1924 

54.6 

-4.8 

92 

18 

5.71 

+  1.81 

9.64 

3.31 

0 

17 

9 

9 

13 

1925 

.55.2 

-4.2 

98 

22 

3.49 

-0.41 

7.98 

1.02 

0.2 

11 

13 

10 

8 

1926 

58.8 

-0.6 

95 

18 

1.78 

-2.12 

5.52 

0.62 

0 

8 

17 

10 

4 

1927 

58.2 

-1.2 

92 

23 

4.14 

+0.24 

7.23 

1.75 

0 

16 

9 

9 

13 

1928 

58.0 

-1.4 

95 

20 

2.23 

-1.67 

5.10 

0.65 

0 

10 

15 

9 

7 

1929 

58.5 
61.2 

-0.9 
+  1.8 

97 
99 

23 
25 

4.81 
3  03 

+0.91 
-0.87 

8.43 
6.39 

1.96 
1.03 

T. 

0 

14 
10 

13 
15 

9 

8 

9 

1930 

8 

1931 

59.8 

+0.4 

98 

19 

5.28 

+1.38 

12.97 

2.33 

T. 

15 

13 

9 

9 

1932 

59.8 

+0.4 

98 

21 

3.69 

-0.21 

6.40 

1.00 

0 

10 

15 

8 

8 

1933 

62.2 

+2.8 

94 

24 

5.86 

+1.96 

10.52 

2.17 

0 

18 

8 

10 

13 

1934 

62.2 

+2.8 

98 

22 

2.51 

-1.39 

6.80 

0.37 

0 

8 

18 

« 

5 

1935 

56.0 

-3.4 

92 

21 

3.00 

-0.90 

6.09 

0.76 

0 

10 

18 

8 

10 

Period 

59.4 

102 

18 

3.90 

15.02 

0.22 

'I'. 

12 

12 

9 

10 

W.  B.  0.  Philadelphia-6-29-35.1050. 
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Olimatoloerical  Data  for  May,  1936 


If  ■ 


Stations 


Counties 


Atlantic  Drainage. 

Allentown 

Altoona..  

Ardmore 

Arendtsville 

Bedford 

Bellefonte 

Bethlehem 

Carlisle 

Catawlssa 

Center  Hall 

Chambersburg 

Clearfield 

CoatesTille 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Qouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Hauch  Chunk 

Mifflin 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley....- ■•• 
Keshaminy  FallsU... 

Palmerton 

Philadelphia 

Philadelphia-Gtn 

Phila.Navy  Yard  — 

Phoenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove 

Shawmonttt 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Ohio  Drainage. 

Beaver  DamU 

Brookville 

Butler 

Chambers  ville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Derry 

Ebensburg 

ElkLlckU 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Johnstown 

Kane  (near)  tX 

Lycipoua  l\ 

MeadvUle 

Mount  Lebanon 

New  Castle 

Newed 

Pittsburgh 

Ridgway 

Snaron  IJ 

Somerset 

Dniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery.. 

Adams 

Bedford 

Center 

Northampton. 
Cumberland . . 

Columbia 

Center 

Franklin' 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill  — 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon.. 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    . . . 

Carbon  

Juniata 

Susquehanna. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 
Philadelphia.. 
Philadelphia.. 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . 

Snyder 

Philadelphia.. 
Cumberland . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland.. 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland.. 

Mercer 

Mercer 

Cambria 

Elk.. 

Westmoreland . . 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland.. 

Warren 

Greene 


Erie. 


Forthe  State 56.0 


254 
615 
350 
700 
060 
050 
364 
467 
520 
272 
680 
120 
380 
660 
050 
380 
970 
190 
653 
840 
875 
635 
600 
361 
900 
200 
650 
977 
637 
2.55 
000 
469 
560 

50 
600 
445 
668 
720 
045 

60 
398 
165 
113 

12 
100 
496 
514 
900 
805 
455 

51 
660 
217 
500 
754 
419 
455 
521 
275 
400 

700 
173 
077 
047 
020 
150 
430 
172 
000 
680 
957 
150 
950 
256 
184 
020 
420 
080 
200 
808 
800 
842 
.350 
940 
,190 
,100 
825 
.180 
.035 

714 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


57.5 
54.3 
58.8 
67.4 
56.8 
54.1 
58.8 
59.3 


51.7 
59.0 
53.4 
58.8 
55.6 
52.8 
59.0 
53.0 
58.7 
59.5 
55.0 
47.4 


59.7 
59.3 
52.0 
60.6 
56.6 
58.2 
52.6 
68.4 
53.3 
58.1 
57.7 
63.0 
53.5' 


50.1 
52.1 
57.8 
56.0 
60.6 


59.8 
59.9 
55.9 
59.4 
54.4 
55.0 
57.8 
60.1 
59.0 
55.6 
56.2 
53.0 
51.2 
58. 5> 
55.6 
57.0 
58.4 

56.4 
50.6 


54.8 
55.8 
57.5 
50.4 
57.1 
53.8 


54.2 
56.8 
54.2 
54.6 
57.4 
49.4 
55.8 
54.2 
56.4 
54.0 
55.9 
58.8 
51.1 
54.0 
52.6 
58,4 
56.5 
51.4 
58.2 

51.9 


-2.2 
-4.5 
-1.6 
-2.3 


-7.0 
-3.4 
-2.1 


-7.1 
-1.7 
-5.4 
-2.4 
-3.4 
-5.0 
-2.0 
-3.2 
-1.8 
-1.8 
-2.8 
-6.5 


-3.1 
-2.5 
-4.8 
-1.2 
-3.6 
-2.6 


-2.3 


-2.7 
-3.9 


-6.2 


-3.8 
-4.8 
-1.6 


-2.3 


-2.1 
-1.2 
-3.5 
-3.1 


-4.4 
-2.7 
-2.5 


-3.0 
3.1 
-4.3 
-6.1 
-2.1 
-4.8 
-2.2 
-2.7 

-3.9 

-4.7 


-5.0 
-3!i' 


-3.5 
-1.7 


-3.1 
-3.1 
-3.4 
-2.9 


-4.7 
-2.1 


-5.5 
-5.5 
-3.6 
-4.6 
-4,2 
-4.2 
-3.4 
-4.3 
-4,7 


-4.9 
-3.4 


80 


85' 


28 

28 

28t 

28 

28t 

31 

28 

28 


28 

28 

27t 

28t 

28t 

28 

28 

28 

29 

28 

28 

30 


28 

28 

28 

29 

28 

28 

27 

28t 

26 

28 

27 

27t 

28 


27t 

28 

29 

29 

28 


27t 

28+ 

281 

28 

28 

27 

23 

29 

28 

28 

281 

27 

27 

29 

27 

27 1 

28 

28 
27t 


28 
28 
28 
271 
28 


28 
28 
28 
28 
27+ 
26 
9 
28 
28 
10+ 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 

28 

28+ 


41 
27 
46 
32 
32 
30 
34 
28 
36 
35 
45 
31" 


Precipitation,  in  inches 


a 

M  as 


24 
18 

11 
22 
22+ 
24 

3+ 
16 


16 
221 
22 
16 
16 
22+ 
24 

1 
24 

1 
16+ 
24 


1 

16 

16+ 
31 

22+ 

18+ 

16 

16 

24t 

24 

18+ 
2+ 

18 


24 
18+ 
24+ 
24 
1 


1+ 
24 
24 
24 
24 
24 
16 
16+ 
22+ 
16 
25 
16 
24 

1 
24 

1 
16 

1 
22 


22 

1 

1+ 
22 
18 

1+ 


22 
19 
22+ 

1 
22 
181 

4 
24 

1 

18+ 
22 

1 
22 
22 
22 

1+ 
22 
22+ 

1 

4 
24 


1.04 
4.39 
1.68 
1.99 
4.12 
5.38 
0.86 
1.73 


2.91 
2.73 
4.60 
1.86 
1.63 
4.07 
1.45 
2.15 
1.50 
2.42 
1.63 
1.85 


2,61 
1.42 
2.10 
2.02 
4.05 
3.93 
3.58 
1.62 
2,85 
1,24 
2.68 
3,12 
1.23 


0.76 
3.08 
2.16 
0.77 
2.21 


2.40 
1.86 
1.36 
0.99 
2.12 
2.84 
1.91 
1.93 
2,67 
3,59 
1,16 
2,08 
2,24 
2,16 
2,56 
1.77 
2.34 

4.02 
4.72 


4,56 
3,85 
4.66 
2.39 
5,49 
5,26 


3.10 
4.66 
2.81 
3.89 
4.81 
3.47 
6.09 
2.76 
4.63 
4.08 
4,47 
4,07 
3,34 
2,71 
4,85 
5,25 
3.91 
2.15 
4.95 

2.20 

3.00 


-2.60 
-hO.45 
-2.17 
-1.92 


+1.67 
-2.71 
-2.07 


-1.12 
-0.92 
+0.12 
-2.08 
-1,58 
-0.32 
-1.94 
-2,23 
-2,01 
-1.47 
-2.23 
-2.32 


-0.63 
-2.02 
-1,43 

-0.86 
-0.09 
+  1,08 


-1,61 
-0,73 
-2.62 
-1.21 


-2.78 


-3.24 
-1.28 
-1.47 
-3.08 
-1.05 


—0.81 
-2.10 
-2.52 
-2.68 

-6]43 
-2.08 
-1.39 


-0,35 
-2,34 
-1,11 
-1.62 
-2,16 
-0,85 
-2,10 
-0,97 

+0,77 
+  1.13 


+0.31 


+1,04 
-1,89 
+1,89 
+1,18 


-0.48 
+0,79 
-0,77 
-0.24 
+0,39 


+2,13 
-1.56 


+0.70 
+1.71 
+0.86 
-0,62 
-0.46 
-0,06 
+  1.29 
+0.62 
-2.08 


-1,20 
-0,90 


0.32 
1.23 
0.98 
0.90 
1.37 
2.10 
0,23 
0,66 


0.85 
1.12 
0,81 
0,56 
0,62 
1.19 
0.52 
0.87 
0.72 
0.80 
0.37 
0.88 


0.67 
0.53 
0.61 
0.46 
1.10 
1.85 
0.92 
0.58 
1.10 
0.48 
0.64 


0.38 


0.26 
0.93 
0.99 
0.17 
1.46 


1.23 
0.74 
0.57 
0.40 
0.66 
0.79 
0  80 
1.01 
0.90 
1.03 
0.38 
0,85 
0,95 
0,63 
0,59 
0,44 
0,59 

1,09 
1,58 


1,26 
1,26 
1.47 
0.69 
1,18 
1,44 


0,91 
1,23 
0,80 
1,05 
1,47 
1,03 
1,38 
0,87 
1,54 
1.05 
1,60 
1,26 
0,98 
0,65 
1,57 
1,80 
1,42 
0.85 
2.09 

0.65 

2.10 


fo 


-a 


No.  of  days 


5  a 


0     10 


So 


Observers 


w. 


nw. 

nw. 
sw. 
nw. 
ne. 


ue. 

nw. 

nw. 

w. 

n. 

n. 

n. 

n. 

w. 


n. 
nw. 


nw. 
nw. 


sw. 
sw. 
sw. 
nw. 


nw. 

w. 

w. 


sw. 

w. 

n. 

nw. 

ne. 

nw. 

ne. 

nw. 

ne. 

w. 

w. 

n. 

nw. 

nw. 

w. 

sw. 

nw. 

ne. 


nw. 
nw. 


nw. 

nw. 

nw. 

nw. 

nw. 

w. 

w. 

nw. 

nw. 

nw. 

se. 

nw. 

n. 


nw. 
sw. 


w. 
nw. 


John  A.  Frick. 
John  J.  Martin. 
H.  L.  Balderston. 
Dr.  S.  W.  Frost. 
Charles  C.  Lee. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Lehigh  University. 
Prof.  C.  E.  Miller. 
W.  L.  Gearhart. 
S.W.Smith. 
William  B.  Spear. 
E.  W.  Hess. 
Howard  L.  Pyle. 
Wm.  A.  Rorer. 
T.  B.  Lloyd. 
Ira  J.  Keath. 
Theo.  Reichmaun. 
Prof.  N.  W.Swayne 
Dr  Henry  Stewart 
Miss  8allie  M.  Johnson. 
Ronald  H.  Marshall, 
State  Sanatorium. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
H.  W.  Lowy.  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
Glenn  R.  Shaffer. 
Bureau  of  Plant  Industry. 
Supt.  of  Water  Works, 

C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co, 
Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wintermute. 

W.  H.  Manbeck  Co. 

Vacant. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Vacant 

Commandant.  Navy  Yard, 

Philadelphia  Sub,  Water  Co 

John  E.  Banner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.  S  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.A.Kern. 

State  Normal  School. 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

George  W.Hill. 

Joseph  W.  Belt. 

Miss  Veronica  E.  April, 

Susquehanna  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

U.  S.  Engineer. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co. 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 

D.  H.  Jones. 
J.  S.Stevanus. 
Robert  A.  Fergu.s. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.H.  W.Harmon. 
Robert  Tross. 

U,  S,  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Fred  Hoffman. 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.L.  Grove. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Amer.S.&T.  Plate  Co. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 

U.  S.  Weather  Bnrean. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complet* 

reports  are  used  in  determining  means  for  the  State.  +  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters.  ». '',  ',  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow, 
•tt  Post-OfBce  addresses  are  as  follows:  of  Beaver  Dam,  Beaver;  of  Elk  Lick,  Grantsville,  Md;  of  Lyclppus,  Greensburg:  of  Neshaminy.  Oakford:  of  Sharon,  Farrell;  of 

Shawmont,  Manaynnk:  of  Eanel(near>,  Wilcox. 


May,  11)35 
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Daily  Precipitation  for  May,  1936 


Statlous 

Drainage  Basin 

Day  of  mouth 

1 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

AUaittie  Prianaae. 
\lleutowullil 

Lehigh 

.oc 

.01 

i.'2a 

.09 
.35 
.05 

1.2'. 

1.37 
.40 

.It 
.IS 
.17 
.OS 
.90 
.14 
.15 
.12 
.11 

.OS 

... 

.3C 
.0-2 
.0( 
.05 

'  .'62 
.01 
.10 

.0'. 
.Ii 
... 
.05 
.04 
.03 
.K 
.12 
.03 
.10 
.10 
.04 

.OJ 
.51; 
.Ii 
.4C 
.04 
.2>- 
.08 
.42 
.09 
.20 
.91 
.09 

)    .If 
.9C 
.97 
.5b 
.47 
.74 
1.01 
.03 
.23 
. . .. 

'.'24 

.If 

... 
.l'.i 

'.'32 
■.'92 

.Of 
.8£ 
.6t 
.11 
.IC 
.83 
.83 
.23 
.15 
.65 

'!88 

.0' 
... 
... 

... 


't.' 

".'19 
'.'56 

'.'33 

.0 
.Oi 

".01 
.K 
.08 
.25 

2.1c 

'.'io 

.10 

.IC 
.2C 

't'. 

. . . . 

.03 

1.00 

.12 

.03 

.0 

.09... 

... 

.04 

.... 

1.04 
4.89 
2.72 

Mtoona 

Juniata 

\usouia|||| 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lt)wor  Susq 

T. 
T. 

'.'05 

::.'. 

•■•■ 

••••' 

".04 
.12 

'.'ia 

'."26 
.01 

•••• 

.It 

'."01 
.05 

.IC 

'."6s 

... 


'.'.'.'. 

•••■' 

:::; 

T. 

.02 
.18 
.06 
.12 
.04 
.06 

.18 

't.' 

'.'62 

Vrviultsvillo 

1.68 
1.99 
3. HO 

<aker's  Summit... 

.luniata 

Bod lord 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

JoUofoute"* 

6.88 
0.86 
1.93 
4.28 

iellileliem 

Lehigh 

^loservilleJJ 

Bull'ttlo  Mills 

Lower  Susq 

Juniata 

'.'41 

.75 

1.31 

.66 

Carlisle 

^atawissat 

Lower  SusQ 

N.  Br.  Susq 

■i'. 

.... 

.... 

.03 

... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.18 

... 

.... 

1.73 

Jeutor  llali 

Jhambersbiirsr 

Susquehanna 

Potomac 

.04 

.28 

1.12 
.38 
.65 
.62 
.25 

.13 
.38 
.14 
.03 
.11 

.27 

.04 

.16 

T. 

.07 

.04 

.46 

.04 
.32 

.08 
.05 

.85 

.20 
.80 
.05 
.17 
.51 

.37 
.71 
.56 
.21 
.93 

'.'65 

.43 

.52 
.65 
.23 
.20 
.06 

. . . , 

.02 

.07 
.16 
.11 
.09 

.32 

.04 
.06 
.01 
.03 

.... 

.... 

.03 

'.'65 

.03 

.11 

.... 

.10 

.06 

T. 

.04 

.07 

.03 



.... 

.14 

.02 
.13 
.04 
.06 

".bi 

.09 
'.'65 

2.91 

2.73 
4.60 
1.86 
1.63 
2.09 

;iearfleld 

Jotttesville 

volebrook 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

.81 

Jonsliohocken 

Schuylkill 

/rossout 

Juniata 

.  .  .  . 

. . . . 

.  .  .  . 

ioylo.stown    

Lower  Del 

.16 
.30 
.50 

.04 
.84 
.02 

.03 
.24 
.02 
.57 
.11 
.33 
.08 
.01 

.07 

'.'ii 

.03 

.14 
.01 

.08 

.02 

.11 

'1'. 

.01 

.10 
T. 
.04 
.02 

.08 
.22 
.08 
.15 
.12 
.24 
.08 
.34 

.31 
.26 

'.■2i 

.78 
1.19 
.52 
.70 
.65 
.98 
.72 
.37 

.25 

.33 

.88 

1.12 

'.'62 
.2-2 

'.'2i 

.02 
.60 
.13 
.75 
.26 
.74 

'.'63 

'.'35 
.19 
.66 

.... 

.03 
.04 
.06 

'.'63 
.01 
.08 
.43 

::.'.' 

".bi 

'i'.' 

.03 
.20 
.05 
.22 
.06 
.16 
.06 
.02 

.01 

'.'65 
.03 

•••• 

■■•• 

•••• 

.03 
.06 
.04 

■;68 

.09 
.18 

.07 

.ii 

.04 

'.'is 
.10 

T. 
T. 

1.20 
4.07 
1.45 
3.36 
2.15 
3  06 

Emporium 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  SusQ 

I'orestCity 

rreelandllll 

Lehigh 

.03 

.01 
.22 

.15 

.80 

.26 
.37 

.14 

.20 
.03 

.28 

'ioi 

.10 
.11 

Jaleton 

W.  Br.  Susq 

eorge  School 

Lower  Del 

';i4 

.37 

.26 

.09 

.03 
.11 

'!65 
'.'64 

T. 

.02 

.13 
.11 
.23 
T. 

T. 
.25 

.... 

.... 

1. 
".ii 

.02 
T. 

'i'.' 

1.50 
2.42 

1.66 
1.63 
1.85 
2.44 

lettysburg 

Potomac 

•■■• 

.... 

•••• 

•••• 

lirardvillellll 

lordon 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

louldsboroi  S 

Lehigh 

Schuylkill 

Schuylkill 

.18 

lambur? 

lanover 

Lower  Susq 

.67 
.53 

"a6 
1.00 
1.85 

.60 

T. 

.50 

T. 

.10 

.48 

.28 

.42 

'!23 

.56 

T. 

T. 

'.'i? 

.08 
.22 
.20 
.01 

.05 
.25 
.38 
.01 
.16 

'.'si 

.02 

.01 
.01 

it 
'.'16 

.09 
.38 

.04 

.02 

T. 

.03 

.02 

.10 

.05 

.15 

T. 

.20 
.18 
.18 
.15 
.27 
.19 
.11 
.40 
.25 

.15 
.12 
.10 
.30 
.41 
* 

.54 
.03 

.55 
.14 
.50 
.37 
.43 
1.10 
.60 
.72 
.60 

.58 
.27 

1.10 
.08 
.50 

1.89 
.50 
.35 

'.'ei 

.24 

"t" 

.05 
.30 
.19 
.34 
.14 
1.05 
.81 
.92 
.28 

.13 
.14 
.32 
.05 
.64 
.27 

't.' 

'.'64 

.13 
.03 

'.'22 
.10 
.19 
.10 

.11 

.02 
.02 
.04 
.03 
.03 
.15 

.36 
T. 

".b» 

T. 

■.'63 
.10 
.03 



'.'.'.'. 

.... 

":: 



T. 
.12 

"t.' 

.09 

.28 

.02 
'!i4 

.14 

'!ii 

2.61 
1.42 
2.10 
1.65 
2.02 
4.05 
3  93 

larrisburgr*** 

Lower  Susq 

•■'•• 

T. 

■••• 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  SnsQ 

Juniata 

T. 

.05 

[ollisterville 

[oltwoodll 

[yndman 

Potomac 

W.  B.Susq 

'!65 

'.is 

't.' 
'.'17 

'i'.' 

••■• 

.29 
.05 

'.'is 

.05 

';i6 

.02 

"t.' 

•••■ 

.06 
.14 

.10 
T, 

'.'06 
.05 
.20 
.05 

'.'.'.'. 



.... 

.05 
.27 

T. 

.:.. 

3.68 
2.66 

1  62 

,akevillel||| 

ancaster 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.02 

ansfordllll 

Lehigh 

.02 

.ii 

.25 

T. 

.11 

.05 

.11 

.07 

'.'05 
.03 
.06 
.08 
.09 
.10 

.... 

T. 
".05 

'.'36 
'.'62 

1.22 
2.86 
1.24 
2.68 
3  12 

lawreiicevillQ 

N.  Br.  Susq 

'  '.OS 

'r.' 

.05 
.07 

'i-'.' 

•■•■ 

't.' 



'  *** 

'.'64 
'.'25 

•••• 

:■: 

.... 

't.' 

.20 

T. 

.26 

rebaaoD 

ock  Haven 

Lower    Su.sq 

W.  Br.  Susq 

.05 

larcus  Hook 

Lower  Del 

Upper  Del 

Leliigh 

[atamorasllll 

• . . . 

.... 

.... 

1.95 
1.23 

[auch  Chunk. . . . 

.12 

.26 

.... 

.... 

.... 

..., 

.... 

T. 

lifflin 

Juniata 

[ontrose 

N.  Br.  Susq 

.... 

lorris  Run 

N.  Br.  Susq.   . .. 

.22 
.06 
T. 
.17 

.67 
.05 
.13 

'124 

.16 

.03 
T. 

.03 

.20 
.70 
.08 

'.'i4 

.42 

.26 
.69 
.04 

.21 

.03 

T. 

.42 

.02 

'."64 
T. 
.09 

.15 

"m 

'.'67 

.22 

.08 
.35 
.14 

.05 
.10 
.16 
.23 
.60 

.70 

.05 
.93 
.99 

.22 
.35 
.04 
.79 
.87 

't.' 

.62 

.04 

.14 
.10 
.24 
.01 

'.'63 
.11 
.04 

.... 

.... 

T. 

.16 
.14 
.04 
.13 

.01 

't.' 

'.'64 

2.58 
0.76 
3.08 
2.16 

2.15 
2.10 
0.77 
2.76 
2.21 

lount  Pocono 

Upper  Del 

W.  Br.  Susq 

.55 
.23 

.20 

.48 
.04 
.20 
.08 

'.'63 

'■'v.' 

.13 
.13 

'.oi 

.06 
.05 

'.'64 
.17 
.13 
T. 

•••• 

•••• 

'f.' 

.29 

'.'io 

••'•• 

'.'.'.'. 

:: 

;; 

;::; 

.22 
.24 

.02 

'.'63 

't.' 

'.63 
"!48 

eshamlny  nil 

ew  Park 

Lower  Susq 

ewportlllj 

Juniata 

.04 

.12 
'.■35 

'.'6i 

aupackllll 

Upper  Del 

Lower  Del 

.05 

hiladelphia*** 

hiladelphla-Gtn.. 

....do 

hila.  Navy  Yard  nil 

....do 

Lower  Del 

.02 
.29 
.33 

.44 

.36 

.13 

.11 
.25 
.08 
.24 

1.23 

1.69 

.74 

.14 

.20 

'.62 

".09 
T. 
.10 

.03 
".2\ 

'.'oi 

.09 
.01 
T. 
.10 

T 
T. 
.04 
.17 

T 

.17 
.16 
T. 

.01 
T. 

.06 
.02 
.07 
.04 

'.'6i 

't.' 

't.' 

'.'06 

T. 

'.'26 

■.'63 

.08 

2.40 
2.44 
1.86 
1.45 

hila-P'nt  Breeze.J 

hoenixville 

ine  Grove 

leasant  Mount... 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

.05 

.06 

T. 
.10 

.... 

.... 

Schuylkill 

.04 
.06 

.01 

.54 
.20 

.28 

.'65 
.20 
.34 
.06 
.12 
.09 
.49 
.21 
.08 

.27 

.  . . 

ottsville 

Schuylkill 

.24 
.17 

.40 
.12 
.13 
.01 
.27 
.29 
.90 

.11 
.05 

T. 

.25 

T. 

.14 

T. 

.02 

;ll 

.05 

.03 

'.'63 
.05 
.01 

'.'62 

.12 

.08 

.16 
.25 
.23 
.27 
.17 
.09 
.16 

.32 
.49 

.18 
1.08 
.66 
.70 
.80 
1.01 
.37 

'!ii 

.17 

.03 

.06 

1.00 

.41 

.32 

.48 

■!67 

.04 
.06 

.01 
.02 

.05 
.03 

.02 
.09 
.18 
?4 

T. 

T 

.02 
.06 

.08 
.07 
.05 
.12 
.01 
.15 
.06 

•••• 

'•••• 

.10 
.33 

.04 

".12 
.56 
.07 
'1'. 
.03 
.06 
.10 

".'34 

'.'ii 

T. 

T. 

'.'ii 

.03 

'.'63 

1.26 
1.36 

0.99 
4.05 
2.12 
2.84 
1.91 
1.93 
2.67 
1.55 
3.59 
1.15 
2.03 
1.94 
2.08 
2.42 

2.24 
2.16 

uakertown 

Lower  Del 

wading'" 

Schuylkill 

W.  Rr.Susq 

N.  Br.  Susq 

'.'is 

enovo.llll 

cranton*" 

....do 

Lower  Susq 

Schuylkill 

'.'96 

.12 

'.'69 
'!22 
'.'08 
'.'63 

T. 

T. 

.02 
.03 
.12 

.08 

.01 

T. 

.03 

.21 

. . . . 

•"••• 

•  •• 

'.'62 
.03 

Lower  Susq 

now  Hiim 

ITpper  Del 

W.  Br.  Susq.... 

.60 

't'.' 
■^os 

.30 

.12 
.52 

''i'.' 

.04 
.30 
.59 
.02 
.18 
.09 

.07 
.15 
.25 
.05 
.11 
.07 

.14 
.14 
.44 

.05 
.10 
.11 
.16 
.60 
.02 
T. 

.19 

.18 

T. 

T. 

.16 

.05 

.09 

1.03 
.10 
.12 
.10 
.10 
.15 

.11 
.11 

.06 
.06 
.12 
.15 
.30 
.08 
.18 
.40 

.57 
.38 
.64 
.11 
.75 
.85 

.95 
.63 
.46 
.46 
.53 
.36 
.52 
.36 
.38 
.66 

.65 
.04 
.52 
.37 
.40 

56 

.... 

.08 

'.'io 

.... 

.... 

.03 

troudsburgllll 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

....do 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

.04 

unbury 

.28 
.65 

'.'56 

't  ' 
'.'oe 

.02 
T.' 

'.'62 
.07 
.20 

:;:. 

••■• 

•••• 

•••• 

'!64 

•••• 

T. 

".m 

't'.' 

".'io 

.06 
T. 

.02 

.08 

".bk 

usquehanna 

owanda 

I^eikert 

i^ellsboro 

t^est  Chester 

'.'i7 

.36 

.28 

']i4 

■••• 

.22 

".SO 
.59 
.44 
.24 
.16 
.17 
.15 

.12 
.16 

'!ii 

.03 
.18 
.08 
.04 
.02 

.07 
.23 

'!i2 
.04 

't.' 

't. 

.05 

.30 
.01 

'!67 

^estgrovellll 

...do 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

SusQuchanna 

't.' 

T. 

.08 

.36 

.40 

T. 

.02 

.20 

.15 

.01 

".6i 
'!6i 

.03 

.02 
.02 
.02 

.56 

".ih 

■•■• 

mkes-Barrellll 

^illiamsportllil 

I'illiamstown 

.13 
.16 

.25 

';63 

.06 
T. 

.... 

'i''.' 

••■• 

•••■ 

•••• 

.05 
.06 
T. 

".bi 

.05 

.02 

.... 

.... 

••■■ 

••  •■ 

".12 
.16 

'123 
.03 

.08 
.17 

".'62 
.06 

1.86 
2.56 

1.77 

ork 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

orkHavenllll 

ionsville.  .(near). 

2.01 
1.48 
1.47 

renton.  N.  J***.... 

Lower  Del 

Continued  on  page  24. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


May,  1935 


Daily  Precipitation  for  May,  1935— Continued  from  page  23 


■■i 


if:- 


stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

0 

6h 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ohio  Drainage 

Beaver  Damllll 

Beaver  Fallsll  11  ... . 

Ohio       

.85 

1.01 

.15 

.62 

.86 
.76 
.25 
.63 

.03 
.30 
.11 
.16 

".6\ 
.20 

.13 
.07 
.01 
.12 

1.09 
1.15 
1.06 
1.58 

.03 
.03 
T. 
.12 

.17 

.39 

1.30 

.97 

■'.•'.' 

.04 
.05 
T. 
.16 

.08 
.06 
.12 
.05 

(19 

.53 
.16 
.03 

.12 
.19 

4.02 

Beaver 

Allegheny 

....do 

Ohio 

T. 

T. 
.02 

.... 

't.' 

.0) 

'.'62 

4.19 
3.25 

Brookville 

W 

4.72 

1.26 
1.26 

1.47 

.15 
.14 

.28 

.03 

.17 
.07 

.09 

.41 
.70 

.28 

.77 
.23 

.65 

•••• 

".26 
.... 

.86 
.26 

.52 

■.'65 

T. 

.16 

.18 

.27 

.31 

.... 

'.'65 

.04 
.04 

.14 

.40 
.61 

.75 

T. 

4.56 

3.85 

Ohio     

.21 

4.66 

Confiuencellll 

Youghiogheny  . . 
Allegheny 

".'os 

.60 

.12 

1.18 

1.16 

1.44 

1.62 
.41 

.28 
.35 
.30 

.30 
.30 

.20 
.07 
.16 

.30 

'.'55 
.16 
.83 

1.43 
.69 
.71 

1.08 
.80 

.23 
.01 

.18 

'.■32 
.09 
.25 

.31 
.03 
.27 
.26 
.25 

.29 



.12 

'.'65 
.03 

.20 

.08 

.89 

T. 

.30 

'.'62 

5.78 

.64 
. ... 

.01 
1.13 
1.16 
1.02 

't.' 

2.39 

5.49 

Monongahela . . .. 

4.93 

Ebensburg 

Conemaugh 

.04 

5.26 

Franklinllll 

Greensboro 

Greensburg 

.34 

.38 

1.23 

.43 

.83 

.66 

1.23 

1.47 

.33 

1.69 

.15 

.29 
1.63 
.15 
.40 
.33 
1.08 
.21 
.14 

.24 

.01 

1.55 

.66 

.02 

'.'08 
.31 

'!oi 

.17 
.10 

.16 
.11 
.54 
.20 
.27 
.17 
.28 
.76 

.09 
.90 
.13 

.91 
1.12 

.54 
.80 
1.05 
.79 
.85 
.39 

1.03 

.36 

1.75 

.28 
.08 

'.'ii 

.03 

.32 
.26 
.81 
.48 
.75 
.74 
.80 
.95 

.72 
.02 
.20 

. . . . 

't.' 

T. 

.08 
.03 
.44 
.20 
.21 
.07 
.35 
.32 

.04 
.34 
.05 

'."25 
.04 
.03 
.03 
.10 
.05 
.17 

.06 

'!i2 

'.'63 

'.::: 

'.'6i 

'."24 

.02 
.22 

.04 

't.' 

.04 
.10 
T. 

.13 

'!28 

.04 

'.'76 
.09 
T. 
T. 
.92 
.46 

.28 
.42 

".■h 

't" 

3.10 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

4.60 
4.66 
2.81 

Hn 

3.89 

Herrslsl.  Damllll.. 

Ohio          

T 

.46 

4.14 

.37 

.12 
.15 

.15 
.15 
.01 

4.91 

Johnstown 

Kane  (near)  XX---- 

ITrairnrllll        

■;39 

i^os 

'.'26 

!22 

4.81 

Allegheny 

Youghiogheny... 
Monongahela — 

.03 
.07 

';i2 

■.'62 

";6i 

'.'43 

3.47 
5.25 

Lake  Lynn  nil 

Linesvillellll 

Lock  No  21111 

Lock  No.  4  nil 

Lock  No.  6ltnll 

6.42 

Ohio 

,66 

.42 

.94 

1.35 

.52 
.28 
.70 

1.54 
.80 
.94 

1.50 
.81 

.34 
1.19 

.99 

1.11 

.90 

.19 

.82 
.32 
1.08 
.32 
.92 
.46 
.50 
.32 

.19 

.40 

.02 
".03 

".03 
.24 

'.'03 
.06 

T.' 
T. 
.10 

'!i6 
T. 
.11 
T. 
.02 

.12 
.11 
.21 
.10 

.06 
T. 
23 
.50 
.18 
.11 
.13 
.08 

.18 
.43 

1. 00 

.95 

1.07 

1.38 

.95 

.87 
1.07 

.51 
1.02 
1.05 

.42 
1.20 

.60 
.36 

.06 
.19 
.12 

.08 
■!25 

']i6 

.16 
.20 
.22 

.09 

!44 

'.'6i 

■;32 

.29 

.89 

.69 

1.37 

.48 
.79 
.42 
.06 
.48 
.46 
.90 
.55 

.72 
.36 

.03 
.09 
.07 
.49 

.01 
.10 
.14 
.35 
.09 
.20 
.10 
.18 

.11 
.21 

.07 
.24 
.03 
.05 

.17 

.06 

.49 

■V. 

.14 

.46 

.15 

.10 

.04 
T. 

.04 
.07 
.01 

03 

::.. 

T 

'.'io 

1.06 

.28 
.69 
.22 

.52 

'.'26 

'.'35 
.05 

't. 

3.56 

Monongahela... . 

4.66 
4.49 

Conemaugh 

6.09 

McKeesportnn 

Monongahela . . . 
Allegheny 

3.64 

']6i 

".'64 
'.'65 

.06 

.10 
.22 
.70 
.01 
.09 
.45 
T. 

.09 
.55 

2.76 

do 

.06 

5.16 

Mount  Lebanon. .. 

.04 

.02 
T. 
'J'. 
.07 

4.63 

4.12 

NewCastlellH 

Beaver 

Monongahela... . 

".oh 

4.08 
4.47 

Parkers  Landiiigllll 

Pennlinennit 

Pittsburgh*"..  .... 

Funxsutawneyll  11 . . 

Ridgway 

Saltsburgnn: 

.14 
.63 

T. 
.13 

.08 

3.C8 

Beaver  

T. 
.03 

'.'64 

.02 
T. 

3.01 

Ohio 

4.07 

....do 

Conemaugh 

'!65 

.30 
.76 
.54 
.25 
1.57 

.72 
1.80 
1.03 
1.42 

.04 
1.8C 

.18 

.50 

.11 

.33 

.74 
.31 
.10 
.25 

.83 
.27 
.20 
.36 
.08 
.29 
.14 
1.02 

.61 

.34 
.43 
.45 
.55 

T. 

".io 

.09 

.08 
.17 
.09 
.20 
.35 

.18 
.32 
.08 
.60 
.52 
.32 
.86 
.11 

.26 

.98 

1.10 

.65 

.40 

1.00 

.93 
1.09 
.60 
.44 
.24 
.53 
.14 
1.02 

.38 

.25 
.06 
.04 
.35 
T. 

.07 

'.'ic 

';28 

.45 

'.'so 



.28 

.73 
1.16 
.38 
.52 
.70 

.43 
.38 
.90 
.02 
.40 
.97 

i;20 

'.'65 

'.'62 

'.'i2 
.02 

T. 
.13 
.21 
.04 
.37 

.11 
.21 
.41 
.19 

.02 
.26 
.10 
.07 

.01 

.12 

.14 

.04 

T 

.08 

.22 
.06 

'.'65 
.06 



.12 
.11 

.03 

'f.' 
.02 
.30 

T. 

.35 

.80 

.43 

.02 

.43 

.01 
.40 

3.34 
5.211 

2.  .1 

Sharonllll 

.^mftthnort     

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

.05 

T. 
.01 

.05 

■••■ 

'.'08 

';6i 

.87 
.03 

"t.' 

2.fi.5 

4.85 

Sprlngdalellll..  .... 

Uniontown 

Unity  Reservoirtt. 
Vandergriftt 

4.37 

. . . . 

'.'i9 

.14 

.12 
.12 
.10 
.07 
.18 

T. 

.17 
".06 

.29 

".ii 

".m 

.14 
.08 
.03 
.02 

'."22 

".34 
.13 

5.25 

Youghiogheny .. 
Conemaugh 

3.91 
2.15 
4.0.=. 
3.32 

Allegheny 

.02 

Waynesburg 

.32 
T. 

Westfordnn 

WestNewtonnil.... 

Lake  Drainage. 

Erie**' 

Youghiogheny  . . 
Lake  Erie 

.30 

.... 

.... 

.... 

T. 

.04 

.19 

.66 

•••• 

5.02 

.07 

.14 

2.20 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  21  hours  ending  at  the  time 
of  observation  •"  Regular  Weather  Bureau  station;  precipiUtion  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete 
or  missing      t  Daily  amounts  inconsistent.      «  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville;  of  Clymer.  Indiana;  of  Pennline.  Linesville;  of  Snow  Hill, 
Analomink-  of  Unity  Reservoir,  Greensburg;  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Kane,  Wilcox:  of  Lock  No.  5,  Schenley.    X  Mdt.tomdt. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Reading 

Scran  ton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


be 
W 

1 

0 

1 

30.04 
30.00 
30.01 
30.04 
30.00 
,30.00 


30.39 

4 

29.70 

30.34 

4 

29.54 

30.38 

9 

29.58 

30.37 

4 

29.70 

30.36 

9 

29.54 

30.34 

9 

29.63 

1  Wind 


si 

top 
0)  o 

■<  > 


'is 


10.3 

7.4 

11.9 

9.3 

10.4 

6.8 

nw. 
nw. 
nw. 


Relative 
humidity 


9 

71 

63 

7 

64 

48 

7 

62 

49 

4 

69 

60 

31 

61 

44 

7 

65 

44 

♦  For  any  flve-minute  period. 


■(  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


q8 

S 

te 

s 

s 

£> 
5 

s 

oS 

0 

d 

s 

m 

Q 

s 

0 

Port  Jervis  — 
Phillipsburg. . 
Lehighton  ... 
Wilkes-Barre. 
Williamsport. 
Harrisburg . . . 
Greensboro . . . 
West  Newton. 
Lock  No.  4.... 

Pittsburgh 

Beaver  Dam.. 


Delaware 

Delaware , 

Lehigh 

Susquehanna... 
Susquehanna. ., 
Susquehanna. .. 
Monongahela.. 
Yoiaghiogheny., 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.7 

6.4 

8 

2.2 

2.7 

3.4 

I 

1.6 

3.4 

4.2 

8 

2.8 

7.0 

15.4 

9 

3.2 

4.9 

11.6 

8 

1.9 

6.7 

9.7 

10 

4.0 

14.8 

28.8 

7 

11.0 

3.3 

10.5 

3 

0.8 

15.7 

26.9 

8 

11.5 

24.0 
28.7 

8 
8 

10.8 
9.3* 

18 
22 
17 
20 
20 
17 
SO 
20 
30 
25 
80 


-Pool  stage. 


May,' 1935 
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Daily  Temperaturoa  for  May,  1Q35 


SiaUous 

1 

2 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

28 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Mean 

Allontown 

Altoouft  

...  (  Maximum.... 

1  Minimum  — 

(  Maximum,,. . 

61 
U 

57 
87 
59 
39 
5B 
,H-2 
50 
36 

48 
44 

62 
89 
57 
42 
46 
39 
54 
34 

62 
42 
48 
40 
51 
44 
46 
39 
45 
39 

47 
41 

50 
38 
51 
41 
50 
39 
63 
37 

62 
41 
47 
39 

46 
41 
47 
39 
45 
32 

62 
44 

49 
45 
56 
41 
49 
47 
51 
35 

72 
60 
66 
47 

67 
61 
65 
48 
57 
45 

66 
47 
63 
89 
68 
41 
72 
64 
60 
38 

69 
41 
67 
42 
71 
43 
73 
49 
67 
32 

73 

47 
71 
54 

75 
50 
72 
47 
76 
47 

72 
43 
69 

41 
72 
61 
76 
36 
69 
30 

73 
43 
67 

38 
75 
38 
72 
35 
66 
28 

72 
48 
62 
49 
70 
62 
65 
44 
68 
32 

78 
66 
67 
66 
70 
62 
70 
62 
69 
54 

66 
45 
65 
37 
68 
46 
72 
38 
62 
80 

66 

88 
69 
35 
67 
38 
71 
37 
63 
28 

73 
47 
68 
46 
69 
44 
69 
43 
64 
33 

69 
41 

68 
33 
66 
87 
56 
44 
66 
34 

72 
48 
70 
87 
72 
36 
70 
23 
65 
32 

70 
41 
65 
38 
67 
41 
66 
38 
69 
26 

74 

60 
72 
47 
71 
49 
75 
30 
69 
43 

68 
40 
67 
38 
73 
84 
68 
30 
70 
24 

59 
43 
60 
43 
68 
47 
64 
88 
67 
34 

67 
36 
60 
34 
67 
40 
68 
21 
64 
26 

74 
40 
72 
38 
74 
34 
74 
34 
70 
27 

81 
43 

78 
42 
80 
39 
78 
36 
74 
28 

86 

48 
82 
49 
86 
44 
80 
63 
80 
35 

89 
56 
83 

52 
87 
49 
81 
49 
80 
47 

89 
62 
74 
64 

87 
57 
80 
41 
80 
58 

81 
66 
77 
53 
78 
69 
78 
48 
70 
39 

88 
55 
76 
49 

78 
48 
83 
49 
77 
46 

69.3 
46.7 
66.5 

Bedford 

Bellofonte 

Brookville 

Butler 

1  Minimum,. . . 
...  'i  Maximmn.,. . 

(  Minimum.. . . 
...  ^  Maximum.,. . 

1  Minimum,. . . 
...  S  Maximum.,.. 

'  Minimum,. .. 
...  j  Maxinunn,,.. 

43.1 
69.2 
44.5 
67.6 
40.7 
65.6 
35.7 

Parlislft    

'  Minimum,. . . 
. . . .  \  Afn  vimnni... . 

"60 
42 

■'58 
46 

"49 
44 

"55 
44 

■■52 
44 

"66 
50 

"74 
52 

"7i 
43 

"n 

42 

"77 
53 

"77 
42 

"78 
42 

"76 
55 

"78 
68 

"76 
44 

"69 
86 

"75 

48 

"ii 

88 

"77 
44 

"76 
41 

"76 
51 

"76 
37 

"65 
47 

"69 
42 

"79 
39 

"85 
42 

"87 
50 

"gi 
53 

"96 
66 

"85 
67 

"83 
61 

"72!4' 

1  Minimum,. .. 

46.2 

Chambersburg.... 
Chambersville  — 

\  Maximum.,.. 

1  Minimum,. . . 
)  Maximum,,. . 

<  Minimimi,. .. 

62 
42 
55 
34 
59 
31 
53 
37 
59 
41 
52 
32 
56 
38 
45 
38 
52 
35 
56 
33 
62 
39 
55 
36 
52 
32 

57 
43 
59 
37 
60 
41 
52 
38 
53 
44 
45 
33 
50 
38 
43 
37 
46 
36 
49 
37 
57 
44 
60 
41 
51 
35 

52 
43 

74 
42 
78 
48 
63 
37 
55 
41 
52 
36 
51 
40 
42 
38 
68 
39 
46 
35 
49 
43 
77 
47 
71 
42 

53 

46 
60 
36 
77 
37 
50 
37 
53 
43 
52 
31 
48 
42 
45 
35 
58 
35 
42 
35 
55 
47 
73 
38 
70 
33 

51 
43 
57 
38 
63 
40 
47 
37 
54 
42 
45 
35 
48 
40 
51 
38 
54 
36 
45 
35 
51 
43 
62 
40 
52 
37 

56 
48 
59 
41 
60 
44 
50 
42 
61 
46 
54 
37 
52 
44 
46 
40 
57 
40 
50 
37 
68 
48 
60 
43 
52 
40 

76 
51 
63 
44 
63 
47 
64 
46 
76 
52 
53 
39 
60 
46 
45 
40 
60 
43 
63 
45 
74 
53 
64 
48 
57 
41 

67 
44 
66 
36 
67 
32 
71 
34 
68 
45 
66 
33 
67 
41 
57 
40 
71 
36 
59 
39 
68 
46 
67 
39 
66 
33 

69 

41 
77 
46 
84 
44 
72 
36 
68 
39 
78 
39 
71 
35 
78 
49 
84 
38 
63 
41 
67 
45 
81 
51 
78 
36 

77 
54 
72 
52 
83 
57 
71 
46 
76 
50 
68 
45 
71 
52 
61 
48 
73 
42 
65 
47 
78 
52 
76 
54 
75 
50 

76 
43 
70 
85 
74 
37 
74 
34 
73 
45 
64 
40 
68 
35 
61 
46 
69 
36 
67 
43 
77 
46 
69 
40 
68 
41 

74 
42 
71 
36 
75 
42 
72 
3^ 
74 
43 
67 
35 
68 
37 
60 
49 
69 
39 
63 
42 
73 
46 
71 
41 
62 
44 

71 
64 
70 
43 

72 
49 
66 
47 
66 
52 
70 
35 
68 
52 
66 
50 
71 
46 
67 
47 
70 
54 
69 
52 
67 
48 

76 
59 
69 
54 
70 
54 
71 
66 
76 
55 
62 
48 
66 
55 
55 
43 
65 
62 
63 
51 
76 
58 
67 
57 
67 
48 

68 
48 
65 
37 
65 
42 
69 
36 
66 
46 
55 
30 
61 
36 
55 
39 
62 
33 
55 
34 
71 
48 
64 
40 
61 
36 

63 
40 
62 
37 
66 
42 
66 
32 
68 
38 
60 
30 
64 
30 
55 
41 
64 
33 
64 
36 
63 
41 
61 
40 
61 
37 

74 
46 
70 
40 
70 
44 
72 
31 
74 
47 
61 
32 
66 
38 
67 
44 
67 
37 
63 
44 
73 
42 
68 
44 
65 
42 

70 
41 
65 
29 
68 
31 
67 
32 
69 
42 
62 
27 
63 
29 
67 
39 
72 
30 
65 
35 
70 
41 
64 
35 
63 
35 

76 
41 
72 
30 
32 
32 
74 
36 
77 
43 
67 
34 
68 
32 
62 
44 
68 
32 
63 
39 
76 
44 
70 
34 
67 
40 

68 
45 
66 
35 
70 
38 
69 
34 
69 
43 
68 
31 
69 
32 
62 
44 
68 
35 
64 
40 
72 
45 
65 
40 
67 
63 

76 
56 
74 
42 
73 
47 
74 
41 
73 
50 
68 
38 
71 
40 
61 
46 
73 
42 
68 
48 
72 
60 
68 
47 
67 
46 

76 
37 
69 
20 
72 
32 
68 
28 
70 
41 
60 
26 
63 
28 
53 
39 
65 
29 
63 
37 
72 
41 
69 
34 
64 
35 

69 
45 
65 
43 
67 
44 
62 
43 
58 
44 
58 
36 
58 
40 
53 
40 
67 
39 
57 
35 
70 
47 
65 
42 
61 
41 

67 
46 
66 
33 
67 
31 
70 
34 
68 
39 
66 
28 
65 
28 
62 
39 
69 
30 
68 
35 
67 
43 
66 
35 
63 
34 

75 
37 

73 
33 
73 
33 
77 
30 
85 
43 
08 
32 
73 
32 
67 
44 
74 
33 
67 
42 
74 
40 
68 
37 
71 
39 

83 
41 
81 
37 
81 
37 
78 
37 
82 
46 
75 
43 
80 
35 
73 
54 
82 
37 
80 
51 
82 
44 
79 
41 
78 
47 
.... 

86 
48 
81 
42 
82 
43 
83 
37 
87 
63 
80 
46 
81 
40 
76 
59 
83 
42 
81 
55 
85 
53 
79 
49 
78 
52 

89 
65 
84 
66 
86 
56 
83 
37 
89 
56 
80 
68 
82 
50 
82 

85 
60 
83 
60 
89 
59 
83 
58 
80 
60 

87 
60 
78 
61 
84 
63 
78 
56 
89 
61 
78 
39 
75 
62 
68 
55 
80 
63 
80 
62 
88 
65 
77 
65 
80 
60 

79 
6(1 

77 
48 
78 
63 
75 
48 
80 
61 
78 
45 
77 
46 
70 
61 
80 
43 
77 
53 
80 
62 
76 
54 
75 
48 

82 
65 
78 
48 
78 
66 
80 
46 
84 
64 
72 
46 
74 
46 
67 
53 

47 
75 
55 
83 
58 
74 
54 
76 
62 

71.1 
46.9 
69.3 
40.3 
72.2 

noarfiftld 

'  Minimum,. .. 
. ..•  f  Mfl"yimum  . 

42.8 
68.1 

Coatesville 

Corry 

I  Minimum,... 
\  Maximum,,.. 

'  Minimum,. .. 
•  ••■  >  Maximum,,.. 

'  Minimum 

,..,\  \^nx\r\^\lYn... . 

38.6 
70.9 
46.6 
64.0 
36.7 
65.6 

grig     

f  Minimum,. .. 
•  •  •  •  i  Maximum,, . . 

40.0 
59.2 

Franklin   

t  Minimum.. .. 
.  •  •  •  i  Maximum.. . . 

44.6 
69.0 

-  Minimum,... 

39.3 
63.3 

Gettysburg 

Greensburg 

<  Minimum,. .. 
\  Maximum,,.. 

1  Minimum,... 
)  Maximum,,.. 

1  Minimum — 

42.8 
71.0 
48.0 
69.3 
44.4 
66.6 

'  Minimum,... 

42.5 

TTftrrittburflT 

'  • '  •  S  Mn  vimum  . . . 

58 
44 
56 
38 
57 
41 
56 
39 
58 
40 
58 
35 
63 
41 
60 
50 
49 
34 

53 
44 
51 
38 
52 
42 
55 
42 
50 
42 
52 
38 
49 
41 
60 
45 
50 
36 

51 

44 
46 
39 
49 
43 
67 
47 
52 
43 
44 
36 
51 
43 
59 
45 
67 
41 

51 
44 
43 
35 
53 
43 
62 
40 
64 
46 
46 
39 
52 
43 
57 
47 
68 
34 

52 
44 
54 
31 
49 
42 
45 
40 
53 
40 
48 
33 
56 
42 
62 
47 
52 
35 

56 
50 
58 
39 
52 
49 
59 
47 
57 
45 
53 
43 
57 
46 
73 
55 
54 
39 

71 
61 
65 
46 
69 
50 
66 
47 
75 
53 
57 
44 
73 
51 
73 
48 
55 
41 

67 
49 
65 
42 
70 
60 
71 
42 
74 
45 
67 
38 
67 
46 
67 
47 
64 
33 

66 
48 
68 
39 
70 
38 
78 
42 
69 
39 
69 
33 
67 
44 
73 
52 
80 
41 

75 
52 
70 
49 
75 
54 
75 
67 
76 
49 
72 
52 
77 
51 
74 
56 
77 
47 

75 
61 
67 
38 
73 
38 
74 
43 
76 
40 
69 
35 
75 
43 
75 
54 
65 
37 

71 
47 
66 
35 
71 
37 
74 
39 
72 
39 
70 
39 
72 
41 
75 
53 
66 
42 

66 
55 
74 
38 
68 
52 
69 
41 
73 
51 
70 
39 
67 
54 
75 
56 
70 
61 

76 
54 
66 
39 
74 
57 
71 
57 
75 
55 
72 
52 
75 
54 
75 
50 
66 
47 

63 
47 
69 
35 
68 
42 
70 
43 
77 
44 
61 
31 
65 
46 
68 
45 
66 
34 

61 
41 
65 
27 
65 
33 
64 
39 
63 
34 
65 
29 
66 
37 
75 
55 
61 
34 

72 
60 
67 
37 
72 
43 
70 
46 
74 
47 
66 
37 
72 
47 
74 
46 
62 
38 

68 
48 
64 
29 
69 
39 
68 
39 
76 
35 
66 
36 
70 
38 
76 
61 
61 
32 

75 
47 
63 
37 
74 
39 
72 
40 
76 
42 
67 
35 
77 
44 
76 
48 
67 
36 

66 
49 
68 
32 
68 
38 
68 
42 
78 
40 
73 
33 
69 
41 
70 
53 
67 
36 

73 
52 
70 
37 
74 
47 
74 
49 
72 
50 
74 
38 
75 
51 
72 
50 
67 
42 

70 
43 
64 
29 
70 
32 
72 
35 
74 
35 
67 
30 
71 
38 
70 
49 
64 
30 

59 

46 
59 
36 
61 
46 
65 
46 
73 
J5 
60 
41 
60 
45 
68 
46 
62 
37 

66 
46 
63 
27 
69 
39 
71 
37 
66 
35 
69 
28 
66 
36 
74 
46 
66 
29 

75 
44 
73 
30 
77 
32 
75 
38 
77 
36 
77 
28 
75 
39 
81 
57 
74 
34 

81 
50 
81 
35 
83 
38 
81 
41 
83 
39 
87 
37 
83 
42 
85 
58 
79 
55 

82 
56 
83 
39 
85 
42 
85 
45 
87 
50 
88 
41 
86 
54 
88 
61 
81 
59 

86 
60 
84 
52 
86 
52 
85 
54 
90 
53 
85 
54 
89 
51 
88 
68 
84 
65 

84 
65 
80 
53 
81 
53 
76 
60 
90 
60 
83 
65 
88 
62 
88 
66 
82 
61 

79 
62 
78 
44 
80 
52 
81 
55 
82 
57 
82 
45 
82 
58 
87 
62 
74 
52 

80 
61 
78 
46 
80 
48 
79 
62 
84 
54 
80 
45 
84 
55 
83 
59 
75 
52 

68.6 

'  Minimum,. . . 

50.0 
66.1 

TTiintinffrtoil   .... 

'  Minimum,... 

37.8 
69.2 

»  Minimum,. . . 

43.9 
70.3 

'  Minimum,. .. 

44.6 
72.1 

Lawrenceville  — 

<  Minimum,... 

\  Maximum,,.. 

'  Minimum,... 

44.6 
67.6 
39.0 
70.3 

(  Minimum,. . . 

45.9 
73.5 

Mpadville 

'  Minimum,. . . 

52.4 
66.9 

Miffiin 

1  Minimum,. .. 

41.4 

... 

Mount  Pocono  — 
Muncy  Valley .... 

\  Maximum,,.. 

'  Minimum 

)  Maximum,,. . 

1  Minimum,. .. 

45 
38 
58 
38 
60 
45 
57 
40 
60 
42 
58 
43 
54 
34 
57 
40 
60 
54 
53 
33 
55 
37 
62 
38 
58 
39 
60 
34 
57 
38 
48 
40 
58 
33 
58 
34 
55 
40 
58 
37 
60 
37 

42 
39 
56 
39 
54 
47 
61 
43 
56 
39 
52 
45 
44 
36 
47 
41 
56 
43 
58 
39 
50 
38 
48 
40 
48 
39 
61 
47 
61 
41 
47 
36 
59 
43 
50 
35 
55 
42 
55 
39 
59 
44 

46 
3,"; 
48 
39 
56 
45 
79 
48 
51 
41 
52 
44 
54 
36 
51 
42 
51 
43 
65 
47 
50 
39 
51 
41 
49 
39 
79 
54 
83 
45 
48 
38 
79 
51 
47 
35 
51 
42 
47 
38 
50 
43 

41 
34 
45 
39 
50 
45 
54 
40 
50 
41 
51 
43 
43 
36 
45 
40 
51 
44 
70 
34 
45 
40 
70 
40 
47 
37 
75 
40 
55 
41 
48 
35 
77 
38 
45 
36 
49 
43 
47 
39 
53 
47 

45 
34 
48 
36 
51 
46 
62 
43 
49 
41 
52 
44 
51 
35 
55 
37 
51 
41 
52 
37 
46 
38 
67 
35 
52 
33 
64 
44 
61 
41 
48 
38 
64 
42 
45 
33 
48 
42 
48 
38 
52 
44 

46 
36 
53 
41 

60 
49 
62 
46 
57 
44 
56 
49 
56 
41 
55 
45 
54 
45 
67 
45 
49 
44 
68 
38 
53 
46 
6E 
4V 
5S 
44 
5C 
4C 
6E 
46 
5S 
4C 
5C 
4E 
51 
41 
5t 
48 

56 
38 
63 
47 
72 
53 
64 
49 
71 
45 
70 
51 
60 
44 
65 
45 
66 
49 
63 
45 
66 
44 
69 
42 
63 
45 
66 
51 
66 
46 
54 
40 
65 
50 
47 
42 
70 
49 
68 
47 
75 
55 

64 
36 
64 
37 
66 
48 
68 
42 
67 
46 
67 
48 
68 
35 
63 
45 
68 
62 
68 
36 
78 
38 
70 
37 
63 
43 
70 
41 
69 
39 
63 
38 
71 
36 
67 
37 
64 
44 
67 
41 
70 
43 

63 
39 
64 
35 
68 
49 
82 
49 
68 
36 
65 
47 
74 
36 
70 
41 
67 
45 
70 
43 
67 
46 
68 
54 
69 
36 
81 
53 
82 
43 
72 
42 
82 
43 
68 
38 
68 
41 
67 
44 
68 
44 

70 
45 
72 
50 
72 
52 
72 
66 
72 
50 
72 
51 
68 
48 
72 
53 
66 
41 
67 
54 
73 
53 
72 
42 
72 
52 
78 
59 
76 
49 
65 
40 
78 
58 
73 
50 
72 
53 
73 
49 
79 
63 

66 
38 
70 
34 
74 
67 
71 
49 
72 
39 
74 
51 
68 
33 
67 
48 
76 
44 
65 
32 
71 
42 
62 
40 
66 
40 
71 
40 
72 
41 
68 
43 
72 
40 
67 
32 
76 
43 
75 
45 
76 
41 

63 
38 
68 
36 
73 
56 
71 
48 
70 
37 
73 
47 
66 
35 
66 
46 
75 
40 
73 
38 
67 
40 
68 
35 
67 
40 
75 
44 
70 
47 
65 
45 
77 
41 
67 
35 
71 
41 
74 
41 
74 
40 

63 
45 
66 
42 
63 
63 
70 
64 
68 
47 
65 
55 
67 
60 
73 
47 
68 
48 
66 
50 
67 
48 
71 
41 
71 
41 
71 
55 
71 
64 
64 
46 
74 
52 
67 
38 
68 
61 
71 
60 
72 
63 

60 
45 
68 
54 
74 
66 
64 
51 
71 
55 
73 
54 
62 
54 
65 
48 
70 
57 
66 
55 
72 
52 
68 
38 
65 
47 
70 
66 
64 
50 
66 
50 
71 
55 
64 
49 
66 
68 
73 
65 
76 
57 

56 
34 
59 
32 
66 
51 
66 
44 
66 
44 
63 
47 
62 
32 
57 
40 
63 
67 
63 
42 
66 
38 
72 
40 
57 
35 
65 
46 
66 
40 
52 
35 
67 
43 
60 
3? 
65 
40 
68 
40 
72 
46 

60 
36 
64 
28 
65 
46 
64 
46 
65 
34 
67 
42 
62 
30 
63 
36 
64 
35 
60 
34 
66 
35 
67 
40 
64 
29 
60 
43 
62 
40 
58 
35 
66 
42 
64 
26 
67 
34 
66 
38 
63 
33 

64 
40 
67 
39 
74 
62 
67 
49 
73 
46 
70 
51 
65 
34 
65 
45 
71 
44 
62 
40 
70 
43 
70 
42 
64 
43 
69 
45 
71 
36 
58 
38 
69 
45 
64 
36 
63 
45 
70 
48 
73 
45 

62 
32 
66 
27 
68 
47 
64 
42 
67 
40 
68 
45 
63 
27 
63 
41 
69 
37 
58 
28 
66 
37 
68 
35 
64 
35 
65 
34 
65 
34 
55 
35 
66 
34 
64 
28 
70 
38 
68 
39 
70 
35 

64 
35 
64 
30 
74 
52 
70 
43 
72 
45 
72 
48 
68 
28 
63 
46 
75 
45 
64 
30 
71 
38 
68 
42 
64 
40 
71 
34 
68 
40 
58 
38 
72 
35 
64 
32 
64 
42 
73 
44 
75 
37 

64 
34 
70 
36 
67 
51 
64 
48 
71 
37 
68 
49 
67 
30 
69 
44 
74 
39 
62 
32 
70 
41 
70 
35 
70 
39 
66 
40 
65 
38 
60 
37 
67 
41 
68 
38 
67 
39 
73 
44 
74 
40 

60 
32 
72 
38 
69 
52 
71 
50 
74 
48 
72 
54 
71 
38 
71 
46 
66 
43 
66 
43 
73 
45 
72 
40 
72 
38 
71 
50 
74 
42 
64 
42 
72 
48 
70 
36 
67 
45 
72 
49 
74 
51 

60 
31 
65 
27 
69 
53 
69 
41 
68 
35 
69 
47 
63 
24 
61 
39 
70 
36 
65 
27 
67 
38 
78 
45 
62 
31 
70 
35 
68 
31 
64 
33 
72 
35 
63 
38 
69 
37 
71 
40 
75 
35 

55 
35 
59 
39 
60 
48 
62 
47 
58 
42 
58 
44 
58 
40 
58 
40 
88 
53 
61 
41 
60 
41 
71 
38 
58 
41 
64 
46 
66 
42 
54 
42 
67 
45 
56 
38 
61 
43 
68 
41 
71 
47 

50 
30 
63 
27 
66 
46 
67 
42 
66 
30 
64 
42 
65 
25 
60 
35 
68 
36 
62 
29 
69 
39 
67 
40 
62 
30 
67 
34 
68 
35 
60 
33 
68 
35 
64 
25 
61 
33 
66 
39 
65 
35 

65 
36 
73 
30 
73 
51 
72 
45 
71 
34 
73 
48 
72 
29 
71 
38 
75 
37 
66 
28 
75 
38 
76 
33 
74 
34 
71 
36 
75 
38 
65 
36 
71 
36 
74 
28 
71 
38 
70 
46 
76 
37 

78 
40 
80 
37 
81 
56 
80 
48 
80 
36 
80 
53 
80 
34 
79 
45 
81 
39 
73 
30 
80 
44 
82 
38 
80 
37 
79 
40 
83 
40 
72 
44 
79 
39 
83 
60 
79 
41 
81 
61 
82 
40 

84 
40 
81 
41 
83 
58 
82 
54 
85 
42 
84 
61 
79 
37 
82 
49 
84 
45 
76 
35 
82 
49 
85 
44 
83 
43 
80 
47 
84 
43 
74 
46 
80 
45 
84 
38 
84 
48 
83 
57 
86 
50 

84 
55 
82 
48 
86 
62 
85 
67 
88 
55 
87 
65 
81 
48 
82 
58 
85 
55 
78 
43 
83 
59 
87 
51 
82 
55 
82 
56 
88 
53 
77 
68 
84 
54 
80 
43 
83 
57 
83 
59 
89 
65 

78 
50 
79 
52 
85 
67 
74 
61 
88 
62 
87 
67 
70 
62 
79 
58 
84 
59 
77 
51 
80 
65 
87 
53 
76 
55 
79 
65 
74 
53 
79 
62 
81 
64 
71 
63 
83 
58 
83 
63 
86 
62 

79 
65 
76 
46 
77 
66 
77 
55 
78 
52 
81 
60 
77 
40 
76 
51 
80 
56 
73 
53 
80 
52 
83 
49 
76 
49 
76 
57 
79 
47 
74 
54 
77 
54 
78 
41 
76 
55 
79 
60 
79 
68 

75 
46 
75 
49 
82 
62 
76 
60 
81 
49 
79 
61 
76 

65 
80 
64 
70 
43 
78 
62 
87 
60 
75 
50 
76 
54 
79 
52 
70 
50 
76 
65 
73 
41 
77 
54 
78 
50 
82 
57 

61.5 
38.7 
65.7 
38.5 
69  0 

Pittsburgh 

Quakertown 

Reading 

Riderwav     

>  Minimum,. .. 
\  Maximum,,.. 

'  Minimum,. . . 
/  Maximum,,. . 

( Minimum,. .. 
S  Maximum,,.. 

'  Minimum,... 

62.3 
69.3 
48.4 
68.8 
43.0 
68.6 
50.2 
64  9 

Scranton 

Selinsgrove 

'  Minimum,. .. 

j  Maximum,,. , 

Minimum,... 
Maximum,,.. 

'  Minimum,. . . 

37.3 
66.3 
44.6 
69.5 
46.0 
65.8 
39.3 
67.6 
43.6 
71.7 
41.2 
65.4 
40.6 
70.9 
46.0 
70.3 
42.7 
61.3 
41.5 
71.8 
44.5 
64.6 
38.0 
66.8 
44.5 
68.6 
45.5 
71.4 
45.5 

fitnfp  Collpee 

'Minimum,.  .. 

Stroudsburg 

Towanda 

1  Minimum,. .. 
j  Maximum,,.. 

'  Minimum,. . . 
S  Maximum,,. . 

j  Minimum,. .. 

Vandergrift 

Warren  

1  Minimum,... 

j  Maximum,,. . 

'  Minimum,. . . 

Waynesburg 

Wellsboro,, 

'  Minimum,. .. 

j  Maximum,,. . 

'  Minimum,. .. 

Williamsport 

Williamstown,.,. 

1  Minimum,.. . 
S  Maximum,,.. 

'  Minimum,. .. 
. . . .  j  Maximum 

York 

'  Minimum. . . 

S  Maximum,,.. 

'  Minimum,. . . 
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QENEKAL,  SUMMARY. 

June  averaged  near  the  normal  in  both  temperature  and  rain- 
fall.    The  greatest  departure  in  temperature  was  a  short  cool 
period  that  centered  on  the  19th.     There  is  little  more  in  the 
temperature  record  that  is  worthy  of  comment,  except  to  say 
that  the  generally  seasonable  conditions  were  comfortable  and 
pleasant,  and  were  favorable  for  crop  growth.     The  very  small 
excess  in  the  average  rainfall  did  not  offset  much  of  the  deficien- 
cy of  more  than  three  inches  that  had  accumulated  since  Jan- 
uary 1st,  but  it  did  serve  to  check  the  trend,  inasmuch  as  each  of 
the  preceding  five  months  had  shown  a  deficiency.     The  month 
began  with  a  dry  top  soil  in  many  regions  that  slowed  up  crop 
growth  considerably.     On  the  8th  and  9th  good  soaking  rains 
covered  nearly  all  parts  of  the  State,  and  vegetation  responded 
quickly.     Then  from  the  10th  to  16th,  inclusive,  there  was  very 
little  rain  in  any  part  of  the  State,  and  crop  correspondents  be- 
gan to  make  unfavorable  comments.     Pennsylvania  top  soil  gen- 
erally dries  out  to  an  unfavorable  condition  with  a  week  to  ten 
days  of  actual  drought.     The  best  and  most  general  rains  of  the 
month  occurred  during  the  five-day  period,  18th  to  22d  inclu- 
sive.    These  rains  delayed  field  work  considerably,  but  drenched 
the  soil  thoroughly,  and  put  all  crops,  including  pastures  and 
meadows,  in  good  to  excellent  condition.     At  the  close  of  the 
month  some  of  the  corn  was  cultivated  for  the  last  time,  and 
the  crop  was  very  promising.     Rye  and  wheat  harvest  was  be- 
ginning in  a  few  places,  and  both  grains  seemed  to  be  better  than 
average  crops.     Oats  was  mostly  headed,  some  on  short  straw, 
and  was  generally  reported  as  better  than  the  crop  of  the  pre- 
vious season.     Pastures  and  meadows  were  mostly  in  good  con- 
dition.    Early  potatoes  were  mostly  in  bloom  and  looking  fine. 
Truck  crops  and  vegetables   generally    improved    during   the 
month,  and  made  up  some  of  the  lost  time  that  accrued  by  slow 
growth  at  the  beginning  of  the  season.     Apples  were  reported 
as  fair  to  good,  and  generally  the  best  crop  of  the  last  five  years. 
Peaches  were  only  fair,  and  were  scarce  in  some  regions.     Rasp- 
berries were  ripening  fast,  and  huckleberries  were  on  the  mar- 
ket.    Some  buckwheat  had  been  sown.     Considered  as  a  whole, 
the  month  closed  with  a  hopeful  outlook  in  the  crop  situation. 
There  were  a  few  moderately  severe  local  storms  during  the 
month,  with  minor  losses  by  wind  and  hail.     The  streams  aver- 
iged  moderate  stages,  and  there  were  no  floods. 


TEMPEBATXJRE. 

The  mean  temperatui'e  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  89  stations,  was  67.4°,  which  is  0.5°  less  than  the  June  nor- 
mal. The  highest  monthly  mean  was  74.2°,  at  Marcus  Hook, 
and  the  lowest,  58.8°  was  reported  from  Gouldsboro.  The 
highest  temperature  for  the  month  was  96°  at  Carlisle  on  the 
28th,  and  the  lowest  was  33°  at  Brookville,  Ridgway,  and  Som- 
erset on  the  1st,  and  at  Brookville  on  the  10th.  The  greatest 
daily  range  in  temperature  was  49°  at  Kylertown  on  the  16th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  shown  by  the  re- 
ports from  138  stations,  was  4.22  inches,  which  is  0.04  inch  more 
than  the  normal  amount  for  June.  The  greatest  monthly 
amount  was  7.27  inches  at  Philadelphia  Navy  Yard,  and  the 
least  was  2.19  inches  at  Lebanon.  The  greatest  amount  recorded 
in  any  24-hour  period  was  3.20  inches  at  Philadelphia  Navy 
Yard  on  the  8-9th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  JUNE 


Year 


890., 
891.. 
,892., 
893., 
894., 
895., 
896,, 
897.. 
898., 
899.. 
900.. 
901.. 
902.. 
903.. 


904. 
.905. 
906., 
907. 
908., 
909., 
910., 
911., 
912., 
913., 
914., 
915.. 
916.. 
917.. 
918.. 
919.. 

920.. 
921.. 
922.. 
923.. 
924.. 
925.. 
926. , 
927.. 
928.. 
929.. 
930.. 
931.. 
932.. 
933.. 
934.. 
935  . 


Temperature 


Period 67 


68.4 
66.7 
70.1 
68.2 
71.8 
69.8 
69.6 
71.4 
67.4 
64.8 
69.6 
69.9 
69.9 
69.1 
66.0 
63.5 

67.9 
68.0 
69.3 
63.6 


65.4 
68.3 
65.6 
68.2 
68.6 
65.6 
63.7 
66.8 
66.0 
71.2 

67.0 
70.6 
69.5 
70.9 
65.8 
71.9 
64.1 
63.8 
65.5 
67.8 
69.1 
68.5 
68.5 
70.9 
72.9 
67.4 


+0.5 
-1.2 

+2.2 
+0.3 
+3.9 
+  1.9 
+  1.7 
+3.5 
-0.5 
-3.1 
+  1.7 
+2.0 
+2.0 
+  1.2 
-1.9 
-4.4 

0.0 
+0.1 
+1.4 
-4.3 
+0.9 
+0.9 
-2.5 
+0.4 
-2.3 
+0.3 
+0.7 
-2.3 
-4.2 
-1.1 
-1.9 
+3.3 

-0.9 

+2.7 
+  1.6 
+3.0 
-2.1 
+4.0 
-3.8 
-4.1 
-2.4 
-0.1 
+1.2 
+0.6 
+0.6 
+3.0 
+6.0 
-0.5 


100 
95 
97 
100 
99 
100 
102 
104 
93 
96 
100 
101 
97 
103 
97 
90 

96 
99 
97 
98 

102 
96 
95 
99 
96 
99 

101 
92 
89 
92 
98 

102 

99 

101 
96 

103 
98 

104 
04 
99 


100 
102 

98 
107 
104 

96 

107 


30 
33 
33 
30 
40 
38 
30 
32 
32 
28 
33 
32 
35 
32 
32 
34 

32 
30 
28 
30 
28 
34 
32 
88 
29 
20 
25 
31 
28 
32 
29 
32 

32 
26 
30 
32 
26 
29 
23 
25 
30 
28 
22 
28 
26 
28 
35 
33 


Precipitation 


3.04 
5.43 
3.42 
4.50 
5.64 
3.12 
2.57 
3.50 
4.64 
3.38 
2.79 
3.51 
3.60 
3.47 
5,97 
6.53 

4.06 
4.39 
5.43 
4.99 
2.36 
4.48 
4.31 
4.71 
3.36 
2.26 
3.71 
4.00 
6.14 
5.38 
3.46 
3.90 

4.97 
3.12 
5.11 
2.73 
5.57 
3.04 
3.63 
3.72 
7.96 
3.56 
4.20 
3.71 
3.15 
2.58 
3.64 
4.22 


20      4.18 


-1.14 

+  1.25 
-0.76 
+0.32 
+1.46 
-1.06 
-1.61 
-0.68 
+  0.46 
-0.80 
-1.39 
-0.67 
-0.58 
-0.71 
+1.79 
+2.35 

-0.12 
+0.21 
+1.25 
+0.81 
-1.82 
+0.30 
+0.13 
+0.53 
-0.82 
-1.92 
-0.47 
-0.18 
+  1.96 
+  1.20 
-0.72 
-0.28 

+0.79 
-1.06 
+0.93 
-1,45 
+  1.39 
-1.14 
-0.55 
-0.46 
+3.78 
-0.62 
+0.02 
-0.47 
-1.03 
-1.60 
-0.54 
+0.04 


6.90 

10.04 
5.74 
9.30 

10.55 
6.50 
5.31 
9.21 
9.11 
6.42 
6.96 
5.97 

10.29 
7.61 
8.93 

11.76 

6,67 
8.35 

10.29 
8.55 
4.61 
8.96 
8.68 

10.11 
8.58 
7.61 
7.05 
6.80 

12.45 
9.85 
6.83 
9.17 

8.37 
9.86 

12.46 
7.99 
9.75 
7.02 
6.56 
6.78 

13.14 
6.77 

13.02 
8.08 
7.08 
6.57 
6.15 
7.27 


3i 


13.14     0.41 


1.08 
2.71 
1.30 
1.22 
1.83 
1.20 
0.61 
0.69 
1.89 

i.n 

0.56 
0.65 
1.35 
0.88 
3.35 
3.74 

1.62 
1.77 
1.40 
2.79 
0.58 
1.89 
1.33 
2.13 
0.79 
0.66 
1.17 
1.51 
2.83 
2.25 
0.44 
1.74 

2.25 
0.70 
1.78 
0.41 
2.23 
0.62 
1.20 
1.59 
3.96 
1.10 
1.56 
1.23 
0.73 
0.67 
1.12 
2.19 


No.  of  days 


•9  £ 
'^  o 


«.2 

Oh  O 


13     10 
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01iinatoloe:ical  Data  for  June,  1935 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Tahi. 


a 

il  OS 


Precipitation,  in  Inches 


a 

O 


No.  of  days 


(D'C 


Observers 


Atlantic  Drainage. 

Allentown 

Altoona 

Ardmore 

Arendtsville 

Bedford 

Bellefonte 

Bettilehem 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall 

Chambersburg 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kylertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mifflin 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley. ....... 

Neshamlny  FallsU-.- 

Palmerton 

Philadelphia 

Philadelphia-Qtn 

Phila.Navy  Yard  — 

Phoenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove. 

Bhawmonttt 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Ohio  Drainage. 

Beaver  Damtt 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry... 

Derry 

Ebensburg 

ElkLicktl 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Johnstown 

Kane  (near)  U 

LyciPDUS  U 

Meadville 

Mount  Lebanon 

New  Castle 

Neweil 

Pitt'jburgh 

Ridgway 

Bnaronit 

Somerset 

Dniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Center , 

Northampton. 
Cumberland.. 

Columbia 

Center 

Pranklini 

Clearfield - 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill .... 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon.. 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware  — 

Carbon  

Juniata 

Susquehanna. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 
Philadelphia.. 
Philadelphia.. 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . 

Snyder 

Philadelphia.. 
Cumberland . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington . . . 

Erie 

Westmoreland. 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland . 

Mercer 

Mercer 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland. 

Warren 

Greene 


Erie. 
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4.55 
3.52 
4.55 
3.11 
4.20 
3.00 
4.84 
4.58 
4.91 
4.86 
2.51 
3.89 
5.47 
2.65 
4.84 
2.87 
5.52 
4.80 
2.89 
6.72 
4.06 
3.03 
2.72 
3.33 
5.09 
5.31 
2.97 
3.54 
3.31 
3.72 
5.35 
2.19 
4.63 
5.42 
5.61 


3.19 
4.72 
4.48 
5.28 
6.25 


7.27 
4.43 
4.31 
2.76 
3.54 
4.33 
3.54 
4.12 
3.04 
3.78 
4.36 
4.25 
2.64 
4.84 
3.19 
4.59 
3.17 

7.20 
4.74 


3.38 
4.12 
5.16 
4.77 
3.37 
3.26 
5.09 
4.27 
4.49 
3.40 
4.22 
3.06 
4.71 
3.51 
3.85 
3.69 
4.30 
3.37 
3.35 
3.79 
3.00 
3.34 
3.81 
3.86 
5.22 
3.21 

2.68 

4.22 


+1.10 
-0.34 
+0.67 
-1.31 


-1.88 
+0.80 
+0.50 
+0.94 
+0.44 
-1.60 
-1.07 
+  1.40 
-1.57 
+0.34 
-1.45 
+0.98 
+  1.43 
-1.02 
+2.18 
-0.93 
-1.18 
-1.27 
-0.26 
+  1..S0 
+  1.97 
-1.31 
-1.25 


-0.25 
+  1.39 
-1.96 
+0.28 


+1.19 


-2.06 
-0.21 
+0.72 
+  1.05 
+3.01 


+3.46 
+0.82 
+0.69 
-0.79 


+0.66 

-0.66 

+0.63 

-0.51 
-0.14 
+0.44 
-1.35 
+  0.57 
-0.74 
-0.22 
-0.41 

+2.59 
+0.44 


-1.48 


+0.75 
-0.55 
—1.52 
-1.44 
-0.52 
-0.24 
+0.11 
-0.58 
+0.19 
-2.11 


-1.17 
-0.27 


-0.01 
-0.68 
-0.46 
-0.60 
-0.46 
-1.86 
-0.96 
-0.76 
+0.89 


-0.66 
+0.04 


1.20 
1.09 
0.95 
1.11 
1.34 
0.76 
1.45 
1.52 
1.25 
1.30 
1.41 
1.10 
1.15 
0.73 
1.78 
0.71 
1.32 
1.44 
0.68 
1.91 
1.10 
1.20 
0.91 
1.06 
1.10 
1.55 
1.30 
0.78 
0.87 
0.70 
1.00 
1.06 
0.94 


1.63 


0  46 
0.97 
1.20 
1.91 
2.05 


3.20 
0.89 
0.76 
0.75 
0.76 
1.25 
1.06 
1.02 
1.67 
0.91 
1.00 
1.45 
0.70 
1.05 
0.80 
1.77 
0.78 

2.31 
1.22 


0.69 
1.30 
1.73 
1.25 
0.76 
0.66 
1.20 
1.13 
0.82 
0.83 
1.08 
0.44 
1.08 
1.00 
1.40 
0.94 
1.10 
0.59 
0.95 
1.10 
1.16 
0.74 
0.80 
0.90 
1.86 
0.46 

0.71 

3.20 


w. 


nw. 
nw. 

aw. 
sw. 


sw. 
nw. 
nw. 


sw. 
uw. 


sw. 
sw. 
se. 
w. 


sw. 
w. 


w. 

nw. 

sw. 

sw. 

sw. 

nw. 

sw. 

w. 

w. 

nw. 

nw. 

s. 

w. 

sw. 

sw. 


w. 

sw. 

w. 

sw. 

s 

nw. 

w. 


sw. 


sw. 
sw. 


sw. 
sw. 


John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

U.  S.  Airway  Radio  Sta. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.E.Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

S.  W.Smith. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

T.B.Lloyd. 

Ira  J.  Keath. 

Theo.  Keichmann. 

Prof.  N.  W.  Swayue 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall, 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

R.  K.  Wintermute. 

W.H.  ManbeckCo. 

Vacant. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Vacant 

Commandant.  Navy  Yard. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.  S  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 
State  Normal  School. 
Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 
George  W.Hill. 
Joseph  W.  Belt. 
Miss  Veronica  E.  April. 
SusQuehanna  Collieries  Co. 
York  Water  Co. 

U.  S.  Engineer. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co. 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Ga5  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 

D.  H.  Jones. 
J.  S.  Stevanus. 
Robert  A.  Fergus. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
Robert  Tross . 
n.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Fred  Hoffman. 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Wm.W.  Marsteller. 
Amer.  S.  &  T.  Plate  Co. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 

U.S.  Weather  Bureau. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 
reports  are  used  in  determining  means  for  the  State.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters,  «,  •■,  '.  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3.  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  ram  or  melted  snow. 

n  PosVOffice  addresses  are  as  follows:  of  Beaver  Dam.  Beaver;  of  Elk  Lick.  Grantsville.  Md;  of  Lyclppus.  Qreenaburg:  of  Neshaminy.  Oakford:  of  Sharon.  Farrell;  of 
Sbawmont.  Mansyunk;  of  Kane!(near).  Wilcox. 
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Daily  Precipitation  for  June,  198& 
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.45 
.46 


1.64 


.30 
.01 
.31 

1,30 
.44 
.52 

1.06 
.23 
.06 
.85 
.76 

1.00 

1. 
.29 
.29 
.72 
.70 
.72 
.81 
.64 
.57 
.04 
.10 
.35 
.06 
.81 


.10 
.08 
.24 
.34 
.27 
.10 
.35 

.13 
.35 

.28 
.80 
T 

.26 
.70 
1.83 
.40 
.12 


.25 


.22 

.45 
,03 
,40 
,15 
.15 
.40 
.71 
.46 

[36 

.30 
.20 
.06 
.18 
.36 
.40 
.55 
1.12 
.30 
.13 
.15 
.12 
.14 
.62 
.01 


.34 
.51 
T. 
.17 

'.'08 
.01 
T, 

1.37 
T, 


,53 
','63 

"t 

.04 
.17 

'^23 

T. 
1.00 

.15 

'.'64 


.17 
.35 
.14 

.85 
.22 
.f<4 
.15 
.16 
.10 
.91 
.85 
.14 
.20 
.17 
.05 
.89 
.50 
.18 
.38 
.56 

.41 
1.33 
,39 
.88 
.72 
.01 
.27 
.70 
.07 
.24 
.38 


.02 


.01 


.45 


.05 


.07 


.33 


.03 


.07 


.32  .. 
.46  ... 
.45 
.19 


.74 


.73 
.20 
.06 
.32 
.37 
.38 
.27 
.28 
.82 

.'i2 

.25 
,25 
,52 
,41 
,09 
,10 
,24 
,25 

1,13 
24 

1,77 
,06 
,12 

.'06 


T 

,03  ... 

.06 

.10 


.05 


T. 


.05 


.05 


.03 


.04 


.23 


.05 


.03  . . . 

.08 


.01 


.40  , 
.'64  '. 


1.20, 


T. 
.34 


.78  . 


.95 
.56 


T. 
.21 

"62  '. 
T. 

i!45. 

'.'26! 
T. 


.05, 


.13  , 
T. 


.12 

.76 
.05 


.86  , 
.'08! 


02  . 

05. 

2.18  , 


.15  . 
.70, 


.03 
.02 


1.55 
.03 
T 


T. 

!28 

.27  , 


.02. 
.46! 

lisi '. 


.08  , 

.53. 

1.02  , 


.2.10  , 
.01 


.31 


.08 


T. 


.10 


.15, 

".75  ', 

i.'se 


1.19, 
.05, 


.32  , 


.08  , 

.14 

T 


.02  , 


.02 


T. 
.09  , 
.19  , 


.02  , 
.03  . 


.41 
!28 


.62, 
T. 
,09  , 


,95  , 


.07, 


.06 


.78. 

tV 


,22  , 


4.65 
3.52 
8.13 
4.56 
3.11 
5.37 
4.20 
3.00 
4.84 
2.80 
3.74 
4.58 
4.91 
4.86 
2.61 
3.89 
5.47 
2.66 


4.80 
4.84 
2.87 
4.71 
5.52 
4.01 
4.80 
2.89 
6.80 
6.72 
4.06 
6.46 
3.03 
2.72 
3.33 
5.09 
4.80 
5.31 
2.97 
3.54 

3.31 

5.80 
3.72 
7,05 
5,35 
2.19 
6.83 
4.63 
5.42 
3.85 
5.61 


4.15 
3.19 
4.72 
4.48 
3.65 
4.86 
5.28 

5.91 
6.25 


7.27 
6.25 
4.43 
4.13 


4,70 
4,31 
2,76 
3,84 
3.54 
4,33 
3,54 
4,12 
3.04 
5,77 
3,78 

4,36 
4,66 
3.53 
4,25 
5,17 
2,64 
4,84 
4,94 
4,94 
3,19 
4,59 
3,17 
2,38 
4,08 
4,09 


ContinuedSon  page  29. 
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Daily  Precipitation  for  June,  1935— Continued  from  page  28 


ii* 


stations 


Drainage  Basin 


Ohio  Drainage 


Beaver  Damllll. 
Beaver  Fallsll  II 

Bradford 

Brookville 

Butler 

Chambersville. 
Clairtont 


Claysville... 
ClymerU... 
Confluencell 

Corry 

Derry 

Donorallll... 
Ebensburg  . 
Elk  Lick.... 


Franklinllll 

Greensboro 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Herrs  Isl.  Damll 

Irwin 

Johnstown 


Kane  (near)  U  — 

Kregarllll..... 

Lake  Lynn  III! 

Linesvillellll 

Lock  No.  21111 

Lock  No.  4  111! 

Lock  No.  Sttllll 

Lycippus 


McKeesportlHl 

Meadville 

Mosgrove 

Mount  Lebanon... 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell 

Parkers  Landingljll 


Pennlinelllltt..  . 
Pittsburgh'"..  . 
Punxsutawneyll 

Ridgway 

Saltsburgllll:.... 

Sharonllll 

Smethport 

Somerset 


Springdalellll 

Dniontown 

Dnity  Reservoirlt 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll... 

LaJce  Drainage. 

Erie**' 


Ohio 

Beaver 

Allegheny 

....do 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela.. 


Ohio 

Conemaugh 

Yougiiiogheny  . 

Allegheny 

Conemaugh.  ... 
Monongahela.. 
Conemaugh.  .. . 
Youghiogheny  . 


Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  . 

Beaver 

...do 


Ohio 

Monongahela. 
Conemaugh... 


Allegheny 

Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Beaver 

Ohio 

Monongahela.. 

Allegheny , 

Conemaugh. 


Monongahela  . 

Allegheny 

...do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela. 
Allegheny 


Beaver  

Ohio 

Allegheny 

...do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 


Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela... 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie . 


Day  of  month 


.23 


.05 


.30 


T. 


1.53 
1.14 
1.62 


.20 


.15 


.25 


.27 
.77 
.18 
.41 

1.13 
.23 
.31 
.27 

.68 
.73 
.50 
.37 

.61 
.07 
.64 


1.10 
.60 
T 


.49 


1.73 


.28 


.92 
.58 
.76 
.34 

.62 
.88 
1..50 
.94 
.SO 
.43 
.36 


.24 

1.10 
.32 
.28 
.90 

1. 
.24 
.38 
.49 


.28 


.02 


.01 


.13 


.22 


.04 


13 


.06 


.56 


.15 


.22 


.28 

.13 

.37 

1.20 


.11 


.12 


.01 


.95 


.04 


.04 


.21 


.52 


.07 


.04 


20 


21 


.07 


.20 


.03 


T. 


.01 


.09 


.05 


T. 


.02 


.02 


.08 


.39 


.49 


.04 


.70 

.22 

.02 

1.10 


2.31 

1.24 

43 

1.22 


.06 
1.30 


.19 


.35 
.02 
.43 
.20 
.66 
.90 

.46 
.35 
.54 
.75 
.63 
.15 
.55 
.14 

.71 

1.26 

58 


63 
74 
30 
1.08 
72 


.44 


.95 
.66 
.85 
.53 

.56 
.41 

1.25 
36 

1.09 
.53 
.58 
.93 

.41 
.23 


.17 


.10 


.13 


.06 


.06 


1.25 
.03 
1 

.20 
.62 

.31 
.01 
T 

.3 

.84 

.22 

.05 

.18 

.20 
.40 


.04 

.06 
.0 
.05 
.45 
.40 
.06 
1.24 
T. 


.53 


22 


23 


1.01 

1.00 

.78 

.20 


.95 


.45 
.70 
.56 
.66 
.50 
.21 

.70 

.'82 
.83 
.15 
.50 
.75 
.20 

1.08 
.05 
.44 


35 

68 

54 

1.00 


1.40 
.70 
.36 
.82 

1.10 
38 

1.08 

1.75 
.42 


.54 
1.15 


.18 


.01 


.73 


.09 


.08 


24 


25 


.16 


.17 


.03 


.10 


.03 


.02 


.05 


.07 


26 


27 


.02 


.10 


.20 


.07 


.02 


.01 


.04 


28 


31 


.04 


.02 


.09 


.48 


T. 


.05 


.02 


Excent  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
nf  observation  "•  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precinitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete 
or  missing       t  Daily  amounts  inconsistent.      «  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville,  Newville:  of  Clymer.  Indiana:  of  Pennline.  Linesville:  of  Snow  Hill, 
Analomink-  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Kane.  Wilcox :  of  Lock  No.  5,  Schenley.    X  Mdt.  to  mdt. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg . . 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Reading 

Scran  ton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


29.93 
29.93 
29.96 
29.95 
29.93 
29.94 


30.26 
30.25 
30.29 
30.24 
30.25 
30.27 


29.50 
29.53 
29  52 
29.57 
29.53 
29.50 


1  Wind 


<> 


as 

H  O 


11.2 
6.8 

11.5 
9.0 

10.3 
5.7 


sw. 
nw. 
sw. 


Relative 
humidity 


14 

72 

62 

27 

73 

52 

17 

73 

56 

18 

79 

60 

19 

61 

52 

22 

72 

49 

•  For  any  five-minute  period. 


■t  Correctedto  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


ec 

C3 

& 

ec 

5 

•K 

a 

to 

s 

S 

oS 

S 

a 

G 

hJ 

Q 

Port  Jer vis... 
PhilUpsburg. 
Lehlghton  . . 
Wilkes-Barre. 
Williamsport 
Harrisburg . . 
Greensboro. . 
West  Newton 
Lock  No. 4... 
Pittsburgh... 
Beaver  Dam. 


Delaware , 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna.. 
Susquehanna.. 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


2.5 

3.2 

11 

1.8 

17 

2.0 

2.9 

11 

1.4 

4 

3.1 

4.0 

22 

2.6 

4 

3.0 

3.8 

25 

2.3 

18 

1.9 

3  7 

24 

0.8 

17 

3.9 

4.2 

25 

3.5 

17 

11.9 

17.2 

19 

10.7 

15 

1.1 

2.0 

10 

0.4 

4 

12.6 

16.6 

20 

11.2 

16 

13.2 
15.1 

24 
25 

10.2 
10.4* 

16 
16 

-Pool  stage. 
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Dally  Temperatures  for  June,   193B 


Siatlons 


8       9     10     11      12     18     14      15     16     17      18  |  19     iO     21     22     23     24     26     26     27     28     29     80     81 


Mi'Uli 


Allentown Mnximum.. 

I  Mini  Ilium.. 
Altoona f  Mivximuui.. 

I  Mlnimuui,. 
Bedford \  Maximum,, 

(  Miuiuuim,. 
Bellefonto t  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Brookville )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Butler j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Carlisle )  Maximum,, 

<  Minimum,. 
Catawissa j  Maximum, , 

'  Minimum,. 
Chamborsburg j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Chamborsvillo j  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Claysvillo j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Clearfield f  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Coatesxille S  Maximum,, 

<  Minimum,. 
Corry )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Emporium \  Maximum,, 

<  Minimum,. 
Erie j  Maximum,, 

<  Minimum,. 
Franklin j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Freeland j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Gettysburg j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Greensburg )  Maximum,, 

'  Minimum.. 
Grove  City j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Hamburg j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Harrisburg \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Hawley S  Maximum,, 

>  Minimum,. 
Huntingdon j  Maximum,, 

<  Minimum,. 
Johnstown j  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Lancaster j  Maximum,, 

<  Minimum,. 
Lawrenceville j  Maximvun,. 

I  Minimum,. 
Lebanon i  Maximum,, 

<  Minimum,. 
Marcus  Hook S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Meadville j  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Mi£Bin S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Mount  Pocono j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Muncy  Valley )  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Philadelphia *  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Pittsburgh j  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Quakertown f  Maximum,, 

\  Minimum,. 
Reading S  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Ridgway S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Scranton j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Selinsgrove j  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Somerset (  Maximum,, 

'  Minimum,. 
State  College f  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Stroudsburg j  Maximum , , 

'  Minimum,. 
Towanda S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Uniontown (  Maximum,, 

J  Minimum,. 
Vandergrift j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Warren |  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Waynesburg (  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Wellsboro j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Williamsport S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Williamstown j  Maximum  , 

'  Minimum.. 
York i  Maximum,, 

I  MinimiUD,. 


76 
56 
75 
f-0 
7» 
50 
71 
63 
«6 
69 


76  82 

58  55 

71  83 

49  48 


55  68 


56 

46 

64 

52 

62 

55 

80 

69 

59 

52 

58 

54 

71 

59 

59 

53 

67 

53 

82 

60 

67 

55 

65 

52 

61 

54 

84 

66 

82 

59 

74 

63 

87 

67 

65 

52 

66 

55 

62 

49 

68   79 

57  54 


67  46 


63 


84  83 
63  46 


49 


53 


82 


80.0 
68.7 

78.4 
63.7 
82. 6 
53.7 
77.8 
62.8 
78.1 
48.2 


86.4 
.57.8 
83.1 
56.7 

8:1.  fi 

57.3 

80.7 

51.9 

81.1 

,55.6 

81.2 

49.9 

82.3 

57.7 

76.5 

.50.6 

77.6 

52.6 

73.6 

.57.3 

81.9 

52.5 

74.7 

54.8 

82.3 

68.5 

77.2 

55.7 

77.7 

54.2 

83.2 

55.5 

79.8 

60.4 

78.3 

50.7 

81.3' 

57.7' 

81.6 

55.4 

83.6 

56.4 

81.7 

51.7 

81.5 

58.4 

84.7 

63. 7» 

79.1 

59.7 


73.4 

51.3 

77.2 

60.0 

80.2 

62.8 

80.2 

60.0 

80.5"' 

55.6" 

79.1 

60.7 

77.5 

49.6 

78.0 

67.3 

80.2 

55.6 

76.1 

49.3 

78.8 

54.2 

79.7 

53.5 

77.8 

52.2 

79.0 

58.0 

81. 6o 

54. 7« 

74.9 

56.5 

78.9 

56.9 

78.2 

48.2 

77.9 

56.0 

79.5 

56.3 

82.9 

56.5 
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No.  7. 


QENERAI.  SUMMAR7. 

July  was  abnormally  warm  and  humid  in  all  parts  of  the 
State  after  the  first  week,  and  the  conditions  were  oppressive  a 
large  part  of  the  time.  There  was  an  unusual  amount  of  early 
morning  fog  that  left  a  large  moisture  content  in  the  atmosphere 
to  augment  the  midday  heat .  It  was  a  month  of  excessive  local 
rains  that  brought  two  or  three  times  the  normal  rainfall  to 
some  regions,  while  leaving  a  few  places  with  actual  deficiencies. 
However,  the  average  rainfall  for  the  State  was  thirty  per  cent 
above  the  normal,  so  the  dry  regions  constituted  a  small  part  of 
the  whole.  The  driest  section  was  Allegheny  County  with  por- 
tions of  its  bordering  counties.  Torrential  rains  occurred  in  the 
eastern  portion  of  the  State  on  the  9th,  and  flooded  the  Lehigh 
and  Schuylkill  rivers  with  considerable  damage.  These  streams 
rose  far  above  the  flood  stages  during  the  night  of  the  9th  and 
10th.  The  valley  of  Perkiomen  Creek,  a  tributary  of  the  Schuyl- 
kill, is  a  popular  summer  camping  region,  and  many  small  frame 
shacks  line  the  banks  of  the  stream.  The  creek  rose  as  much 
as  twenty  feet  in  some  places,  and  a  large  number  of  these  shacks 
disappeared  completely.  Rains  were  especially  heavy  over  the 
headwaters  of  the  Schuylkill,  with  9.00  inches  at  Pottsville  on 
the  9th,  and  these  waters  followed  the  Perkiomen  flood  out 
closely,  causing  an  almost  unprecedented  condition  in  the  lower 
valley.  The  upper  reaches  of  the  North  Branch  of  the  Susque- 
hanna watershed  were  flooded,  and  hundreds  of  families  were 
forced  to  abandon  their  homes  temporarily.  These  flood  waters 
smoothed  out  rapidly  below  Wilkes-Barre.  The  newspaper  at- 
tributed twelve  deaths  to  the  floods  in  the  eastern  portion  of  the 
State.  Considering  the  State  as  a  whole,  it  may  be  said  that 
July  was  a  good  crop  growing  month,  and  most  crops  made  good 
progress.  The  winter  grains  ripened  rapidly  near  the  end  of 
June,  and  harvest  was  beginning  in  a  few  places  on  July  1st. 
It  was  practically  finished  by  the  10th,  and  threshing  began 
during  the  third  week  and  continued  intermittently  for  the  re- 
mainder of  the  month,  being  more  or  less  handicapped  in  the 
western  part  of  the  State  by  heavy  local  rains  that  drenched  the 
shocks  in  the  fields.  Good  yields  were  generally  reported  with 
some  unusually  heavy  ones,  but  much  of  the  grain  was  discol- 
ored and  damaged.  Oats  harvest  began  during  the  third  week, 
and  was  practically  finished  by  the  end  of  the  month.  Corn 
generally  made  a  fine  development,  and  was  very  promising. 


TEMPERATUBE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  88  stations,  was  75.0°,  which  is  3.0°  above  the  normal. 
The  highest  monthly  mean  was  80.8°,  at  Marcus  Hook,  and  the 
lowest  was  66.2°  at  Gouldsboro.  The  highest  temperature  re- 
corded was  104°  at  Wellsboro  on  the  5th.  The  lowest  temper- 
ature recorded  was  42°  at  Somerset  on  the  30th.  The  greatest 
daily  range  in  temperature  was  43°  at  Wellsboro  on  the  5th, 
and  at  Greenville,  Meadville,  and  Sharon  on  the  17th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  taken  at  140  well-distributed  stations,  was  5.63 
inches,  which  is  1.34  inches  more  than  the  normal.  The  great- 
est monthly  amount  was  13.50  inches  at  Pottsville,  and  the  least 
amount  was  1.47  inches  at  McKeesport.  The  greatest  amount 
in  any  24  consecutive  hours  was  9.00  inches  at  Pottsville  on  the 
8-9th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  JULY 

Temperature 

Precipitation 

No.  of  days 

Year 

1 

^ 

3 

2 

S3 

!»>> 

>. 

a 

o. 
O 

.3 
w 

is 

3 

< 

o 

a; 

-«JaQ 

.S£ 

Ph'o 

5 

1888 

69.2 

-2.8 

97 

38 

3.45 

-0.84 

7.10 

1.40 

8 

15 

10 

6 

1889 

71.6 

-0.4 

96 

39 

6.80 

+2.51 

15.02 

1.04 

13 

12 

10 

9 

1890 

70.7 

-1.3 

101 

33 

3.52 

-0.77 

6.40 

0.70 

8 

13 

11 

7 

1891 

67.8 

-4.2 

97 

34 

6.32 

+2.03 

11.61 

2.63 

13 

11 

10 

10 

1892 

73.1 

+1.1 

103 

38 

3.93 

-0.36 

8.59 

2.16 

10 

15 

11 

5 

1893 

72.1 

+0.1 

102 

36 

3.15 

-1.14 

6.27 

1.68 

10 

15 

12 

4 

1894 

73.8 

+1.8 

103 

31 

2.32 

-1.97 

6.96 

0.53 

7 

15 

11 

5 

1895 

69.1 

-2.9 

102 

34 

3.24 

-1.05 

6.18 

1.16 

9 

12 

12 

7 

1896 

72.8 

+0.8 

98 

40 

6.89 

+2.60 

15.59 

3.04 

14 

10 

11 

10 

1897 

73.4 

+1.4 

103 

41 

6.26 

+  1.97 

14.51 

2.10 

14 

10 

11 

10 

1898 

74.8 

+2.8 

107 

33 

3.36 

-0.93 

6.29 

1.15 

9 

12 

12 

7 

1899 

72.3 

+0.3 

101 

35 

3.91 

-0.38 

8.24 

1.53 

10 

12 

11 

8 

1900 

74.0 

+2.0 

104 

35 

4.86 

+0.57 

8.26 

1.81 

11 

14 

12 

6 

1901 

76.4 

+4.4 

107 

45 

3.88 

-0.41 

7.34 

1.52 

11 

10 

13 

8 

1902 

71.8 

-0.2 

99 

41 

6.04 

+  1.75 

12.36 

2.11 

15 

10 

12 

9 

1903 

71.2 
70.6 

-0.8 
-1.4 

98 
99 

35 
34 

5.36 
4.68 

+1.07 
+0.39 

8.81 
9.19 

1.76 
1.92 

12 
13 

13 
12 

12 
11 

6 

1904 

8 

1905 

72.6 

+0.6 

99 

39 

4.87 

+0.58 

9.78 

2.49 

16 

10 

12 

9 

1906 

71.3 

-0.7 

95 

38 

4.31 

+0.02 

8.98 

1.41 

10 

12 

13 

6 

1907 

71.6 

-0.5 

96 

34 

3.84 

-0.45 

9.46 

1.01 

10 

16 

12 

4 

1908 

73.9 

+1.9 

104 

39 

4.81 

+0.52 

9.57 

2.15 

U 

14 

12 

5 

1909 

69.7 

-2.3 

98 

34 

2.14 

-2.15 

4.50 

0.75 

7 

16 

11 

4 

1910 

72.8 

+0.8 

99 

41 

2.42 

-1.87 

5.15 

0.46 

7 

16 

11 

4 

1911 

73.7 

+1.7 

105 

36 

2.81 

-1.48 

7.41 

0.90 

8 

16 

11 

4 

1912 

71.3 

-0.7 

100 

36 

5.29 

+  1.00 

12.65 

1.04 

11 

12 

11 

8 

1913 

71.8 

-0.2 

101 

40 

4.16 

-0.13 

8.00 

0.82 

11 

15 

10 

6 

1914 

71.3 

-0.7 

101 

38 

4.19 

-0.10 

10.29 

1.10 

12 

12 

11 

8 

1915 

70.7 

-1.3 

98 

40 

5.28 

+0.99 

12.30 

1.82 

15 

10 

13 

8 

1916 

74.3 

+2.3 

98 

37 

4.45 

+0.16 

12.41 

0.39 

10 

14 

10 

7 

1917 

72.1 

+0.1 

105 

40 

4.33 

+0.04 

9.76 

1.90 

13 

12 

12 

7 

1918 

70.1 

-1.9 

99 

35 

3.05 

-1.24 

9.96 

0.77 

9 

16 

10 

5 

1919 

72.6 

+0.6 

104 

34 

5.90 

+1.61 

14.58 

1.70 

11 

16 

8 

7 

1920 

69.5 

-2.5 

96 

33 

4.37 

+0.08 

10.70 

1.27 

11 

15 

10 

6 

1921 

75.9 

+3.9 

104 

45 

4.13 

-0.16 

9.19 

1.23 

10 

15 

11 

5 

1922 

71.9 

-0.1 

98 

38 

3.68 

-0.61 

7.68 

1.46 

9 

14 

10 

7 

1923 

71.0 

-1.0 

100 

32 

4.24 

-0.05 

9.86 

0.92 

n 

15 

9 

7 

1924 

69.7 

-2.3 

97 

34 

3.42 

-0.87 

7.12 

0.71 

9 

17 

10 

4 

1925 

70.5 

-1.5 

101 

32 

5.57 

+1.28 

14.95 

1.54 

12 

13 

11 

7 

1926 

71.8 

-0.2 

105 

35 

3.82 

-0.47 

10.63 

1.14 

10 

15 

9 

7 

1927 

71.7 

-0.3 

100 

29 

4.97 

+0.68 

11.82 

1.81 

12 

14 

11 

6 

1928. 

72.8 

+0,8 

96 

40 

5.44 

+1.15 

11.81 

2.37 

13 

16 

9 

6 

1929 

71.8 

-0.2 

99 

33 

2.81 

-1.48 

6.97 

0.19 

8 

18 

9 

4 

1930 

73.0 

+  1.0 

106 

33 

2.23 

-2.06 

6.46 

0.17 

7 

19 

8 

4 

1931 

75.2 

+3.2 

105 

39 

5.28 

+0.99 

13.28 

1.81 

12 

15 

10 

6 

1932 

72.0 

0.0 

100 

36 

3.39 

-0.90 

9.65 

0.85 

10 

16 

10 

5 

1933 

72.5 

+0.5 

104 

35 

4.26 

-0.03 

9.13 

1.12 

8 

17 

9 

5 

1934 

75.5 

+3.5 

107 

40 

4.01 

-0.28 

7.83 

1.16 

9 

17 

10 

4 

1935 

75.0 

+3.0 

104 

42 

5.63 

+  1.34 

13.50 

1.47 

12 

15 

10 

6 

Period 

72.0 

107 

29 

4.29 



15.59 

0.17 

11 

14 

11 

6 

W.  B.  O.  PhiIadelphia-8.27-35.1050. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


July,  1935 


Olimatolog-ical  Data  for  July,  1986 


Counties 

1 

d 
o 

> 

1 

h 

S 
a 

1^ 

Temperature, 

in  degrees  Fahr. 

Precipitation,  in  inches 

No.  of  days 

So 

Stations 

I-. 
ii 

11  = 

as 
^*- 

a 

Xi 

£ 

3 

a 

a 

>> 

'3 
..J  t* 

-J 

0 

J 
S 

a  ^ 

0 

li 

if 

a  V 

°  fe 
■3  0 

-a 

0 

•a 
1 

0 
5 

Observers 

Atlantic  Drainage, 

264 

1.615 
350 
700 

1,060 

1.060 
364 
467 
620 

1,272 
580 

1,120 
880 
560 

1,050 
380 

1,970 
190 
553 
840 

1,875 
535 
600 
361 
900 
200 
650 
977 

1.637 
255 

1.000 
469 
560 
50 
600 

1, 720 

1.045 
60 
398 
165 
12 
90 
100 
496 
514 
900 
805 
455 
51 
660 

1.217 
500 
754 

1.419 
455 
521 

1, 275 
400 

700 
1,173 
1,077 
1,047 
1.020 
1.160 
1,430 
1.172 

762 
2,000 
2.680 

957 
1.150 

960 
1,256 
1,100 
1,184 
2,020 
1.420 
1.080 
1.200 

808 

800 

842 
1.350 

940 
2.190 
1,100 

825 
1,180 
1,085 

714 

23 
48 

3 
13 

3 
27 
50 
69 
39 
39 
36 
28 
48 
24 
48 
43 
42 
29 
62 
31 
20 
42 
31 
66 
17 
20 
48 
23 

4 
48 
38 
51 
45 

8 
46 
29 
23 
46 
17 
64 
19 

9 
25 
50 
65 

2 
41 
45 
39 

2 
51 
21 
41 
65 
86 
49 
20 
47 

43 
45 
22 

5 

3 
30 
22 
38 

8 
18 
18 
61 
26 
39 
28 
11 
63 

3 
43 
41 

9 
55 
15 
93 
28 
22 
68 
47 
21 
46 

4 

63 

75.8 
72.8 
76.7 
75.8 
75.4 
73.8 
76.8 
79.2 

+2.1 
+2.0 
+2.8 
+  1.8 

'+6:6' 

+2.2 
+4.4 

95 
94 

95 

96 
94 
96 
94 
103 

12 
20 
20 
20 
19 
20 

in 
20 

57 

51 
56 
54 
50 
49 
56 
56 

3t 
17+ 

3 

3 
30 
171 

3 
30 

29 

33 
27 
86 
84 
34 
27 
85 

7.91 
4.24 
4.71 
7.47 
4.70 
4.08 
11.97 
6.58 

+3.13 
+0.70 
+0.42 
+8.61 

'+0.'27' 
+7.37 
+2.74 

3.20 

1.23 
3.05 
2.44 
1.48 
2.38 
5.10 
3.40 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

12 
16 
10 
12 
9 
15 
12 
14 

19 
11 

7 
21 
17 

4 
19 
19 

1 

17 
10 
7 
4 
16 
6 
7 

11 

8 
14 

3 
10 
11 

6 

5 

sw. 
w. 

nw. 

nw. 

s. 

sw. 

se. 

Jnhn  A     Frirk 

Altooua      

Blair       

John  J    Martin. 

Ardmore.  

Montgomery 

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Bedford       

Bedford      

Charles  C.  Lee. 

U.S.  Airway  Radio  Sta. 

Northampton 

Cumberland 

Prof.  C.  E.  Miller. 

Cft-tawissa       

W.  L.  Gearhart 

70.6 
78.1 
72.6 
77.3 
73.5 
72.8 
78.7 
71.2 
76.4 
78.0 
73.6 
66.2 
76.4 
78.0 
77.4 
71.5 
80.2 
75.2 
75.8 

'77!6" 
74.2 
77.2 
76.8 
80.8 
72.8 
67.8 
71.9 
76.2 
75.0 
78.2 
78.9 
78.6 
79.0 
75.0 
76.7 
73.2 
74.8 
75.9 
78.6 
76.4 
73.6 
74.0 
73.4 
72.0 
75.8 
75.7 
74.2° 
77.4 

76.4 
71.6 

-6.6' 

+  3.8 
+  1.2 
+2.7 
+  1.1 
+3.2 
+4.6 
+2.6 
+2.7 
+3.8 
+3.4 
+1.1 
+3.1 
+2.6 
+2.6 
+  1.1 
+4.4 
+3.0 
+3.3 

92 
99 
94 
96 
92 
92 
99 
88 
94 
98 
92 
83 
98 
97 
95 
93 
94 
95 
96 

6 

20 

191 

20 

19 

19 

20 

12 

12 

20 

12t 
61 
8t 

20 

20 
6t 

24 

191 

12t 

50 
54 
44 
54 
54 
50 
66 
65 
53 
58 
49 
49 
53 
58 
61 
47 
66 
60 
49 

3t 
30 
30 

8 

3t 

2 

3 
271 

3 

3t 
27 

3t 

51 
30 
17 

1 
30 
80 
30 

36 
33 
42 
84 
29 
33 
34 
23 
32 
32 
36 
28 
41 
30 
27 
38 
20 
38 
40 

5.92 
8.66 
8.15 
6.70 
4.43 
8.52 
5.52 
8.82 
4.39 
3.63 
10.40 
9.26 
7.21 
2.96 
3.46 
6.85 
4.69 
6.42 
4.07 

+1.99 
+0.09 
+8.97 
+1.88 
-0.02 
+4.19 
+1.19 
+3.66 
+0.05 
-0.15 
+  5.40 
+4.24 
+2.29 
-1.29 
-0.37 
+2.79 
+0.56 
+1.45 
+1.07 

3  10 
1.15 
1.76 
2.00 
1.47 
1.72 
2.92 
3.15 
1.46 
0.93 
3.68 
3.40 
2.50 
1.00 
1.70 
2.40 
2.30 
1.65 
1.10 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

13 
9 
14 
12 
14 
16 
10 
13 
16 
12 
12 
11 
9 
11 
12 
12 
10 
13 
16 

19 
14 
14 

7 
22 
12 
14 

3 
24 
18 
18 
19 
20 
18 

8 
20 
19 
14 
16 

8 
11 
10 
15 
4 
13 
11 
21 
6 
6 
8 
8 
8 
9 
16 
9 
6 
8 
6 

4 
6 
7 
9 
5 
6 
6 
7 
2 
7 
5 
4 
3 
4 
7 
2 
6 
9 
9 

sw. 

nw. 

nw. 

w. 

sw. 

8. 

nw. 

s. 
s. 
w. 
w. 
w. 
s. 

8. 

w. 

sw. 

8.  W.  Smith. 

William  B.  Spear. 

riRarfiftld           

Plparfiflld 

E.  W.  Hess. 

r!nat.ftsvill6 

ChftstAr             -    ... 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

T.B.Lloyd. 
IraJ.  Keath. 
Theo.  Keichmanu. 
Prof.  N.  W.  Swayne 
Dr  Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
Ronald  H.  Marshall. 
State  Sanatorium. 
Thomas  Y.Cooper. 
U.  S.  Weather  Bureau. 

(4pinrffA  Sphool 

Schuylkill 

Berks 

York 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy.  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
Glenn  R.  Shaffer. 
U.S.  Weather  Bureau. 

Huntingdon 

+3.3 
+4.1 
+8.4 
+3.5 

"-\0.6 
+2.1 
+2.3 
+2.9 

'+2!6' 
+3.2 

+4 '.2' 
+  2.5 
+  1.2 

"+3.\ 

+2.7 

+2.7 

'+3!6' 
+2.8 
+3.1 
+3.3 
+1.6 
+2.5 
+2.4 
+3.2 

+2.8 
+3.9 

97 
97 
97 
97 
97 
94 
91 
92 
94 
92 
95 
97 
95 
98 
93 
95 
92 
94 
94 
94 
97 
93 
93 
94 
104 
9! 
96 
94' 
98 

94 
96 

20 

19 

12 

12t 

111 

12 

19 

19 

12 

121 

20 

12 

12t 

12t 

12 

12 

6 

6 
20 
191 
20 

6t 
12 
19 

5 
12t 

6 
20 
121 

31 
20 

54 
49 
56 
64 
60 
51 
48 
48 
51 
56 
63 
58 
61 
63 
50 
60 
52 
56 
53 
57 
56 
52 
50 
50 
44 
57 
54 
49 
53 

54 
43 

3 

1+ 
30 
271 

2 

81 

3 
30 

3 

3 

4 

8 

4 

3 

3 

3 
271 
80 
30 

3 

30 
17 

8 

21 
80 

3 
27 
30 
30 

nt 

18 

32 

41 

31 

34 

24 

38 

41 

84 

30 

29 

24 

26 

26 

33 

31 

26 

31 

28 

33 

26 

31 

83 

34 

36 

43 

22 

38 

83' 

35 

36 
39 

6.36 
5.83 
4.63 
2.99 
3.38 
9.19 
6.38 
6.00 
8.24 
8.09 
5.07 
3.86 
4.44 
8.84 
6.92 
6.70 
7.37 
7.91 
4.03 
7.82 
8.13 
5.83 
9.44 
3.24 
2.31 
8.90 
3.89 
5.42 
2.79 

2.21 
9.60 

+2.47 
+1.81 
+0.24 
-1.06 

■+4.'36' 
+  1.21 
+  1.26 
-1.41 
+3.78 
+0  92 
-1.06 

+1.96 
+2.44 

'+8.'88' 
-0.09 
+8.46 

'+2!66' 
+4.27 
-0.52 
-1.44 
+4.20 
0.00 
+0.14 
-1.45 

-1.56 
+5.30 

1.90 
1.08 
1.78 
0.99 
2.34 
4.47 
2.30 
1.41 
1.15 
3.57 
2.77 
2.22 
1.85 
5.82 
3.20 
3.33 
5.60 
3.80 
2.30 
8.41 
4.37 
1.18 
4.70 
1.18 
0.90 
3.43 
1.60 
2.06 
0.58 

0.49 
1.95 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

11 
15 
11 
14 
11 
12 
13 
14 
13 
13 
12 
11 
10 

n 

13 
16 
10 

9 
11 
14 
12 
15 

9 
16 

8 
10 
12 

9 
12 

14 
12 

21 

13 

17 

11 

25 

21 

13 

24 

15 

17 

7 

4 

7 

16 
16 
6 
18 
8 
18 
14 
14 
15 
20 
12 
23 
18 
18 
19 
19 

5 
18 

7 
15 
13 
19 

3 

6 
13 

5 

4 
11 
10 
14 
12 
15 

9 
16 
12 
19 
11 
10 

7 
12 

6 
14 

6 
11 

9 
11 
12 

18 
9 

3 
3 
1 
1 
3 
4 
6 
2 
12 
3 
14 
13 
12 
0 
6 
9 
1 
4 
2 
7 

10 
4 
5 
5 
3 
2 
4 
1 
0 

18 
9 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

w. 

e. 

s. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

s. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

w. 

w. 

nw. 

w. 

sw. 

nw. 

sw. 

s. 

sw. 

Supt.  of  Water  Works. 

Tioga               

C.  P.  Darling. 

Lebanon 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Joseph  Beaver. 

Delaware    

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wintermute. 

Paul  C.  Hoskinson. 

Wnnnv    VftllftV       

Sullivan 

H.O.  Hacker. 

Neshaminy  FallsU  •  •  •  ■ 

Bucks     

Philadelphia  Sub.  Water  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

Philadelphia 

Philadelphia 

Philadelphia 

U.  S.  Weather  Bureau. 

PhAla.Navy  Yard 

Phila- Point  Breeze 

Commandant.  Navy  Yard. 
Atlantic  Refiniug  Co. 
Philadelphia  Sub.  Water  Co 

John  E.  Beniier. 

Berks         

U.  S.  Weather  Bureau. 

Retreat 

Tiiizprne    

Theodore  J.  Sampson. 

Lackawanna 

U.S  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.Fisher. 

Philadelphia 

Cumberland 

W.S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

Tioga             

George  W.  Hill. 

Waat  Phrt^iter 

Piiftofpr              .    . . . 

.Toseph  W.Beit. 

Lycoming 

Miss  Veronica  E.  April. 

SusQuehanna  Coilienes  Co 

Yorlt           

Vnrlr                   

York  Water  Co. 

Ohio  Drainage. 

Beaver 

U.S.  Engineer. 

Jefferson 

Frank  S.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

74.3 
74.3 
76.8 
73.8 
75.0 
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w. 
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John  E.  Lewis. 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Carnegie  Steel  Co. 

J.L.  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Westmoreland  — 

Washington 

Cambria  

Ted  R.  Wineman. 

Donora 

Donora  Zinc  Works. 
D.H.Jones. 

WIV  T.iplrll                

Somerset 

J.  S.Stevanus. 

Venango 

Robert  A.  Fergus. 

Westmoreland.... 

Westmoreland  Water  Co. 

Charles  P.  Clarke. 

Prof.  H.W.  Harmon. 

Irwin ■■- 

Johnstown....  

Kane  (near)  It 

Westmoreland . . , . 

W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross . 

Elk 

Westmoreland.... 

U.S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 

.\ss'd  Gas  &  Electric  (^o. 

Mount  Lebanon 

Allegheny 

Fred  HotTman. 

New  Castle  Water  Co. 

Fayette 

Allegheny 

Elk    

Gen.  Chemical  Co. 

Pitt'*VinTcrh 

U.  S.  Weather  Bureau. 

West  Penn.  Power  Co. 

Harry  H.Gerber. 

D.L.  Grove. 

Fayette     

Wm.  W  .  Marsteller. 

Westmoreland  — 
Warren 

Amer.  S.  &  T.  Plate  Co. 

Mrs.  Anna  Simpson. 

Thomas  S.  Knox. 

Lake  Drainage. 

Erie 

U.  S.  Weather  Bureau. 

The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 
reports  are  used  in  determining  means  for  the  State.  t  On  other  dates  also.  •Incomplete.       .  ._.      ,      ^^       „,  .     ^       . 

Reference  letters  »  »>  °  etc    indicate,  respectively.  1.  2.  3.  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  ram  or  melted  snow. 

«  Post-Oface  addresses' are  as  follows:  of  Beaver  Dam,  Beaver:  of  Elk  Lick,  Graatsville,  Md:  of  Lycippus.  Qreensburg:  of  Neshaminy.  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  of 
Shawmont,  Manayunk;  of  KaneKnear).  Wilcox, 


JULV,    lJ)l{o 
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Daily  Precipitation  for  July,  1086 
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.78 
.57 

.27 

4.37 

.12 

.16 

'.'69 
.14 
.08 
.25 
.10 

2.25 
.26 

.2(1 
.21 
43 

.39 

.04 

6.52 

hiladelphia***... . 

Lower  Del 

T 

't.' 

.05 

!i4 

5.07 

hila.  Navy  Yard  111! 

....do 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

Schuylkill 

T. 

T. 

tV 

.15 

T. 

T. 

i'V 
tV 

T. 

'.'62 

'.'6i 

1.26 

■.'26 

"is 

.19 

i.'68 

.08 

T. 

.34 

3.86 

'hila-P'nt  Breeze.J 

4  44 

hoenixville 

'ine  Grove 

'leasant  Mount. . . 
'ottstown 

'.'63 
'.'08 

■1'. 

'.'06 

:::: 



8.84 
8.21 
4.65 
6.88 

oitsville 

13.50 

uakertowii 

fading"* 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

....do 

Lower  Susq 

■•■• 

't.' 

... . 

.01 
■.'69 

6.92 
6.70 
6  86 

letreat 

7.37 

cranton"' 

.01 

7.91 

.07 

'.'is 

T 

4  03 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

.66 

... 

tV 

'!27 

'.'42 

1.18 

'.'29 
5.. 31 
.98 
4.70 
.19 
.40 
.04 

'i'V 

.18 

3.10 
.15 

'.'46 
.12 
.36 
.49 

.18 

'.'24 
.04 
.27 

'.'ig 

T. 
.02 

'.'25 

't. 

.37 
.:« 
.15 

.07 
.14 

'.'67 

'.'ii 

.63 
.09 

■.'36 

.09 
.64 
.07 
.03 
.04 
.27 
.05 

.01 
.50 

T. 

7.82 

hippensburff 

8  13 

now  HilUt 

9.37 

W.  Br.  Susq 

.07 

T. 

.03 
1.20 
.07 
.10 
.02 

'!65 
.11 

1.11 
.n 

1.32 
.41 
.92 
.09 
.17 

"26 

't.' 

".'08 
';32 

.12 

't'.' 
't" 

.30 
T. 
.22 
.37 

T. 

'.'26 
.10 
.26 
.16 
.08 

.03 

'.'6i 

.02 
.10 
T. 
.19 
1.83 

.48 

'.'25 
T. 

't.' 

'."io 

.22 
.02 
T. 

.15 

".2b 
T. 

't. 

.16 
T. 

.09 

"!i9 
.16 
.12 
.42 
.41 

6.83 

troudsburgllll 

Upper  Del 

9.44 

unburylHI 

Lower  Susq 

T. 

.01 

.17 

4.89 

usquehannallll 

'owanda 

Veikert 

N.  Br.  Susq 

...do 

Lower  .Susq 

.07 
.03 

.46 

'.'06 

'r.' 
.11 

'.'38 

.02 

.58 
1.18 

.30 

.90 
1.22 

.54 

.42 
.03 
.63 
.10 
.28 
1.05 
.42 

2.22 

.53 

..50 

.15 

3.43 

4.55 

2.37 
1.50 
2.06 
.35 
.88 
6.00 
1.67 

6.61 
3.24 
4  53 

Vellsboro 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

...do 

".65 

.07 

.... 

2.31 

Vest  Chester 

8.90 

?estgrovel|l| 

.58 

.17 
.03 

9  15 

Vilkes-Barrelll 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Susauehanna 

... 

.04 
.02 

.03 

.10 
.27 

8.85 
3.89 

5  42 

fork 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

.58 
.10 

.... 

.... 

.... 

i.'oi 

■^F, 

.02 
.60 

16 

2  79 

forkHavenlill 

.10!   .23 
....!  .26 
T.     .35 

.08 
m 

5.02 

.... 

't. 

9  12 

Crenton.  N.  J***.... 

Lower  Del 

.... 

T. 

.... 

03 

4.07 

Continued  on  page  34. 
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Daily  Precipitation  for  July,  1935 -Continued  from  page  i 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


10 


12 


16 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


Ohio  Drainage 


Beaver  Damllll. 
Beaver  Fallsll  II 

Bradford 

Brookville 

Butler 

Chambers  ville. 
Clalrtont 


Claysville.... 
Confluencellll 

Corry 

Derry 

Donorallll  — 
Ebensburg  .. 
Elk  Lick 


Pranklinllll 

Greensboro 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Herrs  Isl.  Dam  II 

Irwin 

Johnstown 


Kane  (near)  tt  — 

Kregarllli..... 

Lake  Lynnlill 

LinesviUelli! 

Lock  No  21111 

Lock  No.  4  nil 

Lock  No.  Stillll 

Lycippus 


McKeesportllll... 

Meadville 

Mosgrove 

Mount  Lebanon 

Natronallll 

NewCastlellll.... 

Newell 

Parkers  LandingllH 


Pennlinelllltl..  . 
Pittsburgh'"..  . 
Punxsutawneyll 

Ridgway 

Saltsburgllll:.... 

Sharonllll 

Smethport 

Somerset 


Springdalelllltl.... 

Uniontown 

Unity  Reservoirtt 

Vandergriftt ■ 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll... 

Lake  Drainage. 

Erie*** 


Ohio 

Beaver 

Allegheny . 
do 


Ohio. 

Allegheny 

Monongahela.. 


Ohio 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Conemaugh.  ... 
Monongahela,. 
Conemaugh.  .. . 
Youghiogheny  . 


Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  . 

Beaver 

....do 

Ohio 

Monongahela... 
Conemaugh 


Allegheny 

Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Beaver 

Ohio 

Monongahela.. 

Allegheny 

Conemaugh 


Monongahela . . 

Allegheny 

...do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 


Beaver  

Ohio 

Allegheny 

...do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 


Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela... 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie... 


.14 


1.08 


.02 


.06 


.62 


.12 


.29 


.04 


.32 


.11 


.06 


.14 


.01 


.92 


.10 


l.tO 
T 


1.70 
.16 


.20 


.70 


1.17 


1.95 


2.11 

1.20 

T 

.70 

.12 


1.51 
.55 
T. 


.15 


.02 


.55 


.18 


1.68 
49 


.14 


.12 


.08 


.04 


.04 


.07 


.20 


.03 


.20 


.66 


.02 


.30 
.03 
1.16 
.12 
T 
.05 
.21 

.32 

'.ii 


.50 


1.13 
01 


.19 
.02 
.24 
1.80 
.07 

.16 
.33 


.05 


.63 


.06 


.32 


.30 


.21 


.13 


.45 


.04 


.04 


T. 


.23 


1.20 


.17 


.02 


.09 


.04 


.SO 


.06 


.62 


.03 


.04 


.62 


.03 


.52 


.04 


.24 


.04 


1.20 


.28 


.04 
l!82 


.07 


.26 

.02 

.40 

1.34 


.40 


.08 


1.01 
.08 

.03 
.85 
.11 

3.17 
10 

1.03 


.27 
.43 

1.01 
.29 
.54 
.01 
.40 

2.67 

.23 

.19 

1.34 


.06 


.04 

.04 

1.61 

.87 


.15 

.81 
.07 

.'41 
.10 

.49 

T. 

.69 

.16 

T 

T 

.11 

1.93 
07 


26 

22 

1.13 


.48 


.22 
.96 
.14 
.50 
.78 

.01 
.21 

1.39 
.03 

1 

.42 
.51 


.01   'J 


.14 

.14 

1.41 

1.33 


.01 


.03 
.02 

.24 
.30 
2.93 
05 
02 
15 


1.21 

'.05 
.45 
.42 
.11 
.07 
.16 

2.89 
.60 
.16 


.49 


.28 


1.37 
.42 


T 
.05 
.04 
.01 
2.15 


.12 


.24 

.50 

.61 

1.76 


.81 
.29 

.46 

!27 

.96 

.22 

1.13 

1.10 

1.97 
1.04 
.09 
.44 
2.78 
.06 
.47 
.37 

.78 
.86 
.95 


1.48 
20 
.03 
.32 
.46 


.31 


.17 
.34 
.04 
.27 
1.36 
.03 
.62 


3.26 


.60 


14 

1.29 

'.02 
.07 
.04 
.16 


T. 
.01 

.'6i 

.09 
.10 
1. 


.24 
.10 
.44 
.17 

•1' 

.46 
1. 

.24 

.18 
71 

..S6 
1.94 


1.18 
28 
1.14 
1.64 
1.12 

.37 
.62 

'!43 

.36 

1.85 


1.60 


.01 


.03 

.02 

.77 

T 

.62 

.21 

1.46 

.05 


.40 


.17 
1.10 


.06 
.16 
1.82 
.10 
.23 
.16 

.65 
.89 


.26 


.43 


.87 


.05 


.72 


.01 


1.00 
16 


.11 


.05 


.01 


.13 


.12 


.10 


2.21 
3.22 
6.46 
9.60 


6.17 
2.42 

1 

3.69 
4.13 
4.94 
6.75 
1.90 
5.40 
3.86 

6.66 
3.01 
2.64 
4.C3 
6.44 
2.19 
2.46 
8.18 

10.49 
5.01 
4.04 


2.69 
1.59 
2.82 
4.42 

1.47 
4.14 
4.99 
2.23 
3.44 
4.24 
2.57 
4.31 

4.54 
2.38 


6.14 
4.30 
4.94 
9.1s 

6.7S 

3.04 
5.77 
3.98 
3.09 
7.44 
3.55 
2.77 
2.91 


7.54 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation  ♦"  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precii>itation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  Inch.      §  Incomplete 
or  missing       t  Daily  amounts  inconsistent.      «  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville,  Newville:  of  Springdale,  Cherwick.  (P,  O.  Barking.  Pa,) ;  of  Pennline. 
Linesville:  of  Snow  Hill.  Analomink;  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Girardville,  Shenandoah;  of  Kane.  Wilcox;  of  Lock  No.  5.  Schenley.    X  Mdt.  to  mdt. 


PRESSURE,  WIND, 

HUMIDITT  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

I  Wind 

Relative 
humidity 

(  reduced  to  sea  level ) 

Stations 

1 

• 

a 

0 
c3  a> 

1 

bo 

'» 

1 

1 

1 

0 

<> 

0 
s 

0) 

(3 

1 
0 

a 

a 

00 

13 
i 

a 

6, 

00 

CD  .a 
A®  3 

Erie 

29.98 
29.98 

30.27 
30.34 

17 

18 

29.72 
29.72 

6 
31 

9.9 
6.2 

82 
21 

nw. 

sw. 

12 
21 

73 

78 

63 

56 

68 
62 

80 

Harrisburg 

Vi 

Philadelphia 

30.01      30.41 

18 

29  73 

9 

11.1 

40 

n. 

2U 

'/b 

bb 

^0 

68 

Pittsburgh 

:10.00      30.31 

19 

29.73 

7 

8.2 

31 

w. 

28 

;« 

bb 

64 

V4 

29.99     30.37 
30.00     30.36 

18 

18 

29.70 
29.75 

31 
12 

8.8 
5.6 

53 
31 

ne. 
se. 

20 
6 

V6 
76 

56 
63 

66 
63 

bb 

64 

*  For  any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


BIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


& 

M 

■g 

s 

■s 

a 

OS 

0^ 

ja 
be 

S 

1 

s 

d 

0 

es 

S 

K 

0 

3 

0 

Port  Jervis 

PhilUpsburg 

Lehighton  

Wilkes-Barre. .. 
Williamsport,., 

Harrisburg 

Greensboro , . . 
West  Newton... 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Beaver  Dam 


Delaware 

Delaware , 

Lehigh , 

Susquehanna... 
Susquehanna.., 
Susquehanna.. 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.5 
4.8 
4.1 
6.4 
2.5 
6.0 

11.1 
1.0 

11.8 


7.7 
20.0 
13.0 
26.6 

5.9 
11.9 
14.6 

3.9 
14.9 
13.8* 
16.4 


1.8 
1.4 
2.8 
2.2 
1.2 
3.5 
10.2 
0.2 
10.8 
10.0* 
9.1* 


18 
22 
17 
20 
20 
17 
30 
20 
30 
26 
80 


-Pool  stagB. 
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Daily  Temperatures  for  July,   1986 


■■T 


Slatlous 


20 


22 


23 


26 


26 


28 


29 


80 


81     Muan 


AUentown j 

Altooua J 

Bedford ) 

I 
Bellefonte j 

BrookvlUo i 

Butler j 

Carlisle 

Catawissa j 

Chambersburg j 

Chambers  ville j 

Claysville j 

Clearfield f 

Coates\ill6 j 

Corry ) 

Emporium \ 

t 
Erie j 

Franklin j 

Freeland j 

Gettysburg j 

Greensburg j 

Grove  City j 

Hamburg S 

Harrisburg S 

Hawley S 

Huntingdon i 

Johnstown j 

Lancaster j 

Lawrence  ville j 

Lebanon j 

Marcus  Hook S 

Meadville j 

Mount  Pocono S 

Muncy  Valley S 

Philadelphia * 

Pittsburgh 

Quakertown f 

Reading, ) 

( 
Ridgway S 

Scranton i 

Selinsgrove | 

Shippensburg S 

Somerset ) 

State  College j 

Stroudsburg S 

Towanda ) 

Dniontown ( 

Vandergrlft j 

Warren | 

Waynesburg i 

Wellsboro ) 

Williamsport J 

Williamstown f 

York i 


Maximum. 
Mlulmuiu. 
Maximum. 
Minimum,. 
Maximum. 
Minimum,. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum. 
Minimum,. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum. 
Minimum.. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum, 
Minimum.. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum., 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum.. 
Maximum., 
Minimum,. 
Maximum, 
Minimum.. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum, . 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum.. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum., 
Minimum.. 
Maximum., 
Minimum.. 
Maximum., 
Minimum.. 
Maximum., 
Minimum.. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum., 
Minimum.. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum., 
Minimum.. 
Maximum., 
Minimum.. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum.. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum.. 
Maximum, 
Minimum.. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum, 
Minimum,. 
Maximum 
Minimum. 
Maximum, 
Minimum.. 


95 


59  60 

88 

63  65 


91  H3 
76  50 


96 


92  94 
57  69 


99  108 
69  69 


81   80  8.S 


67   62 


82  84 
58  62 


86 
57 
81 
51 
84 
.50 
80 
49 
80 
44 


87 

64 

86 

47 

90 

48 

83 

44 

86 

61 

83 

49 

81 

52 

84 

60 

85 

51 

77 

65 

87 

68 

82 

53 

83 

53 

87 

53 

85 

63 

85 

50 

85 

50 

86 

52 

88 

56 

87 

50 

87 

56 

86 

73 

85 

52 

80 

56 

82 

48 

87 

66 

87 

60 

84 

58 

84 

63 

78 

48 

83 

56 

86 

53 

85 

56 

81 

42 

82 

53 

87 

53 

86 

50 

85 

54 

86 

54 

80 

51 

86 

51 

86 

44 

88 

65 


89 
65 
89 
63 
90 
64 
88 
63 
87 
64 
85 
73 
85 
64 
84 
72 
90 
57 
78 
59 
89 
66 
85 
65 
87 
66 
85 
60 
87 
67 
84 
60 
86 
63 
85 
66 
89 
64 
89 
61 
88 
66 
97 
74 
86 
71 
75 
68 
85 
60 
84 
71 
88 
67 
83 
64 
85 
65 
84 
56 
86 


56 
86 
65 
94 
68 
83 
65 
87 
65 
86 
60 
92 
64 


86.7 
66.9 
88.9 
61.8 

87.8 

6;i.o 

84.9 
62.7 
85.9 
.57.2 


92.4 
66.9 


53 


90.2 

66.0 

88.2 

60.4 

89.6 

63.1 

86.6 

58.5 

88.4 

66.2 

87.1 

60.4 

83.8 

61.9 

83.0 

68.1 

91.6 

60.8 

79.8 

62.6 

89.5 

66.6 

85.1 

63.7 

86.0 

62.5 

90.6 

62.2 

86.4 

68.3 

84.5 

58.5 

87.2 

63.1 

88.2 

63.4 

89.8 

64.7 

88.0 

60.4 

88.2 

66.2 

90.5 

71.1 

89.1 

63.4 

78.9 

56.6 

84.0 

69.8 

86.1 

70.4 

85.5 

66.5 

86.1 

63.9 

85.4 

68.0 

82.0 

67.0 

84.9 

64.7 

87.7 

64.1 

87.6 

65.2 

81.8 

57.5 

84.5 

62.5 

85.5 

62.4 

85.5 

61.3 

86.1 

65.9 

88.8 

63.2 

83.0 

64.0 

87.5 

64.0 

86.2 

57.7 

86.7 

64.7 

87.3' 

61.1 

89.5 

65.2 


v^^ 


SDNI 


ises^s^^ 


0    ^ 
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O.  S.  BLISS. 
FHIIiADEIiPHIA.  FA. 


^L.  XL. 


August,  1935. 


No.  8. 


QENERAL.  STTMMART. 

August  gave  only  a  moderate  excess  in  temperature  and  with 
ess  than  the  usual  extremes,  yet  seemed  to  leave  the  general 
mpression  of  being  a  very  hot  month.     This  result  was  probably 
lue  in  part  to  the  almost  steady  heat  and  in  part  to  more  than 
he  usual  number  of  morning  fogs  that  left  the  air  for  the  day 
rith  a  high  moisture  content.     The  rainfall  averaged  a  little  less 
ban  the  August  normal  with  a  greater  variation  in  distribution 
ban  usual.     Excessive  rains  occurred,  early  in  the  month,  in 
he  southwestern  portion  of  the  State,  chiefly  over  regions  where 
be  July  rainfall  had  been  deficient.     In  the  greater  portion  of 
'ayette  County  the  rainfall  neared  ten  inches.     The  monthly 
linfall  was  lightest  in  York  County  with  less  than  an  inch. 
lains  were  generally  light  and  scattered  in  all  parts  of  the  State 
uring  the  last  half  of  the  month,  and  the  top  soil  became  very 
ry  in  the  Susquehanna  drainage  area,  so  dry  in  some  places 
lat  plowing  was  difficult.     The  effects  of  the  weather  on  farm 
perations  and  on  crops  were  almost  as  varied  as  the  rainfall, 
[uch  oats  and  some  wheat  remained  in  the  shocks  during  the 
rst  half  of  the  month,  and  the  excessive  rains  in  the  south- 
estern  part  of  the  State  caused  heavy  damage.     Practically  all 
'  that  grain  was  badly  discolored,  and  in  many  places  it  was 
'ported  as  sprouting  in  the  shocks.     Threshing  made  rather 
ow  progress  during  the  first  half,  but  was  speeded  up  during 
le  last  half  of  the  month.     Wheat  yields  were  good  to  extra 
eavy  while  yields  of  oats  were  only  fair,  and  much  of  the  grain 
as  light  in  weight.     Pastures  and  meadows  were  fair  to  good 
I  the  Ohio  and  Delaware  drainage  areas,  but  suffered  consider- 
)ly  from  lack  of  moisture  over  most  of  the  Susquehanna  drain- 
;e.     Corn  was  least  affected  of  all  the  crops  by  either  an  excess 
•  a  deficiency  of  rainfall,  and  developed  an  extra  fine  and  prom- 
ing  crop.     Early  varieties  of  potatoes  were  mostly  dug  and 
arketed  during  the  month  with  satisfactory  results.      Later 
irieties  suffered  considerably  from  lack  of  moisture  at  a  criti- 
,1  time,  and  were  not  setting  well.     A  large  crop  of  tomatoes 
iled  to  glut  a  demand  which  seemed  to  be  almost  unlimited 
Qce  tomato  juice  has  become  so  popular.     Buckwheat  made  a 
le  development.     It  was  in  full  bloom  near  the  end  of  the 
onth,  and  was  unusually  promising.    The  month  seemed  to  ex- 
jrience  more  than  the  usual  amount  of  damage  by  severe  local 
orms.     The  southwestern  rains  flooded  many  small  streams  in 
Idition  to  the  grain  that  was  damaged  in  the  shocks,  and  severe 
cal  thunderstorms  were  numerous,  with  their  characteristic 
image  by  winds,  hail,  and  lightning.     A  tornado  was  reported 

Oreland,  about  five  miles  north  of  the  Chestnut  Hill  section  of 
liladelphia.  A  distinct  funnel  cloud  was  observed.  The  path 
destruction  was  about  a  hundred  yards  in  width ,  and  very  short . 
0  persons  were  killed  or  injured.  The  damage  to  property  and 
ops  was  about  $5,000.     The  giant  Wm.  Penn  oak,  more  than 


200  years  old,  was  badly  damaged,  if  not  ruined,  in  this  storm. 


TEMPERATTTBE. 


The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  re- 
ports of  88  stations,  was  71 .3°,  which  is  1.3°  above  the  August 
normal.  The  highest  monthly  mean  was  76.7°,  at  Marcus 
Hook,  and  the  lowest  was  61.5°  at  Gouldsboro.  Extremes  of 
temperature  ranged  from  a  maximum  of  98°  at  Ephrata,  Phce- 
nixville  and  York  on  the  1st,  to  a  minimum  of  31°,  at  Goulds- 
boro on  the  25th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was 
44°  and  occurred  at  Brook ville  on  the  25th,  at  Carlisle  on  the 
29th,  and  at  Corry  on  the  24th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  shown  by  the  re- 
ports from  142  stations,  was  3.91  inches  which  is  0.26  inch  less 
than  the  August  normal.  The  greatest  monthly  amount  was 
9.96  inches  at  Newell,  while  the  least,  0.87  inch  occurred  at  York 
Haven.  The  greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive 
hours  was  4.12  inches  at  Derry  on  the  2-3d. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  AUGUST 


Year 


890., 
891., 
892., 


894.. 
895.. 
.896,. 
897.. 


Temperature 


69.8 
67.4 
68.8 
69.6 
71.4 
70.4 
69.4 
72.3 
71.2 
67.9 
72.3 
71.2 
75.0 
72.0 
67.8 
67.2 

68.0 
69.6 
73.2 
68.0 
69.4 
69.4 
69.8 
71.4 
67.1 
70.4 
71.3 
68.0 
71.9 
71.2 
73.6 
68.2 

70.2 
68.4 
69.1 
69.2 
70.1 
69.7 
71.9 
65.5 
73.4 
67.7 
70.3 
71.1 
71.6 
70.8 
68.6 
71.3 


Period 70.0 


900., 
901., 
902., 
903.. 

904.. 
905.. 
906.. 
907.. 
908.. 
909.. 
910.. 
911.. 
912.. 
913.. 
914.. 
915.. 
916.. 
917.. 
918.. 
919.. 


920. 
921., 
922. 
923. 
924., 
926. 
926. 
927., 
.928. 
929. 
930., 
931.. 
932.. 
933., 
934. 
935.. 


-0.2 
-2.6 
-1.2 
-0.4 
+1.4 
+0.4 
-0.6 
+2.3 
+1.2 
-2.1 
+2.3 
+  1.2 
+5.0 
+2.0 
-2.2 
-2.8 

-2.0 
-0.4 
+3.2 
-2.0 
-0.6 
-0.6 
-0.2 
+1.4 
-2.9 
+0.4 
+1.3 
-2.0 
+  1.9 
+1.2 
+3.6 
-1.8 

+0.2 
-1.6 
-0.9 
-0.8 
+0.1 
-0.3 
+1.9 
-4.5 
+3.4 
-2.3 
+0.3 
+1.1 
+1.6 
+0.8 
-1.4 
+1.3 


100 

100 

98 

99 

99 

99 

98 

101 

101 

97 

99 

101 

103 

99 

100 

99 


95 

96 

97 
102 
100 

98 
102 

93 
102 
100 

99 
103 
101 
108 

94 

95 

97 

100 

96 

102 

97 

103 

92 

99 

98 

108 

104 

103 

104 


108 


33 
37 
34 
35 
42 
30 
32 
32 
35 
34 
37 
.38 
38 
42 
34 
36 

34 
36 
39 
32 
30 
34 
35 
36 
36 
38 
34 
34 
32 
38 
32 
35 

37 
35 
31 
30 
31 
26 
32 
34 
35 
31 
29 
40 
34 
38 
30 
31 


Precipitation 


7.05 
3.24 
5.76 
5.09 
3.77 
4.50 
1.84 
3.23 
2.22 
3.17 
6.60 
4.01 
3.33 
6.81 
2.62 
5.29 

4.36 
5.71 
5.62 
2.94 
3.22 
2.31 
2.61 
7.63 
5.02 
2.69 
8.85 
6.71 
2.57 
6.69 
4.12 
5.43 

4.66 
3.83 
3.14 
3.10 
3.78 
2.28 
5.69 
4.12 
4.60 
2.52 
1.47 
4.01 
2.82 
7.61 
4.94 
3.91 


55 


S9 


ho  03 
<D  o 


26     4.17 


+2.88 
-0.93 
+  1.59 
+0.92 
-0.40 
+0.33 
-2.33 
-0.94 
-1.95 
-1.00 
+2.43 
-0.16 
-0.84 
+2.64 
-1.55 
+1.12 

+0.19 
+1.54 
+1.45 
-1.23 
-0.95 
-1.86 
-1.56 
+3.46 
+0.85 
-1.48 
-0.32 
+2.54 
-1.60 
+2.52 
-0.05 
+1.26 

+0.49 
-0.34 
-1.03 
-1.07 
-0.39 
-1.89 
+  1.52 
-0.05 
+0.43 
-1.65 
-2.70 
-0.16 
-1.35 
+3.44 
+0.77 
-0.26 


11.27 
7.07 
9.65 

11.77 
7.64 
9.99 
5.51 
6.03 
6.53 
8.60 

n.32 

10.09 
5.78 

13.65 
6.44 
8.05 

9.64 

10.83 

11.65 
6.19 
8.06 
7.76 
6.46 

15.14 
9.65 

10.93 
7.20 

14.44 
7.08 

17.50 
8.08 

12.03 

9.29 
6.68 
8.16 
7.30 
7.54 
5.14 
10.04 
11.49 
10.87 
7.20 
4.12 
8.78 
6.81 
17.70 
10.49 
9.96 


17.70     0.07 


3.18 

0.83 
2.58 
1.43 
1.07 
1.68 
0.17 
0.59 
0.45 
0.34 
3.72 
0.07 
0.84 
2.48 
0.51 
2.00 

1.66 
1.92 
1.62 
0.77 
1.22 
0.12 
0.55 
2.60 
1.68 
0.70 
0.64 
1.92 
0.21 
1.06 
1.05 
2.35 

1.93 
1.81 
1.15 
0.59 
1.48 
0.65 
2.95 
1  13 
1.32 
0.20 
0.29 
1.30 
1.09 
1.22 
1.27 
0.87 


No.  of  days 


5§ 


n^-2 


10     13     11 
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Climatological  Data  for  August,  1935 


ytations 


Atlantic  Drainage. 

Allentown 

Altoona..  

Ardmore 

Arendtsville 

Bedford 

Bellefonte 

Bethlehem.. ■ 

Carlisle 

Catawissa 

CeuterHall 

Chambersburg 

Clearfield 

Coatesville ■ 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro ■• 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntiugdon 

Hyndman 

Kylertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley. .. -.•■ 
Neshaminy  FallsiJ.. 

Palmerton 

Philadelphia •••• 

Phila.  Navy  Yard... 
Phila- Point  Breeze... 

Phoonlxville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

.Scraiiton 

Seliusgrove. 

Shawmonttl 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towauda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Ohio  Drainage. 

Beaver  Damtt 

Brookville 

Butler 

Chambersvllle 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Derry 

Donora 

Ebensburg 

Elk  Llcktt 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown....  

Kane  (near)  It 

Lycippus  tt 

Meadville 

Mount  Lebanon  — 

New  Castle 

Newed 

Pittsburgh 

Ridgway 

•Snaronlt 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


Counties 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Center 

Northampton... 
Cumberland  — 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzenie 

Bucks 

Adam.s 

Schuylkill 

Wayne 

Berks . 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon  — 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Carbon  

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . . . 

Pluladelphia.... 

Philadelphia.... 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . . 

Snyder 

Philadelphia  .. 

Cumberland . . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  — 

Erie 

Westmoreland.. 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . 

Cambria 

Elk.. 

Westmoreland.. 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Payette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland.. 

Warren 

Greene 


254 
1.615 
350 
700 
1,060 
1,050 
364 
467 
520 
1,272 
580 
1,120 
380 
560 
1,050 
380 
1,970 
190 
553 
840 
1,875 
535 
600 
361 
900 
200 
650 
977 
1,637 
255 
1,000 
469 
560 
50 
600 
1,720 
1,045 
60 
398 
155 
12 
90 
100 
496 
514 
900 
805 
455 
51 
660 
1,217 
500 
754 
1.419 
455 
521 
1, 275 
400 

700 
1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1,430 
1,172 

762 
2,000 
2,680 

957 
1,150 

950 
1,256 
1,100 
1,184 
2.020 
1,420 
1,080 
1,200 

808 

800 

842 
1,350 

940 
2,190 
1,100 

825 
1.180 
1,035 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


So 


Precipitation,  in  inches 


a 

ii  "3 


O 


fe-O 

O.S 

a  a 
o5 


No.  of  days 


c  o 


Observers 


Erie. 


714 


23 
48 
3 
13 
3 
27 
60 
69 
39 
39 
36 
28 
48 
24 
48 
43 
42 
29 
62 
31 
20 
42 
31 
66 
17 
20 
48 
23 
4 
48 
38 
51 
45 
8 
46 
29 
23 
46 
17 
64 
19 
9 
25 
50 
65 
2 
41 
45 
39 
2 
51 
21 
41 
65 
86 
49 
20 
47 

43 
45 
22 

5 

3 
30 
22 
38 

8 

18 
18 
61 
26 
39 
28 
11 
53 

3 
43 
41 

9 
55 
15 
93 
28 
22 
68 
47 
21 
46 

4 

63 


71.6 

68.8 

73.8 

72.0 

71.6 

69.4 

73.8 

76.6 

72.3" 

66.4° 

73.6 

70.7 

73.4 

70.4 

68.3 

74.6 


+0.2 
-0.2 

+2.5 
0.0 


73.6 
74,6 
69.6 
61.5 
72.2 
75.6 
73.8 
67.6 
75.7 
70.5 
72.9 


73.0 
69.0 
72.9 
72.6 
76.7 
69.9 
65.2 
67.6" 
72.8 
70.8 
75.3 
75.4 
75.3 
75.0 
70.5 
72.8 
69.2 
70.8 
71.8 
75.0 
72.4 
69.2 
70.4 
69.2 
66.7 
72.3 
71.6 


-1.4 

+  1.0 
+4.0 
+2.0 
-2.3 
+  1.8 
+  0.8 
+0.9 
+  0.1 
+0.9 
+3.0 


+  2.2 
+2.7 
+  1.8 
-1.5 
+1.0 
+2.5 
+  1.2 
-0.2 
+2.2 
+  0.1 
+2.0 


+  1.0 
+  1.1 
+  1.1 
+  1.5 


+0.1 

+  1.4 

0.0 

+  1.8 


+0.5 
+1.2 


+2.1 
+0.3 
+0.4 


+  1.0 
+0.6 
+1.8 


1 

1 
13 

It 
13 

1 
13 

1 

17 
13 

1 

11 
13 

1 

1 

1 


+0.7 
+1.4 
+  1.0 
+0.6 
+0.4 
+0.9 


74.1 

72.8 
67.6 
70.2 
70.0 
70.7 
72.8 
69.4 
71.6 
74.9 
68.7 
66.0 
70.8 
70.4 
71.9 
69.9 
72.6 
72.4 
65.4 
69.0 
71.4 
71.8 
72.4 
72.4 
72.1 
66.4 
71.4 
66.6 
73.0 
71.7 
69.5 
72.6 

71.8 

71.3 


+1.9 

-t-0.9 
+2.0 
+0.7 
+0.1 


+1.5 
+3.6 
+1.0 

+3!i 
+0.2 
+2.7 
-0.1 
+  3.3 
+  1.8 
+2.3 
+1.3 


96 

91 

96 

95 

96 

92 

91 

88« 

94 

91 

93 

97 

94 

98 

92 

94 

91 

92 

92 

93 

93 

89 

91 

92 

89 

89 

93 


It 
13 

2t 
12 
13 
13 

1 
13 

1 

1 

It 


48 

40 

51 

46 

42 

39 

49 

46 

41' 

466 

44 

40 

48 

42 

40 

47 


"-1.8 

+4.5 

+2  1 

+0.9 

-0.8 

-0.9 

+1.6 

-0.6 

+1.4 

+0.8 

+2.1 

+2.2 
+1.3 


98 

94 
91 
93 
92 
92 
94 
90 
92 
92 
87 
89 
95 
90 
94 
90 
90 
94 
85 
•87 
94 
91 
95 
90 
91 
89 
94 
88 
91 
96 
90 
92 

93 

98 


1 

11 

1 

1 

2+ 

4 
12 

It 

1 

1 

13 
13 

It 

1 

1 

13 
13 
13 

1 

It 
13 

1 

1 
13 

It 

11 

1 


26t 

25 

25 

291 

29 

29t 

29 

29 

25 

24 

25 

261 

25 

251 

25 

25t 


25 
29 
25 

25 

29 

25 

29 

25t 

251 

29t 

29 


25     39 
31     36 

26 


4.15 
3.60 
5.05 
3.39 
4.. 55 
1.26 
3.23 
1.26 
2.74 
1.49 
2.38 
5.10 
1.57 
1.58 
2.26 
1.70 


2.94 
1.71 
3.51 
2.75 
1.09 
0.93 
2.37 
2.04 
1.88 
4.37 
4.58 


1 

1 

2t 

1 

1 

It 
13 
121 
12 
121 
12 
13 
15 

1 

12 
12 
13 
13 

1 
15 

1 

11 

2 

131 

12 

19t 
It 

13 
H 
1 

16 

15 

12 
1 


40 

48 
34 
41 
38 
44 
42 
38 
45 
49 
42 
40 
36 
42 
44 
44 
43 
44 
37 
46 
45 
45 
44 
51 
46 
36 
46 
35 
45 
41 
42 
44 

51 

31 


25 

30 

25 

25 

26 

25 

25 

25 

25t 

31 

25 

29 

31 

26 

25 

251 

29t 

25t 

25 

29 

26t 

31 

31 


25t   36 


25 

291 

25 

29 

29 

291 

29t 

24 

241 

31 

25 

25 

25 

31 

24t 

29 

31 

29 

25t 

291 

25t 

31 

29 

31 

31 

25 

31 

29 

29 

24 

25 

29t 

31 


1.90 
4.44 
1.92 
3.31 
5.28 
2.21 
2.78 
2.76 
3.67 
2.36 
3.34 
3.12 
2.90 
3.96 
5.55 
1.44 
2.74 
4.95 
1.94 
5.38 
2.04 
1.44 
3.12 
2.82 
3.45 
3.. 54 
2.89 


-0.46 
+0.27 
-0.41 
-0.09 


-2.68 
-1.07 
-3.18 
-1.02 
-2.19 
-1.58 
+0.99 
-2.80 
-3.07 
-1.63 
-3.73 


-1.64 
-2.21 
-0.73 
-1.59 
-3.91 
-3.33 
-1.67 
-2.01 
-1.87 
+0.59 
+0.80 


-1.90 
+0.89 
-2.38 
-0.76 


1.59 
1.08 
1.97 
0.83 
1.10 
0.46 
0.85 
0.50 
0.80 
0.60 
0.61 
1.60 
0.32 
0.53 
0.39 
0.51 


1.36 
0.48 
2.00 
1.22 
0.30 
0.38 
1.09 
1.26 
0.63 
1.35 
1.07 


-2.55 
-1.46 
-1.84 
-1.15 
-1.36 
-1.28 
-1.42 


-0.70 
+  1.18 
-2.77 

+  i,'26 
-2.12 
+0.35 


25     44 


0.95 

5.40 
6.00 
6.71 
3.76 
5.57 
8.88 
3.43 
9.38 
5.91 
2.75 
7.14 
3.86 
7.56 
3.76 
5.21 
5.95 
6.88 
3.04 
5.67 
2.73 
7.11 
6.23 
9.96 
4.92 
2.01 
8,38 
5.21 
9.86 
7.35 
1.79 
6,26 

2.02 

3.91 


-2.07 
-1.85 
-0.61 
-0.06 
-1.09 
-1.09 


-3.00 

+  1.88 
+2.13 
+1.51 
-0.30 


+5.09 
-0.17 
+5.35 


-1.17 
+2.69 
+0.16 
+3.61 
+0.36 
+1.95 
+2.24 
+2.55 


1.22 
1.53 
0.63 
1,26 
1.82 
0.80 
0,70 
0,46 
1.67 
0.76 
1,58 
1.88 
1.42 
1.57 
2.35 
0.60 
1.43 
2.37 
0.44 
2.26 
0,60 
0,41 
0.80 
0.72 
1.10 
0.70 
0.79 


+  1.49 
-1.01 


+3,02 
+6,90 
+1,69 
-1,26 
+4.95 
+0.61 
+5.24 
+3.29 
-2.12 


-1.25 
-0.26 


0.31 

1.95 
2.00 
1.90 
1.09 
2.16 
1.90 
1.37 
4.12 
1.41 
0.82 
2.20 
1.17 
2.43 
1.10 
1.46 
1.50 
2,08 
0,93 
2.50 
0.61 
1.99 
1.89 
2,60 
1.74 
0.64 
2,50 
1.88 
2.88 
3.73 
0.65 
1.60 

0.54 

4.12 


0     11 


ne. 
w. 


sw. 
nw. 


sw. 

s. 


se. 
se. 


0     11     13     10 


sw. 
ne. 
ne. 


sw. 

ne. 

s. 

se. 

sw. 

u. 

w. 

s. 

sw. 

w. 

w. 

ne. 

w. 

w. 

nw. 


w. 

s. 
nw. 

s. 

sw. 

sw 

s. 

s. 

sw. 

s. 


sw. 
sw. 


John  A.  Frick. 

John  J,  Martin, 

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

U,  S,  Airway  Radio  Sta. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W,  L.  Gearhart. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  .Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A,  Rorer.  ' 

T.  B.  Lloyd. 

Ira  J.  Keath. 

Vacant. 

Prof.N.  W.Swayne 

Dr   Heniy  Stewart 

MibS  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall, 

State  Sa!iatorium. 

Thomas  Y,  Cooper, 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mr.'!.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowv,  C.  E. 

Prof,  Paul  R.  Yoder, 

Glenn  R,  Shaffer, 

U.  S,  Weather  Bureau, 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

R.  K.  Wintermute. 

Paul  C,  Hoskinson. 

H  ()  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Commandant.  Navy  Yard. 

Atlantic  Refining  Co. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

John  E.  I'm  nner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.S  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 

Mrs  .M.  OrdeliaParks. 

George  W.  Hill. 

.Joseph  W.Beit. 

Miss  Veronica  E.  April. 

Susquehanna  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

U.  S,  Engineer. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
JohnE.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co. 
J.L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 

D.  H.  Jones. 
J.  S.Stevanus. 
R.  L.  Walters. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
W,  P,  Gallagher. 
Robert  Tross , 

U,S,  Forest  Service. 

Westmoreland  Water  Co. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Fred  Hoffman. 

New  Castle  Water  Co. 

Gen.  Chemical  Co, 

U.  S.  Weather  Bureau, 

West  Penn.  Power  Co. 

Harry  H.  Gerber. 

D.  L.  Grove, 

Wm.  W.  Marsteller. 

Amer.  S.&T.  Plate  Co. 

Mrs.  Anna  Simpson, 

Thomas  S,  Knox. 

U.  S.  Weather  Bureau. 


8     w. 


For  the  State ^^ 

^^^^^^ai^i^i^^^'fi^^^^i^^^^^^  *'"*  """'"  *""  "  "°"  ^""  °'  Observation,  but  all  complete 

reports  are  used  in  determining  means  for  t^  State.  t  On  °*J;^'^**^^^  '°;^  ^     T^Stes  precipitation  less  than  , 01  inch,  rain  or  melted  snow 

Shawmont,  Manayunk:  of  Kane  (nearl.  Wilcox. 


Jiiss^^ 


August,  1935 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    rKNNSVlA'AN  I A  HECTION. 
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Daily  Precipitation  for  AuKUBt,  1936 


Statiouo 

Drainaire  Basin 

Day  of  month 

n 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

s 

AUivUie  Dminaae* 
AUeutowullll 

Lelilgh 

.08 

1.51 
.42 
.75 
.17 
.08 
.47 

1.10 
T. 
.85 

i.'oi 
.02 

.02 

.03 
.82 
.01 

"Ai 

.70 
1.01 
.18 
.11 
.45 
.61 
.24 

.18 

.67 
■I'. 

.21 

1  OK 

.05 
.30 
.06 

T. 
.03 

']78 
.97 

.47 

(17 

i!97 

'.62 

.18 

1.12 

.83 

'.'67 

T. 
T. 

'!64 
.36 
.02 
T. 

'f.' 

■.'63 
T. 
.02 
.03 
.01 
T. 

'!03 

.48 

'.'64 

't.' 

'.'76 

.84 

•■•• 

"."64 

".W 
.28 
.69 
.04 
.02 
.16 
.57 

.51 
.14 

3h 

.02 
"."86 

"."6i 

"."67 

.12 
'!63 

'."6i 

.24 

.10 

"."i5 

4.16 

Altooiia 

Juniata 

.18 

.461  T 

8.60 

Aiisouiallll 

W.  Br.  Susq 

.94    .17 
.06    -26 

"r'.' 

.36 
.26 
.72 

'.'49 

.49 

4.07 

Lower  Del 

Lower  Susq 

1.16 

.01 

5.08 

AroudtsvilltJ 

.70 
.65 
.57 
.15 
.35 
.40 
.67 
.50 

.66 
.18 
.60 
.70 
.15 
.13 
.18 
.07 
.36 
.18 
.22 

.66 
.42 
.24 
.01 
.01 
.50 
.06 
.13 

.18 
.12 
.08 
.63 
.02 
.32 

'[39 
.12 

'.'62 
.01 

'.'io 

T. 
.19 

".'io 
■r. 

.46 

.01 
.95 
.05 
.19 
.01 
.16 
.14 
.06 

".3b 

3.39 

3.88 

Bedford 

.10 
.'32 

'.'69 

T. 
.03 

.06 

4.66 

Bellefonte 

W.Br.  Susq 

Lehigh 

T. 

1.26 

3.23 

Blo^ervillett 

Lower  Susq 

Juniata 

.05 

1.70 

Buffalo  Mills,. 

.12 
.04 

.07 
'.'38 
'.'62 

'.'io 

.02 
.04 
.06 

.16 

■!26 

.74 

.06 
.56 
.12 
.15 
.03 
.01 
.06 

■.'46 
.36 

.10 
T. 

.10 

4.08 

Carlisle 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Susquehanna 

T. 

.80 

T. 

.... 

T. 
'.'60 



.18 

T. 

.20 

. . . . 

T. 

.06 

.11 

T. 

T. 

1.26 

2.74 

CenttT   Hall    

1.49 

.25 
'1'. 
.20 

i!2i 

.92 

.46 
.65 
.08 
.11 
.49 
.03 
.05 
.09 
.12 

T. 
■.'63 

2.38 

L'loarlitild          . 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

'.'io 

.06 

.18 
"!48 

.28 
.32 

. . . . 
.12 

.22 

'i''.' 

T. 
.24 

't'.' 

.75 

.06 

.01 

T. 

.55 

.25 

.30 

■1'. 
.19 
.31 
T. 

'!i6 
.51 

1.60 
.10 
.53 

".02 
.17 
T. 
.55 

.... 

.06 
.06 
.06 

'.'64 
.27 
.07 
T 

.01 

6.10 

Doatosville 

.16 

.07 

.18 

.24 

T. 

.13 

".6\ 

1.57 

2.13 
T. 

'!6i 

.02 
'.'67 

1.58 

Conshohockou 

T. 

.  .  .  . 

.04 

T. 

T. 

.03 
.34 

3.44 

Doylestowu    

Lower  Del 

4.10 

W.  Br.  Susq 

2.26 

Ephrata 

Lower  Susq  . 

.06 

1.70 

Forest  City  .... 

N.  Br.  Susq. 

.02 

.36 

2.72 

Freelandllll 

Qaleton 

Lehigh 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

.41 

.88 
.03 
.18 
2.00 
1.22 
.49 
.07 
T. 
.08 
.01 
.55 

i!35 
1.07 

.21 
.05 
.15 
1.06 
.14 

i.'36 
T. 

i'.' 

.06 

.70 
.10 
.48 
.05 
.27 

.22 
.01 
.19 
.04 
.07 
.43 

.06 

.22 
.08 
.11 

'!6i 

.01 

't'.' 

.52 

'.'6i 

.90 

'.'6i 
't.' 

1.26 
.15 

.38 
.61 
.21 

't" 

.45 

T. 

.39 

■'i'.' 

T. 

'ios 

T. 

'.'18 
.03 
.15 
.12 

".03 
.02 
.13 
.13 
.03 
.02 
.03 
T. 
T. 
.08 
T. 

.10 

.... 

.40 
.02 
.28 
.03 
.04 

"!67 
"."61 
'r.' 

,06 
T. 

.33 
.19 
.03 

.... 

3.58 

■Jeorge  School 

2.94 

Settysburg 

Potomac 

•••• 

T. 
.06 

1.71 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

.62 

.40 

2.72 

.01 

.71 
.10 

3.51 

jouldsborol  1 . 

Lehigh 

2.75 

Schuylkill 

.84 
.10 
.07 
.15 
.01 
.09 

.07 

.57 
.68 

.03 
.30 
03 

.18 

.07 
.20 
.38 
.39 
.16 
.27 

.13 

.68 
.71 

.02 
.30 
.08 

';i7 

.22 

T. 

.80 

.04 

.48 

.05 

:::: 

.14 
.07 
.07 
.01 

"!64 

.19 

3.16 

Hamburg. 

Schuylkill 

1.09 

Hanover 

Lower  Susq. 

.03 
.49 
.05 
.01 

.03 
.10 
.04 

.... 

'los 

'.'6i 
.01 

".is 

.01 
1.09 

.05 

'i''.' 

'J' 

T. 

.a 

T. 

.53 

.21 
.09 
T. 
.01 

.12 
.02 
.53 

0.93 

.02 

'.'64 
T. 

2.37 

Hawleylill 

Upper  Del 

.08 

.03 

T. 

2.04 

FTollistprvillp 

Upper  Del 

T. 
.02 
■.'62 

'."83 

1.50 

loltwoodii 

Lower  Susq 

.36 

.06 

1.88 

Huntingdon 

.03 

.21 

4.37 

Potomac 

.06 

.88 

.13 

.01 

.... 

.03 

4.58 

Kylertown*** 

Lakevillellll 

Liaucaster 

W    R   .Siisn 

, 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.02 

.07 

.05 
.14 
.29 
.20 

.25 

.05 
.10 
.42 
.50 
.36 
.45 
.50 
* 

T 

.03 

.07 

T. 

T. 

T. 

.39 

.37 

.08 
.02 

'.'62 
.02 

.23 

.08 

.05 

1.53 

'.'34 

.48 

'."06 

'iso 
'.'65 

T. 

1.44 

't.' 

.23 

'.'i8 
.33 

.37 
.04 

T. 

.15 
1.22 
.91 
T. 
.02 
.11 

'.'36 

.03 

'.'08 
T 
.01 
.13 

'.'28 

.34 

't. 

't,' 

.01 
.11 

i!6o 
.22 

■!63 

.03 

.11 

T. 

.10 
.05 
.08 

.02 

.15 
.05 
.20 
T. 

"[22 

"t".' 

.06 

.05 

'.'69 
.38 

2.32 

.01 

.18 

1.90 

jansfordllll  

1.11 

.08 
.08 
.87 
.12 
.74 

.33 
.10 
.74 
.10 
.46 
.20 

't.' 

.15 

.14 
'."i4 

"!64 

3.30 

N.  Br.  Susq 

Lower    Susq 

Lehigh 

.30 
.55 

i!82 

.30 

i!26 

.55 

.10 
'.'34 

4.44 

.07 

•••■ 

.12 

1.92 

Lehightonllll 

dock  Haven 

.13 
.05 
•  04 

.10 
.15 
.21 
.35 

.18 

".m 

.24 

.04 

.05 

T. 

.02 

T. 
.01 
.05 

"m 

.80 
.05 
.02 
.14 
.10 
.10 
.28 

.29 

.43 
.34 
.28 

■.'06 
.01 

.08 

'!i3 

.08 
.04 

.82 
.20 

.04 
.04 

.22 

'."40 

2.39 

W   Br  Susq.. 

3.31 

Marcus  Hook 

Lower  Del  . . 

5.28 

Upper  Del 

'.'so 

T. 

.70 
.20 
.27 

.20 

2.00 

.46 
.10 
.30 
.40 
.06 
.40 
.20 
.41 
.24 
.15 
.10 

.16 
.32 

.18 

'.'67 
.32 
.19 
.08 
.22 
.38 
.35 
.22 

.25 
.60 
.26 
.24 

.45 

'.'i9 

'.'64 
1.00 

'.'06 

.08 
.04 

2.21 

SJorris  Run 

N.Br.  Susq 

Upper  Del 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

..56 
.10 

.40 

1.02 
.43 
.34 
.03 

'.'24 

.30 
.10 
.38 

i!64 

.16 

.... 

't'.' 

'.'24 
.06 

.03 

'!i6 

.29 
.13 
T. 
T. 

't" 

.08 

3.56 
2.78 

tfuncy  Valley. 

.22 
'.'06 

'.'67 

.03 
.10 

'.'63 
.06 
.98 
.02 

1^67 

'.'06 

.... 

T. 
.24 
.26 

2.76 

"^eshaniiny  |II| 

.39 

3.67 

'^ew  Park 

'f.' 

3.84 

'^ewportllll 

T. 
.08 
.08 
.52 
1.88 

1.42 

1.45 

.04 

.24 

.01 

1.48 

1.11 

.02 

'.'12 
T. 

.44 

1.08 
.30 

'  JO 
.60 
.20 
.82 
T. 

".'i9 
.35 

.09 
.43 

.05 

.45 

.'6-5 

T. 

.04 

.20 

.12 
.41 

'.'63 
.01 

.03 
.06 

'.'69 
T 
.90 
.09 
.70 
13 

06 

1.35 

Lehigh 

Upper  Del 

Lower  Del 

....do 

.76 

i!l.5 
.02 

.31 

T. 

';62 

T. 

'.'io 

.19 
.06 
T. 

T. 

'.'ie 

.06 

.01 
.02 
.20 
.02 

"."63 

T 

.35 
.12 
.06 

't.' 

.09 

'."ie 

.06 

.13 
.03 

.10 
.28 
.15 
.02 
.23 
.14 

"."i6 
.10 

.11 

"."io 

";65 

".io 

.18 

2.35 

^aupackllli 

't.' 

'.'78 
.08 

.05 
.47 
.20 

1.12 
1.57 

'.'06 

'^64 
T. 

.04 
.03 
.02 

't.' 
'.'6i 

T. 

.18 

T. 

.04 

1.86 

Philadelphia***.... 

3.34 

^hila  Navy  Yard  111! 

.44 

3.12 

Phila-P'nt  Breeze.t 

2.90 

Schuylkill 

.04 
.04 
.23 
.02 
.09 

!6l 

'.'08 
.52 

.18 
.70 
.19 
.05 
.02 

't.' 

't.' 

'^22 

•••• 

.27 
.53 

.13 

..50 
.38 
.15 

't.' 

.02 

'.'si 

.04 
.13 
.13 
.04 

".'ii 

T. 
T. 

'!64 

'.'is 
't.' 

"t".' 

3.96 

'ine  Grove 

^leasant  Mount... 
Pottstown 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

Schuylkill 

.46 
.10 
.71 

.60 

".2\ 
.02 

2.35 
.20 

'!i8 

'.'■ii 

''.54 
.10 

.09 
.13 
.02 

'.'6i 

'.'62 

3.03 
2.12 
1.58 

^ottsville 

4.08 

^uakertown 

Lower  Del 

5.55 

leading'" 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

....do 

Lower  .Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

W.  Br.  Susq 

.60 

i.'43 
1.21 

.'m 

T. 

.02 
.25 
.04 
.01 
.36 

.04 

.01 

.01 

.04 

'^23 

'!59 

.... 

T. 

— 

••■■ 

'."08 

1.44 
2.90 

Retreat  

.07 
.02 
.33 

2.74 

.22 

.23 
.19 

.03 
.02 

2.37 
2.26 

1.20 

.03 
T. 

.06 

4.95 

.01 

. . . . 

. . . . 

1.94 

5hawmont 

'.'oi 

.05 

5.38 

Shippensburg 

3now  Hillti        .   . 

T. 

.29 

.40 

T 

.80 

.09 

.62 

.63 

.05 

.88 
.17 

T. 

2.04 

.16 
T. 

.20 
T. 

.40 

'.'62 

.12 
T. 

"."20 
"."06 

2.62 

3tate  College     

.41 
.10 
.19 
.05 
T. 

T. 

.65 
T. 

.14 
'.'69 

.04 

T. 

.10 

.63 

.05 

.11 

';52 

1.44 

.40 

T.' 
.05 
.63 
.05 

3.12 

iunburylil! 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq. 

.04 

.11 

.16 
.13 

.47 
.20 
.20 
.27 
.15 

.28 
.46 

't.' 

'.'62 
1.10 

'.'56 

.30 
.29 

T 

't' 

'.;:; 

■;65 

'.'06 
.03 

"tV 

T. 
T. 
T. 

.08 
.18 

"t".' 

.03 
.03 

.05 
.16 
.03 

.38 

1.88 

3usquehanna|||i  . . 

2.19 

....do 

.30 

'.'62 
.02 
.03 

.01 

.03 

2.82 

Weikert 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

...do 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

2.06 

tVellsboro 

.01 

.18 
.28 
.04 

.03 
.36 

'tV 

'!66 

.40 

1.10 
.05 
T. 

.05 
.79 

T. 
'.'24 

'!25 

.64 

i.27 
'.'09 

.77 

.'70 
.28 

.79 

'.'42 
1.20 

.05 
.03 

'iis 

.39 

.17 
.05 

"."06 

.04 

3.46 

Westchester 

3.54 

".{9 

.03 

3.52 

CVilkes-Barrellll 

.03 
T. 

3.01 

iVilliamsportllil. . . . 

2.89 

iVilliamstown 

Susquehanna 

york 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

'.'16 

02 

iiio 
.01 

.12 
.14 
.05 
.01 

.31 
.26 
.21 
.05 

.06 
.12 

.05 
.07 

.09 
.02 
.65 
.03 

•••• 

.04 

■f ' 

i]39 

.02 

'.'io 

■f.' 

't  ' 

".03 
.01 

't.' 

T. 

'ioi 

.35 

:::: 

:::: 

.16 
.02 
.20 
T. 

'.'67 
.02 

••• 

.08 
.03 
.24 
.17 

0.95 

VorkHayenllll 

.04 

2.12 

.45 

0.87 

Zionsville. .  (near). 

".03 

4.93 

rrenton,  N.  J***.... 

Lower  Del 

.59 

3.09 

Continued  on  page  39. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  PENNSYLVANIA  SECTION. 


August,  1935 


Daily  Precipitation  for  Aug'ust,  1936— Continued  from  page  i 


ti  ' 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29     30 

81 

Ohio  Draincwe 
BsavBr  Dainl  II 

Ohio 

.02 

.54 
1.68 
.14 
.13 
1.90 
1.09 
2.16 

1.87 
2.95 

.12 
3.46 
1.26 

.59 
1.90 

.05 

.68 
2.42 

.50 
1.36 

.40 
1.50 
2.08 

i!i7 

.48 

.90 
1.14 
.16 
1.02 
.38 
.58 
.55 

1.90 
1.45 

4.'i2 

1.41 

.76 

.80 

.79 

.74 
2.42 

.68 
1.46 

.91 
1.45 
1.72 

.08 
.41 
.55 
.95 
1.11 
1.59 
.64 
.90 

.84 

.55 

.65 

1.66 

.85 

1.89 

1.00 

.93 

.89 
1.13 

.38 

.48 

.02 
.01 

■.'65 

1.95 

1.08 

.45 

.76 

'."38 
.12 

1.60 
1.51 
.10 
.30 
.98 
.66 
1.05 

.97 
1.48 
1.17 
.23 
.25 
.60 
.87 
.68 

.38 

i'.bb 

.80 
1.08 
1.72 

.67 
1.06 

.41 
.17 
.86 
.34 
.76 
.64 
2.60 
1.00 

.83 
.16 

T. 

.01 

.55 

.05 

.73 

.22 

1.27 

i.'si 

'^22 
.71 
.20 

.07 

.22 
.07 
.75 
.26 

T. 

'.'6i 
'.'32 

.14 

T 

.35 
.46 
.01 
.03 

.43 

.74 

2!e6 

1.00 

.12 

'r.' 

.42 

'.'06 
.50 

.39 

.47 
1.54 

'f.' 

'.'io 

.... 

'!53 

".ii 

.08 
.19 

.16 
.36 
.74 
.31 
.12 
.06 
.70 

.06 
.42 
.14 
.19 
.27 
.07 
.21 
.86 

.93 
.01 
.26 

.12 

T. 

.01 

.32 

'.'95 

.03 

'i  " 

T. 

'.'62 
.... 

5  40 

Beaver  Fallsl  II 

Beaver 

7  21 

"Bradford    

Allegheny 

....do 

Ohio 

T. 

4  64 

Brookville 

.70 

6.00 

Butler     

.65 
.31 
.45 

6.71 

Chambersville 

Allegheny 

Monongahela.. . . 

.03 

.02 

.02 
.05 

.35 
1.30 

'!67 
.01 
.05 
.10 

.05 
.52 
T. 

i'.ai) 

T. 

3.76 

Clairtont 

.05 

.77 
.85 

■.'08 
.59 
.06 

.03 
.67 
.01 

6.57 

niavft  ville 

Ohio 

.03 

.16 

.... 

8.88 

ConfluencelNI 

Youghlogheny  . . 

Allegheny 

Conemaugh 

8.42 

.09 

.19 

.28 

'.'oe 

.02 

'.'26 

'04 
.04 

'.'52 
T. 

'.'62 

'.'27 

1.37 

'.2i 
.26 

".is 

.68 
T 

'.'45 

.14 
.06 

'ios 

'.'06 

't.' 
'.'08 

.08 
'.'93 

'.'62 
.10 

1.10 
.49 

1.44 
.29 
.03 

.17 

.14 

.67 

1.05 

1.62 

.97 

1.17 

'.'64 

.. .. 

.62 
.24 
.12 

.05 

".'25 
.36 
.08 
.20 
.27 

.02 
.09 

10 

3.43 

Derry      

9.38 

Monongahela. . .. 

'.'06 
.03 

'ioe 
'.'os 

.18 

'!62 
.18 
.90 
.06 
T. 

.04 

.40 
.07 
.02 

'!63 
.08 
T. 

6.91 

Ebensburg 

Rlk  T,irk     

Conemaugh 

08 

2.75 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela.. . . 

2.20 
.09 

7.14 

Franklinlll! 

3.86 

Greensboro 

Greensburg 

GroftTiville 

.46 

'.'io 

.70 

.77 

■;67 

.06 

.06 

.86 

T 

'r'.' 

6.22 

Youghiogheny  . . 
Beaver 

.17 

T 

7.56 
3.76 

firovfl  Citv 

....do 

Ohio 

Monongahela — 
Conemaugh 

Allegheny 

Youghlogheny... 
Monongahela.. . . 

.18 
T. 

'.'12 

T. 

2.27 

.06 
.02 

i!66 

.08 

'!66 

't.' 

. . . . 

.26 
.01 
.05 
.16 

.48 

.25 

1.13 

.04 
.01 

.03 

'.'io 

T. 

"!64 

.01 
.82 

"29 

.17 
.05 

.35 

T. 

.31 

't.' 

.84 
".OS 

5.21 

Herrs  Isl.  Damllll.. 

.30 
.15 

.03 

T. 
T. 

4.41 

'!46 

6.95 

Johnstown 

Kane  (near)  U-..- 

6.88 

'.'62 
.18 

!38 

26 

.01 

3.04 
6.39 

LakeLynnllll 

.26 

■?r> 

02 

'!67 

5.39 

Beaver 

2.89 

LockNo.21111 

Lock  No.41111 

Lock  No.  Sttllll 

Ohio 

T 

.17 
2.88 
3.02 
2.50 

.83 

.18 
2.43 
1.99 
3.38 

.83 
2.10 

.32 

.16 
1.63 

.86 
.28 
.33 
.22 

1.07 

.04 
.18 

.01 

T. 
.10 

'.'io 

'!44 
.05 
T. 
T. 

't.' 
'!6i 

'.'ii 
'.'is 

'.'06 

'.'56 

.16 
.02 
.12 

.08 

'.'26 

'.'38 
.80 
.05 
.34 

'.'62 

tV 
'.'6i 

T. 
T. 

.22 
.04 
.21 

.04 

i.'55 
.18 
.12 

't.' 

'.'77 

.30 

'.'62 
.60 

'!3i 

'iie 

.06 

'.'io 

T. 

'!3i 

.01 
.14 
.16 

.05 
.05 
.01 
.27 

'.'36 
.04 

5.96 

Monongahela.... 
Allegheny 

.01 

8.70 

6.24 

T. 
".'52 

5.67 

McKeesportllll 

Monongahela . . . 
Allegheny 

1.07 
.23 
.87 
.01 
.95 
.78 

1.66 
.28 

.36 
.01 

'.'6i 
.02 

T. 

.11 

'.'63 

".(& 
1.06 

't.' 

.81 

.12 
.61 

'!25 
.10 
T. 
.22 
.17 

'.'69 

'.'io 
't.' 

4.57 
2.73 

....do 

.43 
.08 
.24 
.11 
.70 
.30 

.10 
.05 

7.46 

Mount  Lebanon... 

Ohio 

Allegheny 

T. 

1.12 

7.11 
7.39 

New  Castlellll 

Beaver 

.02 

T. 

't. 

6.23 

Monongahela.... 
Allegheny 

1.24 

.20 
'.'69 

".'87 

.10 
.57 

.66 

9.96 

Parkers  Landing!!  II 

PennlinellllU 

Pittsburgh'** 

Punxsutawneyll  II . . 
Rldgway 

Saltsburgllll: 

.16 

T. 

't.' 

.09 

3.91 

Beaver 

4.02 

Ohio 

Allegheny 

T. 

.45 

T. 

.18 

4.92 

....do 

Conemaugh 

'.'25 

.07 

2.85 

.58 

i!88 

1.86 
2.25 
1.47 

.78 

.04 

.78 

2.50 

';95 

.65 
2.41 
1.45 

.22 
.77 
1.19 
.50 
.84 

.63 

2.77 

1.33 

.30 

.06 

1.60 

.04 

.70 

.10 

.16 
1.36 

'.'46 
.02 

.03 
.06 

';92 

T. 

.21 
.04 
.20 
.10 

.14 

'.'43 

'.'64 
'!i3 

T. 
.04 

'.62 

.31 
.05 

'!65 

T. 
'162 

.64 

.32 

1.05 

.92 
.22 
.47 

■.'22 

.... 

'f.' 

';ii 

.16 

'!46 
T. 
.26 

T. 

2!66 
.05 
.16 

.08 
.26 

•••• 

'.'08 
.04 
.05 
.53 

.21 

'.'24 
1.05 

.04 

't'.' 

2.01 

.40 
.36 
.10 
.10 

.31 
.38 
.08 

6.89 

".25 

'.'65 
.02 

.15 

".Ob 
T. 

'.'67 
.60 

'.'35 
.73 
.10 

.24 

8.38 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 



2.60 

5.21 

Springdalelllitt 

Dnlontown 

Unity  Reservoirtt. 
Vandergriftt 

.08 
1.02 
.20 
.09 
.52 
1.12 
.20 
.14 

.36 

T. 

.07 

.05 

6.18 

.11 

'."88 
.05 

'.'si 

.33 

T. 

9.86 

Youghiogheny . . 

Conemaugh 

Allegheny       .... 

.06 
3.73 

'.'63 
.30 
.04 

' .'  14 

6.17 

T 

'.'63 

7.35 

.12 
1.31 

.10 
1.21 

T. 

.10 
.06 
.04 

1.79 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 

Lake  Drainage. 

Erie**' 

.36 
1.10 

.55 

.12 

.69 

T 

.16 

.02 

1.20 

.37 

.01 

.18 
"!64 

6.26 

Beaver        

.10 

.14 

.13 
T. 

.01 

.07 
.17 

'f.' 



.14 
.... 

4.03 

Youghiogheny  . . 

.38 

■06 

3.59 

T. 

.44 

.11 

2.02 

.... 

.... 

.... 

. .. . 

.... 

:::; 

. . .. 

.... 

. .. . 

. .. . 



.... 



.... 

.... 

.... 

.. .. 



.... 

. . .. 

.... 

... . 

.... 

.... 

.... 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.  "•  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete 
or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent.      tJ  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville,  Newville;  of  Springdale,  Cheswick,  (P.  O.  Barking.  Pa.) ;  of  Pennline. 
Linesville;  of  Snow  Hill.  Analomink:  of  Unity  Reservoir,  Greensburg;  of  GirardvUle.  Shenandoah:  of  Kane,  Wilcox;  of  Lock  No.  5,  Schenley.    X  Mdt.  to  mdt. 


PRESSITRE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

1  Wind 

Relative 

( reduced  to  sea  level ) 

humidity 

Stations 

1 

* 

la 

0 

(3 

1 

0 

JS 

W 

1 

n 

1 

3 

1 

It 

0 

2 

(3 

1 
0 

a 

00 

1 

a 
00 

K  a 

Erie.           

30.00 
30.00 

30.31 
30.26 

24 
18 

29.68 
29.64 

11.2 
6.5 

31 
19 

w. 
ne. 

1 
16 

78 

77 

71 

55 

72 
62 

63 

Harrisburg 

61 

Philadelphia 

30.03 

30.29 

18 

29  67 

10.0 

84 

n. 

1 

Vb 

bb 

bb 

60 

Pittsburgh 

30.02 

30.24 

24 

29.74 

8.7 

42 

s. 

lb 

81 

b8 

VU 

b9 

30.02 
30.03 

30. '^9 
30.29 

18 
19 

29.64 
29.69 

9.0 
6.2 

39 
29 

n. 
nw 

1 
13 

76 

78 

bS 
53 

6b 

65 

63 

Scranton 

6J 

*  For  any  five-minute  period. 


■f  Corrected  to  true  velocities. 


BIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


t* 

P 

0 

eS 

s 

s 

§ 

Si 

s 

« 

09 

0 

tf 

s 

W 

P 

►^ 

Q 

Port  Jervis... 
PhilUpsburg. 
Lehlghton  .. 
Wilkes-Barre. 
WilUamsport 
Harrisburg . . 
Greensboro.. 
West  Npwton 
Lock  No. 4... 
Pittsburgh... 
Beaver  Dam. 


Delaware 

Delaware , 

Lehigh 

Su^duehanna . . . 
Susquehanna.., 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


2.2 
1.6 
2.8 
3.2 
1.7 
3.8 

13.2 
2.1 

13.8 


2.9 
2.9 
3.4 


11.5 
25.0 
18.2* 
24.4* 


1.4 
1.0 
2.4 
1.9 
0.7 
3.3 

10.6 
1.0 

10.9 
9.8* 
9.0* 


18 
22 
17 
20 
■20 
17 
80 
•20 
30 
25 
SO 


*  —Pool  Stage. 


s^^^ 


Auoi'sT,  IWof} 
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Duily  Temperatures  for  Aug-ust,   1086 


Stations 


10 


19     20     21     22     28 


24     26     26 


27     28     29 


80    81    Moan 


AUentown \  Maximum... 

(  Minimum... 
Altoona '  Maximum,.. 

1  Mininuim.. . 
Bedford *  Mivxiinum,,. 

(  Minimum.. . 
Bellefonte *  Maximum, ,. 

'  Minimum,. . 
Brookville *  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
Butler -   ■  *  Maximum.,. 

'  Minimum,.. 
Carlisle )  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
Catawissa J  Maximum,, . 

'  Minimum,. . 
Chambersburg \  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
Chambersville i  Maximum.,. 

'  Minimum,. . 
ClaysvlUo )  Maximum,.. 

'  Minimum,. . 
Clearfield j  Maximum,,. 

I  Minimum,.. 
Coates\-ille )  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
Corry S  Maximum,.. 

'  Minimum,. . 
Emporium \  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
Erie \  Maximum,,. 

I  Minimum,.. 
Franklin \  Maximvim... 

-  Minimum,.. 
Preeland \  Maximum,,. 

'  Minimum,.. 
Gettysburg \  Maximum,, . 

'  Minimum,. . 
Greensburg )  Maximum,,. 

'  Minimum... 
Grove  City )  Maximum,,. 

<  Minimum,. . 
Hamburg \  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
Harrisburg ■ )  Maximum,,. 

'  Minimum... 
Hawley j  Maximum,,, 

'  Minimum,. . 
Huntingdon S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Johnstown S  Maximum,, 

'  Minimum,., 
Lancaster S  Maximum,. 

<  Minimum.., 
Lawrenceville S  Maximum,,, 

<  Minimum,., 
Lebanon \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Marcus  Hook (  Maximum,, 

I  Minimum,., 
Meadville, \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Mount  Pocono \  Maximum,, 

'  Minimum,. , 
Muncy  Valley )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Philadelphia S  Maximum,, 

<  Minimum,. 
Pittsburgh j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Quakertown f  Maximum,, 

I  Minimum.. 
Reading i  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Ridgway ^  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Scranton , j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Selinsgrove (  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Shippensburg j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Somerset S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
State  College f  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Stroudsburg j  Maximum., 

'  Minimum,. 
Towanda )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Uniontown S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Vandergrift j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Warren S  Maximum,, 

I  Minimum.. 
Waynesburg Maximum,, 

'  Minimum,. 
Wellsboro >  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Williamsport , —  \  Maximum,, 

<  Minimum,. 
Williamstown J  Maximum , 

I  Minimum.. 

York S  Maximum,, 

I  Minimum,. 


72 


62 


65 


68 


67 


81 


X3 


86 


87 


65 


81.3 

61.8 

78.4 

69.1 

82.7 

60.6 

79.6 

59.2 

81.5 

53.6 

82.0 

68.4 

89.0 

64.3 

85.0* 

59.6' 

84.2 

63.1 

82.3 

57.6 

85.2 

60.5 

82.0 

69.4 

84.0 

62.7 

81.1 

57.3 

77.5 

,59.1 

78.7 

64.8 

84.2 

57.4 


84.8 

64.4 

80.0 

60.8 

HO.O 

59.8 

86.2 

59.2 

81.8 

65.8 

80.6' 

5^5 

81.6 

59.4 

83.5 

61.3 

84.9 

61.1 

81.4 

56.5 

83.0 

62.8 

85.8 

67.6 

83.1 

59.7 

75.9 

54.4 

79.4' 

55.8' 

83.0 

67.6 

81.1 

63.1 

81.1 

59.9 

81.0 

64.7 

77.5 

55.2 

80.5 

61.0 

82.6 

61.1 

82.3 

62.5 

77.6 

55.5 

79.3 

59.1 

82.2 

58.6 

81.3 

57.1 

82.3 

63.8 

82.8 

60.6 

78.1 

60.9 

84.1 

61.2 

79.4 

54.0 

82.5 

60.6 


85.9 
62.3 


f       SQNOa 

:■•  soNiAvs'S'n . 


c  S 
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PENNSYLVANIA  SECTION. 

a.  S.  BLISS. 
PHIIiADELPHIA.  PA. 


Vol.  XL. 


September,  1935. 


No.  9. 


GENERAL  SXTMSIART. 

Temperatures  for  September  averaged  on  the  cool  side  of  the 
normal,  due  chiefly  to  a  constant  deficiency  during  the  first  ten 
days.  After  this  cool  period  the  conditions  were  variable  with 
no  large  departures  until  the  month  closed  about  ten  degrees  be- 
low the  normal.  At  that  time  frosts  occurred  in  nearly  all  parts 
[)f  the  State,  but  did  little  damage  excepting  a  few  western  coun- 
ties. The  rainfall  was  a  little  more  than  the  September  aver- 
Eige.  due  chiefly  to  excessive  rains  in  a  few  southeastern  counties. 
Elains  for  the  southeastern  portion  of  the  State  nearly  all  occur- 
red during  the  first  week.  Elsewhere  about  half  of  the  month's 
rain  occurred  in  the  first  week,  while  the  remainder  was  fairly 
(veil  distributed  through  the  rest  of  the  month.  The  heavy 
southeastern  rains  were  due  to  the  passage  of  a  tropical  storm 
ap  along  the  coast.  Conditions  were  favorable  for  field  work 
ifter  the  first  week,  and  corn  cutting  and  shocking  was  generally 
jetting  in  full  swing  by  the  middle  of  the  month.  Silo  filling 
jontinued,  but  was  nearing  completion  by  the  end  of  the  month, 
rhe  seeding  of  winter  wheat  and  rye  began  generally  about  the 
middle  of  the  month,  and  was  well  advanced  at  its  close.  An 
musually  large  and  fine  crop  of  tomatoes  was  nearly  ruined  in 
;he  southeastern  counties  by  the  heavy  rains  of  the  first  week, 
md  they  were  very  scarce  on  the  market  for  a  time.  They  made 
1  partial  recovery  by  the  middle  of  the  month,  and  began  com- 
ing to  market  again  in  fair  supply.  The  rains  benefited  most 
jther  truck  crops,  and  especially  the  celery.  Potato  digging 
(vas  in  progress  throughout  the  month,  and  in  many  regions  the 
fields  were  disappointing.  Large  and  promising  tops  yielded 
small  potatoes,  and  few  in  numbers.  Pastures  and  meadows 
ivere  greatly  stimulated  by  the  rains  of  the  first  week,  and  were 
mostly  good  for  about  two  weeks  thereafter,  but  began  to  show 
I  general  need  of  moisture  near  the  end  of  the  month.  The 
gathering  and  marketing  of  late  varieties  of  apples  began  during 
;he  last  week,  and  a  good  crop  was  reported  in  nearly  all  parts 
)f  the  State.  Peaches  were  badly  damaged  in  the  southeastern 
jounties  by  the  heavy  rains,  previously  mentioned,  but  the 
greater  portion  of  the  peach  crop  this  season  was  in  the  south- 
jentral  and  southwestern  counties,  where  satisfactory  yields  were 
reported.  Buckwheat  harvest  began  about  the  middle  of  the 
nonth,  and  it  seemed  to  be  about  an  average  crop, 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 


from  88  stations,  was  62.2°,  a  deficiency  of  1 .9°  as  compared 
with  the  September  normal.  'I  lie  highest  monthly  mean  was 
68.0°,  at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  5L7°  at  Gouldsboro. 
Extremes  for  the  month  ranged  from  a  maximum  of  95"  at 
Donora  on  the  17th,  to  a  minimum  of  24°  at  Wellsljoro  on  the 
30th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  51°  at  Clays- 
ville  on  the  24th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  by  the 
reports  from  139  well-distributed  stations,  was  3.51  inches,  which 
is  an  excess  0.05  inch  compared  with  the  September  normal. 
The  greatest  monthly  amount  was  9.41  inches  at  Marcus  Hook, 
while  the  least,  1.34  inches,  was  recorded  at  Wellsboro  and 
Belief onte.  The  greatest  amount  recorded  in  any  24  consecu- 
tive hours  was  4.32  inches  at  Philadelphia-Navy  Yard  on  the 
5-6th.     A  trace  of  snow  was  reported  at  Grove  City  on  the  29th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  SEPTEMBER 

Temperature 

Precipitation 
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1888 

59.6 

-4.5 

84 

29 

4.84 

+1,38 

10.93 

1.75 

10 

8 

11 

11 

1889 

61.9 

-2.2 

92 

30 

5.05 

+  1,59 

10.01 

2.71 

13 

8 

8 

T4 

1890 

62.2 

-1.9 

91 

25 

4.57 

+  1,11 

8.54 

2.05 

n 

10 

9 

11 

1891 

66.6 

+2.5 

94 

32 

2.39 

-1,07 

5.00 

1.05 

7 

17 

8 

5 

189'2 

62.4 

-1.7 

90 

29 

2.81 

-0,65 

4.85 

1.18 

7 

16 

7 

7 

1893 

61.2 

-2.9 

90 

26 

2.67 

-0,79 

5.59 

0.72 

8 

9 

12 

9 

1894 

66.6 

+2.5 

95 

24 

6.30 

+2,84 

12.36 

2.82 

10 

in 

10 

10 

L895 

67.8 

+3.7 

100 

24 

1.71 

-1,75 

5,41 

0.37 

6 

16 

9 

6 

1896 

63.6 

-0.5 

98 

26 

4.82 

+1,36 

8,57 

1.73 

10 

13 

8 

9 

1897 

63.8 

-0.3 

100 

24 

2.18 

-1.28 

4.21 

0.25 

5 

18 

7 

5 

1898 

66.0 

+  1.9 

100 

25 

1.70 

-1,76 

3.95 

0,38 

6 

16 

8 

6 

1899 

61.8 

-2.3 

93 

23 

4.70 

+  1.24 

9.31 

2,03 

10 

12 

9 

9 

1900 

68.4 

+4.3 

100 

27 

1.77 

-1,69 

6.90 

0,48 

6 

13 

10 

7 

1901 

63.6 

-0.5 

95 

29 

3.39 

-0,07 

6.61 

1,64 

9 

14 

7 

9 

1902 

62.7 

-1.4 

99 

28 

4.66 

+1.20 

11.95 

1.50 

11 

12 

8 

10 

190? 

63.2 

-0.9 

94 

27 

2.09 

-1.37 

3,88 

0,91 

6 

17 

8 

5 

1904 

63.7 

-0.4 

95 

21 

3.37 

-0,09 

7.40 

0.82 

9 

13 

10 

7 

1905 

64.0 

-0.1 

95 

27 

3.41 

-0.05 

7,30 

1,70 

7 

15 

9 

6 

1906 

67.0 

+2.9 

99 

30 

2.46 

-1.00 

6,67 

0,36 

7 

15 

9 

6 

1907 

64.8 

+0.7 

95 

29 

6.37 

+2,91 

11.86 

2,18 

14 

8 

10 

12 

1908 

65.6 

+  1.5 

99 

26 

1.60 

-1,86 

4,06 

0,61 

3 

17 

9 

4 

1909 

62.8 

-1.3 

96 

26 

2.27 

-1,19 

4.90 

0,64 

6 

15 

9 

6 

1910 

65.5 

+1.4 

95 

32 

4.49 

+1,03 

8.45 

2.26 

10 

13 

8 

9 

1911 

64.9 

+0.8 

92 

26 

5.29 

+  1.83 

10.18 

1.86 

10 

13 

9 

8 

1912 

65.5 

+  1.4 

95 

25 

5.57 

+  1.11 

11.43 

2.47 

12 

12 

7 

11 

1913 

62.4 

-1.7 

97 

24 

3.28 

-0.18 

8,43 

1,24 

8 

13 

7 

10 

1914 

61.5 

-2,6 

98 

21 

0.99 

-2.47 

2,67 

0,03 

5 

18 

7 

6 

1915 

66.5 

+2.4 

96 

25 

2.56 

-0.90 

6,96 

0.45 

8 

16 

9 

5 

1916 

62.5 

-1.6 

98 

23 

3.77 

+0,31 

8,18 

0.91 

8 

17 

8 

5 

1917 

59.0 

-5.1 

91 

25 

2.31 

-1.15 

6,34 

0,00 

6 

16 

9 

5 

1918 

58.7 

-5.4 

88 

28 

3.97 

+0,51 

7,52 

1,82 

10 

12 

8 

10 

1919 

64.4 

+0.3 

96 

28 

2.07 

-1.39 

4,. 57 

0,46 

8 

16 

8 

6 

1920 

64.6 

+0.4 

91 

24 

3.99 

+0.53 

9,40 

0,97 

9 

16 

8 

6 

1921 

68.9 

+4.8 

98 

31 

4.68 

+  1,22 

11,48 

1,47 

11 

13 

9 

8 

1922 

66.3 

+2.2 

100 

22 

1.48 

-1.98 

3,73 

0,17 

4 

19 

7 

4 

1923 

64.8 

+0.7 

92 

22 

3.55 

+0,09 

8,68 

1,54 

10 

13 

10 

7 

1924 

59.8 

-4.3 

99 

26 

6.44 

+2,98 

11,72 

3,46 

11 

11 

7 

12 

1925 

67.5 

+3.4 

99 

24 

2,80 

-0,66 

7,63 

0,86 

8 

11 

12 

7 

1926 

64.2 

+0.1 

99 

26 

5.81 

+  2.35 

13,90 

2.23 

12 

11 

7 

12 

1927 

64.9 

+0.8 

97 

27 

2.08 

-1,38 

7,00 

0,20 

6 

18 

7 

5 

1928 

60.4 

-3.7 

94 

25 

2.33 

-1,13 

5,73 

0,71 

9 

12 

9 

9 

1929 

65.7 

+  1.6 

101 

24 

3.71 

+0.25 

8,72 

1,06 

9 

14 

8 

8 

1930 

67.8 

+3.7 

101 

27 

2.45 

-1.01 

7.01 

0,64 

9 

15 

10 

6 

1931 

69.1 

+  5.0 

104 

29 

3.15 

-0.31 

6.65 

0.74 

9 

16 

8 

6 

1932 

65.2 

+  1.1 

105 

23 

1.45 

-2.01 

3.43 

0,48 

fi 

16 

9 

5 

I9d3 

66.3 

+2.2 

98 

32 

4,66 

+1.20 

11.67 

2,23 

12 

13 

8 

9 

1934 

66.4 

+2.3 

94 

31 

6,58 

+3,12 

15,13 

2.41 

12 

12 

8 

10 

1935 

62.2 

-1.9 

95 

24 

3,51 

+0,05 

9,41 

1,34 

8 

15 

7 

8 
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64.1 

105 

21 

3.46 

15.13 

0.00 

9 

14 

9 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


Septembee,  1935 


OlimatolORical  Data  for  September,  1936 


Stations 


Counties 


Atlantic  Drainage. 

AUentown 

Altoona 

Ardmore 

Arendtsville ■ 

Bedford 

Bellefonte 

Bethlehem.  ^ 

Carlisle 

Catawissa ■ 

Center  Hall 

Chambersburg 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook ■ 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley..... •■ 
Neshamlny  FallsU-. 

Palmerton 

Philadelphia •■•• 

Phila.  Navy  Yard... 
Phila- Point  Breeze.. . 

Phoeniiville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove. 

BhawmontU 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

Willlamstown 

Vork 

Ohio  Drainage- 

Beaver  Damtt 

Brookville 

Butler 

ChambersvlUe 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Derry 

Donora 

Ebensburg 

ElkLlckU 

Franklin 

Qreensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin ■ 

Johnstown....  

Kane  (near)  tt 

Lycippus  XI 

Meadville 

Mount  Lebanon 

New  Castle 

Newe  il 

Pittsburgh 

Ridgway 

Sharon  U 

Somerset 

Dnlontown 

Vandergrif  t 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


Letiigh 

Blair 

Montgomery.., 

Adams 

Bedford 

Center 

Northampton. 
Cumberland . . 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill  — 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon.. 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    . . . 

Carbon  

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 
Philadelphia.. 
Philadelphia.. 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Iiacka wanna  . 

Snyder 

Philadelphia  . 
Cumberland . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming  — 

Dauphin 

York 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland  — 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland... 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland... 

Warren 

Greene 


Erie. 


Forthe State ^^-^ 


254 

1.615 
350 
700 

1,060 

1,050 
364 
467 
520 

1,272 
680 

1,120 
380 
560 

1,050 
380 

1.970 
190 
653 
840 

1,875 
536 
600 
361 
900 
200 
650 
977 

1,637 
255 

1,000 

4(9 

660 

60 

600 

1,720 

1,045 
60 
398 
165 
12 
90 
100 
496 
614 
900 
806 
466 
51 
660 

1,217 
600 
764 

1,419 
466 
521 

1,275 
400 

700 
1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1,430 
1,172 

762 
2,000 
2,680 

967 
1,160 

960 
1,256 
1,100 
1,184 
2,020 
1,420 
1,080 
1,200 

808 

800 

842 
1,350 

940 
2,190 
1,100 

826 
1,180 
1,035 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 
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Precipitation,  in  inches 


No.  of  days 


Sb 


So 


Observers 


714 


61.4 

60.8 

64.6 

61.8 

62.2 

69.7 

63.9 

63.9 

63.1 

62. 8» 

64.2 

60.4 

63.4 

60.6 

59.9 

64.6 


64.5 
64.6 
60.7 
51.7 
64.4 
65.2 
63.8 
67.2 
66.0 
62.3 
63.0 


62.7 

59.6 

63.2 

63.8 

68.0 

61.1 

67.1 

58.1 

62.9 

60.6 

66.0 

66.9 

66.0 

65.6 

60.6 

63.8 

60.1 

60.2 

62.2 

65.3 

62.8 

60.8 

60.2 

69,2 

56.2 

63.6 

62.0' 

63.6 

63.9 

64.2 

67.8 


-4.2 
-2.3 
-2.7 
-4.6 


-5.2 
-2.8 
-1.3 
-0.9 
+0.6 
-1.9 
-3.5 
-2.8 
-8.6 
-1.5 
-1.2 


-1.5 
-1.0 
-1.6 
-6.0 
-0.9 
-2.4 
-2.0 
-4.5 
-3.0 
-2.6 
-2.4 


-2.8 
-1.9 
-2.4 
-1.0 


-3.1 
-1.3 
-3.4 
-2.5 


-2.0 
-2  8 


-0.8 
-3.4 
-2.5 


-2.7 
-2.6 
-2.8 


61.6 
62.6 
64.1 
69.0 
63.2 
66.4 
60.7 
58.5 
62.5 
62.2 
61.7 
62.0 
64.2 
64.5 
58.0 
62.6 
61.8 
63.2 
63.0 
62.8 
63.4 
58.8 
62.2 
58.1 
64.4 
63.1 
60.6 
63.9 

62.4 


-1.8 
-2.2 
-3.1 
-8.5 
-1.9 
-2.4 
-0.8 
-2.3 

-2.0 
-2.3 


-3.2 


-1.6 
-1.3 
—2.2 


0.0 
-1.6 
-0.1 
-3.0 
-1.2 
-1.0 
-0.1 
-1.1 


-3.4 
+0.1 


-1.2 
-4.4 
-3.0 
-1.4 
-1.9 
-2.8 
-0.2 
-2.3 
-1.3 


-1.2 
-1.9 


86 


12 
12t 
21 
21 
19 
19 
12t 
21 
13 
61 
21 
19 
21 
21 
18t 
21 


21t 

21 

12t 

8t 

9 
21 
21 
25 
21 
211 
19 


84 


121 
26 
21 

8t 
201 
12 
12 
12 
161 
12 
21 
151 
21 
21 

9t 
21 
12l 
25 
21 
2lt 
21 
26 

9 
26 
19t 
21 
12 

8 
21 

181 
19 

19 

18 

181 

18 

26 

17 

18 

19 

18 

25 

181 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

19 

18t 

18 

18 

18 

181 

18 

18t 

19t 

18 

18 

17 


24 

30 

30 

30 

30 

30 

24 

241 

80 

24 

30 

80 

80 

80 

30 

30 


30 

30 

30 

24t 

30 

30 

30 

24 

30 

30 

30 


80 

30 

80 

30 

80 

30 

30 

231 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

24 

30 

30 

30 

30 

80 

30 

30 

30 

80 

30 


5.13 
2.. 59 
7.06 
4.03 
8.26 
1.34 
4.44 
3.01 
3.07 
2.06 
4.17 
3.37 
6.56 
2.98 
3.63 
8.36 


6.11 
3.66 
2.86 
3.25 
2.53 
3.65 
3.32 
2.91 
3.91 
2.28 
4.24 


3.99 
3.30 
3.22 
2.46 
9.41 
3.11 
4.65 
2.90 
6.47 
4.05 
8.36 
8.13 
8.49 
6.82 
4.82 
3.09 
3.37 
8.52 
2.77 
6.70 
3.44 
2.40 
6.48 
2.30 
1.34 
7.91 
2.31 
3.27 
2.76 

2.27 
3.15 


+1.78 
-0.28 
+3.11 
+0.39 


-1.77 
+1.10 
-0.47 
-0.35 
-1.01 
+  1.26 
-0.11 
+1.72 
-0.89 
+0.14 
-0.11 


+  1.84 
+0.21 
-1.37 
-0.39 
-1.62 
+0.67 
+0.27 
-0.46 
+  1.40 
-1.03 
+1.27 


+0.63 
+0.29 
-0.11 
-0.96 


-0.89 
-0.31 
-0.95 
+3.07 
+0.68 
+6,22 
+4.98 


+3.57 
+1.19 
-0.12 


+0.35 
-0.75 
+3.42 


4.61 
2.17 
2.45 
4.33 
2.71 
2.32 
2.25 
3.88 
1.78 
3.36 
2.16 
2.77 
2.90 
2.84 
2.86 
2.66 
2.72 
1.93 
8.98 
2.. 57 
1.96 
2.68 
1.79 
8.03 
2.40 
2.34 
3  98 
2.60 

3.14 

8.51 


-0.66 
+3.69 
-0.85 
-1.82 
+4.02 
-0.96 
-1.03 
-0.66 

-0.79 
-0.18 


8.05 
1.24 
3.20 
1.47 
1.10 
0.61 
2.88 
1.03 
1.16 
1.32 
1.82 
1.27 
2.30 
0.95 
1.75 
1.63 


1.61 
1.27 
1.04 
0.92 
1.63 
1.37 
1.21 
0.98 
1.99 
0.88 
1.25 


2.00 
0.83 
1.62 
0.98 


+0.66 


-0.76 
+0.85 
-0.40 


-1.26 
+0.84 
-1.80 
+0.16 
-1.31 
-0.79 
+0,18 
-0.69 


-0.71 
-1.02 


+0.84 
-0.08 
-0.62 
-0.51 
-1.05 
—0.61 
-0.86 
-0.74 
+0.26 


-0.25 
+0.05 


1.64 
2.10 
0.82 
2.43 
2.06 
3.84 
4.32 
2.61 
3.48 
8.05 
1.53 
1.26 
1.11 
1.10 
2.25 
1.21 
0.88 
4.00 
0.43 
0.48 
3.00 
0.83 
1.83 
1.32 

0.88 
1.10 


1.76 
1.19 
0.89 
1.25 
1.32 
0.76 
0.85 
1.20 
0.62 
1.96 
0.80 
0.69 
1.38 
1.24 
0.78 
0,96 
1.08 
0.94 
1.51 


1.06 
0.67 
0.53 

0.78 
0  76 


1.00 
1.03 


1.02 
4.82 


9     13 

8     15 


nw. 
nw. 


nw. 
u. 


w. 

w. 

nw. 

s. 

n. 

w. 


sw. 

sw. 

sw. 

w. 

sw. 

w. 

w. 

ne. 

sw. 

sw. 

sw. 

nw. 

w. 

sw. 

nw. 


ne. 

nw. 

w. 

w. 

sw. 

s. 

sw 


w. 
w. 
nw. 


s. 
sw. 


nw. 
nw. 


w. 

w. 

sw. 

sw. 

s.    ■ 

s. 

sw. 

s. 


nw. 
sw. 


John  A.  Friok. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

U.S.  Airway  Radio  Sta. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.W.Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

T.  B.  Lloyd. 

Ira  J.  Keath. 

Vacant. 

Prof.  N.W.  Swayne 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall. 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  8.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Gleuu  R.  Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wiutermute. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.  O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Commandant.  Ivavy  Yard. 

Atlantic  Refining  Co. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

John  E.  Banner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.  S  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles.  '■ 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School.  ' 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

George  W.Hill. 

Joseph  W.  Belt. 

Miss  Veronica  E.  April, 

Susquehanna  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

U.  8.  Engineer. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.Faust. 
John  E.Lewis. 
Carnegie  Steel  Co. 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 

D.  H.Jones. 
J.  S.  St«vanus. 
R.  L.  Walters. 
Westmoreland  Water  Co, 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.  Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross . 

U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Fred  Hoffman. 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureaii. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  H.  Gerber. 
D.L.  Grove. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Amer.  S.  &  T.  Plate  Co. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 

U.S.  Weather  Bureau. 


8     w. 


The  departures  from  normal  temperattire  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 

'''''''LT^ZV^r^':^:^.^^^^:^^^^^  l.  .  «,  L^.^'SmtrS^  the  record.  'SSpreclpitatlon  le.s  than   01  inch^rain  or  melted  snow^ 

?Z°Mce  addresses  are  as  follows:  of  Beaver  Dam.  Beaver;  of  Elk  Lick,  Grantsville.  Md:  of  Lycippus.  Greensburg:  of  Neshamlny.  Oakford;  of  Sharon.  Farrell:  o 
Shawmont.  Manayunk;  of  Kane  (near).  Wilcox. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


Daily  Precipitation  for  September,  1986 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

3 

1        2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

i 

Atlantic  Dntinaoc. 
illeutowiiljil 

LelUffh 

'r. 

.38 

.25 
.12 
.02 
.83 
.70 
.28 
.30 
.05 
.60 
.60 
.50 
.57 

.32 

.10 

.61 

.76 

.6.< 

.57 

.45 

.42 

T. 

.41 

.18 

.92 
1  24 

S.05 

.04 

.04 

.02 
.15 
.28 
.28 
.05 
.27 
.26 
.09 
.87 
.60 

.69 

".bi 

1H 

'.'26 

■.'64 

.04 
.36 
.64 

.01 

T, 

T, 

•03 

.38 

T. 

.05 

.04 

.11 

.09 

.06 

.10 

.17 

T. 

6.18 

iltOOUA 

Juniata        . 

2.69 

^.n.-^oniftllll 

03      1<^ 

.38 

1.05 

.33 

.17 

.08 

.03 

T. 

.... 

2.20 

.70 
.69 
.44 
.60 
.36 
.04 
..50 
.48 
.65 

.88 

.22 

.94 

.10 

.80 

.72 

.34 

.34 

T 

.74 

T. 

S.20 

.57 

2.13 

1.10 

.61 

2.88 

1.00 

.37 

1.03 

1.15 

.24 

1.32 

1.27 

2.30 

.95 

1.97 

2.33 

1.75 

1.63 

.70 

1.50 

1.47 

.03 

.27 

... 

T. 

7.06 

.17 
.66 
.68 

'.'13 

.... 

.'.". 

;.;; 

4.08 

taker's  Summit 

.luuiata 

".6i 

.02 
T. 

.22 

4.22 

8.26 

W.  Br.  Susq 

.14 

1.84 

Jt^tUlehom 

Ijohigh 

.16 

.02 

.03 

.02 
.22 
.48 
.20 

13? 

T. 

.07 
'.'08 

4.44 

Jlo-iervUlen 

Lower  Susa 

.... 

.95 

.... 

.... 

.... 

8.97 

JuiliUoMillsllll 

1.11 
.04 

.36 

8.38 

.22 

.20 

.15 
.12 
.02 
.16 
.22 
.07 

T. 
.52 

.08 

. . . . 

.02 

.10 
.42 

3.01 



.03 
.06 

.... 

3.07 

Jeiitor  Hull 

SusQuehanna 

.... 

2.06 

:;hambersburg 

ieartit'ld.        . 

.09 

.21 

.03 

.86 
.44 

.09 
.16 
.04 
.24 

4.17 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

05 

.43 

3.37 

oaWsville       , . 

.90 

.19 

2.88 

.67 

".'•23 
1.43 

.65 

.02 

2.51 

.92 

'.'06 

.02 

.01 

6.66 

' 

.02 
.32 
.05 

'!32 

.11 

.05 

.03 

2.98 

Schuylkill      

i 

8.47 

)ovlestown    

Lower  Del 

T. 

.35 
.19 

't.' 

't.' 

'!ii 

.... 

".is 

".'28 

'.'34 
.01 
.33 

'.'62 

.... 

"!2i 

".si 

.15 
.15 

.06 

4.78 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

T. 

3.63 

jpbriita 

'.'64 

.   .. 

.... 

■[25 

".bk 

8.36 

forest  City 

reelaiuillll 

N.  Br.  Susq 

Lfthiirh 

.16 

4.28 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del  

.03 

.34 

1.04 

'.'25 
.60 

1127 
1.27 

.60 

1.32 

.05 

i.'ei 

.10 

.28 
.13 
.03 

'!i4 
.03 

.07 

.03 

.30 

.09 

.20 

.13 

.43 
'1'. 

.02 
.02 
.16 

.03 
.03 

.06 
T. 

2.27 

Jcorg'e  School 

T. 

6.11 

T. 

.... 

.... 

.... 

.37 

3.66 

irardvilleilll 

.17 
.20 
.41 
.05 
1  03 
.59 

.24 
.71 
.56 
.05 
.61 
.50 
.22 
.26 

.10 
.10 

.38 

1.04 

.92 

3.12 

1.63 

1.37 

1.15 

.43 

.53 

.20 

.88 

1.25 

.18 

i'.ea 
.44 

.32 

.11 

.92 

.96 

1.99 

.29 

.07 

1.81 

.04 
.10 



'lis 

.06 

.... 

.... 

.02 
.15 

.34 

.01 
.17 

.41 
.50 
.04 
.24 
.02 
.15 
.16 
.09 

".06 
.04 

.06 
.28 
.12 

2.86 

Jouldsborol  I 

Lehigh 

.... 

3.25 

Schuylkill 

7.69 

lamburg. 

Schuylkill 

.08 
.02 
.12 

iV 
■!67 

.03 

.03 

"58 
T. 

.11 
.10 
.07 
.06 
.31 

.03 
.65 
.90 

2.53 

Lower  Susq 

Lower  Susq  

T. 

.06 
.05 
.06 
.05 

.60 

.03 

'.'is 

.09 

.18 

't.' 

.14 
.50 

't.' 

.03 
.06 

.02 
.06 

■.'56 
.10 

't'.' 

.... 

.09 

'.'24 
.24 

.05 

3.65 

[arrisburfir*** 

".6i 

't. 

3.32 

lawleyllll         .    . 

2.91 

Upper  Del 

Lower  Susq 

T. 

.58 

.35 

1.03 

3.21 

[oltwoodll 

'!47 

'.'ii 

.16 

.... 

. . . . 

3.91 

luutiiigdoii.  . 

Juniata 

2.28 

Potomac 

W   B  Susq 

.12 

.02 

4.24 

Cylertown*** 

.akevilleilll 

.40 
.43 
.31 
T. 
.55 
.39 
.12 
* 

.20 

.50 
.05 

2.10 
.19 
.34 
.78 
.45 

1.07 
.25 
.50 
.32 

.61 
.39 
.50 

".60 
.53 
.75 
.61 
.05 
.24 
.23 
.30 

.10 

.40 

.52 
2.00 
.46 
.55 
.44 
.81 
.68 
* 

.29 
1.64 

.44 

.10 

.61 
2.43 
1.75 

.40 
2.06 

.51 
3.25 

.43 

2.58 
3.48 
1.17 
1.93 
1.30 
1.42 
3.05 
1.48 
.08 
1.26 
1.10 
1. 10 

2.25 
1.21 

1.18 

.33 

1.59 

1.52 

1.87 

.10 

* 

.96 
.02 
.04 
.24 
.,35 
1.12 

l.sn 

1.25 
.04 

.86 
1.89 
2.83 

2.61 

1.15 

.02 

'.'15 
.34 
.31 
.12 
.55 

"62 

1.82 
.06 

.06 

'.'is 

.19 

.21 
T. 

.03 

.02 

.10 
.01 
.14 
.30 

".'63 
.98 

.59 

.01 

.18 
.07 
.16 
.30 
.10 

'!i8 
.06 

.08 
.22 
.30 
.50 
.22 
.02 
.25 
.03 
.21 
.10 
T. 

T. 
.02 

.08 

".is 

.04 
.03 
.22 
.20 
.31 
.45 
.21 

.23 

3.72 

.97 

* 

'.'36 

3.99 

iansfordllil 

.03 
.02 

S.50 

.09 

'.'27 

".'86 

.58 
.05 
.04 

.23 
.40 
.13 
.29 

.08 
T. 

3.09 

X.  Br.  Susq 

'.'.'.'. 

•••'•' 

.83 
.10 

'!67 

't.' 

.12 

.30 
T. 

.50 

•••• 

•••• 

T. 
.06 

3.30 

3.22 

jehightonllll     

Lehigh 

'.'is 

.... 

.13 

.... 

3.79 

W.  Br.  Susq 

.20 
* 

2.46 

9.41 

datamoras  III 

Upper  Del    

■.■43 

.30 

.... 

.04 

';i6 

.53 

'.'82 
T. 

.40 

.10 

.72 

3.36 

iauch  Chuiik 

Lehigh 

.10 
.10 
.90 
.22 
.30 
.50 
.12 
.08 

3.11 

N.  Br   Susq    

".19 

iiso 

.... 

.14 
.30 

.15 
.10 
.14 
T. 

.02 

.12 
.21 

.03 

2.26 

d^ount  Pocono 

Upper  Del 

.... 

•-  • 

.01 

4.65 

luncy  Valley 

W.  Br.  Susq 

.... 

.13 

.44 
.20 

';62 

.22 

2.90 

Jeshaminy  I1I|..  . . 

Lower  Del 

Lower  Susq. 

6.47 

Jew  Park 

.03 

5.04 

Jewportlll! 

Juniata. 

.17 

".bb 
2.00 
4.32 

1.92 
.87 
.08 
.02 

.20 

'.'ie 

.59 
.01 
.06 

'.'80 

.10 

.10 
".2b 

3.41 

'almertoni 

Lehigli   

.46 



.06 

T. 
.15 

T. 
.10 

.06 
.04 

.... 

4.05 

3.82 

Lower  Del 

....do 

.36 
T. 

.37 
.64 
.10 
.20 
.45 
.10 
.16 
.44 
.08 
.24 
.18 
.25 

.42 
1.20 

T. 

8.36 

'hila.  Navy  Yard  nil 

.14 

.36 

"26 
.67 
.20 
.17 
.17 
.21 

".Q6 
.42 
.15 

T. 
.06 

.03 

T. 
.14 

T 

'.'62 
.12 
T 
T. 
T. 
T. 
.14 

';6i 

T 

'!67 

.... 

'.'95 

't. 

.79 

'.'oj 
't.' 

.04 

''49 
T. 

'iii 

;:;: 

•■•• 

•••• 

.06 

.... 

8.13 

8.49 

Schuylkill 



.02 

''54 

".bh 

.05 

';i6 

.16 

6.82 

•'•• 

. . . . 

3.21 

^leasant  Mount... 

Upper  Del 

Schuylkill 

Schuylkill 

t" 

4.04 

^ottstown 

.02 
.03 
.04 
.01 
.20 
.06 

'.'65 

.62 
.03 

2.90 

■*ott'^ville 

.04 
.26 

3.52 

Lower  Del 

4.82 

heading'** 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

T. 

'.'63 
.56 

"lis 

.06 
.06 
.07 

".62 

■f.' 

T. 
■!24 

T. 
.80 
.12 
.07 

.68 

T. 

■;63 

.18 
.04 

.10 

.... 

.... 



.... 

3.09 

-leiiovo.llll 

.01 

1.49 
.10 

2.15 

■letreat 

N.  Br.  .Susq..     . . 

3.37 

cranton*** 

shawraont 

....do 

Lower  Susq 

Schuylkill 



•••■ 

. .   . 





3.62 
2.77 

6.70 

ihippensburg 

Lower  Susq 

.... 

.22 

.16 

T. 

3.44 

mow  Hilllt 

Upper  Del 

state  College 

W.  Br.  Susq 

.41 

.09 

.21 

.16 

.05 

.09 

.52 

T 

.48 

.64 

.19 
.10 
.11 
.43 
.41 
.65 
.44 

.73 

4.00 

.86 

.10 

.38 

1.00 

.48 

3.00 

.64 

.33 
.20 
1.8.i 
1.32 
.31 
3.76 
1.56 

T. 

.08 

T. 

'.'64 

i'.ih 

.02 

.08 
♦ 

'i'". 

.19 

.70 

".bi 

.88 
1.08 
.44 
.07 
.12 

.05 

.... 

.06 

.... 

.... 

2.40 

6.48 

5unbury||||      

Lower  Susq.. 

.15 

.71 
.34 

T 

T. 

'.'36 
.43 
.06 
.40 

.47 
.62 
.01 

.10 
.05 
.08 
.06 

T. 

'.'6i 

't.' 

.21 

'!34 
.24 
.09 
.24 
.02 

T. 

.12 
.07 
.30 
.10 
.17 

".bi 
.21 

T. 

.02 
.03 

"io 

.18 
.30 
.01 

3.19 

N.  Br.  Susq 

.05 

.... 

'f.' 

.04 
T. 



2.39 

rowanda 

....do 

Lower  Susq 

.06 
.20 

.17 

2.30 

CVeikert 

2.72 

SVellsboro 

W.  Br.  Susq..  .   . 

i'.95 
3.17 

.72 
.54 
.22 
.25 
.89 
.20 
1.01 

2.23 
.03 

'.'i4 
.03 
.12 
.05 

2.03 

f " 

T. 

T. 

.50 

.29 

.27 
.12 
T. 

'.62 

.06 

.... 

'I'. 

T. 

.26 
.19 

T. 

1.84 

Westchester 

tVestgrovelltl 

Lower  Del 

...do 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

.15 

.70 
.10 

.03 

.19 

T. 

.67 

.53 

.15 

.20 

7.91 
7.08 

tVilkes-Barrelll! 

.02 

'!36 
1. 

.20 
.04 
.04 

.02 
.10 

.26 
.83 
.56 
.02 
.14 

.02 

T 

T. 

2.56 

.... 

.... 

.... 

2.31 

^illi  amstown 

SusQuehanna .... 

3.27 

fork 

Louver  Susq 

2.75 

VorkHavenllil 

.26 
.05 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.05 
.06 

2.71 

Sionsville . .  { near ) . 

Schuylkill 

.24 
.17 

::::i:::: 

6.24 

rrenton.  N.J***.... 

Lower  Del 

.... 

.... 

.... 

T. 

T. 

T. 

....!.. ..!.... 

T. 

01 

5.42 

1 

1 

1 

■"T" 

Continued  on  page  44. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


September,  1935 


Daily  Precipitation  for  September,  1935— Continued  from  page  43 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


14 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


Ohio  Drainage 


Beaver  Damllll. 
Beaver  Fallsll  II 

Bradford 

Brookville 

Butler 

Chambersville. 
Clairtont 


Claysville... 
Coniiuencell 

Corry 

Derry 

Donorallll... 
Ebensburg  . 
Elk  Lick.... 


Pranklinlill 

areensborollll... 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Herrs  Isl.  Damll 

Irwiu 

Johnstown 


Kane  (near)  tt ■•• 

Kregarllll..... 

Lake  Lynn  nil 

Linesvilleilil 

Lock  No  2IIII 

Look  No.  4  III! 

LockNo.5ttllll.... 
Lycippus 


McKeesportilll 

Meadville 

Mosgrovellli 

Mount  Lebanon.. 

Natronallll 

NewCastlellll- 

Newell 

Parkers  Landingllll 


Pennlinelliltt..  ■ 
Pittsburgh***..  . 
Punxsutawneyll 

Ridgway 

Saltsburgilll:.... 

Sharonllll 

Smethport 

Somerset 


Springdaielilltt.-.. 

Uniontovrn 

Unity  Reservoirtt 

Vandergriftt , 

Warren 

Wavnesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll... 

Lake  Drainage. 

Erie**' 


Ohio 

Beaver 

Allegheny 

...do 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela., 


Ohio 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Conemaugh.  ... 
Monongahela. . 
Conemaugh .  .  . 
Youghiogheny  . 


Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  , 

Beaver 

...do 

Ohio 

Monongahela.., 
Conemaugh 


Allegheny 

Y'oughiogheny. 
Monongahela.. 

Beaver 

Ohio 

Monongahela.. 

Allegheny 

Conemaugh 


Monongahela  . 

Allegheny 

...do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver ....  . . 

Monongahela. 
Allegheny 


Beaver 

Ohio 

Allegheny 

...do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Yoiighiogheny 


Allegheny 

Monongahela.. . 
Youghiogheny . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela... 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie... 


.05 


.01 


1.15 
1.19 


T. 


.02 


.72 


1.32 
.76 
.72 

1.20 

.45 
.42 
1.95 
65 
68 
50 
1 
.85 


.41 
.46 
.35 
.80 
.56 
.39 
.95 

.38 
.70 
.31 
.94 
.34 
.40 
1.50 
.37 

.45 
1.02 


.44 


.34 


.01 


1.00 
i!49 


.30 
.46 
.29 
.40 
.75 

.38 

.55 

1.53 


1.03 
.34 
.63 


.05 


.96 


.02 


.02 


1.25 

i!i5 


.16 


.03 

.07 

1.13 

.02 


.33 


1.25 
.36 
.01 
.22 
.38 

.40 

!28 
.80 
.56 
.01 
.25 
.13 


1.49 


1.08 
T. 
.24 
T 
.26 


.05 


1.17 
.18 


.29 
.25 
.33 

.01 
.39 
.35 
.24 
1.00 
.35 
.14 


.60 


.38 


.39 


.2(1 


.34 


.30 


.20 


.30 


.02 


.01 


.05 


.02 


.45 


26 


.03 


11 
1.08 


.08 
1.10 


.29 


1.75 
.01 

T. 

.95 

.48 

.40 

.25 

.35 


.04 


1.27 
.12 
T 


.30 


.09 


.31 
.19 
.43 

.'32 

.07 

.40 

1.24 

.16 

Ai 

.10 

.12 
.60 
.65 


.04 


.05 
.50 
.20 
.27 
1.51 
.20 
.04 

.05 


.22 


.48 

1.56 

28 

1.80 

.78 

.90 
.26 


.02 


.02 


.02 


15 


.32 


.02 


.02 


.06 


.07 


.05 


T. 


.05 


.02 


.01 


.01 


.28 


.01 


.48 


.90 


.40 


.70 


.05 


1.01 


.22 


.01 


.04 


.12 


.08 


T. 


.04 


.04 


.25 


2.27 
2.86 
4.29 
3.15 


4.51 
2.17 

2.45 
1.98 
4.33 
2.71 
2.32 
2.25 
3.88 

1.78 
2.27 
3.36 
2.16 
2.77 
2.68 
2.90 
2.84 

2.85 
2.71 
1.80 
3.15 
1.39 
2.35 
2.21 
2  56 

2.36 
2.72 
2.98 
1.93 
1.71 
3.98 
2.57 
1.63 

3.52 
1.96 


2.68 
3.69 
1.79 
3.40 
3.03 

2.34 
2.40 
2.34 
2.34 
3.98 
2.60 
3.43 
3.36 


3.14 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation  *•*  Regular  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

II II  Prerinitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .m  inch.      §  Incomplete 
or  missing'     t  Daily  amounts  inconsistent.      H  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  BloserviUe,  Newville;  of  Springdale,  Cheswick,  (P.  O.  Barking.  Pa.) :  of  Pennline. 
Linesville-'of  Snow  Hill  Analomink:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Kane.  Wilcox:  of  Lock  No.  5.  Schenley.    X  Mdt.  to  mdt. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 

1  Wind 

Relative 
humidity 
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1 

.a 
w 

1 

1 

>> 

3 

» 

.it 

a 
_o 

o 

2 
S 

1 

P 

a 

eg 

00 

a 

i 
£3 

a 

00 

o 
|§ 

,?  3 

Erie 

30.04 
30.05 
30.07 
:i0.06 
30.06 
30.06 

30.32 
:i0.37 
30.39 
30.29 
30.38 
30.36 

23 
■24 
25 
23 
24 
24 

29.60 
29.65 
29  61 
29.70 
29.62 
29.59 

29 
29 
29 
29 
29 
29 

12.0 
6.0 

10.9 
8.1 
9.1 
5.8 

35 
24 
36 
29 
35 
22 

s. 

nw 

se. 

nw. 

w. 

nw. 

30 
29 
4 
29 
29 

77 
83 
80 
86 
80 

68 
59 
61 
53 
60 
57 

73 
67 
70 
64 
66 
70 

61 

Harrisburg 

Philadelphia  — 

Pittsburgh 

Reading  

62 
59 
73 
53 

9  1  »4 

63 

•  For  any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 
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Port  Jervis 

Phillipsburg. . 
Lehighton  . . . 
Wilkes-Barre. 
Williamsport. 
Harrisburg . . . 
Greensboro... 
West  Newton. 

Lock  No.  4 

Pittsburgh — 
Beaver  Dam.. 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna.. 
Susquehanna.. 
Susquehanna.. 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 
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1.2 
2.6 
2.1 
0.8 
3.3 

11.9 
0.8 

12.3 


2.6 
2.8 
3.3 
2.4 
17 
3.6 

20.7 
3.9 

19.8 
!  14.8* 

16. 9* 


1.2 

30 

0.6 

28 

2.3 

2 

1.7 

30 

0.4 

30 

3.1 

30 

10.2 

30 

0.0 

2 

10  8 

30 

9.8 

30 

9-2* 

SO 

18 
22 
17 
20 
-iO 
17 
30 
20 
30 
28 
30 


-Pool  stage. 
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Daily  TemperatureB  for  September,   1986 
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GENERAL  SUMMARY. 

October  began  with  unseasonably  low  temperatures,  which 
prevailed  through  the  first  ten  day  period,  and  the  lowest  for  the 
month  was  recorded  at  a  majority  of  stations  at  or  near  the  end 
of  the  first  week,  when  frosts  covered  practically  the  entire  State. 
These  temperatures  were  low  enough  to  kill  growing  crops  in 
fully  two-thirds  of  the  State.  However,  the  corn  crop  was 
mostly  matured,  and  the  damage  to  it  was  not  serious.  Pota- 
toes were  generally  well  developed,  and  were  not  greatly  injured 
by  the  killing  of  the  tops.  Apples  were  damaged  in  some  re- 
gions, but  the  chief  losses  were  sustained  by  a  few  late  truck 
crops  such  as  cabbages,  turnips,  carrots,  and  celery.  After  the 
10th  the  temperatures  were  mostly  above  the  normal.  The 
highest  for  the  month  was  generally  recorded  in  the  western 
portion  of  the  State  on  the  14th,  and  in  the  central  and  eastern 
portions  from  the  18th  to  20th.  The  rainfall  was  above  the 
October  average  in  the  Delaware  Basin  due  to  heavy  general  rains 
ihat  occurred  near  the  end  of  the  month.  Previous  to  that  time 
this  drainage  basin  had  suffered  from  a  steadily  increasing 
irought  that  prevented  the  germination  of  late  sown  wheat,  and 
slowed  up  the  growth  of  the  earlier  sown  grain.  In  the  Ohio 
md  Susquehanna  drainage  basins  the  rainfall  was  generally  less 
than  the  October  average,  but  it  was  fairly  well  distributed 
through  the  month,  and  the  top  soil  did  not  dry  out  as  badly  as 
it  did  in  the  Delaware  Basin.  The  weather  was  mostlj'  favor- 
able for  field  work,  which  made  good  progress.  Corn  cutting 
3ontinued  in  full  swing  from  September,  and  was  generally  fin- 
ished from  the  10th  to  the  15th.  Husking  was  in  progress  dur- 
ing the  remainder  of  the  month,  and  was  well  advanced  at  its 
close.  Potato  digging  continued  at  a  gradually  diminishing  rate 
with  generally  light  yields  reported.  Stock  was  kept  in  the  pas- 
tures which  steadily  deteriorated  in  quality,  partly  due  to  a  lack 
of  moisture  in  the  top  soil,  and  partly  to  the  natural  decline  that 
occurs  late  in  the  season.  The  surface  water  supply  became 
rather  low  in  most  regions,  but  was  partly  replenished  in  the 
Delaware  Basin  by  the  heavy  rains  near  the  close  of  the  month. 
An  inch  of  snow  fell  in  Somerset  County,  and  about  half  as  much 
in  Erie,  while  elsewhere  there  was  nothing  more  than  light  flur- 
ries. The  month  was  wholly  free  from  severe  or  damaging  local 
storms. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  89  stations,  was  53.0°,  which  is  0.6°  above  the  October  nor- 


mal. The  highest  monthly  mean  was  59.0",  at  Marcus  Hook, 
and  the  lowest  43.4°  at  Gouldsboro.  The  highest  temperature, 
86°,  occurred  at  Franklin  and  Johnstown  on  the  14th,  at  New 
Castle  on  the  15th,  at  Phoenixville  on  the  20th,  and  at  Carlisle 
on  the  20th  and  22d.  The  lowest,  16°,  occurred  at  Somerset  on 
the  7th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  56°  at 
Clearfield  and  Somerset  on  the  17th. 

PREOIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  of  139  stations, 
was  2.77  inches,  which  is  0.49  inch  less  than  the  normal  for 
October.  The  greatest  monthly  amount  was  6.73  inches  at 
Quakertown,  and  the  least  was  0.50  inch  at  Parkers  Landing. 
The  greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was 
4.25  inches  at  Lakeville  on  the  29-30th.  Snowfall  averaged  a 
trace,  which  is  0.2  inch  less  than  the  normal.  The  greatest 
monthly  snowfall  was  1.0  inch  at  Elk  Lick  and  Somerset,  and 
the  greatest  24-hour  fall  was  1.0  at  Elk  Lick  on  the  6th,  and  at 
Somerset  on  the  5-6th. 
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9 

1898 

53.8 

+1.4 

92 

20 

5.20 

+  1.94 

8.62 

2.36 

T. 

12 

11 

7 

13 

1899 

54  6 

+2.2 

94 

15 

1.55 

-1.71 

3.81 

0.63 

0 

6 

13 

a 

10 

1900 

58.6 

+6.2 

95 

19 

2.74 

-0.62 

5.10 

0.80 

0 

8 

11 

9 

11 

1901 

52.2 

-0.2 

83 

20 

1.23 

-2.03 

3.35 

0.23 

T. 

5 

16 

10 

5 

1902 

53.1 

+0.7 

89 

19 

4.64 

+1.38 

8.12 

1.66 

0.1 

9 

12 

9 

10 

1903 

53.4 

+1.0 

91 

20 

4.64 

+  1.38 

10.53 

2.07 

0.1 

9 

12 

8 

11 

1904 

50.6 

-1.8 

91 

12 

2.87 

-0.39 

7.11 

1.26 

T. 

7 

15 

8 

8 

1905 

53.2 

+0.8 

90 

16 

4.23 

+0.97 

7.06 

2.18 

T. 

9 

14 

7 

10 

1906 

52.0 

-0.4 

87 

14 

4.46 

+  1.20 

8.39 

1.97 

1.1 

14 

7 

7 

17 

1907 

48.2 

-4.2 

87 

13 

3.16 

-0.10 

5.64 

1.01 

T. 

7 

16 

8 

7 

1908 

54.6 

+2.2 

93 

19 

1.95 

-1.31 

5.48 

0.08 

T. 

6 

16 

7 

8 

1909 

48.4 

-4.0 

87 

15 

2.27 

-0.99 

4.60 

0.70 

T. 

7 

13 

7 

11 

1910 

55.6 

+3.2 

91 

14 

1.91 

-1.35 

5.23 

0.62 

0.5 

7 

16 

8 

7 

1911 

52.3 

-0.1 

83 

18 

4.83 

+  1.67 

9.23 

2.59 

T. 

11 

11 

7 

13 

1912 

54.2 

+  1.8 

90 

2,S 

2.74 

-0.62 

5.27 

0.90 

T. 

7 

15 

7 

9 

1913 

54.9 

+2.5 

88 

16 

5.44 

+2.18 

9.62 

3.15 

0.2 

13 

10 

6 

15 

1914 

56.4 

+4.0 

91 

11 

2.35 

-0.91 

4.37 

0.89 

T. 

9 

11 

9 

11 

1915 

54.2 

+1.8 

85 

17 

2.65 

-0.61 

5.33 

1.00 

1 

8 

15 

7 

9 

1916 

52.1 

-0.3 

92 

16 

2.25 

-1.01 

4.45 

0.76 

T. 

6 

18 

7 

6 

1917 

47.2 

-5.2 

84 

12 

6.38 

+3.12 

9.80 

3.33 

1.7 

13 

10 

10 

11 

1918 

55.5 

+3.1 

85 

19 

3.17 

-0.09 

5.76 

0.44 

0 

10 

15 

a 

8 

1919 

57.5 

+5.1 

92 

21 

4.77 

+1.61 

8.04 

2.28 

0 

17 

9 

8 

14 

1920 

57.5 

+5.1 

88 

22 

1.67 

-1.69 

4.67 

0.60 

T. 

6 

19 

7 

5 

1921 

52.6 

+0.2 

84 

18 

2.16 

-I.IO 

6.55 

0.40 

0 

8 

17 

7 

7 

1922 

54.8 

+2.4 

94 

12 

2.51 

-0.75 

6.60 

0.66 

T. 

7 

18 

6 

7 

1923 

51.0 

-1.4 

87 

12 

2.38 

-0.88 

6.01 

0.90 

T. 

fi 

15 

8 

8 

1924 

52.9 

+0.5 

87 

14 

0.28 

-2.98 

2.30 

0.00 

0 

2 

21 

7 

3 

1925 

46.1 

-6.3 

83 

9 

4.83 

+  1.57 

8.90 

2.02 

3.8 

16 

6 

8 

17 

1926 

51.9 

-0.5 

90 

16 

4.51 

+1.25 

7.98 

2.56 

0.2 

14 

10 

9 

12 

1927 

55.6 

+3.2 

99 

21 

6.40 

+3.14 

11.91 

1.58 

0.1 

9 

17 

5 

9 

1928. 

55.1 

+2.7 

91 

15 

1.78 

-1.48 

5.24 

0.43 

0.1 

8 

14 

8 

9 

1929 

50.6 

-1.8 

85 

14 

5.59 

+2.33 

10.40 

1.65 

T. 

9 

12 

8 

11 

1930 

50.8 

-1.6 

93 

9 

0.99 

-2.27 

3.33 

0.11 

0.2 

6 

15 

7 

9 

1931 

55.7 

+3.3 

93 

20 

1.83 

-1.43 

4.30 

0.20 

T. 

9 

15 

8 

8 

1932 

53.8 

+1.4 

86 

20 

5.31 

+2.06 

11.90 

1.78 

T. 

11 

10 

7 

14 

1933 

51.6 

-0.8 

90 

11 

1.91 

-1.35 

3.80 

0.33 

T 

8 

16 

9 

6 

1934 

51.8 

-0.6 

84 

11 

1.46 

-1.80 

3.15 

0.51 

0.6 

6 

17 

7 

7 

1935 

53.0 

+0.6 

89 

16 

2.77 

-0.49 

6.73 

0.50 

T. 

9 

16 

8 

7 

Period 

52.4 

99 

9 

3.26 

11.91 

0.00 

0.2 

9 

18 

8 

10 

W.  B.  0.  Philadelphla-H-27^.1050. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


October,  1935 


Cllmatolog'ical  Data  for  October,  1985 


Counties 

03 

a 
o 
'*^ 

•2 

o 
•"£. 

-"  oS 
O  a,. 
-  >-■ 

S 

a 

-J 

Temperature, 

in  degrees  Pahi. 

Precipitation,  in  inches 

No.  of  days 

H  c 

n 

Stations 

ll 

o 

►J 

a 

Oi  03 

1/ 

u 

5 
o 

ii  * 
|5 

"3^ 

OS  0 

I- 

3 

£.5 

0; 
5 

S 

•o 

s 

Observers 

Atlantic  Drainage. 
Allentown 

254 

1,615 
350 
700 

1,060 

1,050 
364 
467 
520 

1,272 
580 

1,120 
380 
560 

1,050 
380 

1,970 
190 
553 
840 

1,875 
535 
600 
361 
900 
200 
n50 
977 

1,637 
255 

1,000 

469 

560 

50 

600 

1,720 

1,045 
60 
398 
155 
12 
90 
100 
496 
514 
900 
805 
455 
51 
660 

1,  217 
600 
754 

1,419 
455 
521 

1, 275 
400 

700 
1,173 
1,077 
1,047 
1.020 
1,150 
1,430 
1,172 

762 
2,000 
2,680 

957 
1.150 

950 
1,256 
1, 100 
1,184 

2,  020 
1.420 
1.080 
1,200 

808 

800 

842 

1,  350 

940 

2,190 

1,100 

825 

1.180 

1,035 

714 

23 
48 

3 
13 

3 
27 
50 
69 
39 
39 
36 
28 
48 
24 
48 
43 
42 
29 
62 
31 
20 
42 
31 
66 
17 
20 
48 
23 

4 
48 
38 
51 
45 

8 
46 
29 
23 
46 
17 
64 
19 

9 
25 
50 
65 

2 
41 
45 
39 

2 
51 
21 
41 
65 
86 
49 
20 
47 

43 
45 
22 

5 

3 
30 
22 
38 

8 
18 
18 
61 
26 
39 
28 
11 
53 

3 
43 
41 

9 
55 
15 
93 
28 
22 
68 
47 
2i 
46 

4 

63 

55.0 
52.0 
55.8 
52.2 
52.0 
50.2 
56.6 
56.0 

+2.0 
-0.1 
+  0.6 
-2.4 

"-2.k' 

+0.9 
+3.2 

83 
83 
80 
81 
80 
81 
78 
86 

22 
14 
22 
22 
14 
14 
20 
201 

30 
23 
31 
26 
23 
20 
31 
26 

17 
7 

17 
3 
7 

31 
8 
9 

38 
41 
34 
40 
44 
48 
36 
42 

3.50 
1.56 
3.76 
4.17 
1.95 
1.88 
6.13 
3.40 

+0.16 
-1.11 

+0.84 
+0.81 

'-i;i5' 

+2.92 
+0.17 

1.50 
0.92 
1.67 

'6!85' 
1.12 
3.19 
2.40 

0 
T. 
0 
0 
T. 
0 
0 
0 

8 
9 
9 
6 
7 
7 

10 
6 

20 
14 
12 
23 
22 
10 
20 
20 

3 
11 
13 

1 
1 
12 
1 
4 

8 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
7 

ne. 
w. 

he. 
nw 
sw. 
w. 

s. 

John  A.  Frick. 

Altooua      

Blair 

Montgomery 

John  J    Martin 

Ardmore,   

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Bedford 

Bellefonte 

U   S.  Airway  Radio  Sta. 

Betblehem 

Northampton — 
Cumberland 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

Center 

Frnnklin 

53.5 

55.3 

51.6 

64.5 

52.1 

49.0 

55.4 

50. 6» 

55.8 

56.2 

51.1 

43.4 

55.fi 

57.1 

55.3 

49.0 

56.9 

51.4" 

54.0 

49.2 

51.8 

51.0 

54.4 

,52.8 

.59.0' 

.52.4 

49.2 

48.9 

.53.0 

51.8 

57.8 

58.0 

57.6 

,57.3 

52.2 

56.4 

51.0 

,52.6 

53,4 

55.8 

54.5 

52.4 

51.2 

50.8 

48.4 

55.6 

51.9 

55.4 

54.6 

54.8 
47.0 
51.0 
52,1 
51.5 
54.2 
50.4 
54.4 
,56.2 

+  1.6 
+2.4 
-1.1 

+0.4 
-0.6 
-1.0 
+  0.8 
+  3.6 
+0.8 
+  3.2 
+0.4 
-2.4 
+2.2 
+  1.7 
+0.5 
-0.6 
+0.7 
-1.3 
+0.8 

"-i'.ii 
+0.6 
+0.7 
-0.7 

"'o'.o' 

+0.8 
-1.4 
-0.9 

"  o^o' 

+0.9 
+  0.2 
+2.9 
0.0 
+  1.7 

'+6!a' 

+0.6 
-0.3 

'+i]3" 

-1.0 
0.0 
-0.5 
+  1.0 
-0.8 
+2.1 
+0.6 

-0.4 
-1.7 
-2.1 
-0.4 

'+o!2' 

+  1.7 
+0.3 

82 

82 

85 

79 

77 

79 

80 

72" 

80 

82 

78 

62 

80 

81 

78 

76 

81 

83" 

84 

78 

80 

85 

81 

79 

80« 

81 

76 

76 

81 

77 

79 

82 

83 

86 

75 

80 

76 

75 

80 

77 

79 

78 

78 

81 

81 

76 

79 

78 

82 

85 

81 
82 
82 
81 
85 
81 
82 
85 

14 
22 
3 
18t 
22 
14 
22 
14 
18t 
20 
22 
14 
22 
201 
22 
14 
22 
14 
21 
14 
18 
14 
22 
22 
17t 
22 
14 
22 
18 
22 
18 
181 
22 
20 
111 
22 
22 
14 
22 
22 
22 
14 
21 
14 
14 
18t 
22 
20 
22 

14 

15 

14 

14 

13+ 

14 

14 

14 

16 

25 

28 

20 

29 

25 

22 

28 

27- 

27 

29 

24 

20 

29 

31 

32 

20 

37 

22'- 

22 

20 

26 

20 

28 

26 

37« 

22 

24 

21 

25 

26 

38 

37 

37 

27 

24 

32 

20 

28 

26 

32 

28 

25 

22 

21 

17 

34 

26 

28 

27 

29 
18 
25 
20 
24 
22 
21 
26 
33 

25 

7 

7 

9 

8 

8 

8 
25 
17 

5+ 

5t 

% 

71 

8 

8+ 

5t 
25 

7 

7 

8+ 

7 

8 

7 
24 
17 
26 

7 
17 

81 
25 

7+ 
171 

8 

81 

8 
16 

8 

71 

8 

9 

7 

9 

8 

71 

51 

8+ 

7 

81 

7 
7 
51 
7 
7 
7 
71 
7 
26 

40 

38 

56 

56 

36 

60 

39 

31" 

38 

37 

43 

32 

36 

34 

29 

60 

30 

51' 

47 

40 

42 

50 

38 

38 

29" 

47 

40 

40 

42 

40 

30 

34 

32 

46 

40 

31 

42 

37 

39 

31 

36 

36 

47 

47 

49 

30 

40 

37 

40 

43 
45 
50 
45 
46 
49 
43 
47 
37 

2.24 
3.76 
2.16 
2.99 
2.01 
2.41 
1.62 
1.79 
4.43 
3.33 
2.46 
3.68 
2.48 
1.87 
2.58 
4.20 
1.24 
1.34 
2.01 
1.88 
1.56 
2.96 
1.63 
3.02 
2.61 
3.99 
6.45 
3.06 
5.17 
4.39 
3.95 
3.S8 
3.99 
3.69 
6.73 
1.71 
2.39 
3.43 
2.40 
3.49 
3.61 
2.11 
5.89 
2.15 
2.49 
6.09 
2.75 
2.33 
2.02 

1.82 
2.05 
2.40 
2.57 
1.60 
1.92 
1.87 
2.47 
1.74 

-0.68 
+0.56 
-1.09 
-0.42 
-1.27 
-0.84 
-1.46 
-2.08 
+1.29 
+0.12 
-1.73 
-0.16 
-1.31 
-1.00 
-0.35 
+0.92 
-1.24 
-1.65 
-1.21 

'-i.'65' 
+0.18 
-1.85 
-0.12 

'+6.'26' 
+  1.59 
-0.47 
+  2.01 
+  1.25 
+  1.14 
+  1.24 
+  1.28 
+0.62 
+3.39 
-1.41 

'+6;46' 
-1.13 
+0,33 

-oiso' 

+2.18 
-0.78 
-0.59 
+2.45 
-0.65 
-1.36 
-0.99 

-0.68 
-0.93 
-0.75 
-0.92 

"-i.il 

-2.16 
-0.71 

2.00 
2.47 
0.62 
1.48 
0.89 
0.92 
0.46 
1.08 
2.40 
2.68 
1.68 
2.50 
1.42 
0.59 
1.87 
•2.45 
0.30 
0.80 
0.88 
1.02 
0.45 
1.60 
0.90 
1.29 
1.20 
1.63 
4.00 
2.13 
2.70 
2.66 
1.78 
1.41 
1.76 
1.73 
3.19 
0.63 
1.26 
2.04 
0.88 
1.76 
2.76 
1.24 
3.65 
0.81 
1.40 
2.75 
2.00 
1.46 
1.02 

0.88 
0.67 
0.82 
0.91 
0.69 
0.80 
0.61 
0.62 
0.43 

'1'. 
0 
0 
0 
0 

T. 
0 

T. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

T. 

T. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

T. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

T 
0 

T. 
0 
0 

0 
0 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 
0 
0 

4 
6 
9 

11 

10 
8 

10 
7 

12 
8 

10 
9 
6 
8 
7 
8 
8 
4 
9 
7 
7 
7 
6 
8 
8 
9 
6 
6 

10 
9 

10 
9 
8 
9 

11 

10 
8 
9 
9 

10 
7 
7 
8 
8 
4 
7 
7 
8 
6 

13 
16 

8 
11 

9 
11 
11 

9 
12 

19 

14 
15 

9 
17 

9 
15 
13 
23 
15 
19 
19 
14 
17 
11 
20 
22 
14 
18 
12 
16 
15 
19 
10 
24 
18 
16 
16 
19 
16 
12 
10 
20 
25 
19 
11 
20 

8 
13 
11 
14 
17 
22 
K! 
20 
21 
17 
12 
20 

13 
9 
17 
15 
10 
18 
14 
17 
17 

6 

12 
10 
7 
7 
12 
9 
8 
3 
8 
6 
6 
9 
8 
10 
10 
5 

5 
9 

12 
9 
6 

13 
3 
7 
7 
7 
4 
8 

13 

11 
2 
4 
6 

14 
5 

14 

^\ 

6 
8 
II 
8 
7 
6 
fi 
10 
6 

6 
10 
9 
2 
12 
3 
14 
9 
5 

6 
5 
6 

15 
7 

10 
7 

10 
5 
8 
6 
6 
8 
6 

10 
1 
4 
9 
8 

10 
4 
7 
6 
8 
4 
6 
8 
8 
8 

6 
10 
9 
2 
6 
6 
6 
9 
9 
9 

n 

6 
9 
10 
4 

t 
9 
5 

12 

12 
5 

14 
9 

10 
3 
5 
9 

sw. 

nw. 

nw. 

sw. 

sw. 

u. 

w. 

nw. 

w. 

w. 

w. 

ne, 

s, 

nw. 

w. 

w. 

w. 
nw. 

sw. 
nw. 
sw. 
nw. 
nw. 
nw. 
ue. 
sw. 

bW. 

sw. 

sw. 

w. 

s. 

nw. 

bW. 
SW. 

sw. 
nw. 
sw. 
w. 

sc. 
W. 

nw. 

W. 

w. 

sw. 

s. 

sw. 

nw. 

w. 

s. 

w 

w. 

sw. 

sw. 

Edward  E.  Bailey. 
William  B.  Spear. 

Chambersburg 

Clearlield 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  I'yle. 

Colebrook 

Wm.  A.  Horer. 

Emporium 

T.  B.  Lloyd. 

Ira  J.  Keath 

Froeland 

Andrew  B  Evansha. 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

fjptf  vshiirflT      

l)r   Henry  Stewart 

Schuylkill 

Miss  riallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall, 

Berks ... 

York          

State  Sanatoriiuu. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.Pennell. 

H.  VV.  Lowy.  C.  E. 

Huntingdon 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Gleuu  R.  Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  1'.  Iiarling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Clinton             

Jo.-iuph  Beaver. 

Delaware     

.-'un  Oil  Co . 

R.  K.  Wintermute. 

Paul  C.  Hoskinson. 

MiiTipv  Vftllev   

H.O.  Hacker. 

Neshaminy  FallsU---- 

Bucks    

Philadelphia  Sub.  Water  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

Philadelphia 

Philadelphia 

Philadelphia 

Chester     

U.  S.  Weather  Bureau. 

Phila.  Navy  Yard 

Phila- Point  Breeze 

Phoenixville 

Commandant.  Navy  Yard. 
Atlantic  Refining  Co. 
PhiladelphiaSub.  Water  Co 

.lolni  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Retreat 

Theodore  J.  Sampson. 

Lackawanna 

V.  8  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.Fisher. 

Philadelphia 

Cumberland 

\V.  8.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 

Rrftdfnrd 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

'>orfro  W.Hill. 

loseph  W.  Belt. 

Lycoming 

Miss  Veronica  E.  April. 

SusQuelianna  Collieries  Co. 

York         

York              

York  Water  Co. 

Ohio  Drainage. 

U.  S.  Engineer. 

Jefferson 

Butler   

Frank  S.  Fawcett. 

William  C.Faust. 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie        

John  E.  Lewis. 

Carnegie  Steel  Co. 

J.L.  Melvin. 

,\ss'd  Gas  &  Electric  Co. 

Westmoreland  — 
Washington 

Ted  R.  Wineman. 

Donora 

Donora  Zinc  Works. 
D.  H.Jones. 

Filr  T.irktt          

.51.9 
51.6 
,53.2 
50.0 
52.6 
.54.3 
,54.8 
49.4 
53.5 
52.8 
,53.6 
52.9 
,52.3 
53.8 
49.0 
52.0 
48.8 
.55.5 
52  9 
,53.2 
54.4" 

53.6 

53.0 

+2.5 
+0.3 
-0.8 
-0.9 
+0.7 
+0.4 
+  1.1 

"-'o'.k' 

+2.3 

'+6'6' 
-3.2 
-1.9 
-0.4 
-0.7 
-0.6 
+0.9 
-1.3 
+2.6 

+0.6 
+0.6 

80 
86 
82 
73 
80 
82 
86 
77 
77 
80 
83 
86 
77 
81 
80 
81 
79 
83 
83 
76 
83* 

78 

86 

14 
14 
15 
141 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
131 
14 
14 
14 
14 
13 
14 
18 
14 

13 

141 

21 
22 
25 
24 
27 
23 
27 
20 
25 
25 
26 
27 
26 
32 
19 
27 
16 
25 
25 
30 
24* 

35 

16 

7 

25 
7 

25 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
7 

25 
7 
7 
7 

25 
7 
7 
7 
7 
7 

25 

7 

49 
50 
43 
41 
34 
47 
52 
46 
32 
41 
41 
38 
42 
36 
50 
41 
56 
44 
42 
.33 
48» 

31 

56 

1  75 
1.81 
2.40 
3.00 
1.96 
3.12 
2.02 
2.65 
2.73 
1.36 
2.42 
2.36 
1.89 
2.03 
2.18 
1.74 
1.88 
2.41 
2.22 
2.45 
2.43 

1.75 

2.77 

-1.86 
-1.29 
-0.74 
-0  43 
-1.42 
+0.27 
-0.99 

■-6.'42' 
-2.17 

-o.'se' 

-0.66 
-0.49 
-0.88 
-1.14 
-1.22 
-0.91 
-0,92 
-1  00 

-1.94 
-0.49 

0.80 
0.40 
0.59 
1.50 
0.58 
0.88 
0.61 
0.84 
0.74 
0.42 
0.98 
0.54 
0.45 
0.78 
0.64 
0.72 
0.64 
0.77 
0.99 
0.80 
0.76 

0.37 

4.26 

1.0 
0 

T. 
0 

T. 
0 

T. 

T. 
0 

T. 

T 
0 
0 

1-. 
0 
0 
1.0 
0 
0 

T. 

T. 

0.6 
T. 

6 

9 

10 

8 

8 

9 

10 

10 

7 

7 

10 

20 

10 

9 

12 

11 

10 

10 

9 

12 

8 

13 

9 

22 
14 
14 
13 
14 
22 
16 
15 

9 
17 
17 
14 
20 
12 
13 
14 
11 
13 
16 
12 

3 

11 

16 

6 
7 
11 
9 
8 
6 
7 
1 
13 
5 
6 
15 
6 
8 
6 
10 
12 
11 
11 
7 
19 

10 

8 

3 
1" 
6 

I 
3 
8 
15 
9 

I 
2 
5 
11 
12 
7 

? 
4 
12 
9 

10 

7 

w. 

w. 
w. 

s. 

nw. 

nw. 

w. 

w. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

s. 

sw. 

sw. 

nw. 
w. 

s. 

w. 

J.  S.Stevanus. 

Venango 

K.  L.  Walters. 

Westmoreland  — 
Mercer 

Westmoreland  Water  Co. 

Charles  P.  Clarke. 

Prof.  H.W.Harmon. 

Irwin — 

Johnstown 

Kane  (near)  XX 

Westrnpreland  — 

W.  F.  G'.llagher. 
Robert  Tross. 

Elk 

Westmoreland  — 
Crawford 

U.S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 

Mflftdvillft           

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Mount  Lebanon 

Allegheny 

Lawrence 

Payette 

Allegheny 

Elk          

Fred  Hoffman. 

Sew  Castle  Water  Co. 

Gen.  Chemical  Co. 

Pitt'iVinrffh       

U.  S.  Weather  Bureau, 

West  Penn.  Power  Co. 

ftharnn  11        

Mercer 

Harry  H.  Gerber. 

Somerset, 

D.L.  Grove. 

Wm.  Vt'.  Marsteller. 

Westmoreland 

.Vmer.  S.  &  T.  Plate  Co. 

Mrs.  Anna  Simpson. 

WaynesbuT? 

Greene    

Thomas  S.  Knox. 

Lake.  Drainage. 

Erie 

D.  8.  Weather  Bureau. 

The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  Ml  complete 
reports  are  used  in  determining  means  for  the  State.  t  On  other  dates  also.  'Incomplete. 

Reference  letters-"^  ^.  •«,  etc..  ia4Jeate.-reBpeetiv6ly,  1,  2,  3,  etc,,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

tt  Post-office  addresses  are  as  follows:  of  Beaver  Dam,  Beaver:  of  Elk  Lick.  Grantsville,  Md:  of  Lycippus.  Greensburg;  of  Neshaminy.  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  of 
Shawmont,  Manayunk:  of  Kane  (near).  Wilcox. 
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Dally  Preoipltatiou  for  Octobor.  1936 


Stations 

Di-aiuage  Basin 

Day  of  month 

i 

1 

2 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Alhtntic  l>rainaae 
\llentownllll 

Lehigh 

.    .2 
3   T. 

5. 

.    .08   T 

.    .0 
0    .0 

<» 

n 

B 0 

0    .09... 

f, 

.     .0 

f, 

1.601.4 

2   T.    ... 

1     8  60 

\ltooua 

.     .2 

T. 

.  .a 

8... 

.     .1 

8... 

.    .0 

1  ... 

.    .06... 

.    .9 

1.66 

\nsoiilallli 

W.  Br.  Susq 

1   ■' 

\jdmore 

Lower  Del 

Lowor  Susq 

Juniata 

Juniata 

.3 
.2 

'.'6 
.4 

.3 

4 

.    .2 

6    .3 
.    .2 
.2 
.    .4 
.0 
.0 
.3( 
.31 
.3- 

ft 

.    .6 
.     .5 

'.'•i 

.0 
T. 

2   ■!' 

5 

* 

■ 

■ 

.    .04    .2 

5 

4 

* 
.7 
.8 

1.1 
.0 

8.1 
.6 

D1.67    .Ii 
3.02  ... 
5    .10... 
5 

J     8  76 

\rf!idtsville 

7  . . . 

7 

.    . . 

.  ... 

'  ■ 

.   .0 
.1 

4  17 

inker's  Summit. . 

.      I 

1), 

2.. 

5  ... 

.     .1 

1)    .2 

3  ... 

.    .0 
'  ".0 

i  ... 
... 

"       .62;;.' 

'.  't. 

S    .0 
5... 
.2 
5    .0 
)    .0 

S 

1  58 

Jedlord 

3         1 

1  ... 

... 

1.95 

1  88 

{ellolonto 

W.  Br.  Susq 

I.«high 

Lower  Susq 

Juniata 

i  ... 
.2 

.0 

1  ... 

} 

i  ....    T. 
i  2.25  3.1' 

J 

Jotlilehem 

i  T. 

.1 

.3 

.4 

i      3 

1  ... 
? 

T. 

.0 
.i( 

.01 

.0- 

7    .01  ... 

.07... 

)      6  13 

iloservillfll 

4  12 

SutTaloMillsllll.... 

.0( 

i 

> 

' 

.1 

s 

5    .42... 
2.40   T. 

2  04 

Carlisle 

Lower  Susq 

N.Br.  Susq 

.2( 

T. 

T. 

.0; 

^ 

... 

J   T. 

8  40 

'atawissal 

;out«>r  Hall 

Susquehanna... 
Potomac 

.2( 
.IS 
.& 
.3- 
.3J 

) 

.Oi 
.34 

... 

.01 

) 

2.0( 

2.4 

.4; 

.Oi 

.2( 

2  24 

Jhambersburg 

t 

.6' 
.      0( 

> 

]f 

0 

J 

3  76 

leartield 

W.  Br.  Susq 

Lowor  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

'.'62 

.Oi 

.U 
.3t 

.2t 

)  . . . 

T, 

.oe 
.oe 
.11 

.31 
.1 
.0-. 

^ 

i  .20  .le 
n.48  .12 

)    .69    .01 

2  15 

oawsvillo 

.2t 
.22 

... 

.Ii 
.1' 

) 

.0 

I    .0 

2,99 

olebrook 

1 

2  01 

onshohocken 

)oyU>stown    

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

".it 

.14 

.23 

.\3 
.37 
.25 

'.'25 
.04 

.19 
.29 

.'ii 
'.'io 

T 

.10 

. . . . 

.16 
T. 
.17 

.•2i 

.04 

.3f 

.02 
.14 

'.'27 
.16 

'.'26 
.02 
.04 

... 
... 

'.'ie 

.oe 
.12 

.18 
.21 
.14 

.17 
.03 
.08 
.14 
.17 
.03 
.03 
.07 
.07 
.02 
.10 
.10 

.09 

.11 
.1( 
.05 

.Ii 

) 

T. 

... 

.1' 

.9: 

.14 
.04 
T. 

2.09 

.02 
1.94 
1.71 

.OS 
2.50 

.02 

'.'55 
1.87 

2.0c 

.IS 

.32 

2.4C 

l.O)' 

... 

2.40 
.74 

i.'efc 

.70 
1.39 
1.42 

.59 

2.'46 
2.05 

.21 

.If 
... 

.2£ 
2. Of 

.08 

'.'58 

.04 

'.'62 

.09 

't' 

1.05 
1.03 

.12 

3.63 

Imporium 

2.41 
1.62 

Iphrata 

'crest  City 

.02 

5  16 

reelandlill 

Lehigh 

.03 

.02 
.29 
.26 
.09 
.08 

".'37 

T. 

T 
.08 

* 

T. 

.14 
.OS 
.01 

.06 
.03 

'.ii 
.20 

.04 
T 

'.'62 

'.'io 

.07 
.14 

'.'08 

'.'26 
T. 

'.'26 
.19 

.0' 

.OS 
.18 

.... 

'.'oa 



1  79 

aleton 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Potomac 

.67 

'.'ii 

.21 
.01 

".'oi 

'.'.33 

".n 

'.'61 

"!62 

.03 

't.' 

.20 
.01 

... 

8.33 
4.48 
3  38 

eorge  School 

ettysburg 

irardvilleilll 

ordou 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

Schuylkill 

•••• 

"."u6 

'.'.'.: 

... 

.01 

T 

'.'62 



.01 

.07 

2.58 
2  46 

ouldsboroll 

raterford 

.06 

.... 

3.68 
2  89 

amburg 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

.54 
.01 
.21 

.16 

T 

.18 

T 

T. 

'   ■ 

't'.' 
T. 
.05 
.04 

.13 

't. 

T 

2  48 

.21 
"35 

"13 

'.'69 

.25 
.19 

tV 

.15 
.02 
.05 
.03 

1  87 

arrisburg'" 

T. 

.... 

.... 

T. 

... . 

2  58 

awleyllll 

.02 
T. 

4  20 

ollisterville 

Upper  Del 

.27 
.30 

.04 

T. 

T. 

.17 
.20 
.49 
T 

'."26 

.06 

.... 

T. 

.... 

.... 

.02 

. . . . 

.01 

.20 

.80 

.88 

1.02 

'!45 

'.'35 

.90 

3  61 

oltwoodlj 

Lower  Susq 

Juniata 

'.24 
.04 
.43 

.02 

1.24 

untingdon 

1  34 

vndman 

Potomac 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

".ii 

r.' 

't." 

.10 



"t. 
.02 

.02 
.17 

T 

05 

.32 
'.'63 

■ 

.16 
.02 
.02 
.11 
.09 

'.'28 
.10 
.02 

.04 
.14 
.08 

.01 

T. 

.13 

. . . . 

.03 

4^26 

i!63 
1.60 
T. 
1.63 
1.29 
1.20 

1.46 
1.63 
1.60 
4.0c 
2.13 
2.70 

2^35 
2.56 
3.35 
1.77 
1.41 

1.71 
1.73 

'  '* 

.25 

1.20 

2.36 

.20 

1.47 

1.26 

1.69 

.85 

.76 
.06 

i  .'28 

.06 
.0' 
.08 
.01 
1.23 

".'ii 

3.82 

1.44 

.03 

1.70 

'^65 
T 
T 
.81 
.85 
.44 
.49 

.30 
.72 
.03 

5.07 
.64 
.25 

3.19 
.58 

'  .K 
1.16 
.04 

.20 

2  01 

ylertown*** 

akevillellil 

.... 

T. 

'.'6i 

.01 

.09 

.... 

1.88 
6  05 

aucaster 

Lower  Susq 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower   Susq 

Lehigh 

.26 

'.'eo 

.36 

1  66 

ansfordllli 

.24 

".OS 

T. 
T. 
.10 

.16 

T. 

tV 

'.'69 

.02 
T. 

.... 

r. 

2.29 
2  96 

awrenceville 

sbanon 

T. 
.02 

*  '*' 

.17 

'i' 

.... 

1  63 

ehightonllll 

.26 

T. 

'.'56 

T 

..   . 

.05 

3  47 

ock  Haven 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

.46 

.06 
.29 

.37 
.22 
.05 
.30 
.04 

.02 

.03 

.86 

3  02 

arcus  Hook 

.20 

2  51 

atamorasili! 

Upper  Del 

Lehigh 

'.'2i 
.60 

.14 

5  83 

auch  Chunk 

.04 
.02 
T 

.18 
.02 

.01 
.03 
.10 

. . . . 

.12 
.78 
.25 
.09 
.10 
1.40 
.05 
.31 
.03 
.09 

3  99 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

.05 
.10 

.02 

.... 

.35 

.02 

3.65 

ount  Pocono 

6  46 

uncy  Valley 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

Lehigh 

Upper  Del 

Lower  Del 

....do 

Lower  Del 

Schuylkill 

.14 
.27 
.36 

'.'35 

".25 

.33 

T. 

.29 

.10 

•r 

.10 
.10 
.59 

t'.' 

.21 

.39 
.02 

'.'ie 

.07 

.27 
.44 
.06 
.05 
.16 
.08 
.14 
.01 

.27 
.08 
.22 
.33 
.01 
.01 
.31 
.02 

.'65 
.16 

.04 

.10 
.01 

. . . . 

3  06 

eshaminy  nil 

.02 

.62 
.24 
.22 
.02 

•1". 

06 

5.17 

ew  Park 

.08 

. . . . 

2  23 

Bwportllll 

.06 
'.'33 
']36 

".';io 

.25 

';6i 

03 

.07 

't. 

't.' 

T. 

2.99 
4.39 

ilmertoni 

T 

. . . . 

lupackllll 

.10 
'.'38 

.... 

5  09 

ailadelphia***.... 

.04 

.51 
.18 

.78 
.lb 
.07 

.10 
.64 

.52 
.20 

. . . . 

.  .  .  . 

.02 
.01 

.03 
.02 
.11 

'.'62 
.08 
.12 
.03 
.03 
.14 
.11 

3  t5 

3ila.  Navy  Yard  nil 

.40 

"i6 

3.88 

lila-P'nt  Breeze. t 

.06 

3.99 

loenixville 

.30 
.01 

.02 

T. 

3  69 

ne  Grove 

Lower  Susq 

Upper  Del 

.20 
.33 

.02 

.02 
03 



1.22 

2  11 

easant  Mount. .. 

.07 
T. 

.11 

6  96 

jttstown 

Schuylkill 

Schuylkill 

.20 

.20 
.25 

'.'60 

.05 

.01 

08 

.17 
.02 
T. 
.19 

.07 
.16 
.11 

'.'is 
'."lii 

.05 
03 

T. 

'.'6i 

T. 

.40 
.03 
.07 
.43 
.,S3 

1.65 

)ttsville 

'.'6i 
'.'23 

■.'63 

2  00 

lakertown 

sading"* 

jnovo.llll 

Lower  Del 

.Schuylkill 

W.Br. Susq 

.'22 

.'62 

.04 

'.'06 

.12 

.02 

.07 



.22 

— 

'f.' 

tV 

.02 

'.'is 

6.73 
1.71 
3.05 
2  39 

3treat 

N.  Br.  Susq 

...do 

Lower  Susq 

Schuylkill 

.27 
.22 

.25 

ranton"* 

'.'ie 

.25 
T. 

T. 
.02 

T. 

T 

.11 

.19 
.06 

T. 

06 

.01 

.05 
.88 

.03 
?.76 

3  43 

linsgrove 

2  40 

lawmont 

.35 

i'.' 

.43 
.48 

T.' 

... 

.04 
.06 

.14 
V. 

3.49 
3.51 

ilppensburg 

Lower  Susq 

Upper  Del 

.10 

low  Hilin 

ate  College 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Rr.  Susq 

...do 

.44 

.'46 
.23 
.71 

[58 
.40 
.31 
T. 

.'62 

T. 

.10 

f,' 

T. 

.02 

.11 

.04 
.05 
T 
.03 

T. 
.12 
T. 
.09 

T 

.03 

.06 

.10 

.11 

.04 

T 

.20 

.21 

r.' 

T. 
.69 

1.24 

T. 
3.66 
1.39 

.40; 

.81 

]i7 

>.75] 
.50 

.86 
'.00 
.02 
.83. 
.84. 
.76 

l!25 

>.'» 
T 

!87 
.02 

.63 
.06 
T. 

.'65 

2.11 

roudsburg'llj 

.05 
.06 
.22 
.03 

5  89 

nburyllll 

.11 

T. 
T. 

.'oi 

.'oi 

T. 

.09 

.'02 

T. 

2.11 
4  47 

Jwanda 

;i6 

T. 
.41 
.12 

.26 
i.07 
.40^ 

2.15 
3  60 

eikert 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

ellsboro 

T. 

T. 

■ 

T. 

.11 

.12 

.01 

.'ii 
.02 

;33 

.38 

T. 

.08 

.34 

.15 
.21 

^ 

2  49 

est  Chester 

.PO 
.23 

.18 

T. 

.22 

.28 

.49 

.82 

.02 

.06 
.10 

.09 
.09 
.16 

A2 
.12 
.02 

6  09 

estgrovellll 

...do 

N.  Br.  Su.sq 

W.  Br.  Susq 

.35 

.49 
33 

T. 

.24 

T.' 

!67 
.12 
.01 

T. 
T 

... 

...  1 

2  90 

ilkes-Barrellll 

T. 

.02 

.02 

... 

i'.' 

.02 

2.43 

.04  2 
.44  1 
.19 
.05 

2.75 
2  33 

illiamstown 

Susquehanna 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

tV 

.21 
.35 
.34 
.25 

.16 
.35 
.24 

'.'.! 

irk 

'.'.'. 

T.' 

... 

* . . 

2.02 
2.15 
3.55 
4.73 

jrkHavenllll 

... 

... 

onsville.  .(near). 

.01 
.37 

enton.  N.J***.... 

Lower  Del 

.19 

... 

.01 

.47 

... 

T. 

... 

T. 

T. 

.01 

.051 

.,,1.,.| 

Continued  on  page  49. 
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October,  1936 


Daily  Precipitation  for  October,  1985 -Continued  from  page  48 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29     30 

31 

Ohio  Drainaae 

Beaver  Damllll 

Beaver  Fallsjl  11  .... 

Ohio 

.51 
.44 
.14 
.34 
.82 
.91 
.69 

.80 

"21 
.62 
.43 

.37 
.28 
.01 
.67 

".6\ 

".36 
.13 

'!i7 

.01 
.01 
.14 
.04 
.09 
.07 

.04 
.03 
.08 
.06 
.14 
.21 
.25 

.29 

.16 
.09 

"".i)i 

'.'65 

.04 

.07 

.22 
.06 
.18 
.11 
.12 
.19 
.01 

.06 

.02 
.05 

■.'69 

.02 

.25 
.32 
.16 
.68 
.21 
T. 

.14 

.12 
.05 
.36 
.15 
.23 
.39 
.07 

.17 

.11 
.16 
T. 
.03 

.05 
.08 
.56 
.13 
.10 
.49 
.14 

.16 

.30 

"36 
.14 

.12 
.12 
.13 
.09 

1.82 

T. 
'.06 

1.66 

Allegheny 

....do 

Ohio 

.... 

.... 

'1' 
'.'32 

'.'io 

'  .'62 

'.'62 
.11 

.20 
.45 

'[■ii 

.25 

•••• 

'ioi 

1.92 

Brookville 

2.05 

T. 

.02 

T. 

.01 

'f.' 

2.40 

Chambersville 

Allegheny 

Monongahela — 

Ohio 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela.. .. 

.01 

■'iV 

.01 

".ie 

T. 

■.'25 

•••■ 

'.'20 
.06 

'.'6i 

••   • 

2.57 
1.60 

.04 

T 

1.92 

Confluencellll 

1.56 

.22 
.02 

.03 

'.'oi 

.02 

.01 

t" 

't" 

.17 
.28 
.01 

'.'i2 
.26 

"t." 

.31 
.22 
.05 

".0\ 

.61 
.19 
.27 

.11 
.25 
.13 

.... 

.'.'.'. 



1.87 

2.47 

1.74 

Ebensburg 

Pllr  T.irk            

Youghiogheny  . . 
Allegheny 

.34 

.30 

.20 

.70 

.01 

.16 

T 

.80 

T. 

■.■57 
.08 
.75 
.61 
.84 
T. 

.68 

".12 

i!6i 

.17 
.25 
T. 

.11 
T 

.03 

'1' 

.03 

.05 

.04 

.01 

.09 

.02 

.08 
T. 

.03 
.02 
.05 

.10 

.80 
.20 

■r. 

.20 
.05 
.34 
T. 

.18 
.18 

.07 
.52 

'!i4 

'.'6i 

.25 

'r 

T. 

1.25 

.05 

't" 

T. 

'.'20 
'.'64 

'.'08 
.55 

'.'28 
.35 
.60 
.31 

'.'65 

•••■ 

.20 

'!45 
.26 

'!ii 

.38 
.11 

.29 
.32 

'.'24 
.15 
.04 
.15 
.38 

T. 

.20 

.05 

.08 

.16 

.10 

■.'64 

.25 
.12 

.20 
.09 

''i7 

.02 

.15 

't. 

T. 
.07 

't. 

.04 
.12 

.40 
.25 
.23 
1.50 
.58 
.03 
.44 
.15 

.33 

.15 
.16 
.42 
.02 
.35 
.12 
.23 

.23 

".ik 
'."69 

.38 
.30 
T. 

.34 
T. 

.20 

.21 
.12 
.20 
.55 
.14 
.1) 
.18 
.09 

.34 
.08 
.13 
.10 
.05 
.14 
.01 
.34 

T. 

.12 

T. 

.29 

.04 

.24 

.13 

.06 

.20 
.17 

.... 

.... 

.12 
.17 
.10 
.22 
.08 
.15 
.22 
.61 

.84 
.09 
.15 
.27 
.12 
.16 
.10 

.11 

.02 

't.' 

.02 
.01 
T. 

.11 

•••• 

1.75 

Franklinllll 

Greensborollll 

Greensburg 

1.81 

.  .       . 

"  " 

.03 
■]'. 

T. 

.09 

".ii 

■2.82 

Youghiogheny  . . 
Beaver      

.68 
.21 
.48 
.10 

.88 

.■i^ 
.54 

.66 

T. 

"t." 

T. 

't. 

't.' 



2.40 

T. 
T 

3.00 

do 

1.96 

Herrslsl.  Damllll-. 

Ohio 

T 

.25 

.15 

';75 

2.10 

Monongahela — 
Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny . . . 

T 
!67 

".m 

T. 

T.' 

T. 
.09 

'!69 

'i'. 

T 
.08 

T.' 

.08 

3.12 

Johnstown 

Kane  (near)  tt..-. 

.01 

2.02 
2.66 

.12 

2.19 

Kregarllll..... 

Lake  Lynn  nil 

Linesvillelll 

Lock  No  2111 

Look  No.  4  111 

Lock  No.  snilll 

.n 

.05 

2.22 

.15 
.45 

']i3 
.74 

T. 

.14 

.20 

.98 

.09 

.41 

.42 

.05 

.16 

.78 

1.56 

'tV 

T. 

.23 
.31 
.16 
.27 

.11 

.'io 

T. 

.31 

.11 

.45 

.01 

■r. 

:;;: 

.38 
.16 
.09 
.62 

.67 

'.'is 

.18 
.13 
.54 
.05 
.20 

"06 

•■• 

;:;. 

.04 
.01 
.02 

.10 

.03 

'."06 
.05 

.08 

.38 
.03 
.14 

.02 
.01 
T. 

2.62 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela . . . 

Allegheny 

....do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver ...  

Monongahela.... 
Allegheny 

Beaver 

Ohio 

1.86 

.... 

1.82 



2.73 

Lycippus 

McKeesportllll 

T. 

'!24 

'!i7 
.03 

"t 

.12 
.15 
.02 
.18 
.11 
.11 
.15 
T. 

.20 
.14 

.15 
.04 

'  .'62 

'.'62 
T 

.02 

'!62 

T 

1.81 

'!66 
.03 
.05 
.03 

"62 

.01 

T. 

T.' 
T. 

.18 
.01 
.25 
.01 
.08 
.10 
.02 

.24 
.17 

'.'62 

'.'3i 
'.'62 

■;46 

'".oi 

"".01 

.42 

. . . . 

•••• 

1.36 

Mosgrovelill 

Mount  Lebanon. .. 

■!62 

T. 

.10 
T. 

T. 

'.'6i 

.01 

't'.' 

't.' 

'."6.S 
"!6i 

1.88 

.09 

2.42 
2.28 

New  Castlellll 

T. 

't  ' 

T. 

'!ii 

T. 



2.36 
1.89 

Parkers  Landingllll 
PennlinellllU 

.12 

.04 
.02 

T. 

.06 

T. 

't.' 

. .. . 

.... 

't. 

1.80 
2.03 

Pittsburgh'"...... 

Punxsutawneyll  II . . 

Ridgway 

Saltsburgllll: 

....do 

.50 

'!63 
.71 
.12 
.50 
.02 

1.10 

'.'io 

'.'26 
.66 

.02 

'."62 
.03 
.10 

T. 

'!64 
.20 

".is 

.08 

.10 

T. 
'.'65 

'.'io 
!63 

T. 
.02 

t" 

T. 

tV 

'.'io 

.18 

■.'65 

".'62 
')■. 

T. 

"."64 

.05 

'•"i" 

.03 

"!i4 

T. 
.49 
.28 
.34 

'120 

't.' 

.29 

.23 
.21 

'.'65 

'".06 

.09 

.52 

.03 

T. 

T. 

.22 
.04 
.80 
.01 

'.'io 

'.'io 

.14 
.05 
.02 
.05 
.01 

.10 
.15 
.55 
.21 
.03 
.12 

.14 
.04 
.16 
.10 

.08 
'!22 

.12 
.41 
.63 

.22 
.04 
.09 
.60 
.07 

.05 
.19 
.22 
.27 
.13 

'."ii 

.10 

'.'05 

't.' 

.09 

.05 

.10 

T. 

.64 

.12 
.14 
.10 
.09 

.50 
.14 

"29 
.17 

.64 
.04 
.09 
.64 
.01 

.04 
.16 

".ok 

T.' 

T. 

.06 
T. 

2. is 

2.13 

.33 
.10 
.35 

.04 
.77 
.65 
.99 
.20 
.76 
.13 
T. 

.34 

.. 

.... 

.... 

1.74 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela 

Youghiogheny . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

2.47 

.... 

.01 

';2i 

.15 

.06 
.21 
.30 

".'so 

.16 
.10 
.26 

.12 

1.88 

SpringdalellllU 

.17 

2.22 

2.41 

Dniontown 

Unity  Reservoirll. 
Vandergriftt 

T. 

•••■ 

•••• 

"!28 

2.95 
2.22 
2.45 

".¥2 

.10 

.50 
.04 
T. 

.04 

.36 

.16 

.23 
.60 

2.43 

Waynesburg 

Westtordllll 

WestNewtonllll.... 

Lake  Drairuwe. 

.26 

2.04 

.32 

T. 
.05 

T. 



... 

.96 

... 

.... 

.24 

••• 

.04 
.32 

.06 

.... 

2.60 

•••• 

.10 

1.7.«' 

Erie**'  

•••• 

•••• 

•••• 

"   ■ 

Except  as  otherwise  Indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  21  hours  ending  at  the  time 
of  observation  •"  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      S  Incomplete 
or  missing       t  Daily  amounts  inconsistent.      «  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville,  NewviUe:  of  Springdale.  Cheswick,  (P.  0.  Barking,  Pa.) ;  of  Pennline. 
Linesville-of  Snow  Hill   Analomink:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  GirardvUle,  Shenandoah:  of  Kane.  Wilcox;  of  Lock  No.  5.  Schenley.    X  Mdt.tomdt. 


PBESSTJBE,  WIKD,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


30.17 
30.20 

;«.22 

30.20 

30.21 

Scranton I  30.20 


Erie 

Harrisburg . . . 
Philadelphia . 
Pittsburgh.... 
Reading. 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


30.49 
30.59 
30.60 
30.56 
30.58 
30.61 


16 

29.41 

16 

29.52 

16 

29  60 

2,5 

29.50 

16 

29.56 

16 

29.60 

1  Wind 


3 
o 

M 

<"  6-, 

2"S 

a)  O 


1^ 

as 


13.0 
6.8 

12.1 
8.9 

10.3 
6.0 


Relative 
humidity 


BIVEB  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


§ 

§ 

bfl 

s 

g 

s 

s 

tf 

0 

CS 

s 

a- 

Q 

3 

» 

*  For  any  flve-minute  period. 


I  Corrected  to  true  velocities. 


Port  Jervis  — 
PhilUpsburg. . 
Lehlghton  . . . 
Wilkes-Barre. 
Williamsport. 
Harrisburg . . . 
Greensboro... 
West  Newton. 

Lock  No.  4 

Pittsburgh.... 
Beaver  Dam . . 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna... 
Susquehanna . . . 
Susquehanna. ., 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela. . 

Ohio 

Ohio 


2.0 
0.6 
2.4 
1.8 
0.6 
3.2 

10.5 
0.2 

11.1 


6.5 
4.9 
4.3 
3.2 
2  4 
3.8 
12.1 
0.6 
13.2 
11.3 
10.6* 


1.2 

0.0 

2.2 

1.4 

0.3  I 

3.0 
10.0 

0.1 
10  5 

9.9 

9.1* 


18 
22 
17 
20 
20 
17 
80 
20 
30 
25 
80 


*  —Pool  stage. 


October.  1935 
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Da 

ily  Temperaturee 

fo 

r  Oc 

tob 

er, 

1935 

gtaUons 

1 

2 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

28 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Mean 

AUentowu 

...  j  Maximum... 

i  Minimum 

. ..  (  Maximum,, . . 

76 
40 
60 
41 
63 
29 
56 
36 
62 
33 
47 
45 
70 
40 

68 
41 

55 
37 
58 
83 
57 
37 
54 
S2 
65 
31 
71 
46 

71 

38 
67 
38 
70 
36 
67 
42 
56 
31 
62 
42 
68 
48 

64 

45 
61 
36 
65 
36 
50 
36 
63 
27 
62 
30 
68 
48 

62 

33 
49 
29 
61 
24 
48 
25 
49 
23 
47 
25 
60 
28 

49 

42 
60 
35 
48 
34 
47 
37 
47 
21 
50 
27 
58 
38 

58 
35 
63 
23 
52 
23 
53 
22 
49 
18 
48 
25 
52 
38 

59 

32 
67 
29 
57 
29 
58 
24 
62 
26 
67 
29 
60 
29 

64 
82 
64 
29 
64 
26 
64 
21 
61 
24 
67 
25 
66 
26 

69 
35 
69 
85 
69 
30 
68 
32 
69 
29 
70 
32 
70 
32 

76 
89 
67 

60 
73 
60 
70 
61 
73 
39 
70 
61 
75 
50 

62 
49 
61 
36 
62 
46 
62 
37 
60 
32 
60 
31 
70 
46 

70 
36 
71 
38 

68 
42 
72 
35 
62 
28 
78 
30 
70 
38 

68 
40 
88 
46 

80 
62 
81 
46 
76 
34 
82 
32 
72 
48 

67 
61 
69 
60 
73 
66 
64 
46 
81 
36 
80 
47 
70 
68 

61 
32 
61 
33 

68 
31 
69 
25 
65 
27 
63 
36 
60 
31 

68 
80 
71 
30 

71 
27 
73 
25 
64 
27 
78 
31 
72 
39 

76 
88 
69 
49 
74 
43 
68 
46 
76 
36 
73 
52 
80 
41 

78 
44 
72 
41 
72 
36 
70 
88 
67 
28 
68 
31 
78 
42 

76 
50 

77 
41 
74 
52 
75 
48 
68 
29 
70 
50 
86 
44 

76 
49 

78 
48 
79 
68 
68 
65 
74 
35 
76 
44 
80 
46 

88 
58 

77 
66 
74 
60 
79 
33 
75 
34 
76 
66 
86 
68 

78 
66 
67 
57 
52 
33 
70 
42 
75 
32 
73 
40 
77 
56 

60 
41 
52 
31 
65 
40 
60 
31 
61 
26 
60 
29 
60 
39 

69 
84 
67 
28 
53 
24 
68 
24 
52 
19 
58 
22 
64 
28 

70 
89 
61 
46 
61 
48 
62 
47 
68 
26 
65 
80 
66 
38 

71 
60 
70 
48 
72 
88 
69 
47 
60 
33 
70 
39 
77 
60 

71 
40 
69 
41 
70 
36 
69 
34 
68 
32 
73 
36 
78 
39 

72 
44 

63 
60 
66 
64 

68 
66 
72 
48 
71 
62 
64 
62 

69 
60 
64 
48 
63 
50 
66 
49 
69 
47 
68 
41 
65 
66 

60 
66 
60 
40 
66 
44 
56 
20 
65 
80 
67 
33 
64 
48 

68.0 
42.0 
64.2 

1  Minimum 

.. .  (  Maximum,,. . 

39.7 
65.8 

Bellefonte 

BrookvtUe 

Butler 

(  Minimum.. .. 
...  s  Maximum.,.. 

'  Minimum.. . . 
...  i  Maximum.,.. 

'  Minimum,. . . 
...  1  Maximum... . 

88.8 
63.6 
87.0 
63.6 
80.4 
66.4 

Carlisle   

'  Minimum,. . . 
. ..  S  Mftximnm 

36.6 
69.6 

1  Minimum,. . . 

42,3 

Chambersburg,... 
Chambersville .... 

...  S  Maximum,,.. 

I  Minimum 

...  \  Maximum,,. . 

1  Minimum,. . . 
...  *  Maximum,,. . 

68 
43 
56 
46 
64 
46 
59 
33 
73 
37 
58 
43 
51 
38 
61 
46 
58 
33 
63 
38 
73 
42 
60 
47 
61 
43 
75 
41 
69 
46 
69 
41 
58 
35 
56 
38 
64 
37 
59 
41 
73 
43 
71 
46 
65 
37 
65 
40 
68 
38 
72 
49 
62 
40 
70 
39 
74 
49 
50 
39 
70 
44 
65 
42 
63 
45 
57 
34 
62 
42 
71 
41 
56 
43 
60 
48 
64 
41 
60 
46 
62 
4S 

5a 

3f 
6- 
4E 
6c 

44 
It 
45 

63 
40 
60 
29 
62 
28 
58 
31 
61 
39 
55 
28 
54 
33 
57 
42 
60 
32 
48 
35 
63 
38 
59 
34 
66 
30 
62 
40 
61 
45 
55 
36 
61 
32 
60 
37 
65 
36 
68 
33 
63 
37 
70 
47 
57 
32 
57 
33 
58 
29 
6-! 
45 
57 
36 
64 
37 
61 
42 
59 
32 
67 
39 
61 
40 
63 
37 
55 
35 
52 
36 
60 
.39 
69 
34 
60 
34 
59 
35 
63 
3? 
61 

3r 

55 
2? 
61 
3f 
6f 
3- 
65 
3f 

72 
38 
67 
39 
65 
41 
85 
36 
68 
35 
60 
39 
62 
35 
57 
42 
66 
35 
58 
39 
70 
42 
66 
38 
60 
45 
70 
39 
70 
47 
61 
28 
72 
35 
68 
40 
69 
37 
66 
35 
71 
42 
69 
47 
61 
43 
60 
40 
63 
34 
70 
47 
64 
40 
67 
32 
69 
48 
62 
31 
66 
39 
70 
37 
69 
39 
64 
31 
68 
40 
65 
32 
66 
33 
70 
42 
69 
40 
5' 
44 
6- 
54 
6Q 

3r 
6f 
3? 
6? 
4: 
71 
)  41 

65 
41 

63 
30 
56 
27 
56 
32 
61 
40 
50 
3] 
49 
29 
47 
42 
52 
34 
58 
34 
67 
48 
50 
34 
46 
31 
66 
41 
65 
43 
60 
31 
56 
35 
60 
35 
66 
37 
68 
34 
57 
39 
62 
40 
60 
35 
58 
30 
62 
28 
61 
47 
48 
36 
60 
40 
56 
44 
49 
30 
56 
40 
69 
38 
67 
35 
50 
28 
62 
35 
62 
40 
55 
35 
60 
33 
54 
32 
5f 
39 
62 
30 
50 

r 

5f 
3f 
6- 
3f 
6' 
4( 

65 
29 
61 
24 
48 
24 
49 
23 
60 
30 
48 
33 
48 
28 
47 
36 
50 
20 
44 
30 
58 
29 
48 
30 
45 
29 
59 
31 
54 
35 
53 
24 
61 
24 
60 
29 
.S8 
27 
53 
39 
66 
29 
62 
41 
46 
34 
66 
26 
50 
23 
60 
43 
47 
33 
67 
27 
56 
38 
46 
27 
62 
32 
55 
30 
65 
27 
44 
19 
55 
29 
60 
26 
50 
28 
47 
28 
48 
29 
50 
37 
48 
26 
4P 
24 
62 
2- 
5f 

.  3E 
6' 

)  25 

60 
37 
61 
28 
63 
27 
54 
30 
50 
39 
53 
32 
48 
30 
46 
37 
56 
30 
43 
33 
62 
37 
49 
34 
61 
28 
51 
39 
47 
39 
47 
35 
52 

57 
28 
66 
20 
56 
22 
58 
20 
54 
34 
64 
21 
51 
23 
49 
37 
60 
25 
48 
28 
56 
30 
52 
25 
60 
27 
53 
35 
52 
36 
51 
26 
5fi 

56 
31 
61 
26 
66 
28 
62 
25 
60 
30 
61 
21 
56 
22 
57 
35 
69 
26 
59 
28 
59 
31 
64 
30 
63 
32 
60 
29 
57 
32 
56 
20 
60 
27 
66 
30 
47 
26 
63 
21 
58 
28 
62 
38 
60 
25 
46 
24 
55 
23 
60 
38 
62 
36 
56 
24 
59 
32 
68 
20 
59 
28 
5; 
31 
60 
27 
57 
22 
58 
27 
56 
34 
60 
21 
66 
35 
63 
30 
60 
39 
66 
31 
60 
17 
58 
2f 

6a 

35 
5' 
2' 

67 
29 
72 
31 
76 
27 
71) 
24 
65 
29 
70 
27 
65 
23 
69 
40 
74 
26 
58 
36 
66 
29 
76 
33 
68 
35 
65 
29 
63 
34 
61 
21 
66 
26 
73 
30 
51 
26 
68 
23 
66 
29 
69 
42 
68 
27 
51 
30 
62 
24 
66 
43 
70 
39 
61 
25 
63 
34 
73 
23 
66 
31 
64 
28 
66 
27 
65 
20 
63 
27 
57 
22 
67 
22 
73 
32 
72 
31 
62 
40 
74 
26 
65 
2.^ 
64 
26 
6.'^ 
38 
6f 
27 

70 
34 
77 
38 
72 
38 
75 
28 
69 
35 
73 
39 
71 
32 
73 
52 
74 
28 
62 
41 
70 
33 
74 
40 
69 
35 
68 
34 
67 
40 
66 
25 
72 
31 
79 
36 
63 
31 
76 
31 
68 
33 
76 
54 
72 
43 
54 
32 
66 
30 
69 
48 
71 
46 
66 
28 
69 
38 
62 
37 
69 
36 
68 
34 
66 
33 
72 
27 
69 
35 
64 
25 
72 
30 
74 
38 
75 
35 
64 
45 
72 
35 
70 
27 
68 
31 
68 

4a 

69 
32 

77 
50 
70 
49 
70 
46 
70 
30 
77 
50 
62 
45 
64 
52 
52 
45 
59 
36 
64 
60 
78 
51 
64 
52 
62 
47 
77 
48 
73 
54 
68 
45 
73 
39 
64 
50 
66 
46 
65 
50 
78 
47 
74 
60 
67 
47 
60 
45 
66 
49 
76 
5t 
60 
46 
75 
48 
77 
55 
64 
34 
70 
50 
74 
49 
73 
62 
60 
51 
70 
54 
57 
37 
69 
48 
62 
.52 
66 
46 
68 
49 
66 
62 
65 
48 
68 
54 
72 
51 
78 
49 

66 

48 
62 
35 
69 
32 
68 
34 
62 
46 
62 
38 
59 
38 
55 
44 
69 
38 
56 
40 
69 
61 
65 
38 
63 
39 
74 
46 
63 
46 
64 
41 
67 
39 
71 
41 
67 
49 
61 
39 
65 
60 
68 
45 
60 
41 
66 
35 
57 
33 
65 
52 
65 
40 
68 
47 
64 
44 
78 
28 
56 
37 
63 
48 
64 
39 
65 
43 
60 
36 
72 
40 
58 
36 
67 
45 
64 
37 
69 
46 
68 
42 
57 
47 
56 
38 
73 
47 
67 
50 

69 
43 

78 
33 
83 
3S 
78 
33 
69 
37 
73 
33 
71 
32 
78 
47 
80 
33 
68 
38 
70 
44 
80 
37 
76 
42 
69 
36 
69 
44 
68 
26 
74 
35 
82 
42 
69 
39 
74 
30 
71 
41 
70 
50 
78 
38 
70 
34 
68 
28 
69 
46 
78 
42 
67 
30 
70 
40 
75 
35 
70 
34 
68 
41 
70 
34 
78 
32 
71 
37 
68 
48 
74 
30 
83 
39 
79 
37 
70 
47 
82 
40 
72 
20 
68 
3? 
7f 
45 
69 
45 

69 
55 
82 
46 
85 
50 
84 
35 
67 
41 
81 
38 
79 
38 
76 
51 
86 
36 
72 
61 
76 
56 
81 
50 
80 
55 
66 
60 
72 
56 
76 
35 
83 
44 
86 
46 
67 
42 
85 
40 
71 
46 
69 
55 
80 
63 
76 
46 
70 
39 
68 
51 
81 
66 
68 
42 
64 
53 
80 
35 
73 
46 
72 
52 
71 
48 
79 
36 
78 
50 
70 
45 
81 
40 
82 
46 

as 

43 
74 
49 
83 
47 
81 
56 
73 
41 
74 
51 
71 
51 

70 
55 
71 
46 
77 
48 
72 
47 
67 
51 
68 
45 
64 
45 
64 
46 
69 
44 
61 
47 
69 
53 
82 
48 
69 
41 
66 
54 
64 
47 
70 
48 
69 
53 
71 
46 
70 
47 
75 
47 
67 
61 
67 
41 
76 
48 
62 
45 
66 
49 
71 
51 
63 
47 
65 
46 
66 
50 
60 
43 
58 
43 
74 
48 
68 
62 
70 
49 
72 
46 
63 
42 
65 
42 
72 
53 
68 
46 
54 
34 
76 
51 
61 
40 
63 
60 
72 
39 
66 
49 

64 
36 
64 
34 
70 
36 
67 
27 
58 
43 
68 
29 
61 
29 
65 
40 
71 
30 
60 
31 
63 
37 
73 
36 
63 
35 
60 
34 
58 
37 
58 
24 
64 
29 
67 
33 
64 
30 
66 
28 
61 
34 
63 
40 
66 
87 
65 
28 
60 
26 
59 
43 
66 
38 
57 
33 
68 
40 
66 
26 
63 
32 
62 
33 
63 
29 
58 
25 
63 
30 
67 
28 
60 
28 
72 
44 
67 
38 
62 
41 
76 
35 
64 
23 
60 
30 
71 
34 
69 
30 

68 
30 
78 
36 
81 
40 
80 
24 
63 
30 
78 
36 
76 
26 
78 
48 
80 
31 
66 
36 
66 
29 
79 
39 
76 
42 
67 
31 
66 
37 
70 
20 
76 
24 
83 
31 
64 
28 
78 
28 
69 
31 
80 
51 
77 
40 
63 
25 
64 
26 
62 
42 
76 
46 
64 
24 
66 
38 
78 
29 
68 
31 
66 
30 
65 
29 
77 
21 
69 
33 
54 
23 
72 
26 
78 
37 
77 
35 
75 
42 
79 
37 
73 
24 
67 
27 
68 
36 
69 
29 

79 
45 
66 
55 
74 
54 
76 
32 
79 
44 
76 
36 
68 
44 
68 
54 
73 
35 
64 
50 
80 
44 
70 
61 
73 
49 
75 
44 
75 
48 
72 
36 
71 
40 
81 
50 
80 
39 
69 
45 
78 
43 
80 
54 
72 
61 
64 
28 
70 
31 
79 
49 
65 
52 
75 
40 
76 
50 
68 
45 
68 
47 
76 
45 
67 
28 
64 
45 
66 
46 
62 
34 
70 
45 
68 
56 
71 
44 
76 
.52 
72 
63 
70 
39 
69 
42 
70 
61 
79 
42 

76 
47 
69 
34 
71 
48 
76 
46 
72 
47 
73 
34 
67 
35 
67 
50 
73 
33 
66 
43 
76 
47 
68 
44 
66 
39 
76 
46 
72 
47 
67 
33 

80 
49 
72 
48 
76 
48 
68 
37 
76 
45 
71 
35 
69 
38 
69 
49 
80 
35 
70 
50 
82 
49 
66 
51 
74 
46 
78 
46 
75 
53 
67 
41 

76 
62 
77 
48 
78 
56 
75 
60 
74 
48 
71 
38 
72 
36 
76 
64 
85 
42 
61 
48 
75 
61 
70 
55 
74 
66 
74 
62 
73 
62 
66 
28 
79 
33 
76 
61 
74 
43 
72 
32 
73 
51 
77 
62 
78 
43 
61 
41 
73 
36 
74 
.54 
76 
60 
70 
42 
76 
54 
74 
36 
69 
48 
74 
61 
72 
46 
70 
45 
72 
48 
78 
56 
73 
32 
79 
59 
80 
49 
72 
.55 
79 
60 
72 
38 
71 
41 
75 
49 
78 
46 

82 
61 
76 
58 
79 
59 
77 
60 
79 
59 
75 
66 
33 
59 
65 
56 
79 
53 
70 
67 
81 
61 
68 
59 
73 
58 
80 
61 
78 
62 
75 
58 
81 
36 
78 
60 
79 
60 
80 
40 
81 
55 
76 
61 
76 
59 
70 
46 
76 
58 
78 
61 
75 
60 
76 
.59 
80 
64 
74 
66 
75 
60 
79 
61 
80 
62 
75 
57 
77 
59 
76 
55 
80 
61 
78 
61 
77 
60 
71 
61 
72 
45 
78 
65 
79 
61 
77 
68 
82 
61 

74 
56 
70 
45 
74 
45 
72 
48 
72 
57 
63 
41 
60 
48 
56 
45 
55 
50 
67 
59 
76 
69 
63 
41 
71 
42 
75 
57 
72 
48 
69 
46 
69 
50 
65 
46 
70 
.54 
70 
48 
73 
56 
70 
43 
71 
44 
75 
50 
65 
50 
70 
64 
66 
41 
72 
62 
74 
50 
63 
63 
68 
46 
76 
57 
78 
68 
63 
47 
69 
58 
77 
42 
68 
47 
68 
48 
67 
41 
70 
49 
54 
33 
64 
44 
61 
63 
77 
57 
76 
68 

59 
38 
54 
30 
55 
29 
53 
28 
64 
38 
49 
29 
61 
30 
48 
39 
65 
32 
52 
32 
64 
39 
50 
38 
61 
31 
62 
39 
56 
42 
54 
31 
66 
33 
66 
38 
64 
32 
58 
30 
68 
39 
67 
37 
51 
32 
70 
60 
65 
28 
68 
43 
61 
33 
62 
36 
56 
41 
64 
30 
52 
38 
64 
39 
66 
30 
48 
30 
56 
33 
58 
37 
54 
31 
57 
34 
58 
33 
49 
37 

"56 
24 
54 
33 
60 
35 
68 
88 

60 
29 
67 
21 
61 
25 
58 
21 
63 
33 
59 
22 
56 
24 
61 
36 
63 
22 
48 
27 
59 
29 
60 
27 
57 
28 
68 
31 
57 
37 
.50 
22 
61 
22 
59 
39 
67 
27 
58 
22 
59 
30 
72 
47 
59 
26 
65 
32 
52 
23 
55 
38 
57 
33 
53 
29 
56 
35 
58 
21 
53 
34 
68 
29 
59 
26 
54 
18 
67 
26 
74 
27 
56 
27 
61 
27 
61 
26 
55 
33 
60 
27 
55 
18 
69 
29 
54 
29 
57 
47 

70 
44 
66 
36 
63 
38 
64 
38 
67 
39 
69 
35 
65 
32 
58 
47 
63 
25 
62 
43 
71 
43 
66 
38 
69 
40 
72 
41 
65 
47 
66 
37 
63 
50 
64 
46 
62 
31 
69 
35 
66 
38 

.59 
36 
54 
24 
67 
28 
70 
45 
63 
41 
68 
35 
66 
49 
64 
23 
68 
44 
64 
39 
67 
40 
55 
38 
62 
35 
72 
42 
71 
38 
60 
43 
68 
40 
58 
40 
61 
38 
66 
36 
69 
45 
64 
46 
69 
36 

72 
51 
69 
38 
76 
41 
70 
40 
70 
52 
68 
37 
65 
40 
65 
50 
74 
39 
62 
46 
74 
62 
63 
42 
67 
43 
71 
54 
71 
54 
65 
40 
74 
44 
75 
41 
73 
45 
69 
41 
73 
50 
70 
47 
66 
43 
64 
32 
/O 
35 
70 
55 
70 
46 
68 
47 
71 
56 
68 
35 
69 
46 
70 
51 
72 
49 
69 
42 
70 
40 
72 
34 
72 
41 
74 
43 
71 
38 
62 
44 
74 
41 
67 
41 
72 
50 
7( 
50 
73 
49 

74 
39 
73 
40 
80 
44 
71 
34 
71 
40 
70 
41 
70 
33 
72 
55 
75 
38 
63 
48 
74 
40 
69 
44 
71 
55 
70 
42 
70 
47 
68 
30 
72 
34 
73 
39 
70 
36 
72 
33 
71 
44 
73 
57 
73 
45 
65 
42 
73 
42 
71 
51 
75 
49 
68 
35 
70 
47 
72 
33 
70 
42 
70 
39 
70 
39 
70 
30 
70 
40 
69 
33 
73 
35 
81 
43 
76 
38 
67 
45 
79 
40 
68 
30 
70 
37 
68 
50 
73 
37 

65 
53 
69 
60 
70 
50 
65 
49 
72 
60 
64 
50 
63 
53 
63 
54 
62 
42 
63 
52 
64 
49 
59 
46 
66 
52 
71 
54 
67 
55 
66 
44 
65 
50 
65 
53 
71 
45 
65 
60 
71 
51 
7,3 
62 
70 
52 
60 
47 
67 
47 
73 
57 
62 
52 
70 
64 
71 
68 
66 
38 
70 
53 
67 
62 
76 
62 
65 
49 
64 
62 
72 
36 
69 
62 
67 
64 
66 
54 
68 
63 
70 
51 
60 
46 
65 
54 
65 
52 
67 
47 

67 
53 
65 
47 
68 
44 
66 
48 
73 
69 
63 
47 
62 
49 
63 
61 
71 
49 
62 
64 
65 
56 
76 
51 
65 
49 
72 
59 
63 
53 
66 
66 
68 
51 
70 
51 
71 
50 
63 
48 
64 
56 
6- 
56 
65 
61 
63 
52 
64 
50 
66 
62 
67 
50 
67 
60 
71 
69 
64 
50 
66 
54 
66 
63 
67 
62 
62 
46 
66 
49 
65 
58 
64 
61 
69 
51 
68 
45 
68 
63 
70 
47 
64 
45 
63 
53 
66 
53 
66 
54 

60 
45 
65 
36 
75 
36 
66 
37 
62 
53 
71 
33 
68 

t\ 

47 
76 
37 

"61 
49 
72 
41 
69 
44 
67 
54 
62 
50 
69 
48 
60 
40 
70 
41 
61 
45 
64 
48 
61 
45 
62 
56 
71 
36 
60 
47 
62 
42 
63 
64 
68 
46 
63 
52 
61 
56 
64 
37 
59 
54 
64 
42 
63 
52 
65 
32 
66 
43 
58 
50 
62 
44 
74 
38 
71 
38 
69 
60 
73 
36 
68 
41 
62 
47 
60 
49 
64 
41 

67.7 
42.9 
66.3 
37.9 
69.3 

naarfiald 

*  Minimum,. . . 
.  * .  j  Maximum,,. . 

39.2 
67.8 

Coatesville 

Corry 

I  Minimum,... 
...  t  Maximum,,.. 

(  Minimum,... 
....  (  Maximum,,.. 

*  Minimum,. . . 
j  Maximum,,. . 

35.2 
66.7 
42.3 
65.0 
36.9 
62.2 

Vt\a                    

(  Minimum,. . . 
\  Maximum,,.. 

61.5 

45.7 

68.3 

34.8 

59.6* 

41.5' 

68.6 

43.8 

66.2 

41.1 

64.3 

40.9 

68.0 

43.1 

65.0 

45.6 

63.3 

34.7 

66.5" 

I  Minimum,... 
....  \  Maximum,,.. 

!  Minimum,. . . 
....  (Maximum,,.. 

1  Minimum,. .. 
S  Maximum,,.. 

Greensburg 

1  Minimum,. .. 
.  ..  (  Maximum,,.. 

(  Minimum.. .. 
....\  Maximum,, . . 

)  Minimum,. .. 
\  Maximum,,.. 

1  Minimum .... 
. ...  (Maximum,,.. 

'  Minimum,. . . 
i  Maximum,,.. 

Huntingdon 

(  Minimum,. .. 
i  Maximum,,.. 

35  26 

36.3'' 

51 
36 
50 
39 
51 
26 
46 
39 
54 
39 
60 
31 
45 
32 
52 
28 
47 
41 
48 
33 
51 
39 
48 
41 
49 
26 
49 
37 
51 
37 
54 
37 
45 
31 
48 
35 
58 
34 
51 
34 
49 
37 
52 
29 
47 
38 
.52 
31 
4? 
2a 
51 
39 
56 
34 
52 
3f 

56 
27 
44 
29 
54 
20 
54 
33 
58 
37 
52 
28 
50 
28 
51 
21 
56 
38 
49 
32 
52 
33 
52 
36 
54 
19 
49 
33 
56 
29 
56 
26 
46 
16 
62 
25 
57 
30 
61 
26 
51 
25 
65 
25 
50 
30 
5a 
24 
53 
17 
58 
2P 
67 
2f 
54 
29 

73 
39 
76 
36 
75 
32 
75 
40 
78 
56 
70 
36 
70 
30 
69 
34 
72 
64 
68 
43 
70 
42 
74 
51 
68 
30 
70 
43 
72 
49 
72 
43 
67 
33 
71 
45 
52 
30 
73 
35 
73 
51 
73 
39 
70 
40 
72 
51 
78 
38 
73 
37 
74 
49 
76 
38 

79 
57 
79 
37 
68 
35 
80 
43 
77 
55 
72 
42 
70 
45 
70 
38 
79 
53 
72 
54 
73 
40 
77 
56 
75 
32 
66 
46 
78 
54 
74 
36 
77 
45 
74 
50 
70 
38 
68 
42 
79 
52 
75 
39 
67 
40 
79 
48 
72 
32 
76 
39 
78 
47 
77 
41 

68.3 
41.2 
65.5 
.38.2 
66.6 
35.6 
67.0 
41.7 
69.2* 
48.8* 
66.7 
39.8 
61.7 
36.7 
63.8 
34.5 
66.9 
48.6 
64.3 

'  Minimum,... 
\  Maximum,,.. 

Lawrenceville. .  •  • 
Lebanon 

(  Minimum,... 
\  Maximmn,,.. 

'  Minimum,... 
....  (  Maximum,,.. 

'  Minimum,... 
S  Maximum,,. ■ 

1  Minimum,. .. 
....  i  Maximum,,.. 

Mount  Pocono...- 
Muncy  Valley . . .  • 
Philadelphia 

1  Minimum,. .. 
....  (  Maximum,,.. 

<  Minimum,... 
)  Maximum,,.. 

1  Minimum,... 
S  Maximum,,.. 

\  Minimum,. .. 
S  Maximum,,.. 

*  Minimum,... 
f  Maximum,,. . 

43.3 

65.2 

Reading 

l  Minimum.... 
S  Maximum,,.. 

(  Minimum,... 
. . , .  (  Maximum,, . . 

39.8 
66.1 
46.6 
64.6 
33.3 
63.6 
41.5 
66.8 

1  Minimum,. .. 
....  (  Maximum,,.. 

'^''*'^*°° )  Minimum,... 

aKiT^nnncVtnrff   ^  Maximum,,.  • 

I  Minimum,. .. 
....  \  Maximum,,.. 

42.2 
67.2 

i  Minimum,... 
....  \  Maximum,,.. 

39.6 

62.8 

(  Minimum,. .. 
(Maximum.,. . 

34.7 
64,9 

(  Minimum, . . . 
....\  Maximum,,.. 

40.0 
65.0 

Towanda 

i  Minimum,. .. 
J  Maximum,,.. 

(  Minimum,. .. 
\  Maximum,,. . 

37.3 
65.1 
36.6 
68.2 

VflTidflrfirrift 

)  Minimum , . . . 
j  Maximum,,. . 

42.8 
67.3 

'  Minimum,... 
. . . .  i  Ma.ximum,,. . 

38.5 
63.0 

Waynesburg 

Wellsboro 

'  Minimum,. . . 
j  Maximum,,.. 

1  Minimum,... 
\  Maximum,,.. 

43.5. 
68.7. 
40.2 
63.1 

Williamsport 

Williamstown,.,. 
York 

)  Minimum,. . . 
)  Maximum,,.. 

1  Minimum,. . 
j  Maximum,. 

1  Minimum .. 
(  Maximum... 

\  Minimum,.. 

33.7 
64.2 
39.6 
67.5 
43.4 
68.2 
41.1 
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No.  n 


GENERAL  SUMMARY. 

This  was  a  mild  and  rainy  niontli.  Temperatures  were  al- 
most constantly  above  the  normal  tluring  the  first  half  of  the 
month,  and  for  the  month  as  a  whole  there  was  generally  an 
excess  on  twenty  dates.  The  highest  temperature  for  the  month 
was  recorded  at  most  stations  on  the  4th  or  6th,  and  the  lowest 
on  the  24th  or  25th.  The  highest  temperature  for  the  State,  85 
degrees  at  Beaver  Dam  on  the  4th,  just  equaled  the  previous  high 
record  for  the  last  48  years.  The  minimum  of  6  degrees,  at 
Brookville  on  the  24th,  was  not  unusual.  This  was  one  of  the 
cloudiest  months  of  record,  there  being  an  average  of  17  cloudy 
days.  At  Philadelphia  it  set  an  all-time  record  with  26  percent 
Df  possible,  which  is  about  half  of  the  normal  sunshine  for  No- 
vember. At  Erie  the  sunshine  was  only  13  percent  of  possible, 
but  that  region  is  subject  to  a  large  amount  of  cloudiness.  Pre- 
jipitation,  in  measurable  quantities,  occurred  on  an  average  of 
twelve  dates,  and  in  quantity  it  averaged  about  thirty  percent 
ibove  the  normal.  Heavy  snow  covered  the  northeastern  por- 
tion of  the  State  on  the  17th  and  18th,  generally  exceeding  15 
inches  in  Luzerne  County,  and  in  portions  of  the  adjacent  re- 
gions. The  snow  melted  rapidly,  and  practically  disappeared 
before  the  end  of  the  month.  Most  of  the  monthly  excess  of 
precipitation  occurred  in  the  eastern  half  of  the  State.  Condi- 
tions during  the  first  half  of  the  month  were  generally  favorable 
for  field  work,  and  corn  liusking  made  good  progress.  It  was 
brought  to  a  halt  by  heavy  precipitation  from  the  16th  to  18th, 
md  advanced  slowly  tliereafter.  Fodder  remained  wet,  and 
30uld  not  be  hauled  in  and  stored,  while  the  top  soil  was  gen- 
erally too  wet  for  plowing.  This  condition  was  met  by  many 
farmers  hauling  manure  and  making  other  preparations  for 
winter.  At  the  close  of  the  month  considerable  field  work  re- 
mained to  be  done.  The  only  severe  or  damaging  storm  dur- 
ing the  month  was  the  heavy  snow,  previously  mentioned, 
which  was  accompanied  by  gales  of  wind.  The  snow  drifted 
badly,  the  drifts  being  too  deep  in  many  places  for  plowing, 
md  traffic  had  to  await  the  action  of  shoveling  crews.  The  mild 
md  rainy  conditions  were  favorable  for  winter  grains,  especially 
30  for  late  sown  fields,  which  made  a  good  growth,  and  became 
well  established  for  winter. 


TEMPERATTTRE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  90  stations,  was  44.4°,  which  is  3.2°  above  the  November 


normal.  The  highest  monthly  mean  was  51.0'^,  at  Marcus 
Hook,  and  the  lowest  34.5°  at  Mount  Pocono.  Extremes  for 
the  month  ranged  fram  a  maximum  of  85°  at  Beaver  Dam  on 
the  4th  to  a  minimum  of  5°  at  Brookville  on  the  24th.  The 
greatest  daily  range  in  temperature  was  45°  at  Butler  on  the  9th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  of  142  stations, 
was  3.84  inches,  which  is  0.98  inch  more  than  the  normal  for 
November.  The  greatest  monthly  amount  was  7.44  inches  at 
Stroudsburg,  while  the  least,  1 .  18  inches,  was  recorded  at  Parkers 
Landing.  The  greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive 
hours  was  4.07  inches  at  Hamburg  on  the  16-17th. 

Snowfall  for  the  State  averaged  2.5  inches,  which  is  exactly 
normal  for  the  month.  The  greatest  monthly  snowfall  was  17.8 
inches  at  Gouldsboro,  and  the  greatest  amount  in  24  hours  was 
17.0  inches  on  the  17th  at  the  same  station. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  NOVEMBER 


Year 


Temperature 


40.3 
42.3 
42.9 
40.7 
40.7 
39.5 
40.4 
46.2 
43.4 
41.1 
42.0 
49.2 
39.4 
38.1 
44.9 
44.4 

Period 41.2 


38.8 
39.1 
41.5 
39.8 
41.2 
46.4 


« 

3 

ce 

s: 

n 

H 

a 

K 

+1.0 

79 

+0.6 

73 

+0.6 

78 

-1.5 

76 

-2.2 

80 

-2.0 

68 

-3.0 

74 

+  1.7 

78 

+4.8 

83 

+0.4 

76 

-1.2 

V3 

+0.3 

72 

+2.3 

79 

-5.2 

76 

+6.1 

78 

-4.3 

78 

-2.4 

79 

-2.1 

68 

+0.3 

80 

-1.4 

70 

0.0 

75 

+5.2 

80 

-4.4 

68 

-3.4 

77 

+  1.8 

81 

+2.7 

79 

-0.6 

81 

+0.9 

79 

+0.1 

79 

-3.6 

69 

+0.9 

76 

0.0 

76 

-0.9 

75 

+1.1 

80 

+1.7 

73 

-0.5 

70 

-0.5 

78 

-1.7 

71 

-0.8 

79 

+5.0 

85 

+2.2 

81 

-0.1 

81 

+0.8 

75 

+8.0 

80 

-1.8 

75 

-3.1 

83 

+3.7 

80 

+3.2 

85 

85 

9 
0 

-4 
5 
9 
4 

-2 

15 
9 
7 
7 

10 
-2 

13 

4 

-5 

11 

11 

5 

3 

12 

10 

-9 

4 

-1 

10 

4 

-10 

-15 

12 

-2 

-11 

6 

5 


Precipitation 


3.37 
6.72 
1.49 
2.65 
4.34 
2.93 
2.50 
2.48 
3.55 
5.28 
4.03 
2.66 
4.10 
2.56 
1.53 
2.18 

1.14 
2.47 
1.48 
3.60 
0.90 
1.40 
2.45 
2.84 
2.17 
3.05 
1.76 
2.18 
2.27 
0.63 
2.03 
5.35 

3.54 
5.75 
1.21 
2.83 
1.54 
3.56 
4.49 
4.95 
2.32 
3.39 
1.48 
1.52 
4.75 
1.56 
3.61 
3.84 


-15     2  ..86 


+0.51 
+3.86 
-1.37 
-0.21 
+  1.48 
+0.07 
-0.36 
-0.38 
+0.69 
+2.42 
+1.17 
-0.20 
+1.24 
-0.30 
-1.33 
-0.68 

-1.72 
-0.39 
-1.38 
+0.74 
-1.96 
-1.46 
-0.41 
-0.02 
-0.69 
+0.19 
-1.10 
-0.68 
-0.59 
-2.23 
-0.83 
+2.49 

+0.68 
+2.89 
-1.65 
-0.03 
-1.32 
+0.70 
+1.63 
+2.09 
-0.54 
+0.53 
-1.38 
-1.34 
+  1.89 
-1.31 
+  0.75 
+0.98 


;3a 


6.22 
10.16 
4.29 
5.70 
7.08 
5.69 
3  64 
5.73 
8.05 
7.04 
7.34 
4.86 
6.92 
5.00 
3.02 
5.33 

3.31 
3.72 
3.08 
7.52 
1.97 
3.97 
6.63 
5.68 
4.83 
6.34 
4.27 
5.32 
7.97 
1.37 
4.07 
8.45 

6.42 
9.14 
4.52 
6.84 
3.29 
6.07 
9.84 
ill. 36 
I  5.71 
5.07 
4.29 
4.42 
9.11 
5.21 
7.38 
7.44 

11.36 


1.99 
2.72 
0.78 
1.09 
1.6] 
1.16 
0.74 
0.97 
0.82 
2.37 
1.44 
0.61 
1.67 
1.23 
0.50 
0.88 

0.14 
1.08 
0.54 
1.05 
0.20 
0.26 
0.33 
0.99 
0.61 
1.43 
0.67 
0.22 
0.88 
0.12 
0.44 
1.84 

1.85 
3.20 
0.23 
1.55 
0.56 
1.50 
2.00 
2.21 
1.05 
1.89 
0.22 
0.36 
2.30 
0.51 
1.03 
1.18 

0.12 


«  o 


2.1 
0.7 
0.5 
1.2 
8.6 
2.4 
5.3 
0.5 
1.1 
2.6 
6.9 
1.2 
3.1 
3.1 
1.5 
1.4 

3.5 
0.9 
4.0 
2.9 
5.0 
1.9 
8.5 
3.7 
1.9 
4.5 
1.5 
1.3 
1.6 
1.4 
T. 
2.3 

4.5 
1.4 
1.8 
0.3 
2.9 
2.2 
0.9 
1.8 
2.3 
1.9 
2.3 
2.9 
0.3 
7.0 
1.8 
2.5 

2.5 


No.  of  days 


a  0^ 


>-t\ 


8     13 
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OUxaatologrical  Data  for  November,  1985 


Stations 


Atlantic  Drainaae. 

AUentown ■ 

Altoona..  

Ardmore 

Arendtsville 

Bedford 

Bethlehem 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall ••• 

Chambersburjt 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Free  land 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley.. ■•••• 
Neshaminy  Fallsil.. 

Palmerton 

Philadelphia ■■•• 

Phila.Navy  Yard... 
Phila- Point  Breeze.. . 

PhoenixvlUe 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scrauton 

Selinsgrove 

ShawmonttJ 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Ohio  Drainage. 

Beaver  Damtt 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Derry 

Donor* 

Ebensburg 

ElkLlcktl 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin ■ 

Johnstown 

Kane  (near)  XI 

Lycippus  U 

Meadville 

Mount  Lebanon 

New  Castle 

Newe  il 

Pittsburgh 

Ridgway 

Aharon  It 

Somerset 

Cniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 


Counties 


O  £ 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


S 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Cumberland 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Carbon  

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  — 

Philadelphia 

Philadelphia 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luxerne 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 


254 

28 

1.616 

48 

350 

15 

700 

13 

1.060 

3 

364 

50 

467 

69 

620 

39 

1, 272 

39 

680 

36 

1.120 

28 

380 

48 

660 

24 

1.060 

48 

380 

43 

1.970 

42 

190 

29 

653 

62 

840 

31 

1.875 

20 

536 

42 

600 

31 

1   361 

66 

j   900 

17 

1   200 

20 

1   650 

48 

977  I  2^ 


1.637 

•255 

1.000 

469 

660 

50 

600 

1.720 

1.045 

60 

398 

166 

12 

90 

100 

496 

514 

900 

805 

455 

51 

660 

1.217  I  51 

600  I  21 


Lake  Drainage. 


Erie. 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland... 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland... 

Warren 

Greene 


Erie. 


FortheState ^4.4 


754 
1.419 

465 

521 
1. 275 

400 

700 
1,173 
1,077 
1,047 
1.020 
1.150 
1.430 
1.172 

762 
2.000 
2.680 

957 
1.150 

950 
1,256 
1,  100 
1,184 
2,020 
1.420 
1.080 
1.200 

808 

800 

842 
1,350 

940 
2,190 
1,100 

826 
1,180 
1,085 


714 


63 


46.8 

1 
+4.4 

42.4 

+2.0 

48.6 

+  4.3 

42.0 

-0.7 

45.0 

.  .  . 

48.4 

+4.2 

47.9 

+6.8 

46.0  1 

+  3.6 

44.4 

+4.2 

47.0 

+5.1 

42.2 

+  1.4 

46.9 

+4.1 

44.5 

+2.9 

42.1 

+2.9 

48.0 

+5.1 

40.4 

+3.4 

49.1 

+5.9 

47.6 

+5.6 

43.8 

+  4.2 

36.0 

-0.2 

47.3 

+5.4 

48.3 

+3.7 

47.3 

+4.5 

41.2 

+1.7 

48.8 

+  4.0  1 

44.9 

+3.2 

46.2 

+3.9 

39.1 

46.7 

+3.3 

41.3 

+2.3 

46.7 

+4.2 

44.8 

+2.9 

51.0 

44.9 

+3.9 

34.5 

-1.8 

41.8' 

+2.3 

47.4 

+5.2 

45.4 

60.0 

+4.3 

49.6 

+3.9 

49.4 

+2.1 

49.2 

+6.1 

46.2 

+5.0 

48.0 

+5.6 

44.3 

43.7 

+3.2 

15.0 

+3.3 

49.6 

+4.7 

46.7 

42.8 

+3.0 

46.4 

+5.9 

42.4 

+2.8 

38.6 

+1,1 

48.6 

+5.7 

44.1 

+3.0 

44.8 

+3.0 

47.2 

+4.2 

46.2 

+2.9 

39.3 

+1.8 

42.0 

+  1.0 

43.2 

+2.1 

43.0 

44.6 

+2.5 

39.0 

+0.3 

45.2 

+3.3 

45.9 

40.8 

+2.7 

42.0 

+4.0 

41.0 

+  1.4 

44.6 
40.1 
42.2 
44.2 
44.4 
39.0 
44.2 
42.4 
42.8 
43.0 
45.2 
43.0 
39.4 
42.0 
40.1 
45.9 
43.7 
42.9 
45.0 


42.6 


+1.9 
+0.6 
+  1.8 
+2.2 
+2.6 


+1.9 
+3.6 


+3.0 
+1.6 
-0.2 
+0.7 
+0.7 
+  1.3 
+2.3 
+1.0 
+3.9 


+  1.2 
+3.2 


a 

0 

cS 

^^ 

a 

75 

77 

76 

70 

79 

74 

81 

80 

75 

79 

72 

75 

76 

69 

78  j 

70 

74 

77 

76  I 

63 

77 

78 

76 

73 

77 

79 

80 

72 

"8 

71 

79 

76 

76 

82 

65 

72- 

77 

74 

74 

78 

76 

76 

72 

77 

77 

76 

77 

74 

77 

76 

71 

75 

70 

75 

77 

79 

79 

85 
76 
76 
77 
75 
79 
75 
79 
75 
72 
73 
78 
77 
71 
74 
76 
78 
71 
78 
75 
78 
78 
78 
76 
74 
75 
75 
80 
78 
71 
79 


24 
16 
19 
21 
15 
23 
23 
21 
18 
20 
11 
23 
22 
13 
24 
14 
23 
23 
19 
9 
22 
23 
25 
15 
28 
14 
13 
15 
22 
16 
23 
16 
26 
24 
10 
17« 
18 
23 
25 
24 
25 
24 
23 
24 
17 
20 
22 
26 
20 
18 
20 
14 
12 
23 
22 
18 
19 

18 

5 
13 

8 
18 
12 
14 
14 
20 
13 
10 
16 
14 
20 
19 
14 
18 
13 
14 
21 
17 
19 
18 
21 

7 
22 

9 
15 
15 
16 
15 


24 

24 

24 

24 

25 

24 

24 

26 

24 

25 

24 

24 

24t 

24 

24 

24 

24 

27 

25 

24 

24 

24 

24 

19 

24 

25 

24 

24 

24t 

25 

24+ 

24 

23 

21 

24 


Precipitation,  in  inches 


ST! 

a- 


24  I  U 


25 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

25 

24 

24 

24 

24 

24 

26 

19 

24+ 

24 

25 

24 

25 

•24 

•24 

24 

24 

24+ 

24 

•25 

24 

24 

24 

25 

•24+ 

24 

25 

24 

24 

26 

24 

24 

25 

24 

24 

24 

25 

24 

25 

24 

24 

24 

24 

24 


32 
26 
21 
22 
21 
37 
26 
22 
28 
27 
28 
25 
31 
27 
38 
31 
34 
25 
29 
34 
31 

39 
42 
45 
37 
41 
35 
42 
40 
34 
30 
36 
38 
39 
28 
25 
39 
37 
30 
32 
30 
29 
33 
29 
28 
39 
31 
40 
38 
34 
25 
40 


6.62 
3.36 
6.59 
3.93 
2.58 
7.05 
2.73 
4.36 
3.68 
2.92 
3.43 
6.39 
4.93 
2.88 
6.05 
6.35 
5.17 
2.90 
4.40 
5.63 
7  40 
4.88 
3.19 
4.58 
5.90 
2.83 
2. '21 
2.86 
5.99 
2.11 
3.86 
3.81 
5.79 
6.18 
6.06 
6.33 
4.39 
5.73 
4.07 
4.68 
4.99 
5.89 
6.03 
5,23 
5.82 
6.16 
5.05 
3.89 
5.44 
4,14 
7.44 
3.73 
1.70 
6.33 
4.16 
3.65 
4.46 

2.41 

2.87 
3.00 
4.46 
2.18 
2.55 
2.21 
3.62 
2.54 
4.23 
2,13 
2.42 
3.00 
2.72 
2,, 57 
3,62 
3.25 
3.^27 
3,11 
2,03 
2.67 
2.55 
2.17 
2.10 
2  29 
2.23 
2.48 
2.55 
2.66 
2.52 
1.82 


1.57 
3.84 


+2.94 
+  1.13 
+2.05 

+  1.24 


+3.95 
-0.38 
+  1.62 
+  1.42 
+  0.22 
+  0.38 
+  3.23 
+2.35 
-0.01 
+3.58 
1-2.67 
+2.. 58 
+0.20 
+  1.26 
+  2,36 
+4.62 
+  2,74 
+0.93 
+  1.86 
+3.68 
+0.45 
+  0.27 


+  3.46 
-0.22 
+0.96 
+  1.40 


+  2.74 
+3.05 
+3.23 
+  1.97 
+2.84 
+  1.37 
+2.33 
+  2.10 
+3.02 
+2.89 
+2  50 


+  3.39 
+2.^29 
+1.07 


+  1.73 
+4.16 
+1,56 
-0.92 
+2,80 
+1.58 
+0.33 
+  1.97 

-0.14 
-0,14 
+0.12 
fl.51 


+0.13 
+2.01 
+0.89 

+\.m 
-1.02 

—0.70 
+0..52 
-0.3,=> 
-0.47 
+  1,25 
;+0.22 


+0.37 
-1..56 


+  0.15 
-0.11 
-0.19 
-0..55 
-0.24 
-0.95 
-0.61 

-o.n 

-0.99 


-1.73 
+0.98 


2.13 
1.49 
1.80 
1.58 
1.83 
2. '21 
1.00 
l.,50 
2.12 
1.44 
1.65 
3.40 
2.42 
0.87 
2.31 
2.11 
1.36 
0.48 
1..52 
2.. 55 
4.07 
1.90 
1.27 
2.00 
3.04 
1.20 
1.11 
1.62 
2.70 
1,05 
1.60 
2.12 


2,70 
1.76 
3.67 
1.46 
2.30 
1.86 
1.43 
2,35 
2,93 
2.76 
2.49 
1.93 
2.18 
2.80 
1.91 
2.91 
2.20 
3.22 
2.12 
1.05 
3.30 
2.50 
1.29 
1.96 

0.70 
0.60 
0.73 
2.48 
0.45 
0.57 
0.46 
0.93 
0.99 
2.09 
0.60 
0.55 
0.70 
0.64 
0.73 
1.37 
1.26 
0.78 
0.67 
0.,'i2 
0  64 
0.92 
0.60 
0.30 
0.43 
0.55 
0.80 
0,56 
1.08 
0.60 
0.36 


0.40 
4.07 


1.6 

■r. 

2.0 


T. 
2.0 
3.0 
6.2 
2.5 

T. 
1.0 
0.5 
4.9 

T. 

'1'. 

17.3 

1.3 

1.0 

10.0 

17.8 

0.2 

3.0 

0.3 

12,0 

8,0 

T. 

T. 

T 

3.0 
2,0 
4.7 
1.4 

T. 
8.4 
lO.O 
1.5 
1.0 
1.9 
0.4 
0.4 

T. 

T. 
1.2 

T 
16.0 
I2.9 
4.0 
1.0 
6.0 

T 
3.6 
4.5 
1.0 
0.5 
0.2 
ll.O 
2.0 

T 

3.0 
1.0 
1.0 
1.0 

T. 

T. 

T 
0.7 

T. 
2.0 
1.0 
1.0 
1,1 
2.0 

T. 
0.6 
2.0 
3.4 
2.0 
0.5 
0.8 


No.  of  days 


0.4 
0.4 
0.5 
1.7 

T. 

T. 
1.0 

T. 


0.6 
2.6 


12 

11 

11 

6 

12 

6 

11 

15 

8 

11 

14 

8 

10 

12 

11 

6 

7 

11 

8 

8 

13 

8 

11 

5 

11 

8 

11 

6 

8 

8 

13 

6 

23 

9 

12 

9 

14 

14 

12 

7 

10 

6 

14 

10 

11 

6 

12 

8 

11 

7 

9 

5 

9 

9 

14 

4 

7 

9 

9 

7 

9 

13 

12 

2 

9 

10 

12 

6 

7 

U 

8 

9 

15 

6 

10 

3 

14 

6 

8 

3 

9 

6 

13 

9 

16 

8 

10 

4 

11 

8 

10 

3 

12 

7 

15 

4 

10 

9 

14 

4 

13 

10 

8 

5 

9 

9 

12 

8 

13 

7 

12 

7 

13 

8 

6(l._ 
C  o 


Observers 


nw. 
n\v. 
e. 

se. 


ne. 

nw. 

nw. 

nw. 

nw 

II. 

nw. 

nw. 

n. 

w. 


nw. 
n. 


n. 

ue. 

nt'. 

nw. 

s. 

n. 

lie. 

11. 

sw. 

nv  . 

lie. 

w. 


II  w. 
se. 


sw. 
sw. 


nw. 
sw. 


John  A.  Friik. 
John  J.  Martin. 
H.  L.  Balderston. 
Dr.  S.  W.  Frost. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Prof.  C.  E.  Miller. 
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U.  S.  Weather  Burean. 
West  Penn.  Power  Co, 
Harry  H.Gerber, 
D.  L.  Grove, 
Wm.  W.  Marsteller. 
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U.  S.  Weather  Bureau. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 
reports  are  used  in  determining  means  for  the  State.  +  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  „,  .     ,       •  ,»  .  ,„„, 

Reference  letters  •  *  ',  etc.,  indicate.  reBBectively.  1.  2,  S,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  ,01  inch,  rain  or  melted  snow 

tt  Post-Office  addreiMS  are  m  follows:  of  Beaver  Dam.  Beaver:  of  Elk  Lick,  Grantsville,  Md:  of  Lyclppus.  Greensburg:  of  Neshaminy,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  of 
Shawmont.  Manayank :  of  K»ne  (netr).  Wilcox. 


^^^ 
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eahaminy  nil 

ew  Park 

Lower  Del 

Lower  Susq 

.10 

T. 

T. 

T. 

.02 

.02 

.11 

.... 

.... 

.06 

.06 

.... 

.... 

T. 

4.39 
5.69 

ewportllll 

Juniata 

Lehigh 

Upper  Del 

Lower  Del 

....do 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

T. 
.03 
.05 
.03 
.02 

.08 
.06 
.02 

'!i2 

T. 
T. 

T 

.07 

T. 

T.' 

t'  ' 

T. 

'!62 

f.' 
T. 

T 
T. 
T. 
.80 

•r. 
'.'os 

T. 
.37 
.02 

.22 

'!io 

T. 
T. 

T. 

'.'61 
•I'. 
.02 
T. 
.23 
.33 
T. 

.20 

'.'■24 

.02 
.34 

'.'6i 

.02 

.10 
.02 
.05 
.03 
.09 

T. 

.13 

T. 

.52 

".2» 
.32 

.30 
.32 

.36 

".-ik 

't.' 

"t.' 

.04 
T, 

.65 

i.26 
.02 
.96 

T. 

.66 

i;46 

[44 
.71 

'.'is 

.09 

T. 

.37 

.15 
T. 

'.'64 

'.'08 
T. 

.09 

';63 
';65 

T. 

'.'65 

't'. 

.07 

'.'62 
.01 

08 

'.m 
.02 

.04 

'.'6i 

.06 

.05 
.07 
T. 

.08 

.08 
.0? 

'i'.' 

.03 
T. 

■;6i 

T. 

T. 
T. 

.... 

.40 
.04 
.74 
.14 
1.44 

1.36 
1.19 

3.62 

almertont 

't.' 

5.73 

aupackllll 

'.'64 
T. 

'i'.' 

't " 

:.■;; 

:;:: 

4.43 

hiladelphia***.... 
hlla.  NavvYard  |||| 

T. 
T. 

.39 
T. 

* 

•••• 

4.07 
4.68 

hila-P'nt  Breeze.I 

.05 
T. 

'.'i4 
T. 
T. 
.01 
T 

't'.' 

■r. 

.04 

.... 

'.'08 

4.99 

hoeuixville 

.02 

5,89 

me  Grove 

leasant  Mt.llll.... 

.03 

.... 

.11 

.02 

.... 

5.15 
6.. 55 

ottstown 

ntsville 

Schuvlkill 

Schuylkill 

Lower  t)el 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

....do 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

.01 
.03 
.08 
.02 

'i'V 
T. 
.03 

.01 

.02 
.01 

T. 
T." 

.02 

.01 
.02 
.02 
.02 
.25 
.06 
.09 

.01 
.11 

T. 
T. 
.02 
'1. 

.06 
.05 
.01 
.04 

.03 
T. 

.50 
.11 
.24 
.53 
.12 
.13 
.36 
.07 

.12 

.40 

'.'63 

';63 

't.' 

.02 

'.'63 
.03 

2.30 
1-05 
2.76 
2.47 

.06 
1.70 
2.18 

.35 

1.91 
2.91 

'[64 
't.' 
"t 

T. 
.02 

'!6i 

T. 
T. 
.02 
T 

.'61 
T. 

.02 
T. 

T. 

.05 
.26 
1. 11 
.04 
.10 
.14 
.01 

.84 
.21 

T. 

4.99 
4.20 

uakertown 

T 
T. 

6.03 

eading*" 

enovo.llll 

't.' 

.... 

T. 

't'.' 

T. 

6.23 
3.74 

etreat 

".09 

5.82 

iranton'" 

•r. 

T. 

6.16 
5.05 

tiawmont 

T. 

.01 

't.' 

T 
T. 

3,89 

Wppensbur? 

low  HllUt     ...   . 

T. 

T. 

5,44 

-ate  CoUeee 

troudsburgljll 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Rr.  Susq 

.05 

■r. 

.05 

T. 

.01 

T. 

"rV 

'i'V 

.28 
.15 

".U 

.03 

'.'39 
.70 
.16 
.46 
.04 

.44 

.15 
.02 

.08 

't.' 

.19 

'.'is 

.18 

.07 

't. 

.06 
.08 
.07 
.07 
T. 

.47 
.10 
.04 
.02 
.38 

2.20 

i.in 

2.94 
2.09 
2.12 
2.40 
1.05 
.09 
.12 

1.24 
2.50 
1  04 

T. 

.08 

.34 

.94 

T. 

r 

.03 

T 

.04 

T 

T. 

T. 

.15 

T. 

T 

.01 

'.'6i 
.02 

T. 

.25 

.20 

.13 

T 

.63 

.06 
1.22 
.48 
.97 
.02 

.02 

'i'" 

.60 
T. 

■.'62 

.02 
2.08 
.09 
.09 
T. 

't. 

T. 
T 

.... 

r. 

.06 

,35 
,10 
.19 
.19 
.12 
.50 
.30 
T. 

.25 
.32 
.51 
.87 
.02 
.24 
1.06 

T. 

.21 

.69 

.45 

T 

T. 

4.14 
7.44 

iinhurvljll 

T 

T. 
T. 
T 

5,66 

6,68 

owanda 

....do 

T 

3  73 

'eikert 

Lower  Susq 

.55 
".'62 

'.'06 

4,66 

'ellshoro 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

...do 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Susquehanna  — 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

.06 
.20 

.02 
.03 
.02 

.02 
.05 
.01 

T. 
T.' 

■.'63 
'tV 

.05 
.02 

.02 
.46 
.03 

"!i2 
.27 
.03 
.21 

.48 

.05 

T. 
.05 

.06 

.03 
.03 

.02 

.18 
.08 

.02 
.05 
.25 
.38 
.08 
.35 
.28 

".ii 

.27 

.76 
.23 

T. 

't.' 

.01 

.16 
3.30 
1.66 

.04 

.11 

.91 

1.96 

.82 

2.50 

1.04 

.01 

.71 

1.44 

2.42 
..SO 
.21 
.13 
.81 

1.00 
.17 

T. 
.09 

T. 

.01 

T. 

.02 

.04 

'.'63 

T 

T. 

.05 

T. 
.09 

.02 

.'65 
.10 
.21 

.... 

T. 

't.' 

T. 
1.17 
1.12 

.75 
.17 
.32 
.18 
1.30 
1.76 
.19 

T. 

T. 
T. 
T 

1,70 

Westchester 

'estgrovellll 

';39 

.06 
.25 
10 

6.33 
6.40 

ilkeg-Barrellll 

illiamsportllil 

^illiamstown 

.  .  .  . 

6,05 
4.16 
3  65 

ork 

.05 
.22 
.04 
.03 

.03 
.12 
.01 
.17 

.48!   .01 
.40!   .33 

4  46 

orkHavenllll 

t.' 

tV 

't.' 

4  25 

onsville.  .(near). 

.02 
T. 

.53 
.33 

6  81 

renton.  N.J*".... 

T. 

.20 

.... 

4,27 

Continued  on  page  54. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


November,  193£ 


Daily  Precipitation  for  November,  1935— Continued  from  page  63 


Stations 

DraiQage  Basin 

Day  of  month                                                                                                 1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16      17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29     30     31 

0 

Ohio  Drainage 

Beaver  Damllll 

Rpa.ver  Fallsll  II 

Ohio 

Beaver  

T. 

T. 
'i. 
.26 

'!60 
.24 
.37 

.47 

.48 
41 
.02 
.60 

"34 

.02 
.15 

'.'14 
.31 
.35 

'.'02 
.30 

.03 
.25 

T.' 

'.'64 

.24 
.23 
.21 
.46 

■.'35 

.;s2 

.20 
.16 
.26 
.27 
T. 

'.'oi 

.02 
'  .'22 

'/io 

.08 
.03 

.06 

.10 
.06 
.07 
.25 
.18 
.03 
.06 

.08 
.10 
.17 
.40 
.11 
.13 

.23 
.22 
.29 
.19 
.20 
.24 
.42 

.57 
.16 
.03 
.93 
.20 
.53 
.60 

.30 
.09 
.62 
.16 
.25 
.18 
.29 
.49 

.62 
.94 
.11 
.21 
.29 
.13 
.10 
.67 

.17 
.19 
.16 
.49 
.17 
.25 
.20 
.09 

.87 
.46 

.70 
.66 
.49 
.47 
.73 
2.48 
.46 

.28 

'.'26 
.70 
.99 

2.09 
.60 

.46 
.67 
.70 
.44 
.73 
.38 
1.37 
1.26 

.34 
.03 
.43 
.38 
.35 
.83 
.88 
.57 

.58 
.19 
.67 
.24 
.81 
.92 
.60 
.21 

.13 
.24 

.01 

.09 

.09 

'.'63 

't.' 

.03 
'J\ 

'.'ii 

.05 

't.' 

.06 
.06 
.18 
.11 
.17 
.22 
.02 

.13 
.10 
.18 
.13 
.13 
.26 
.40 

.10 
.08 
.12 
.09 
.04 
.18 
.19 
.12 

.26 

'.'65 

".'69 
.17 
.17 
.35 

.05 
.12 

.'6i 
"."6i 

"."65 
."15 

.02 

'1' 
T. 
.04 

"t." 

T. 
T. 

T. 

"t." 

T. 

.01 
T. 
T. 

■r. 

T. 

.01 
.07 

.07 
.08 

"t".' 

.11 

T. 
'1'. 
.04 

".ith 

.02 
.03 

.17 

.ii 

.10 

.37 

.09 

.02 

2.41 

2.U 

"Rmrlford         

Allegheny 

.... 

.45 
.50 
.66 
31 
.13 

.22 

T. 

.17 

.13 

.20 

.36 

.06 

.20 

T. 

.02 

.02 

.03 
.10 
.01 
.04 
.02 
.09 

.01 
.06 

.17 
.06 
.10 

T. 

'.'6i 
.02 
.01 
.02 

2.4i 

BrookvlUe 

Rnt.lAr             

....do 

Ohio 

T. 

'.'6i 
.01 

.60 
.02 
.03 
T. 

'  .'62 
.01 
.03 

".n 

.06 
T. 

.04 
.02 
.01 

\\ 
.04 

T. 
.01 

".ik 

.05 

'.'is 

.03 
.04 
■04 

.03 
.15 

'.'i2 
.14 
.07 

'.'6i 
'.'6i 

2.8: 
3. Of 

"."6i 

"t." 

4.4f 

dfiirtont 

Monongahela — 

Ohio 

Youghiogheny  . . 

2.1^ 

niftTsvillft 

2./ 

nnnflnencoll  11 

2.1 

Corry *.... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  — 
Conemaugh 

.02 

.02 

.46 
.37 
T. 
.04 

T. 

.18 
.02 
.04 
.26 

2.21 

3.fi'. 

2.54 

Ebensburg 

'120 

't.' 
't. 

'.'64 

't.' 

T. 

T. 

4.2:. 

2. 1.'' 

Pranklinllll 

Greens  boroll  II 

Greensburg 

Allegheny 

T. 

.35 
.32 
.10 

'!4i 
.08 

'  .'6;j 
.31 

';38 
.30 
.51 
.39 

.33 

'.'si 

"51 
.28 
.35 
.08 

.09 

'."06 
.01 

"t  ' 
'i'.' 

.07 

.15 
.13 
.11 

"m 

"Ah 
'.'36 

't.' 
'.'33 

.20 
.20 
.27 
.K^ 
.28 
.39 
.32 
.20 

.25 

'.'22 

'.'46 
.26 
.36 
.24 

.23 

'."39 
T. 
.36 
.25 
T 
.02 

.01 

.04 

T. 
T. 
.31 
T. 

'.'io 

T. 

.22 
.24 

.15 
.23 
.41 
.24 

'!63 
.19 
.35 

T. 

.18 

.07 

.07 

.03 

.19 

.12 

.40 

T. 
.02 

'.'08 
.11 
.12 
.20 
.03 

.03 

.04 

'.'6i 
't.' 

.07 

.04 
.23 

.05 

.13 

T. 

T. 

.01 

.10 

.12 

.02 

.08 

T 

.02 

'.'69 
.10 
.06 
T. 

.10 

'i-'.' 

.14 
.10 
.03 

"m 

.05 

'!ii 

't.' 

'!i6 
'!i6 

'.'63 

"t." 

T. 

"t." 
T 
T. 

"t." 

T. 

••■■ 

"."65 

.ii 

.36 
.23 

.56 
.12 
.15 
.28 
31 

.12 

't'.' 

.03 
.04 
.12 
.03 
.05 

'!67 

.10 

.'04 
.08 
.15 
.02 
.02 
.01 

'!i4 
.05 
.10 
.02 
.02 
T. 
.03 

'J.. 

.02 

T. 

.04 

.06 

.06 

•'•■• 

2.4-J 

Monongahela.. . . 

l.M 

Youghiogheny  . . 

Beaver 

....do 

Ohio 

Monongahela.... 
Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny... 
Monongahela.. . . 

.04 

'!6i 

.36 
.42 
.50 

■;36 

.28 

.36 
.43 

3.W 
2.72 

Grove  City 

Herrslsl.  Damijll.. 

2.67 

T. 
.03 

".in 
"!6i 

T. 

"t." 

".in 
.01 

"t." 

.05 
T. 

"t." 

T 
T. 

.... 

T. 

"t." 

T 
T. 

"f." 

'!6i 

T. 
T. 
.02 
T. 

't.' 

.06 
T. 

T. 

.... 

.06 

T. 

T 

.02 

"."63 

"."65 

".'oi 

.02 
T. 

'."is 

T 

29 

.15    .22 
.06    .22 

.04!  .78 
.12    ,15 

2.28 
3.62 

Johnstown 

Kane  (near)  XX.- ■■ 

ITrpifArtlll          

3  2.'^. 

■."65 

"!ii 

3.27 
2.90 

Lake  Lynn  nil 

Linesvillellll 

Lock  No  21111 

Lock  No. 41111 

Lock  No.  5«llll 

...J   .111   .08 

1.61 

Beaver 

Ohio 

i  ■ 

:oi 

.42 

'.18 

.52 
".'.54 

■!64 
't.' 

.37 
.39 

'.'62 
.22 

't.' 

.17 

.02 

T. 

T. 

T. 

T. 
..20 

'.'06 
T. 
.01 
.04 
T. 

.16 
.05 

.28,  .46 
.011  .33 

....1  .14 
.01    .29 

.02 
.07 
.12 
.10 

T. 

.05 

T. 

T. 

.11 

2.18 
2.13 
2.3»- 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . . 

Allegheny 

....do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 
Allegheny 

.02 
T.' 

i'" 
■v.' 

2.61 

.... 

T. 

.01 
.12 
T. 

.20 

.09 
.32 
11 

3.11 

McKeesportllll 

1.5i 
2.':- 

Mosgroveilll 

Mount  Lebanon... 

Natrrtnalil!        

.06 

T 

.05 

.03 

.08 

.03 

.02 

T 

T. 

■.'61 

T. 
T. 

.07    T. 
....    T. 
.24  .... 

\M 

T. 
T. 
.02 

T. 
'!6l 

.18 

.19    .14 
.01    .31 

2.b; 
2.7.' 

New  Castlellll 

Newell 

.06 
.08 
.12 

.21 
.05 

T. 

.06 
T. 

T.      .42i  .04 
....     .40;  T. 

2.5.= 

"t"' 

.... 

2.r, 

Parkers  Landiugllll 

Pennlinelllltt 

Pittsburgh*" 

Punxsutawneyll  II . . 

Ridgway 

Saltsburgllll: 

4hfi.mnll1l 

.47 

.47 
.10 

.05 

.18 
.01 

.08 
.04 

1    \> 

.03 
T. 

.02 
T. 

'.'08 

....      2.3' 

Ohio 

T, 

T. 

.06 

.16 

....      2,K 

....do 

Conemaugh 

Beaver 



13 

';o5 

T 

.03 

■.'32 
.36 
.61 
.36 
.22 
.42 

.25 

.43 
.40 
.16 
.25 
.16 

.56 
.18 
.12 

'!66 
.11 

.39 

■;i5 

.01 

.4C 

'.'is 

T. 

.34 

.27 

.15 

T. 

.08 

.40 
.13 
.28 



.30 
.28 

'^26 

•••• 

T. 
.01 

.04 

.02 

T. 

.13 

.20 

'.'32 
T. 

.10 

.19 
.09 
.21 
.50 
.29 

.09 
.30 
.53 
.12 
.11 
.26 
.20 
.22 

.17 

.12 
.26 

.27 

'.■40 

.12 
.56 
.61 
.67 
.18 
.20 
.22 
.19 

.24 

.42 
1.49 
.43 
.05 
.80 

.64 
.46 
.61 
.41 
.42 
.28 

iisi 

T. 

T. 

T. 

T. 

.10 

.01 

T 
.06 
.02 
T 

'.'06 
T. 

T. 
'.'65 

■''oa 

.03 
.12 

.02 

.10 
.26 
.10 

T. 

"i'"." 

'."6i 
'.'62 

T. 

"t".' 

T. 

.... 

T. 

.3.5    .26:  .03 
....      28    .08 
55    .07 

T. 

.05 
.11 

2.2! 
3.3) 
2.2s 

Smethportlll! 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 
Conemaugh 

T. 
T.' 

T.     1". 
.02    .15 

....1  -23 



T.  1  T.  1  .301   .2S 

1.7( 

.12 

.06 
.01 
.16 
.07 
.03 

!69 
T. 

.01 

.... 

■f.' 

.01 

.03 
.06 

.01    .16    .02 
.02    .32    .11 

T. 

.23 

T. 

1  .05 

.05 
T. 
T. 
.10 

.02 

:;;.' 

2.4( 

Springdalelllltt 

Unlontown 

Unity  Reservoirtt. 
Vandergriftt 

2.6f 

'!6i 
't'.' 

.06 

'!ii 

.12 

.02 
.03 
.08 

".Wi 
.16 

.06 
.13 
T. 
.12 

".'ii 

.10 

.08    .11 
.08    .22 

.04 
.02 

.10 

■f.' 
.12 

.06 

2.5; 
3.1; 



.10 
.30 

'."48 
.06 

.16 

.Ob 
.20 
.36 
.30 

.19 

2.6! 

.03 

.  .04 
T. 
.04 

.01 

.05 

.... 

.... 

2.5! 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll  — 

Lake  Draivage. 

Monongahela. 

.01 

1.8; 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

.08 

2.6J 
2.8' 

1.6' 

Erie*" 

1 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

... 

.... 

•■•• 

•••• 



.... 

•••■ 

•••■ 

•••• 

1 

1 

' 

1 

'. 

1 

' 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation  ••'  Regular  Weatlier  Bureau  station:  precipitation  i.s  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

11 II  p,<.„,-„itiHr.„  mBa«nrpd  in  the  mnruing;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplet" 


llprTcipitation  measilred  in  the  moruing;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplet.- 
or  missing       t  Daily  amounts  inconsistent.      IX  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  Spriugdale,  Cheswick.  (P.  O.  Barking.  Pa.) ;  of  Pennline. 
Linesville-  of  Snow  Hill.  Analomink;  of  Unity  Reservoir,  Greensburg:  of  Girardville.  Shenandoah;  of  Kane.  Wilcox:  of  Lock  No.  5.  Schenley.    X  Mdt.  to  mdt. 


PBESSUKE.  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg . . 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Reading 

Scran  ton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


30.11 
30.12 
:50.12 
30.12 
30.12 
30.13 


.3(1.62 
30.48 
30.41 
30.62 
30.46 
30.5! 


B 

^ 

0 

s 

24 

29.57 

24 

29.64 

?A 

29.62 

24 

29.66 

24 

29.59 

24 

29.62 

1  Wind 


3 
o 
si 
*  >> 

(U  o 


14.7 
8.0 
14.0 
10.1 
12.8 
6.4 


Relative 
humidity 


s. 

ne. 

n. 

sw. 

nw. 

nw. 


76 

80 

66 

70 

67 

7t 

72 

78 

67 

74 

71 

74 

BIVEB  CONDITIONS 


Rivers 


te 

? 

1- 

tf 

33 

s 

to 

S 

bo 

s 

s 

eS 

ct 

S 

£ 

Q 

a 

0 

•  For  any  flve-minute  period. 


i  Corrected  to  true  velocities. 


Port  Jervis... 
Phillipsburg. 
Lehighton  . . 
Wilkes- BaiTe. 
Williamsport 
Harrisburg . . 
Greensboro.. 
West  Newton 
Lock  N0.4... 
Pittsburgh... 
Beaver  Dam. 


Delaware 4.7     10.0 

Delaware 5.8     11.7 

Lehigh 3.9       6.6 

Susquehanna 8.2     16.4 

SusQuehanna 2.4       7.4 

Susquehanna 5.2       8.4 

Monongahela 11.8     19.4 

Youghiogheny 1    0.6      2.7 

Monongahela '  12.6  ;  18.5 

Ohio I i  15.8" 

Ohio 20.1 


3.1 

1 
6 

2.7 

13 

2.7 

12 

5.1 

12 

0.9 

7 

3.8 

2 

10.8 

4 

0.0 

8 

11.2 

5 

10. .5* 

5 

9.7* 

1 

18 
22 
17 
20 
20 
17 
30 
20 
30 
25 
80 


-Pool  stage. 


NOVKMBKK,   1935 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 
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Daily  Temperatures  for  November,   1936 


Stations 


9     10     11     12 


H     16     16     17     18     19     20     21     22     28     24     26     20     27     28     29     80     81 


Mean 


Alleutown 

Altooua 

BiHUonl 

Brookville 

Butler 

Carlisle 

Catawissa.    

Chambersburg 

Chambersville 

Claysville 

Clearfield 

Coates^'ille 

Corry 

Emporium 

Erie 

Franklin 

Freeland 

Qettysburg 

Sreensburg 

Srove  City 

Hamburg 

aarrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

[ohnstown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Marcus  Hook 

VIeadville, 

Mount  Pocono 

Muncy  Valley 

Philadelphia 

Pittsburgh 

Juakertown 

leading 

tlidgway 

icranton , — 

Shippensburg 

ielinsgrove 

Somerset , 

Jtate  College 

itroudsburg 

rowanda 

Jniontown 

i^andergrift 

iVarren 

Vaynesburg 

iVellsboro,, 

/Villiamsport 

Williamstown,., 

^ork 


Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum,. 

Mii\imum,. 

Maxiuuim,. 

Minimum,. 

Maximum,. 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimiim.. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,, 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum., 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,. 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximima,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. , 

Maximum,, 

Minimum,. 

Maximum,, 

Minimum,. . 

Maximum,,. 

Minimum,. , 

Maximum,,. 

Minimum,. , 

Maximum,,, 

Minimum,. , 

Maximum,,, 

Minimum,. . 

Maximum,,. 

Minimum,. . 

Maximum,,. 

Minimum,. . 

Maximum,,. 

Minimum,. . 

Maximum,,. 

Minimum,. . 

Maximum,. 

Minimum  .. 

Maximum,,. 

Minimum,.. 


68 

71 

65 

56 

64 

62 

41 

46 

6fi 

67 

41 

45 

67 

68 

3,H 

37 

70 

66 

36 

46 

68 

76 

47 

54 

64 

72 

65 

46 

67 

73 

45 

58 

71 

67 

40 

46 

74 

68 

44 

46 

64 

68 

43 

43 

61 

71 

54 

56 

60 

67 

44 

36 

62 

5S 

43 

48 

71 

49 

4fi 

44 

71 

56 

38 

41 

56 
52 

57 
44 

63 

ii 

63 

39 

62 

40 

61 

54 

66 

50 

63 

48 

67 

34 

75 

43 

60 

39 

59 

52 

70 

34 

58 

34 

58 

39 

65 

41 

54 

41 

65 

49 

72 

41 

65 

41 

61 

52 

62 

50 

57 

41 

64 

55 

59 

47 

67 

47 

66 

46 

52 

35 

61 

52 

67 

54 

63 

41 

41 

34 

60 

37 

61 

56 

68 

44 

62 

.52 

62 

53 

64 

32 

62 

45 

6' 

48 

60 

46 

60 

40 

56 

41 

69 

50 

57 

3' 

77 

46 

71 

40 

68 

43 

76 

45 

53 

30 

53 

41 

70 

45 

67 

46 


66 

76 

68 

60 

61 

62 

62 

72 

71 

67 

69 

44 

42 

88 

40 

48 

68 

62 

4S 

87 

42 

46 

46 

&i 

&S 

48 

88!..., 

1  M.l 

6-J 

53 

50 

41 

43 

32 

35 

61 

64 

64 

44 

42 

38 

83 

83 

29 

82 

30 

80 

82 

24 

26 

81 

31 

82 

38 

38 

I....   39.6 

68 

77 

57 

40 

63 

88 

67 

87 

61 

68 

46 

86 

38 

86 

44 

61 

46 

48 

44 

88 

39 

42 

40 

44 

4'J 

46 

29 

,.  .1  49.6 

52 

48 

36 

33 

38 

30 

46 

51 

64 

42 

36 

34 

33 

32 

30 

23 

38 

30 

82 

22 

16 

22 

32 

2t 

89 

29 

25 

..,.1  35.3 

70 

79 

70 

48 

56 

59 

64 

64 

67 

62 

5( 

42 

40 

40 

46 

61 

48 

61 

46 

34 

44 

46 

48 

4£ 

64 

47 

32 

63.4 

52 

51 

40 

36 

39 

30 

48 

53 

52 

47 

40 

3S 

3( 

38 

84 

23 

41 

24 

33 

26 

19 

16 

36 

21 

49 

32 

27 

36.7 

621  76 

70 

47 

44 

54 

60 

62 

68 

59 

46 

37 

39 

41 

40 

46 

66 

43 

45 

.50 

30 

38 

89 

4C 

4<J 

61 

34 

50.4 

37 

39 

28 

25 

27 

23 

26 

30 

50 

40 

32 

82 

33 

32 

30 

22 

27 

23 

24 

19 

5 

12 

13 

24 

2« 

30 

26 

28.2 

76 

75 

53 

47 

63 

65 

60 

59 

58 

55 

40 

37 

38 

40 

40 

46 

51 

46 

62 

45 

39 

39 

42 

5C 

62 

61 

39 

51.5 

38 

53 

30 

27 

31 

20 

45 

45 

54 

40 

32 

32 

33 

33 

33 

26 

37 

28 

23 

23 

13 

14 

30 

22 

34 

26 

24 

32.6 

62 

81 

/-4 

53 

65 

66 

63 

73 

70 

64 

55 

44 

42 

41 

56 

55 

68 

55 

46 

43 

50 

50 

60 

5t 

52 

60 

40 

67.3 

51 

60 

46 

40 

40 

31 

4( 

50 

68 

48 

41 

40 

39 

32 

35 

26 

35 

28 

.35 

30 

23 

24 

28 

2£ 

4C 

35 

30 

38.5 

60 

80 

73 

45 

60 

61 

60 

72 

67 

60 

49 

45 

43 

41 

43 

48 

48 

52 

45 

40 

44 

43 

42 

61 

64 

60 

40 

.... 

63.7 

53 

60 

41 

36 

42 

30 

47 

53 

52 

42 

40 

38 

37 

33 

32 

28 

38 

29 

30 

24 

22 

21 

28 

3C 

42 

34 

32 

38.2 

61 

79 

72 

48 

61 

61 

61 

68 

69 

63 

49 

44 

43 

41 

51 

51 

56 

51 

45 

37 

42 

47 

48 

6C 

51 

48 

37 

64.6 

55 

54 

45 

45 

41 

33 

44 

53 

58 

49 

43 

39 

40 

33 

35 

27 

38 

29 

31 

29 

21 

20 

39 

2f 

39 

37 

31 

39.3 

77 

71 

55 

44 

54 

64 

57 

61 

61 

61 

46 

40 

41 

42 

45 

58 

56 

52 

53 

34 

38 

40 

39 

6' 

53 

43 

30 

62.6 

52 

53 

31 

30 

36 

27 

48 

52 

54 

41 

32 

32 

33 

32 

31 

24 

37 

29 

27 

20 

8 

15 

30 

2f 

41 

27 

24 

33.7 

79 

70 

53 

50 

86 

67 

67 

63 

62 

65 

42 

40 

45 

42 

42 

53 

50 

54 

50 

33 

40 

38 

63 

63 

67 

45 

30 

53.9 

50 

48 

31 

34 

35 

32 

50 

54 

64 

40 

35 

32 

36 

35 

35 

28 

37 

27 

27 

23 

12 

16 

32 

2f 

42 

26 

24 

35.2 

72 

61 

,54 

59 

54 

68 

56 

57 

62 

58 

46 

40 

40 

46 

52 

50 

45 

50 

46 

36 

42 

43 

40 

4£ 

62 

50 

66 

52.4 

40 

43 

35 

32 

28 

30 

36 

35 

40 

40 

32 

33 

35 

32 

29 

25 

35 

30 

29 

22 

11 

16 

25 

32 

35 

28 

26 

31.9 

66 

75 

67 

45 

60 

60 

65 

67 

67 

67 

55 

45 

42 

39 

44 

52 

52 

53 

51 

39 

.39 

47 

49 

5C 

62 

55 

38 

54.7 

61 

58 

41 

39 

44 

32 

32 

53 

55 

48 

42 

.39 

37 

32 

32 

29 

40 

31 

30 

28 

23 

26 

29 

2S 

45 

36 

31 

39.1 

75 

68 

47 

50 

54 

60 

57 

60 

55 

43 

38 

37 

40 

37 

42 

61 

45 

42 

35 

28 

29 

40 

37 

45 

49 

43 

28 

47.7 

33 

43 

30 

23 

32 

27 

33 

45 

38 

32 

29 

.30 

33 

31 

27 

29 

34 

32 

24 

18 

16 

14 

31 

29 

35 

24 

21 

30.2 

69 

68 

53 

43 

62 

56 

54 

60 

61 

61 

40 

40 

40 

40 

42 

49 

48 

49 

46 

42 

39 

40 

40 

42 

52 

42 

42 

49.2 

52 

53 

33 

27 

35 

25 

49 

50 

51 

40 

35 

35 

36 

35 

29 

23 

40 

30 

31 

23 

13 

16 

33 

32 

40 

30 

38 

35.0 

76 

69 

44 

53 

48 

61 

58 

58 

49 

40 

40 

41 

42 

43 

39 

47 

47 

45 

33 

30 

36 

42 

41 

53 

55 

37 

32 

47.9 

56 

42 

36 

35 

40 

41 

49 

46 

39 

38 

37 

37 

36 

37 

35 

36 

35 

33 

29 

26 

29 

30 

38 

37 

37 

28 

29 

37.3 

78 

65 

54 

55 

60 

64 

67 

60 

56 

43 

39 

40 

43 

44 

49 

64 

43 

48 

38 

31 

44 

44 

43 

56 

53 

33 

30 

60.5 

44 

49 

31 

23 

25 

26 

28 

47 

53 

39 

32 

32 

34 

33 

32 

29 

30 

26 

24 

23 

16 

16 

22 

27 

30 

28 

25 

31.5 

54 

70 

64 

45 

62 

50 

53 

66 

60 

59 

40 

40 

39 

35 

32 

39 

40 

42 

39 

30 

32 

34 

34 

38 

49 

50 

31 

46.4 

45 

53 

39 

35 

37 

33 

39 

51 

53 

37 

33 

33 

30 

28 

26 

23 

34 

30 

28 

21 

14 

18 

29 

31 

38 

28 

24 

34.4 

63 

77 

70 

50 

60 

60 

64 

70 

67 

65 

50 

45 

42 

41 

50 

53 

54 

52 

47 

36 

41 

51 

50 

50 

54 

54 

39 

55.2 

55 

55 

47 

39 

42 

33 

43 

64 

58 

49 

42 

39 

38 

33 

35 

28 

40 

29 

30 

31 

23 

25 

34 

27 

46 

36 

31 

39.9 

77 

71 

60 

47 

54 

67 

61 

64 

62 

68 

46 

40 

45 

40 

40 

55 

50 

54 

50 

30 

37 

.39 

44 

61 

67 

43 

29 

53.3 

52 

52 

34 

36 

36 

28 

50 

53 

58 

41 

39 

33 

35 

34 

34 

28 

38 

31 

30 

24 

14 

20 

31 

2* 

41 

27 

26 

36.0 

74 

70 

47 

47 

54 

61 

59 

67 

57 

53 

42 

38 

41 

42 

42 

47 

47 

47 

47 

32 

42 

40 

41 

46 

54 

44 

27 

49.9 

50 

45 

31 

35 

35 

36 

46 

50 

51 

38 

32 

30 

33 

32 

32 

30 

36 

27 

24 

23 

19 

20 

30 

32 

41 

24 

23 

34.5 

63 

Ti 

71 

51 

60 

58 

63 

70 

65 

65 

53 

46 

46 

41 

42 

49 

52 

51 

50 

40 

39 

46 

48 

48 

56 

65 

38 

54.7 

51 

59 

47 

41 

41 

32 

43 

52 

67 

45 

41 

39 

37 

33 

32 

32 

38 

32 

30 

30 

22 

28 

32 

30 

44 

35 

31 

39.9 

63 

76 

65 

47 

59 

59 

62 

67 

66 

65 

48 

43 

42 

37 

50 

50 

52 

60 

43 

36 

41 

46 

46 

50 

55 

48 

36 

53.2 

52 

^i 

45 

43 

44 

38 

44 

54 

58 

44 

41 

39 

37 

33 

37 

34 

43 

36 

35 

25 

25 

33 

35 

36 

48 

34 

32 

41.4 

55 

73 

67 

45 

53 

56 

52 

63 

63 

59 

42 

44 

38 

35 

32 

46 

47 

46 

42 

35 

37 

38 

37 

41 

51 

51 

35 

48.7 

38 

54 

42 

30 

38 

23 

31 

47 

51 

41 

36 

36 

33 

30 

29 

15 

32 

21 

21 

27 

16 

16 

26 

28 

40 

35 

30 

33.7 

63 

77 

68 

48 

61 

61 

64 

68 

65 

63 

65 

48 

43 

41 

48 

51 

52 

54 

46 

38 

41 

46 

46 

48 

56 

62 

39 

54.6 

55 

62 

44 

41 

48 

39 

44 

56 

58 

50 

45 

42 

41 

34 

36 

37 

41 

36 

37 

30 

28 

33 

32 

29 

47 

39 

34 

42.9 

68 

79 

74 

44 

57 

60 

60 

61 

66 

62 

47 

40 

41 

39 

50 

53 

48 

51 

46 

36 

43 

45 

45 

57 

52 

47 

33 

53.0 

52 

44 

38 

34 

35 

30 

47 

52 

56 

45 

38 

37 

37 

34 

35 

22 

42 

34 

33 

27 

17 

14 

35 

27 

41 

31 

29 

36.8 

78 

77 

55 

44 

56 

63 

59 

64 

62 

59 

47 

39 

42 

41 

45 

56 

50 

51 

45 

34 

38 

41 

39 

49 

55 

44 

30 

52.2 

41 

47 

36 

37 

39 

31 

49 

54 

58 

46 

37 

35 

37 

36 

34 

29 

39 

31 

33 

24 

20 

18 

34 

25 

41 

28 

26 

36.7 

62 

78 

75 

64 

60 

58 

62 

68 

69 

66 

55 

50 

45 

41 

48 

52 

53 

53 

51 

39 

42 

44 

48 

49 

56 

56 

41 

66.3 

50 

59 

42 

44 

43 

28 

32 

47 

55 

50 

42 

33 

38 

31 

32 

25 

33 

24 

26 

29 

22 

22 

23 

24 

46 

36 

31 

37.1 

66 

71 

62 

48 

56 

58 

55 

60 

59 

46 

40 

40 

38 

38 

41 

48 

47 

50 

45 

35 

40 

40 

40 

44 

45 

48 

33 

49.4 

48 

56 

37 

27 

31 

26 

43 

46 

41 

35 

33 

35 

35 

30 

27 

19 

40 

27 

31 

22 

17 

16 

31 

27 

34 

31 

28 

33.2 

67 

79 

58 

50 

61 

59 

64 

70 

68 

64 

60 

43 

45 

44 

46 

50 

52 

52 

45 

37 

42 

47 

47 

50 

55 

43 

38 

54.5 

52 

54 

47 

39 

42 

34 

39 

50 

56 

60 

41 

37 

37 

33 

:-(2 

26 

35 

28 

29 

31 

23 

26 

23 

30 

36 

38 

30 

38.9 

76 

74 

62 

61 

63 

65 

66 

70 

70 

70 

55 

48 

45 

46 

51 

64 

54 

54 

52 

43 

48 

52 

51 

64 

60 

47 

44 

58.3 

60 

54 

45 

47 

42 

46 

58 

57 

62 

47 

43 

41 

35 

35 

34 

43 

37 

36 

32 

26 

32 

37 

36 

49 

41 

35 

34 

43.8 

7,'i 

72 

47 

52 

52 

62 

62 

61 

65 

46 

38 

39 

42 

42 

42 

44 

49 

50 

46 

32 

38 

41 

42 

46 

64 

45 

31 

60.6 

52 

46 

32 

23 

25 

32 

47 

44 

35 

37 

33 

34 

34 

35 

33 

33 

38 

29 

27 

23 

24 

21 

35 

33 

42 

26 

26 

34.3 

40 

65 

48 

43 

45 

44 

48 

55 

45 

36 

35 

36 

.35 

35 

27 

40 

41 

42 

35 

24 

33 

33 

35 

48 

42 

44 

33 

40.9 

32 

33 

38 

30 

27 

25 

23 

30 

34 

31 

30 

30 

31 

24 

20 

18 

32 

27 

25 

24 

10 

20 

27 

28 

35 

23 

25 

28.1 

56 

70 

72 

49 

56 

54 

62 

62 

59 

58 

41 

40 

40 

37 

40 

45 

45 

47 

42 

34 

38 

37 

43 

51 

40 

32 

49.6' 

49 

56 

38 

31 

33 

25 

35 

47 

48 

38 

35 

34 

34 

31 
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GENERAL  SUMMARY. 

December  temperatures  were  generally  moderate  until  the 
19th  or  2(Hh,  when  a  period  of  steady,  intense  cold  began  and 
continued  to  the  end  of  the  month.  During  that  time  the  tem- 
peratures were  constantly  fronj  ten  to  twenty  degrees  below  the 
normal,  with  no  thawing,  and  the  month  as  a  whole  gave  an 
average  deficiency  of  4.8  degrees.  This  cold  period  was  near  the 
record  for  duration  and  steady  intensity,  although  no  records 
for  extreme  cold  were  broken,  and  there  were  no  cold  waves  dur- 
ing the  month.  The  precipitation  averaged  nearly  twenty  per 
cent  below  the  normal  with  the  greatest  and  most  general  de- 
ficiencies in  the  eastern  half  of  the  State.  In  fact  there  were  a 
fairly  large  number  of  stations  in  the  western  counties  that  re- 
ported small  to  moderate  excesses.  The  snowfall  average  was 
the  greatest  for  any  December  since  1917,  being  5.3  inches  more 
than  the  December  normal.  Amounts  ranged  from  a  little  more 
than  five  inches  up  to  a  little  more  than  thirty  inches,  with  an 
excess  in  nearly  all  parts  of  the  State.  Moderate  snows  occur- 
red in  the  western  counties  at  the  beginning  of  the  month,  and 
again  from  the  10th  to  the  13th,  and  were  of  frequent  occur- 
rence during  the  last  half  of  the  month.  In  the  eastern  half  of 
the  State  there  was  little  snow  before  the  20th,  and  most  of  tlie 
snowfall  occurred  with  a  coast  storm  during  the  last  week.  This 
storm  was  not  severe  or  damaging  except  for  the  fact  that  its 
attendant  snowfall  was  generally  heavy  and  drifted  badly  in 
many  places,  thus  blocking  the  highways  and  causing  many 
serious  delays  to  traffic.  Secondary  highwaj^s  were  closed  for 
several  days.  Fields  in  the  eastern  half  of  the  State  had  little 
uniform  snow  covering  before  the  20th,  but  temperatures  were 
generally  favorable  for  the  winter  grains,  which  appeared  to  be 
in  good  condition.  The  month  was  unusually  cloudy,  with  an 
average  of  nineteen  cloudy  days.  At  Erie  the  sunshine  was  only 
nine  per  cent  of  possible.  Conditions  were  largely  unfavorable 
for  outdoor  work  of  all  kinds,  which  generally  made  slow  prog- 
ress, and  especially  so  during  the  cold  period  before  mentioned. 
Field  work  on  the  farms  was  closing  up  rapidly  at  the  beginning 
of  the  month.  Corn  husking  was  nearly  finished,  and  about 
the  only  field  work  left  was  the  hauling  of  fodder  from  the  fields, 
and  the  hauling  of  manure.  Streams  were  generally  at  moder- 
ate stages  during  the  month,  but  the  surface  water  supply  was 
ample  for  all  needs. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  88  stations,  was  26.3°,  or  4.8°  below  the  December  nor- 
mal.    The  highest  monthly  mean  was  33.0'^,  at  Marcus  Hook, 


and  the  lowest  17.8°  at  Gouldsboro.  The  highest  recorded  dur- 
ing the  month  was  00''  at  Ardmore,  Neshaminy  Falls  and  Phila- 
delphia Navy  Yard  on  the  9tli.  The  lowest  recorded  was  — 19° 
at  Somerset  on  the  22d.  The  greatest  daily  range  in  tempera- 
ture was  41°  at  Lawrenceville  on  the  Slst. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  records  of  139  stations,  was 
2.62  inches,  which  is  0.54  inch  less  than  the  normal  for  Decem- 
ber. The  greatest  monthly  amount  was  4.89  inches  at  Ebens- 
burg,  and  the  least  was  1 .08  inches  at  Matamoras.  The  great- 
est amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  1.20  inches 
at  West  Chester  on  the  29-30th. 

Snowfall  for  the  State  averaged  13.5  inches,  which  is  5.3 
inches  more  than  the  normal  for  December.  The  greatest  total 
snowfall  for  the  month  was  34.5  inches  at  Penn  Line.  The 
greatest  24-hour  snowfall  was  12.0  inches  at  West  Chester  on 
the  29-30th. 
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1.08 

18.6 

16 

5 

7 

0.28 

8.2 

10 

8 

8 

15 
11 
16 
11 
15 
14 
12 
12 
12 
17 
13 
11 
14 
IS 
17 
14 

17 
14 
21 
16 
14 
14 
17 
19 
15 
15 
18 
17 
11 
13 
15 
14 

15 
16 
18 
16 
17 
16 
16 
16 
11 
18 
18 
15 
15 
15 
14 
19 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


Decembek,  1935 


Olimatologrical  Data  for  December,  1835 


Counties 


Temperature,  in  degrrees  Fahr. 


S 


Precipitation,  in  inches 


S 


No.  of  days 


So 


Observers 


Atlantic  Drainane. 

Allentown 

Altoona 

Ardmore 

Arendtsville 

Bedford 

Betlilehani 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall 

Cliambersburg..; 

Cleartield 

Coatesville ...•• 

Colebrook 

Emporium ••• 

Eplirata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg •• 

Gordon ■ 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawreuceville 

Lebanon 

Locli  Haven 

Marcus  Hooli 

Mauch  Chunk 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley.  .•.•■•• 
Neshaminy  FallsU--- 

Palmerton 

Philadelphia ■•-•• 

Phila.  Navy  Yard  — 
Phila- Point  Breeze — 

Phcenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scrantou 

Seliusgrove 

Shav^montu 

Shippeusburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

Vork 

Ohio  Drainage. 

Beaver  Damtt 

Brookville 

Butler — 

Chambersville 

Clairton ■ 

Claysville 

Corry 

Derry 

Donora 

Ebensburg 

ElkLlcktt 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin ■ . 

Johnstown «. 

Kane  (near)  IX 

LyciPDus  It 

Meadville 

Mount  Lebanon 

New  Castle 

Newe  il 

Pittiburgh 

Ridgway 

Sharon  U 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 


Lake  Drainaae. 


Erie. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Northampton.. 
Cumberland.. . 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron...... . 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin.. 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon.. . 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Carbon  

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . . 
Philadelphia... 
Philadelphia... 

Chester 

Bucks 

Berks.. 

Luzerne 

Lackawanna  .. 

Snyder.. 

Philadelphia  .. 
Cumberland . . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Ijypoming 

Dauphin 

York 


Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland  — 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland  — 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland  — 

Cambria 

Elk 

Westmoreland  — 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland 

Warren 

Greene 


Erie. 


PdrtheState 26.3 


254 

1,615 
350 
700 

1,060 
364 
467 
520 

1,272 
580 

1. 120 
380 
560 

1,050 
380 

1,970 
190 
653 
840 

1.875 
535 
600 
361 
900 
2(10 
650 
977 

1,637 
2.55 

1.000 

469 

560 

50 

600 

1,  720 

1.045 
60 
398 
156 
12 
90 
100 
496 
514 
900 
805 
455 
51 
660 

1.217 
500 
754 

1,419 
4,55 
521 

1, 275 
400 

700 
1,173 
1.077 
1.047 
1,020 
1,150 
1,430 
1,172 

762 
2,000 
2,680 

957 
1,150 

950 
1.256 
1,100 
1.184 
2,020 
1,420 
1,080 
1,200 

808 

800 

842 
1.350 

940 
2, 190 
1,100 

825 
1,180 
1,035 


714 


63 


28.2 
24.0 
29.4 

'26.8' 
28.9 
29.4 
26.8 
25.5 
29.0 
25.5 
28.1 
25.8 
25.3 
28.7 
21  8 
29.3 
29.6 
25.8 
17.8 
28.6 
29.6 
29.1 
2^2. 6 
30.2 
27. 3« 
27.4 
22.3 
27.6 
23.0 
27.4 
27.8 
33.0 
26.1 
18.4 
22.0 
27.6 
26.5 
31.5 
30.4 
31.3 
29.6 
27.1 
29.7 
24.7 
25.3 
28.2 
30.0 
28.3 
25.4 
26.4 
23.8 
21.0 
29.6 
26.4 
26.8 
28.6 

27.6 
2-2.4 


-4.0 
-5.7 
-4.6 


24.4 
24.7 
25.6 
21 .2 
26.3 
29.8 
23.4 
23.6 
25.1 
26.7 
24.2 
23.8 
26.1 
26.6 
22.4 
25.2 
25.3 
25.2 
25.2 
27.6 
24.8 
23.3 
24.6 
21.6 
27.6 
26.2 
25.4 
27.0 


26.6 


-4.4 
-2.1 
-4.7 
-4.2 
-4.0 
-4.1 
-4.6 
-6.8 
-3.8 
-3.5 
-5.3 
-3.7 
-2.6 
-3.2 
-8.3 
-3.1 
-4.6 
-3.6 
-6.2 
-4.0 
-4.3 
-5.0 


9  8 
9  I  -5 
9 


-5.8 
-5.7 
-4.6 
-3.2 


-4.5 
-7.4 
-6.0 
-4.1 


-4.8 
-4.8 
-4.7 
-3.5 
-4.1 
-2.5 


-5.4 
-3.3 
-5.1 


-4.3 
-3.3 
-5.0 
-6.9 
3.5 
-4.3 
-4.2 
-4.5 

-5.4 
-5.5 


-6.4 


-6.8 
-7.1 
-5.6 


-4.7 
-5.6 
-4.2 

-5.8 
-6.0 
-6.0 
-6.2 

-5.8 

-7!i 

-3.5 


-5.6 
-7.3 
-9.4 
-4.7 
-6.4 
-7.2 
-7.2 
-7.1 
-2.6 


-5.3 
-4.8 


52 

56 

58 

54 

46 

67  I 

48  I 

57 

50 

49 

65 

44 

58  i 

57  I 

52 

45  i 

57 

58 

56  I 

47  i 

55 

53' 

56 

47 

68 

47 

57 

50 

.59 

54 

42 

47 

60 

54 

59 

60 

57 

59 

53 

,56 

50 

49 

55 

55 

55 

52 

48 

51 

50 

56 

52 

56 

.58 

51 
47 


291  25 
26  I  24 
261  22 


y 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
9 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

121 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

7t 
9t 


71 
7 
9 
9 
81 
9 
10 
8 
7 

8t 
9 
7 
8t 


-2 

4 
-3 
-4 

3 
-6 

5 

0 
-11 

6 
-4 

7 

4 
-1 

5 

4 

5 

-6 

7 

1' 

-2 

-6 

0 

-U 

4 

0 

9 

2 

-5 

-7 

2 

3 

9 

9 

10 

-2 

3 

7 

1 

3 

1 

9 

3 

-5 

-3 

-7 

-12 


-10 
-6 
-4 

-17 

-5 

0 

-8 

-12 
-4 
-4 


-5 
-3 
-7 
-6 
-4 
-4 
-7 
-2 
-5 

-13 
-2 

-19 
-3 
-4 

-10 
-4 


-1 
-19 


26 
26 
26 
31 
26 
26 
29 
26t 


1.61  -1.82 
3.80  ,  +1.38 
1.96  I  -1.35 


26  I  24 

29  1  25 

261 1  20 

26  24 


29t 

26 

29 

29 

26 

26 

26 

31 

26 

26 

22t 

26 

29 

29 

26 

26 

25 

26 

24 

29 

31 

29 

26 

261 

26  ^ 

31 

29 

26 

261 

29 

26 

29 

26 

26 

28 

29 

29 

29 

26 

26 

29 

26 
29 


22 

26 

26 

■29 

22 

21 

26 

26 

261 

26 

22 

26 

26 

221 

29 

26 

22+ 

26 

31 

26 

26 

29 

26 

22 

221 

29 

29 

22 


26  23 
22  41 


3.48 

1.63 

3.24 

2.21 

4.10 

2.87 

3.33 

2.31  i 

2.72 

3.72 

2.40 

2.24 

1.61 

1.76 

2.75 

1.47 

2.61 

2.65 

2.21 

1.22 

2  47 

2.72 

2.48 

2.64 

2.70 

1.85 

2.34 

2.66 

2.13 

2.00 

2.14 

2.35 

1.34 

1.41 

1.55 

1.66 

1.28 

2.15 

1.94 

1.91 

1.94 

1.65 

2.52 

1.35 

2.97 

3.31 

1.49 

2.00 

2.00 

2.84 

2.25 

1.63 

2.46 

2.66 
3.85 


3.25 
2.41 
2.94 
4.47 
3.44 
2.82 
4.89 
3.30 
2.81 
3.91 
2.48 
3.46 
3.89 
3.47 
3.88 
3.32 
3.62 
2.77 
2.78 
3.00 
3.27 
2.49 
3.10 
3.63 
3  00 
2.31 
3.52 
3.50 


2.62 
2.62 


-1.69 
+0.40 
-0.58 
+  1.57 
+  0.24 
+0.37 
-1.60 
-0.61 
+  0.49 
-0.82 
-1  22 
-1.76 
-1.46 
-1.07 
-1.36 
-0.98 
-0.40 
-0.81 
-1.66 
+0.11 
-0.21 
-0.08 


0.51  8.2 
0  57  19.1 
0.72       8.5 


-0.42 
-0.15 
-1.06 
-0.30 


-2  00 
-1.44 
-0.49 
-1.93 
-0.94 

1.88 
-1.44 

1.12 
-0.97 
-1.50 
-1.65 


-1.37 
-0.52 
-2.22 


+0.69 
-1.84 
-0.24 
-0.46 
-1.06 
-0.67 
-1.16 
-0.47 

-0.05 
+0.90 


-0.08 


-0.04 
+  1.04 
+0.16 


+2.35 
+0.21 
-0.52 
+0.79 
-0.42 
+0.43 
+0.98 
-0.14 


0.90 
0.41 
0.79 
0.45 
0.92 
0.61 
0.63 
0.47 
0.78 
0.61 
0.40 
0.81 
0.38 
0.67 
0.36 
0.27 
1.05 
0.61 
0.65 
0.31 
0.70 
0.61 
0.94 
0.80 
0.49 
0.80 
0.66 
0.78 
0.74 
0.53 
0.66 
0.56 
0.26 
0.46 
0.70 
0.61 
0.58 
0.90 
0.50 
0.53 
0.70 
0.27 
0.64 
0.36 
0.56 
0.79 
0.61 
0..57 
0.63 
1.20 
0.85 
0.39 
0.58 

0.47 
0.62 


-0.06 
+0.40 

+6.'20' 
+0.38 
+0.41 
-0.11 
+0.78 
-0.27 
-0.47 
-0.63 
+0.41 


-0.21 
-0.54 


0.53 
0.90 
0.77 
0.71 
0.45 
0.48 
0.80 
0.80 
1.15 
0.61 
0.66 
0.60 
0.78 
0.48 
0.54 
0.49 
0.65 
1.10 
0.4.' 
0.65 
0.90 
0..52 
0.64 
0.57 
0  85 
0.62 
0.62 
1.16 


21.4 

7.5 

11.0 

12.3 

12.5 

12.0 

17.0 

10.3 

9.7 

17.2 

9.7 

11.7 

9.3 

9.7 

15.0 

9.0 

11.0 

13.3 

7.5 

7.3 

12.0 

6.6 

6.0 

16.9 

13.5 

14.5 

9.5 

5.0 

11.2 

7.0 

14.0 

8.0 

8.7 

7.2 

8.6 

lO.O 

9.0 

11.5 

8.3 

9.1 

14.0 

10.5 

6.0 

'0.0 

11.5 

14.2 

5.3 

12.5 

9.7 

l6  0 

'0.4 

l0.5 

I3.O 

11.7 
16.7 


23.2 
12.3 
15.1 
30.9 
14.6 

7.5 
28.2 
25.0 
16.0 
21.9 

8.6 
20.3 
13.5 
23.2 
28.5 
14.2 
29.5 
12.3 
15.3 
11.5 
20.4 
13.1 
12.0 
31.7 
11.5 

5.8 
26.2 
10.0 


0.47  22.7 
1.20  13.5 


21 
16 
22 
26 
20 
18 
17 
9 
16 
28 
25 
23 
19  i 
23 
20 
17 
22 
26 
26 
11 
24 
22 
22 
24 
20 
13 
17 
15 


ne. 
w. 


n\v. 
nw. 
nvv. 


nw. 

w. 

nw. 

vv. 

w. 

n. 

11  w . 

uw. 

w. 

w. 

nw. 

nw. 

nw. 

vv 

w. 


nw. 


sw. 

nw. 

w. 

uw. 

nw. 

n. 

sw. 

ilu. 

nw. 

\v. 

nw. 

nw. 

nw. 

nw. 

nw. 

su. 

w. 

nw. 

ne. 


nu 
n. 
nw. 


sw. 
sw. 


nw. 
w. 


John  A.  Frick. 
John  J.  Martin. 
H.  L.  Balderston. 
Dr.  .S.  W.  Frost. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Prof.  C.  E.  Miller. 
W.  L.  Gearhart. 
Edward  E.  Bailey. 
William  B.  Spear. 
E.  W.  He.ss. 
Howard  L.  I'yle. 
Wm.  A.  Korer. 
T.  B.  Lloyd. 
Ira  J.  Keath 
Andrew  B  Evauslia. 
Prof.  N.  \V.  Swayne. 
Dr   Uenrv  Stewart 
Mi>-h  .Sallie  M.  Johnson. 
Ronald  H.  Marshall. 
State  Sanatorium. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.S.  Weathei  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
H.  W.  Lowv.  C.E. 
Prof.  Paul  K.  Yoder. 
Glenn  R.  Shaffer. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co. 
Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wiiiteruiute. 

Paul  C.  Hoskinsou. 

H.  O.  Haeker. 

Philadilphia  Sub.  W  ater  Co 

New  Jersey  Zine  Co. 

U.  .S.  Weatlier  Bureau. 

Commandant.  Navy  "lanl. 

Atlantic  Refining  Co. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

John  E.  r.i  uner. 
I  U.  S.  Weatlier  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson . 

U.  S  Weather  Bureau. 
I  Dr.  George  E.  Fisher. 
]  W.  S.  Guiles. 
j  State  Teachers  College 
]  C.  A.  Kern. 
[  State  Normal  School. 
I  Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

George  W.  Hill. 
j  Joseph  \V.  Belt. 
j  Miss  Veronica  E.  Api  il 

Susquehanna  Collieries  <:o. 
1  York  Water  Co. 

'  V.  S.  Engineer. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co 
.l.L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 

D.  H.  Jones. 

J.  S.  Stevanus. 
R.  L.  Walters. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
W.  F.  GiUagher. 
Robert  Tross . 
U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Wattr  Ci, 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Roger  H.  Howell. 
New  Castle  Water  ("o 
(ien.  Chemical  Co. 
U.S.  Weather  Bureaii 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Amer  S.&T.  Plate  Co. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 


nw.  !  U.S.  Weather  Bureau, 
nw. 


The  departtires  from  normal  temperature  and  precipiUtion  are  computed  only  from  records  for  stations  that  have  ten  or  more  years  of  observation,  but  all  complete 
reports  are  used  in  determining  means  for  the  State,  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters.',  i",  •.etc.,  indicate,  respectively,  U 2,  3..etc..  days.missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 

tt  PostOffice  addresses  are  as  follows:  of  Beaver  Dam.  Beaver:  of  Elk  Lick,  Grantsville,  Md;  of  Lycippus.  Greensburg:  of  Neshaminy,  Oakford:  of  Sharon,  Farrell;  of 
Shawmont,  Manayunk:  of  Kane  (near  1,  Wilcox, 


Dkce.mbek,  1936 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION. 


68 


Daily  Precipitation  lor  December,  193& 


Stations 


Draluaire  Basin 


Day  uf  month 


I       a      3      4       6      6       7       8       9      10     11     12     18     14     16     16     17     18     19     20     21     22     28     24     26     26     27     28     29     80     81 


iUaiUic  DntiHoge. 

Ueutownii  , I  Lehigh 

Itooua Juulats 

nsoiiiallll !  \V.  Br.  SusQ.. , 

rdniore I  Lower  Del 

reiKltsvillo ■  Lower  Susq. . . 

aker's  Summit. .  .1  Juniata 

oiltorJ Juniata 

Jlleloute j  W.  Br.  Susq.. . 

etiilohom Lehigh 

losorvillelt Lower  Susq... 

uiTalo  Millsllll I  Juniata 

»rlisle J  Lower  Susq.. . 


itivwis.^I 

jiiter  HiiU.... 
hambersburg. . 

leartieUi 

satesville 

jlehrook 

Mishohockeu.. 
3yle>to\vn    ... 

mporium 

phrata 

jrest  City 

■eelandllll 


iletou 

iorge  School. 

sttysburg 

rardvilleilll... 

jrdon 

juldsboroll.. 

•aterford 

imbur? 

anover 

irrisburtr*". 

nwleyllll 

allisterville.. 


Dltwoodli 

mtiugdou 

.'udraan 

I'lertown*** 

ikevillelllj 

lUcaster 

.nstordliil 

iwreuceville 

banon 

:hightoulill 

ick  Haven 

ircus  Hook 


itamorasllil 

luch  Cliuiik 

)rris  Run 

)unt  Focono 

lucy  Valley 

ishaminy  llij 

ixv  Park 

Avportllll 

ImertonJ 

upaokllll 

iladelphia***... . 
ila.  Navy  Yard  |||I 

ila-P'nt  Breeze.J 

oenixville 

ae  Grove 

3asant  Mt.lll!.... 

ttstown , 

tt'^ville , 

.akertowu 

ading'" 

novo. 11 II 

treat 

ranton'** 

linsgrove 


awmoTit 

ippensburg. 
ow  Hiin:.. 
ite  nollesd 
■oudsbnrgllll 

nburyljll 

squehanna'll 

wanda 

iikert 

illsboro 

ist  Chester. . 
istgrovelill . . , 


N.  Br.  Susq.. . 
Susquehanna. 

Potomac 

W.  Br.  Susq... 

Lower  Del 

Lower  Susq . . . 
Schuylkill.... 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq.. 
Lower  Susq . . . 
N.  Br.  Susq.. . 
Lehigh 


W.  Br.  Su.sq. 
Lower  Del . . . 

Potomac 

Lower  Susq . . 
Lower  Susq.. 

Lehigh 

Schuylkill... 
Schuylkill... 
Lower  Susq.. 
Lower  Susq.. 

Upper  Del 

Upper  Del.... 


Lower  .Snsq.. 

.Juniata 

Potomac 

W.  B.Susq... 

TpperDel 

Lower  Susq.. 

Lehigh 

N.  Br.  Susq.. 
Lower   Susq. 

Lehigh 

VV.  Br.  Susq.. 
Lower  Del . . . 


Upper  Del  . . 

Lehigh 

N.  Br.  Susq. 
Upper  Del. . 
\V.  Br.  Susq. 
Lo "er  Del . . 
Lower  Susq. 

Juniata 

Lehigh 

Upper  Del. . 
Lower  Del. . 
...do 


Lower  DbI.  . 
Schuylkill.. 
Lower  Susq. 
Upper  Del... 
Schuylkill,. 
Schuylkill . . 
Lower  Del. . 
Schuylkill. . 
W.  Br.  Susq. 
N.  Br.  Susq. 

...do 

Lower  Susq. 

Schuylkill... 
. !  Lower  Susq . 
.;  Upper  Del... 
.|  W.  Br.  Susq. 

.    Upper  Del 

. '  Lower  Susq., 
.  I  N.  Kr.  Susq., 

.!....do 

.  1  Lower  Susq. 
.    W.  Br.  '^usq. 

Lower  Del . . 

...do 


.03 

.26 

.07 

.21 

T 

.02 

T 

.25 

.03 

.02 

.041 

.08 

r. 

.01 
.08 
.08 
.20 
.01 
.03 
.03 
.03 
.03 
.05 

.04 

.05 

T 

.09 

.01 

.06 


Ikes-Barre  III 

lliarasportljil 

lliamstowu 

rk 

rkHavenllll 

)nsville..(near). 
Bnton.  N.J***.... 


N.  Br.  Susq..  . 
W.  Br.  Susq... 
Susquehanna. 
Lower  Susq  . . 
Lower  Susq... 
Schuylkill.... 
Lower  Del 


.27 

.'is 

T. 

.08 

.02 

.06 

.20 

.03 

.02 

.01 
.04 

.02 
.01 
T. 
T. 


.03 


.09 


.01 


T. 


.06 


.03 

.62 

'."62 

'1 

.07 

T. 

.20 

.01 

T 

T 

.12 
T 


T 
.04 
.01    .01 


T 

.63'..'.'. 


.02 


.12    .06 

'J 
.12 


T. 
T. 
.55  .. 


.09 


.05 
T. 
.02    .02 
.20 


.04 


T. 


.11 


.02 


.25 

.48 
1.18 
.05 


.28  ... 
.26  ... 
.48  ... 
.70  ... 
.06  ... 
08  ... 
.2.'i  ... 
.32   T. 


.64 


.79 


.39 


.16 

.60    .40 


.05 


.78    .10 
.24 


.48 
.14 
.09 
1.10 
.70 
.0? 
.60 

.08 

.60 

.'47 


.24 


.05 


.05  ... 
T  T. 
.02 

.01 


.01 


.22 


T. 


T. 


.04 


T. 


.05 


.01 


.05 


.01 
T 

T.      .01 

.02  .... 
.16  .08 
.06  .08 
T 


.02 


.05 


.06 


.05 


.03 


.04 


T. 


T. 


.11 


.09 


.50 

T 

.54 


.29 
.10. 
.09. 
.18  . 


.22 
.16 

'.30 

.'63 
1.05 
.18 
.03 
.11 
.19 

.26 
T 

.'03 
.13 

.'26 


.33 

.60 

.17 

T. 

.52 


.10 


T. 


r. 

.10  .... 


.13 
.05    .26 


.02 


.15 


.15 


.07 


.02 


.08 


.12 


.06 


.01 


.45 
.30 
.14 
.10 

!i7 


.30 


.16. 
.30, 

.72 
.41  , 

.'47  '. 
.12  . 

.20 
.27  . 
.28  . 
T. 
.17  . 
.26  . 
.31  . 
.72  . 
.30  . 
.19  . 
.06  . 
.81 

.12  . 
.38  . 
.2C  . 

'.'50  '. 

'.'32 ; 

.06  . 
.35  . 
.05 
.17  . 
.22  . 

.■Ji  . 
.2C 
T 
.04 
.19  . 
.29  , 
.25  , 
.10  . 
.01 


.05 


.20 


.60 


.51 
.10 
.60 
.14 

.ii 

.19 
.33 

.'62 
.16 
.18 

.10 
.31 

!52 
.40 

T. 

07 

* 

.05 
.60 


.20 


.31 
.74 

.14  , 
.09  . 
.25 
T. 
.28 
.16  , 
.12  , 
.35  , 
.22 
.18  , 
.10 
.61 

.07 
.90  , 
•20  , 


.20  , 
.38  , 
.20  , 
.19 
.01 
.06  , 
.20 

.19  , 
.25  , 

!68 

.08 
.66 
.06 
.13 
.40 
.08 
.60 
.63 

.20 
.27 
.34 
.24 
.20 
.35 
.15 


1.61 
3.80 
2.22 
1.96 


2.77 
8.48 
3.26 
1.63 
2.07 
2.17 
8.24 

2.21 
4.10 
2.87 
3.33 
2.31 
2.72 
1.55 
1.91 
3.72 
2.40 
1.80 
2.24 

2.65 
1.61 
1.75 
2.84 
2.75 
1.47 
1.75 
2.61 
2.65 
2.21 
1.22 
2.01 

2.47 
2.72 
2.48 
2.64 
1.66 
2.70 
1.97 
1.85 
2.34 


2.66 
2.13 

1.08 
2.00 
2.46 
2.14 
2.35 
1.34 
2.34 
2.54 
1.41 
1.33 
1.55 
1.66 

1.28 
2.15 
2.73 
2.18 

"i'94 
1.94 
1.91 
2.62 
1.94 
1.65 
2.52 

1.35 
2.97 

's.ii 

1.49 
3.00 
1.96 
2.00 
2.87 
2.00 
2.84 
2.48 

1.93 
2.25 
1.63 
2.46 
2.24 
1.88 
1.40 


Continued  on  page  59. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


December,  1935 


Daily  Precipitation  for  December,  1935— Continued  from  page  58 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


3       4 


10     11 


Ohio  Drainage 


Beaver  Damllll 

Beaver  Fallsll II  .... 

Bradford 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairtont 


Claysville  — 
Coutlueucellll 

Corry 

Derry 

Donorallll  — 
EbensbLU'K  .. 
Elk  Lick 


Frankliullil  ...•■ 
Greensborollli . .  • 

Greeusburg 

Greenville 

Grove  City • 

Herrs  Isl.  Dam  II 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  U- 

Kregarllll........ 

Lake  Lynn  nil... 

Linesvillellli 

Lock  No  211 II.... 
Lock  No.  41111... 
LockNo.6tII|l|.. 
Lycippus 


McKeesportllll 

Meadville 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon. . 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell ■ 

Parkers  Landinglll 

PennlinellllU 

Pittsburgh'"..  ... . 

Puuxsutavvneyllll.. 

Ridgway 

Saltsburgllll: 

Sharonllll ■ 

Smethportllll 

Somerset 

SpringdaleimU.-.. 

Uniontown 

Unity  Reservoirtl 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll... 

Lake  Drainage. 

Erie*"" 


Ohio 

Beaver 

Allegheny 

...do 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela... 

Ohio 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Conemaugh.  ... 
Monongahela.. 
Conemaugh .  .  . 
Youghiogheny  . 


Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . 

Beaver 

...do 

Ohio 

Monongahela... 
Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny.. 
Monongahela.. . 

Beaver.  

Ohio 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela . . 

Allegheny 

....do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

...do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela.. . 
Youghiogheny  . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie. 


.21   T. 
T. 


.10 


.05 


.05  .04 
.03  T. 
T.  T. 
T.      .01 


.04    .04 


.07    .11 

.12    .01 


.08    .02 


.07 


.10 


02    T. 


.05 


.25 


r 

.05 

.05 

T 

.04 

.03 

.02 

.10 
.01 

.'63 
.02 
.04 
.20 
.04 

.04 

T 

T 

.05 

'.'08 
T 


T. 


.02 

.18 

.01 

.11 

.05 

.08 

.32 

'.'01 

.'39 

.09 

.42 

.04 

.32 

.25 
.12 

.03 

.03 

.33 

.05 

.26 

.08 

.43 

.80 

.05 

T. 

.17 

.05 

.43 

.01 

.20 

T. 

.38 

.04 

.18 

.12 

.42 

.03 

.39 

.24 

T. 

.26 

.60 

.01    T. 
T. 


.04 


.47  .  ..!  .23 
.57  ....I  .22 
.45  .02i  .15 
.52 39 


.29 
.14 

.44 
.55 

.71 
.45 
.28 
.41 


.02 


.13 


.05 


.111... 


.12;  .02 
.45  . ... 
.321.... 
.80  .60.... 
.30    .20 


.58 

T. 

.12 

.27 

.'47 

"M 

.41 

.89 

.57 

.22 

.01 

.56 

.29 

.12 

.37 

.18 

.19 

.20 

.'32 

.if) 

.OS 

.20 

.40 

.14 

.08 

.... 

.04 


.03 


.02 


.36  .02  .13 

.53  .03  .11 

.35i  .07  .24 

.621  .03,  .60 


16 


.28 


.08 
.40 
.01 
.66 
.59 
.38 
.78 
.42 

.31 
.65 
.27 

.50 
.3.'i 
.36 
.44 

.35 
.54 
.22 
1.10 
.35 
.34 
.40 
.28 

.38 
.90 

.'io 

.21 
.35 
.05 
.57 

.32 
.85 
.60 
.62 
.50 
1.16 
.30 
.27 


.47 


.III  .27 

.131  .01 

.12  .03 

...I  .15 

.251  .11 

.37  .06 


.02'  .20 

.061  .17 

.6fil  .04 

.301  .27 

.27i  .30 


.64    .16 

.10 
.66   T 
.07    .11 


.14    .12 

.07    .02 


.36 
.10 
.07 
.22 
.30 
.07 

.03 
.40 
.32 
.04 
.26 
.11 

!;32 

.40 
.01 

.20 

.18 
.25 
.10 
.10 


20 


22 


23 


.01  .20 

.021  .10 

.10  .13 

.02  .07 


T.      .10 
.01    .08 


.05 


.02  .06 
20 
17    .21 


T. 
.20 

T. 

.02 
.02 
T 

.Oil    .06 


.08 


.07 


.17]  .14 
.031  .29 
.021. 
.20!   .40 


.02    .01 
T.      .05 


25 


.01  .05  T 

T .03  .05  T 

.06   T.  :   .07  T.  .04 

.02    .03    .02  .03  .02 


T. 


02    .06 


.20 
T. 


.25 
.02 
.04 
.42 
T. 
.01 
13  .08 
.S3  . . . 


^05! 
.031 
.12 
.031 
.02 


.201  .06 

T.  I  .13 

.041  .04 

.01  .02 

.02I  .05 
.05 

T.  .02 


.02 


.1)6 

.12 
.02    .01 


.11 


.08 


.01 


T. 


.02 
.'30; 


.04    .02    .01 
T.      .03    .03 


.50 
.30 

.30    .04 
.02    .09 


.09 


.30 


.01 


.09. 


26 


27 


.02    .06 
.11    T 


.131   .03 
.20 


.08 


.05    .02 


.06.. 
.0.=>... 

.10    .02 


28 


29 


SO 


08    .04  ... 


.01 


.10 


OR    .04 


11    .08 


.08  .19 
.02  .01 
.02    .01 


.02. 
.03    .02 


T.  .21   T.  I  2.66 

T.  I  .18'   .01  2.96 

T.  .04..   .1  3.09 

T.  .20    .02  3.85 


.18 

.03 

.06 

.30 

.30 

T 

.24    .06 

.15    .02 


.06 


.05 


T. 

J4 

T.  I 

'.'64! 
.121 
T. 
T. 
.20 
T. 

T. 

.19 


T.  i 

.02! 


.01 


.02   T. 

.n-i  . .. 

.021... 
T.  ... 
T.      .23 


021 

06. ...I 
.141    .02 
■111  T. 
.30'..    .. 
.241  T. 

.05  T. 
.04'  T. 

.061  'i'. 

.20. 
.14 

'.U\  .Oil 


I 


.04 


.021 


.38    .01 
.20  T 


.06 


3.25 
2.41 

2.94 
2.83 
4.47 
3.44 
2.82 
4.8<t 
3.ii0 

2.81 
2.41 
3.91 
2.4^ 
3.46 
3.2;i 
3.W 
3.47 

3.88 
3.57 
2.45 
3.71 
2.49 
■i.2i 
3.4fi 
3.32 

2.60 

3.62 

3.31 

2.77 

3.57 

2.78 

3.001 

2.90! 

3.41 
3.27 

"2]49 
3.2!: 
3.10 
1.81 
3.63 

3.89 
3.00 
3.69 
2. SI 
3.6. 
3.5c 
4.18 
3.08 


2.e: 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  preeip.tat.on  recorded  >s  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
Except  as  otherwise  mm  a    ^                                         precipitation  is  for  24.hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  ui  next  measurement, 
t   P.?li^ationmeasSu  tlm^^^^                                                                                                     ^-  'trace)  when  precipitation  U  le.ss  than  .01  inch.      §    ncompletc 
Jr     t  Civ  aTunt^  n^^^^^^^               U  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  BloserviU..  NewviUe:  of  Springdale.  Cheswick.  (P.  0.  Barking.  Pa.)  :  of  Pennline. 
lLIv   le   of  BnorHTAu!,;^^^^^^^         Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Girardville.  Shenandoah;  of  Kane.  Wilcox:  of  I^ck  No.  5.  Schenley.    :  Mdt.tomd^ 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


1  Wind 


30.06 
30  06 
30.06 
30  07 
30.06 
30.04 


30.61 
30.71 
30.74 
30.61 
30.71 
30.72 


29.63 
29.62 
29  54 
29.63 
29.54 
29.55 


<!«► 


I?; 


Relative 
humidity 


15 

12.4 

31 

20 

8.5 

24 

20 

12.9 

35 

15 

11.4 

39 

20 

12.1 

38 

20 

6.5 

24 

SW.     I      5 

w.  I  21 
nw.  !    4 

SW.  [  25 
uw.  I  4 
nw.  1  20 

I 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


§2 


Kivers 


*  For  any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


Port  Jer  vis 

PhilUpsburg. .. 
Lehighton  — 
Wilkes- Barre. . 
Williamsport . . 

Harrisburg 

Greensboro... 
West  Newton.. 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Beaver  Dam... 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna.. 
SusQuehanna. . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.7 
4.0 
3.8 
6.4 
3.5 
5.4 

12.9 
2.3 

13  8 


6.0 
9.2 
5.0 
10.8 
7  4 
7.3 
20.7 
5.0 
19.7 
19.3 
24.8 


2.8 
2.7 
3.1 
4.2 
1.6 
4.2 
10.8 
0.6 
11  3 
10.9 
10.9* 


23 

23 

28 

29 

5 

9 

7 

8 

8 

7 

6 


18 
•22 
17 
20 
20 
17 
SO 
20 
30 
25 
30 


-Pool  Stage. 


wn. 


^^S$ 
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Dully  Temperatures  lor  Beoeuiber,   1936 


SteUons 


9     10     11     12     13     14     16     16     17     18     J9     20    21     22    28    24     26     26    27     28    29    80    81    Mean 


AUentown {  Maximum.. 

1  Minimum.. 
Altooua (  Maximum,. 

I  Minimum,. 
B<>dford S  Maximum,, 

(  .Minimum,. 
Brook vllle )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Butler J  Maximum., 

'  Minimum.. 
Carlisle j  Maximum,. 

)  Minimum,. 
Catawissa S  Maximum,. 

'  Minimum,. 
Cliambersbur? )  Maximum., 

<  Minimum,. 
riiBmbersvillo S  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Claysville )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Clearfield J  Maximum,, 

I  .Minimum,. 
Coatesville ■ S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Corry S  Maximum., 

'  Minimum,. 
Emporium !  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Erie )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Franklin i  Maximum,. 

'  Minimum,. 
Freeland \  Maximum., 

(  Minimum,. 
Gtettysburg *  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Greensburg )  Maximum,. 

'  Minimum.. 
Grove  City \  Maximum,. 

'  Minimum,. 
Hamburg )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Harrisburg j  Maximum., 

'  Minimum,. 
Hawley \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Holtwood \  Maximum,. 

'  Minimum,. 
Huntingdon j  Maximum,, 

1  Minimum,. 
Johnstown, i  Maximum,. 

'  Minimum,. 
Lancaster \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Lawrenceville j  Maximum,. 

'  Minimum , . 
Lebanon )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Marcus  Hook \  Maximum,, 

'  Minimiun,. 
Meadville \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Mount  Pocono j  Maximum,,. 

'  Minimum,. , 
Muncy  Valley j  Maximum,, , 

'  Minimum,. . 
Philadelphia \  Maximum,,. 

I  Minimum,. . 
Pittsburgh i  Maximum,,. 

'  Minimum... 
Quakertowu f  Maximimn,, . 

1  Minimum, . . 
Reading S  Maximum,,. 

'  Minimum,.. 
Ridgway i  Maximum,, . 

'  Minimum, . . 
Scranton |  Maximum., . 

'  Minimum,. . 
3elinsgrove S  Maximum,, . 

'  Minimum.. . 
Shippensburg (  Maximum,,. 

'  Minimum.,. 
Somerset j  Maximum  „ . 

'  Minimum,. . 
State  College ( Maximum  „ . 

1  Minimum,. . 
Stroudsburg j  Maximum., . 

'  Minimum,. . 
Powanda )  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
[Jniontown,  — , (  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 

Vandergrift ,  —  i  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 

iVarren j  Maximum,, . 

'  Minimum,. . 

SVaynesburg (  Maximum,, . 

'  Minimum,. . 

(Yellsboro j  Maximum... 

'  Minimum,. . 

SVilliamsport )  Maximum,,. 

(  Minimum,. . 
Williamstown j  Maximum,. 

'  Minimum  .. 

ifork (  Maximum,,. 

(  Minimum,. . 


37  87! 

301  '25 

33!  -is 

•26  22' 

35  30' 

28  23i 

29  32 
261  20 


27 
201 
26 
10 
31 1 
18j 
81 
1| 


87     37 

16!  ly 

33     39 


21     29 
10     19 


40  42 

30  2f> 

35  37 
28  25 
37i  36 
2V  29 
32  30 
24  18 
32  30 
26i  17 

36  33 
281  22 
36(  37 
271  25 
27!  25 
20!  18 
35:  32 
28  26 


32 


i  34 
26 
30 
23 

j  39 
29 

I  32 
26 
30 
20 
36 


37 
30 
32 
23 
37 
32 
37 
29 
36 
28 
36 
25!  25 


201  14 

35  32 

29|  15 

40!  40 

321  30 

32I  2' 

21:  22 

371  36 


42  34 

25i  161 

33!  31 

271  13! 

37[  33 

26  20 

30  27! 
19 


28 
16 
32| 

6 

32 
19 

■l! 


32  30 


35!  34 
30  23, 
34  31 


37  42 

14  24 

S2\  36 

14|  20 

401  42 

20  30 

26  36 


5 
35 
14 
36 
19 
30 

5 
37;  37 

19!  '-^e 

33  37 

20  29 

29  37 

19  28 

35  36 

14  23 


65  45 

30  31 

49  44 

38l  34 

521  47 

36  36 

47  47 

36  26 


58 
36 
54 
34 
57 
35 
50 
40 
50 
43 
48 
32 
57 
38 
46 
34 
49 
30 
46 
38 
48 
40 
44 
36 
57 
37 
50 
43 
48 
38 
57 
34 
56 
37 
47 
33 
55 
38 
53 
37 
49 
44 
58 
36 
47 
36 
57 
34 
57 
35 
47 
40 
41 
27 
47 
27 
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GENERAL    SUMMARY. 

Januarj^  was  a  month  of  more  tlian  ordiaaiy  extremes,  al- 
tliougli  its  average  temperature  was  near  the  normaL  Its  sec- 
3nd  week  was  decidedly  mild,  with  temperatures  twenty  degrees 
Dr  more  above  tiie  normal  on  three  dates.  Beginning  with  the 
fourth  week  the  cold  was  intense  to  the  end  of  the  month.  Pre- 
cipitation was  a  little  l)elow  the  .January  average,  yet  there  was 
I  moderate  excess  of  snow.  February  was  a  moderate  winter 
month  with  the  exception  of  snowfall,  which  was  about  thirty 
percent  greater  than  usual.  March  as  a  whole  was  mild  and 
Dleasant,  and  without  much  of  the  blusterly  weather  that  usual- 
y  characterizes  the  month.  The  precipitation  was  about  twen- 
;y-five  percent  less  than  the  March  average,  with  the  snowfall 
mly  about  one-third  of  the  normal.  April  was  cold  for  the  first 
.hree  weeks  and  mild  thereafter.  This  started  the  crop  growing 
leason  in  a  backward  condition,  and  much  early  planted  seed 
ailed  to  germinate.  During  the  cold  period,  light  to  moder- 
ite  rains  and  snows  occurred  at  frequent  intervals,  and  kept  the 
op  soil  cold  and  wet.  This  was  followed  by  a  ten-day  period 
»f  almost  complete  drought,  during  which  the  top  soil  dried  out 
■apidly  and  in  nmny  places  it  baked  hard,  so  that  it  plowed  up 
umpy.  May  was  unseasonably  cold  up  to  the  25th  inclusive. 
rrosts  occurred  on  several  dates  in  nearly  all  parts  of  the  State, 
)ut  did  not  kill  much  vegetation.  The  low  temperatures  and 
;old  soil  resulted  in  a  poor  germination  of  seeds  and  a  slow 
;rowth  of  vegetation.  Corn  planting  made  but  little  progress 
luring  the  first  three  weeks,  and  then  was  rushed  through  near 
he  end  of  the  month.  Conditions  were  favorable  for  winter 
i^heat  and  rye,  which  made  good  progress,  and  pastures  and 
neadows  were  also  mostly  in  good  condition.  June  was  a  sea- 
onable  month  as  regards  both  temperature  and  precipitation, 
'he  normal  rains  served  to  check  a  tendency  to  drought  that 
lad  been  slowly  accumulating  since  the  first  of  the  year,  and 
ilso  to  generally  stimulate  a  good  healthy  growth  of  crops.  At 
he  close  of  the  month  a  fairly  large  portion  of  the  corn  had  been 
;ultivated  for  the  last  time,  and  the  crop  was  promising.  Rye 
ind  w^heat  harvest  began  in  a  few  places,  and  oats  was  mostly 
leaded.  Early  potatoes  were  in  bloom ,  and  looking  fine.  .July 
ras  abnormally  warm  and  humid,  and  was  the  first  month  of 
he  year  to  show  an  appreciable  excess  in  rainfall.  However, 
he  distribution  of  rainfall  v/as  very  uneven,  and  while  some  re- 
ions  received  from  two  to  three  times  as  much  as  their  normal, 
here  were  other  regions  in  which  there  was  an  actual  shortage, 
'orrential  rains  occurred  in  the  eastern  portion  of  the  State  on 
he  9th,  and  flooded  the  Lehigh  and  Schuylkill  rivers  with  con- 
iderable  damage.  Considering  the  State  as  a  whole,  it  may  be 
aid  that  -July  was  a  good  crop  growing  month.  Wheat  and  rye 
larvest  were  finished  by  the  lOth,  and  threshing  began  during 
he  third  week  with  generally  good  and  some  heavy  yields  re- 
lorted.  August  was  moderately  warm,  but  with  less  than  the 
isual  extremes.  However,  the  constant  moderate  temperature 
xcess  became  enervating,  and  gave  the  impression  of  being  a 
ery  warm  month.  The  rainfall  averaged  a  little  less  than  the 
Lugust  normal,  but  fortunately  there  were  heavy  rains  early  in 
he  month  in  the  regions  where  the  July  rainfall  had  been  de- 


ficient, and  thus  brought  about  a  fairly  well  balanced  condition. 
Rains  were  generally  deficient  during  the  last  half  of  the  month, 
and  the  top  soil  became  very  dry.  Pastures  and  meadows  suf- 
fered quite  severely,  especially  in  the  Susquehanna  drainage  area. 
Corn  was  le^ast  affected  of  all  of  the  crops,  and  became  unusual- 
ly promising.  Early  potatoes  were  mostly  dug  and  marketed 
during  the  month  with  satisfactory  results,  but  later  varieties 
suflfered  considerablly  from  lack  of  moisture.  Temperatures  for 
September  averaged  on  the  cool  side,  due  chiefly  to  a  constant 
deficiency  during  the  first  ten  days.  The  month  closed  with 
temperatures  about  ten  degrees  below  the  normal.  At  that  time 
frosts  occurred  in  nearly  all  parts  of  the  State,  but  with  no  ex- 
tensive damage  to  crops.  The  rainfall  was  a  little  more  than 
the  September  average,  due  chiefly  to  excessive  rains  in  a  few 
southeastern  counties.  Nearly  half  of  the  month's  rainfall  oc- 
curred during  the  first  week,  after  which  the  conditions  were 
favorable  for  field  work.  The  seeding  of  winter  wheat  and  rye 
were  well  advanced  at  the  close  of  the  month.  October  began 
unseasonably  cold,  and  the  lowest  temperatures  for  the  month 
were  recorded  at  most  stations  near  the  end  of  the  week.  These 
temperatures  were  low  enough  to  kill  growing  crops  in  fully  two- 
thirds  of  the  State. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


Year,  1935 


Olixnatologrical  Data  for  the  Tear  1935 
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154 
109 
153 
110 
102 
146 

90 
139 

'92' 

210 
159 
197 
189 
148 
119 
111 
149 

n. 

w. 

Schuylkill 

Wayne 

840 

1,875  1 
600 
374 
900 
■200 
6.50 
977 

1,737 
255 

1,000 

469 

580 

50 

600 

1.720 

1,045 
60 
398 
155 
100 
496 
514 
900 
805 
4.55 
660 

1.217 
500 
754 

1,419 
,521 

1.275 
400 

700 

1.173 

1.047 

1,020 

1,150 

1,430 

1,172 

762 

2,000 

2, 680 

957 

1,150 

i      950 

1  1,256 

1  1,100 

I  1,184 

2,020 

'  1,420 

!  1,080 

i   1,200 

!       808 

800 

842 

1,350 

940 

1  2,  190 

,   1,100 

825 

1,180 

1,035 

714 

32 
12 
31 
47 
17 
16 
48 
23 

6 
32 
38 
47 
45 
10 
46 
30 
•23 
20 

!) 
64 
25 
48 
38 

2 
41 
46 

3 
47 
19 
41 
56 
46 
■20 
36 

22 
24 

6 

5 
31 
23 
39 

9 
18 
18 
42 
27 
39 
28 
36 
46 

3 
43 
42 
10 
55 
15 
61 
•20 
•23 
68 
46 
22 
41 

5 

63 

w. 

York 

Dauphin 

s. 

Harrisburg 

w. 

w. 

TTiTntiriGrdon       

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton    

nw. 

Hyndman •• 

w. 

nw. 

Marcus  Hook 

Mannh   Chnnk             

Carbon 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia 

Chester 

-  11 
-12 
-12 
-18 
-11 
3 
-14 
-18 
-2 
-10 

-11 

-15 
-15 
-20 
-6 
-3 
-16 

-4 
-13 

-10 
-6 
-4 

-17 

-5 

0 

-8 

-4 

-6 
-6 
-5 
-3 

-15 
-6 
-8 
-4 
-7 
-2 
-5 
1   -13 
-2 

-19 
-4 
-4 

-10 
-4 

-1 
-26 

Feb.     7 

Jan.  '28 

do.  -28+ 

do.   28 

do.   ^28 

do.   28 

do.   '28+ 

Feb.     7 

Jan.  28 

do.  ^28 

do.  -28 

Feb.     7 

.Ian.  '28 

Feb.     7 

Jan.   28 

Feb.     7 

do.     7 

do.     7 

.Ian.  24+ 

do.   -28 

Dee.  26 
do.   ^29 
do.   22 
do.   26 
Jan.  '28+ 
Dec.  29 
do.   22 
Jan.  251 
Dec.  26 

Feb.'   '7' 

Dec.  26 

Jan.  2St 

Dec    26 

do.    -26 

.lo.   22+ 

Ian.  ^27 

Dec.  '26 

Feb.     7 

Dec.  26 

do.   31 

do.  26 

do.   26 

do.    29 

Jan.  ^27+ 

Dec.  ^22 

.Tan.  241 

Dec.  29 

do.   29 

do.   22 

Dec.  26 
Feb.     7 

nw. 

Neshaminy  Falls 

Palmerton 

Philadelphia 

Phoenixville 

ne. 
u. 
nw. 
nw. 

Lackawanna 

Snyder 

Cumberland  

Center 

Monroe   

Shippensburg 

Stntj^  nollpffp            

w. 

Bradford  

Wellsboro 

Williatnsport 

Williamstown 

York       

Lycoming 

Dauphin 

York 

Beaver 

Jefferson 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland  — 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

sw. 

52.6 

52.1 
45  5 
49.4 
49.9 
52.0 
46.5 
51.7 
53.9 

"ih'.s 

50.9 
49.2 
49.2 
.50.9 
51.6 
45.1 
50.6 
49.7 
50.7 
49.8 
50.5 
52.1 
46.0 
49.2 
46.6 
53.0 
51.1 
48.0 
52.3 

48.9 
50.2 

98 

94 

95 
99 
96 
96 
95 
92 
97 
88 
89 

103 
93 
98 
95 
92 
96 
91 
94 
98 
94 
96 
92 
94 
93 

103 
89 
92 
96 
92 
94 

j       93 
j     104 

July   121 

July   31+ 
do.   '20 
do.    18 
do.   20 
do.   20 
do.   19+ 
Aug.  12 
July   11 
do.     6+ 
Aug.  1.3 
Julv   19+ 
do.    19 
do.    19+ 
do.   n 
do.   19+ 
do.    '20 
do.    20 
do.     3+ 
do.     6 
do.    12+ 
do.    20+ 
do.    20 
do.  20 
do.     6 
do.   -20 
do.   19 
do.    19+ 
do,    12+ 
do.    19 
do.   19 

Aug.  12 
July     5 

Ohio  Drainage. 
"Rpflvpr  Dfttn     

sw. 

Brookville  

niflvsvillft  .          

"Dnnora      

Ebensburg 

Elk  Lick 

36  5 
60.5 
34  n 
.52  7 
33  0 
70.fi 
76,5 
53.1 
.54.4 
36.7 
39.1 

ki'i' 

43.3 
32.9 

88.5 
32.0 

'70.9 
19.5 

50.5 
49.7 

130 
176 

1     137 
153 
1.59 
174 
161 

t     131 
146 
345 
200 
128 
159 
156 
134 
167 
176 

1     125 

le-! 

124 

165 
136 

113 

100 
146 

98 
208 
150 
124 

35 
139 
129 
103 
149 

72 

97 

lis 

68 
127 
172 
141 

48 

100 
138 

45 
137 
65 
89 

88 
.SO 
.VS 
165 
46 
61 
159 
101 
100 
88 

no 

116 
y20 
117 
61 
161 

100 
92 

•207 
128 
154 
178 

69 
135 
183 
165 
180 
175 
103 
116 
193 
180 
142 
181 
116 

76 
163 
166 

165 
135 

w. 

Westmoreland  — 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland  — 

Cambria 

Elk 

Westmoreland  — 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Payette 

Westmoreland  — 
Warren 

Grove  Oitv     

Irwin         

Johnstown 

nw. 

Lycippus 

Meadville 

Mount  Lebanon 

w. 

nw. 

w. 

Newell 

PittRhurarh**.         

Ridffwav          

Somerset 

sw. 

\'andergrift         

Greene 

Lake  Drainage. 
Erie                        

Erie 

w. 

Vnr  t.hp  Stat,p5           

w. 

' 

t  On  other  days  also. 
Pittsburgh  airport. 


*  Monthly  amount  interpolated;  annual  amount  partly  interpolated.        §  From  all  available  records. 


**  After  Julv  1st  observation^  made  at 


■  Ulllftf-f.: 


i'kah,  r.);>o 
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Monthly  und  Auuual  Precipitation  for  the  Tear  1936,  with  Departures  froui  the  Normal 


January      February  i    March 


Stations 


April 


I    I    f 


Mar 


June 


July 


August     September    October     NoTember    December      Annual 


AUentown 

i  Animoro 

5  Bethlehom 

J  Coatesville 

Coushohocken 

^  Doylostown 

<  Freelmul 

*  GeorKe  School 

5  Gouklsboro 

■)  Uratorl'ord 

5  Hambui-sr 

Uawley 

ollisterville 

ikeville 

■insford 

?highton 

arcus  Hook 

atamoras 

auch  Chunk 

ouut  I'ooouo 

Dshamiuy  Falls 

ilmortoii 

lupac'k 

liladelphia 

illadelphia-Gtn 

lila.  Navy  Yard 

lUa-Point  Breeze 

loenixviUe 

easant  Mount 

jttstown 

)ttsville 

lakertown 

sadiug 

lawraont 

low  Hill 

roudsburg 

est  Chester 

estgrove 

onsville 

Altoona 

;  Ansonia 

;  Arendtjvile 

'i  Baker's  Summit. . . 

5  Bedford 

(  Bellefonte 

:  Bloserville 

j  Buffalo  Mills 

)  Carlisle 

■  Catawissa 

i  Center  Hall 

;  Clearfield 

J  Colebrook 

Emporium 

)hrata 

)rest  City 

ileton 

rardville 

)rdon 

mover 

irrisburg 

Dltwood 

mtingdon 

rlertown 

incaster 

iwrenceville 

ibanon 

)ck  Haven 

ifflin 

orris  Run 

uncy  Valley 

3w  Park 

nvport 

ne  I  i  rove , . . . 

illO  vo 

;treat  

ranton 

linsgrove 

ilppensburK 

ate  College 

mburv 

isquehanna 

)wanda 

eikert 

ellsboro 

ilkes-Barre 

illiamsport 

illiamstovvn 

Drk 

Jrk  Haven 

.  Beaver  Dam 

£  Beaver  Falls 

^  Bradford 

25  Brookville 

Butler  

lambersville 


ial-0.88 
.lSi  +  0.S9 
U2]-0.5H 
65 1 +0.68 
.461  +  1.26 


-0.11 
-0.65 
+  1.05 
-0.68 
+0.59 

-o.y 

-0.01 


-0.75 


-O.oS 
-0.87 
-0.45 
+0.47 
-0.36 
-0.27 
+0.91 


+0.70 
+  1.07 
-0.05 
-0.13 
-0.57 
-1.56 
+  0  21 
-0.52 
+0.11 


-0.41 
-0.18 


+0.59 
-0.28 
+0.91 
+0.16 


-0.74 
-2.35 

-6!  69 
-1  34 
-0.S5 

-o..5n 

-0.33 
-0.27 
+0.10 
+  1..51 

-i'92 
-1.26 
+  0.31 
-1.14 
+0.07 
0.07 

+6.'ofi 

0.12 

-1.0:', 

-0.54 

n  on 
+0.22 

+0.06 
+0,36 

-n'24 
+0.45 

-i  00 

-0.40 

-0^2.5 
-0.85 


-0  22 
-0.98 
-01 39 
-0.55 
-0.76 
-0.93 
-0.07 
-0..33 
+  0.18 
-0.38 
-0.52 
+  0.70 
fO.,54 
-0.48 


2.20-0 
2.861-0 
2.I2I-I 
2.59  -1 
3.31  +0 
2.30i-l 

2.73' -0 

2.45,-0 
2.381-0 
1.861-1 
*2.63  -0 
2.09-0 
2.27  ... 
2.61  ... 
1.43-1 
2.05!... 
2.781... 
1.47,-1 
2.161-1 
■2.3.5-0 
2.50,-0 
1.651-0 
1.83'-0 
:'i.I2  -0 
3.16 
2.64 
3.06 
2.57 
2.65 
2.44 
2.17 
2.03 
2.56 
2.28 
1.92 
2.14 
2.77 
2.07 
2.99 
3.12 
1.49 
1..59 
2.. 58 
2.44 

1  77 
2.85 
1.89 
2.61 
2.91 
3.29 
3.81 
2.08 
3.83 

2  31 
2.14 
2.54 
2.42 
2.29 
2.1i> 
2.12 
!.95 
2  84 
2.60 
2.40 
1.41 
2.27 
2.16 
2.7- 
2.01 
2.05 
I.. S3 
2.93 
3.22 
3.01 
1.88 
1.87 
2.. 50 
2.74 
3.15 
3.08 

«2  06 
1.76 
2.22 
1.59 
2,22 
2.23 
l.lfi 
1.95 
1.63 
2  46 
2.70 
2.73 
2.92 
1.86 
3.92 


33 


92  2.63 
53  2.29 
25  3.17 
37  2.53 
01  •1.94 
3«i  2.00 
47:  2.97 
.64i  2.64 
72]  2.03i 
39,  I.22I 
80|  3.02| 
45|  1.96j 
2.04 
2.39 
2.72 
*2.58 
2.42 
2.00 
2.30 
2.03 
2.54 
2.27 
1.49 
2.11 
2.18 
2.37 
2.19 
2.18 
3.32 
2.01 
2.74 
2.46 
2.09 


2.09 
2.27 
3.06 
3.07 
2.60 
2.59 
2.32 
1.78 
2.71 
2.47 
2  34 

2  05 
3.. 51 
1.99 

3  10 
2.35 
2.08 
2.94 
3.36 
3.43 
2.10 
2.28 
2.49 
3.44 
3.52 
3.08 
2.80 
2  31 
2.42 
2.10 
2.42 
2,07 
2.47 
2  87 
1.86 

1  81 
2.37 
3.19 
2.57 
2.87 
1.73 
3.07 

2  02 
2.24 
3.49 
2.68 
3.31 
2.57 
1.95 
2.09 
1.57 
1.82 
2.25 
1.78 
2.74 
2.94 
2.18 
1.65 
3.17 
2.43 
1.97 
3.26 


-0.59 
-1.24 
-0.24 
-1.55 
-1.30 
-1.70, 
-0.60 
-0.53 
-1.01 
-1.61 
-0.78 
-0.82 


-0.28 


-1.08 
-1.89 
-1.50 
-0.23 
-0.32 
-1.62 
-1.28 

-6 

-0.92 

-1.13 

-0.^9 

-1.54 

-1.17 

-1.07 

-1.43 

-1.32 

-6!59 
-0.83 


-0.40 
-0.36 
-0.76 
-0.18 


-1.37 

+0.54 

-6!28 
-0.54 
-0  97 
-0.44 
-O.IO 
-0.19 
-1.29 
-0.03 

-0.71 
-0.30 
+0.02 
-0.24 
-0.35 
-0.93 

-6^91 
-0.24 
-1.09 
-0.48 
-1.02 
-O..57 
-0.16 
+  1.03 

-o!6.5 
-1.22 

-Vas 

-1..32 

-6!.56 
+0.47 

-o^ei 
-1.12 

-1.5( 

-1,.32 

-0.95 

-1.01 

-0.42 

+0.40 

-1  1 

-1.08 

-0.06 

-0.65 

-1 

-0.48 


2.70-1.06 
3.19-0.86 
2.19-1.04 

4.671+0.80 
2.211-1.51 
2.051-1.92! 
3.77I-O.59I 
1.56  -2.07 


1.95 
1.99 
2.70 
2.72 
3.49 
3.61 
2.76 
1.96 
3.45 


-1.86 
-1.62! 
-1.421 
-0.71 


-0.81 


1.04 
1.68 
0.86 
1.86 
2.09 
1.20 
2.15 
1.50 
1.85 
2.44 
1.17 
2.10 
1.65 
2.65 
1.22 
1.49 
3.12 


1  1.80 

-1.66 

1.95 

2.01 

-1.95 

1.23 

2.44 

-1.56 

0.76 

2.26 

-1.12 

2.16 

1  47 

-1.75 

0.77 

3.03 

-0.85 

2.76 

2.12 

-0.93 

2.21 

2.27 

-i'M 

'i'.ib 

1.97 

-1.40 

2.44 

3.21 

-0.32 

1.86 

4.45 

+0.49 

3.36 

2.40 

-0.87 

1.04 

2.82 

-0.86 

1.26 

2.48 

-0.87 

1.36 

2.44 

-0.83 

0.99 

2.90 

-0.40 

1.93 

1.66 

1.55 

3.20 

-0.86 

1.15 

4.23 

+  0.44 

2.16 

3.28 

2.17 

2.57 

1.48 

2.03 

-1.10 

4.39 

2  39 

-1.10 

2.72 

2  15 

-1.04 

1.99 

2.36 

-1.35 

3.80 

2.13 

4.12 

1.72 

-2.30 

5.38 

1  95 

-1.91 

1.93 

2  50 

4.28 

3.07 

-0.37 

1.7:^ 

?.  82 

-0.72 

*.'.21 

1   13 

-1.96 

2.91 

2,08 

-1..59 

4  60 

3.78 

-0.32 

1  63 

2.05 

-1.51 

4.07 

3,15 

-0.38 

1.45 

3,05 

-0.88 

3.35 

2.72 

3.06 

3.48 

-0.60 

1.66 

3.14 

-  1  22 

1.63 

3.32 

-0.20 

2.61 

2.69 

0.00 

1.42 

4.23 

+  1.30 

2.02 

2.32 

-1.12 

4.05 

2.07 

3.58 

4.68 

+  1.1S 

1,62 

3.10 

+0.06 

2,85 

3.67 

+0.19 

1.24 

2.65 

-0.80 

2.68 

2.51 

-1.27 

3.38 

-0  23 

2.58 

3.32 

-0,85 

3.08 

4.35 

-0.26 

2.15 

3.02 

2.10 

3.11 

-0.28 

1.45 

2.45 

-0.86 

4.05 

3  66 

2. 12 

3.50 

fO.73 

2.84 

2.62 

-0.98 

1.91 

2.80 

2.67 

2.24 

-1.16 

3.59 

2.91 

-0  88 

2,03 

3.27 

1,94 

3.74 

+  6.74 

2,08 

3.01 

-1.10 

2,42 

2.03 

-1.45 

2,24 

2.69 

-0.14 

1.86 

3.21 

-0.27 

2  56 

2.81 

-0.85 

1,77 

3  84 

+0.68 

2  34 

3.42 

-0.0» 

2.01 

1.84 

-1.24 

4.02 

1.63 

-1.40 

4.19 

1 .55 

-2.21 

3.25 

1.61 

-1.29 

4.72 

2.37 

-1.07 

3.29 

-0.65 

4.56 

-2.50 
-2.17 
-2.71 
-2.08 
-1.47 
-2.70 
-2.331 
-2.01 
-2.32' 
-0.61 
-3.24 
-1.43 


-2.37 


-1.33 
-2.78 
-3.24 
-1.47 
-3.08 
-0.82 
-1.05 

-O.S\ 
-0.99 
-2.10 
-1.29 
-3.09 
-3.08 
-2.52 
-2.68 
-1.39 

"-2'34 
-2.16 


+0.45 
-0.94 
-1.92 
+  1.07 

+  i!67 
-2.25 

-2!67 
-1  39 
-1.12 
+0.12 
-1.58 
-0.32 
-1.94 
-0.57 


-2.76 
-2.23 
-0  63 
-2.02 
-0.86 
-0.09 

-i'.ei 

-0.73 

-2  62 
-1.21 

— 6'99 
-1  28 
-0.42 

-2!  on 
+0.37 

-6!43 
-2.08 

-6^35 
-1.67 

-1.48 
-1.62 
-1  71 
-0.85 
-2.10 
-0.97 
-1.54 
+  0.77 
+0.9' 
-0.40 
+  1.13 


+0.31 


+  1.10 
+0.57 
+  0.80 
+  1.40 
+  1.76 
+0.88 

52+0.98 

8OI  +  I.43 

06'-0.93 

46  +3.00 

03  -1.18 

09  +1.30 

80 

80 

05 

83 

42 

85 

61 

19 

48 

28 

91 

25 


7.27 
6.25 
4.43 
t.87 
2.61 
4.70 
4.31 
2.76 
4.12 
5.77 
4.36 
4.84 
4.94 
4.08 
3.52 
3.13 
3.11 
5.37 
4.20 
3.00 
2.80 
3.74 
4.58 
4.91 
4  86 
3.89 
2.65 
4.84 
2.87 
4.71 
4.01 
6.80 
6.72 
2.72 
3.33 
5.31 
2.97 
3.31 
3.72 
5.35 
2.19 
4.63 

A.ih 

4.72 

3,65 

4.86 

4  13 

3.84 

3.54 

4.33 

3.54 

3.04 

3,78 

4.65 

3.53 

4.25 

5.17 

2.64 

4.94 

3.19 

4.59 

3.1 

2.38 

7.20 

4.78 

5.04 

4.74 


+2.49 


-0.12 
+  1.19 
-2.06 

+  0.72 
+  1.05 
+  1.93 
+3.01 

+3!46 
+2.81 
+0.82 
+0.12 
-1.15 
+  0.28 
+0.69 
-0.79 
+0.63 

-6!i4 
+0.57 


-0.34 
-0.81 
-1.31 
+1.03 

-i'.88 
-2.51 

':-6.'5o 

+  0.94 
-0.44 
-1.07 
-1.57 
+  0,34 
-1  46 
-!-0.08 

-'r{'.95 
+2.18 
-1.27 
-0,26 
+  1.97 
-1.31 

-6',  25 
+  1,39 
-1,96 
+0.28 

+i:2\ 

-0.21 
-0.80 

-^6.38 
-0.41 

+066 
-0.66 

-6^.51 
+0.21 

+  6.44 
+  0.86 
-1  35 
+  0.88 
-0.74 
-0.22 
-G  41 
-2.. 50 
+  2. .59 
+0.56 
-^0.49 
+0.44 


3.38  -1.48 


3.86 
4.44 
8.84 
4.55 
6.88 

13.50 
6.92 
6.70 
7.82 
9.37 
9.44 
8.90 
9.15 
9.12 
4.24 
5.15 
7.47 
6.17 
4.70 
4.03 
8.28 
3.38 
6.. 58 

*6.39 
5.92 
8  15 
4.43 
8.52 
5.52 
K.68 
5.74 
7.88 

10.40 
2.96 
3.46 
4.69 
5.42 
6.18 
6.35 
5.83 
4.63 
2.99 

3!  53 
6.00 
5.48 
7.25 
8-21 
6.86 
7.37 
7.91 
4.03 
8.13 
5.83 
4.89 
5.61 
3.24 
4.. 53 
2.31 
8.85 
3.89 
5,42 
2  79 
5.02 
2  21 
3.2? 
6  46 
9.60 


6.17 


+8.13 
+0.42 

+7.3' 
+  1.88 
+0.68 
+0.79 
+  3.66 
+0.06 
+4.24 
+2.63 
+2.29 
+2.79 


+4.67 


+2.06 
+4.30 
+  1.21 
-1.41 

+  3.78 
+  2.28 
+0.92 

-i!66 

+  0.08 
+  3.94 
-1.05 
+  1.86 
+8.66 
+  1.96 
+2.44 
+3.46 

+4!27 
+4.20 


+  0.70 
+  1.97 
+3.61 
+2.89 


+0.27 
+  3.24 

+  2J4 
+2.76 
+1.99 
+3.97 
-0.02 
+4.19 
+  1.19 
+2.22 


+2.52 
+5.40 
1.29 
0  37 
+  0.56 
+  1.45 

+2^47 

+  1.81 

0.24 

-1.06 

+6!. 53 
+  1.25 
+  2.18 

+4J2 
+2.70 


+3.88 
-0.09 

+  2'6o 
+  0.81 

-6:52 
+0  49 
-1  44 
+  4.69 
0.00 
+  0.14 
-1.45 
+0.94 
-1.56 
-0.22 
+2.85 
+5.30 


+1.45 


4.16 

-0.46 

5.13 

+  1.78 

5.05 

-0.41 

7.06 

+3.11 

3.23 

-1.07 

4.44 

+  1.10 

1.67 

-2.80 

6.66 

+  1.72 

3.44 

-1.43 

8.47 

+5.17 

4.10 

-1.13 

4.78 

+0.98 

3.53 

-1.12 

*3.29 

-0.49 

2.94 

-1.64 

6.11 

+  1.84 

2.75 

-1.59 

3.25 

-0.39 

3.16 

-0.41 

7.69 

+6.09 

1.09 

-3.91 

2.53 

-1.52 

2.04 

-2.01 

2,91 

-0.46 

1.50 

3.21 



2.32 

3,72 

3.30 

-1.08 

3,09 

-0.73 

2.39 

3.79 

3.28 

9.41 

2.00 

-i.76 

3.36 

+  0.10 

2.21 

-2.55 

3.11 

-0.89 

2.78 

-1.46 

4.65 

-0.31 

3.67 

-1.15 

6,47 

+3.07 

2.35 

-1  36 

4,05 

+0.58 

1.86 

-2.80 

3.32 

-0.70 

3.34 

-1.28 

8.36 

+5.22 

3.12 

-1.42 

'8.13 

+4;98 

2.90 

-1.95 

8,49 

+5.05 

3.96 

-0.70 

6,82 

+3.67 

2.12 

-2.18 

4,04 

+0.31 

1.53 

-2.48 

2,90 

-0.37 

4.08 

-0.78 

3,52 

-0.4S 

5.55 

+  1.18 

4,82 

+  1.19 

1.44 

-2.77 

3,09 

-0.12 

5.38 

+  0.35 

6,70 

+3.42 

2.62 
3.12 

-1.86 

6,48 

+3.59 

3.54 

-1.09 

7.91 

+  4.02 

3.52 

7,08 

4.93 

5.24 

3.60 

+0.27 

2.59 

-0.28 

4.07 

+  0.67 

2.20 

-0.95 

3.39 

-0.09 

4.03 

+0.39 

3.88 

+  1.06 

4.22 

+  1.95 

4.55 

3.26 

1.26 

-2.. 58 

1.34 

-1.77 

1.70 

-3.84 

3,97 

-0.04 

4.08 

3,38 

1.26 

-3.18 

3.01 

-0.47 

2.74 

-1.02 

3.07 

-0.36 

1.49 

-2.19 

2.06 

-1.0' 

6.10 

+  0,99 

3,37 

-0.11 

1.58 

-3.07 

2.98 

-0.59 

2.26 

-1.63 

3.63 

+0.14 

1.70 

-3.73 

3.36 

-0,11 

2.72 

-1,61 

4.28 

+0.57 

3.58 

2.29 

2.72 

-2.23 

*3.25 

-1.03 

3.51 

-0.78 

2.86 

-1.37 

0.93 

-3.33 

3.6.5 

+0.57 

2.37 

-1.67 

3.. 32 

+0.27 

l.SS 

-1.87 

3.91 

+  1.4t 

4.37 

+0.69 

2.28 

-1.03 

2.32 

2.89 

1.90 

-i.96 

3.99 

+0.63 

4.44 

+0.89 

3.30 

+0.29 

1  92 

-2.38 

3.22 

-0.11 

3.31 

-0.76 

2.46 

-0.95 

'3;56 

+6'. 58 

'2.'26 

-6'63 

2.76 

-1.84 

2.90 

-0  95 

3.84 

+0.61 

5.04 

+0.98 

1.35 

3.41 

3,03 

-0.67 

3,21 

-0.02 

2,  on 

-0,75 

2.15 

-0.95 

2.74 

3.37 

4,95 

+  1.26 

3.52 

+0,35 

1.94 

-2.12 

2.77 

-0,75 

2.04 

3.44 

1.44 

-2.07 

2.40 

-0.66 

1.88 

-1.60 

3,19 

-0.26 

2.19 

2.39 

2.82 

-0.61 

2.30 

-0.85 

2  06 

-1.29 

2.72 

-0,58 

3.45 

—0.06 

1.34 

-1.82 

3.01 

-0.83 

2,. 56 

-0.81 

2.89 

-1.09 

2,31 

-0.96 

*2.29 

-1.42 

3.27 

-1.03 

0.95 

-3.00 

2,75 

-0..56 

0.87 

-2.33 

2,71 

-0,79 

5.40 

+1.88 

2,27 

-0.79 

7.21 

+3.87 

2,86 

-0,30 

4.64 

+I..39 

4,29 

-0,12 

6.00 

+2.13 

3.15 

-0.18 

5.71 

+  1..51 

4.23 

+  1.30 

3.76 

-0.30 

4.51 

+  0.66 

60+0.16 

761+0.84 
.13+2.92 
.99|-0.42 
49,-0.20 
63-0.09 
79 1 -2.08 
43  +1,29 


3.88 
3.99 
3.69 
5.96 
1.65 
2.00 
6.73 
1.71 
3.49 


6.89 
6.09 
2.90 
3.55 
1.56 
2.75 
4.17 
1,58 
1.95 
1.88 
4.12 
2.04 
3.40 
2.31 
2.24 
2.15 
2.01 
2.41 
1.62 
6.16 
3.33 
2.58 
2.46 
1.87 
2.58 
1,24 
1.34 
1.88 
1.56 
2.96 
1,63 
3,02 

'3.66 
3,06 
2.23 
2.99 
2,11 
3,05 
2.39 
3.43 
2,40 
3,51 
2.11 
2,11 
4.47 
2.15 
3.60 
2.49 
2.43 
2.75 
2.33 
2.02 
2.15 
1,82 
1.82 
1,92 
2,05 
2,40 
2,67 


0.16 
+0.35 
-1.31 
+0.92 


-1. 


+2.69 
+0.20 
+  1.59 
+  2.01 
+  1.25 
+  1.29 
+  1.14 

+  i]24 
+  1.28 
+0.52 
+  1.82 
-1.45 
-1.98 
+3.39 
-1.41 
+0.33 


+2.18 
+2.45 


-1.11 
-0.18 
+  0.81 
-2,39 

-i!i5 
+0.49 

+6!i'? 
-0.79 
-0.68 
-1.09 
-1,27 
-0,84 
-1.46 
+  1.80 

-i!59 
-1.73 
-1,00 
-0.35 
-1,24 
-1.65 


-1.55 
+0  18 
-1.85 
-0.12 

-6'.38 
-0.47 
-1.15 

-i!59 
+0,04 

+  6',  40 
-1.13 

-6^80 
-1.10 


-0,78 
-0.24 
-0,59 
-0..57 
-0.65 
-1.36 
-0.99 
-1.03 
-0.68 
-0.90 
-1.62 
-0.98 
-0.75 
-0.92 


5.62 
5.59 
7.05 
6.39; 
4.03 
3.80 
6.35 
5.17 
5.63 
4.83 
7.40 
4.58 
8.52 
4.49 
5.30 
5,94 
6.79 
4.41 
6.18 
6.06 
4.39 
6.73 
4.43 
4.07 

4. '68 

4.99 

6. 

6.55 

4.99 

4.20 

6.03 

6.23 

3.89 


7.44 
6.33 
5.40 
6.81 
3.36 
2.15 
3.93 
3.06 
2.58 
3.26 
3.71 
2.39 
2.73 
4.36 
3.68 
3.43 
4.93 
2.88 
6.05 
4.72 
2.31 
8.99 
4.40 
4.88 
3,19 
5.90 
2.83 
2.86 
5.99 
2.11 
3.85 
3.81 

6.33 
5.69 
3,62 
5,15 
3,74 
6.82 
6.16 
5.05 
5.44 
4.14 
5.56 
5.68 
3.78 
4.66 
1.70 
6,06 
4.16 
3.65 
4.46 
4.25 
2.4] 
2.41 
2.42 
2.87 
3.00 
4.46 


+2.94 
+2.05 
+3.96 
+3.23 
+  1.06 
+0.65 
+2.67 
+2.58 
+2.36 
+2.14 
+4.52 
+  1.86 


+  2.58 


+  1.63 
+2.74 
+3.06 
+1.97 
+2.84 
+  1.51 
+1.37 

+2.'33 
+2.10 
+3.02 
+2.50 
+1.96 
+0.86 
+  2.89 
+2.60 
+1.07 


0.00 
+  3.23 
+2.40 

+  i!95 
+  1,26 

+3'39 
+2.29 

+i''73 
+3.24 


+1.56 
+  1.63 
-0.92 
+3.51 
+  1.58 
+0.33 
+  1.97 
+2.10 
-0.14 
+  0.08 
-1,03 
-0.14 
+0.12 
+  1.61 


1.61 
1.96 
1.63 
2.31 

1.65 
1.91 
2.24 
1.61 
1.47 
1.75 
2.61 
1.22 
2.01 
1.66 
1.97 
2.03 
2.13 
1.08 
2.00 
2.14 
1.34 
1.41 
1.33 
1.65 

i.'ee 

1.28 
2.16 
2.18 
1.79 
1.94 
1.94 
1.91 
1.36 


2.46 
2.35 
2.34 
2.54 
2.73 
2.62 
1.94 
1.65 
2.52 
2.97 
3.31 
3.00 
1.96 
2.00 
2.87 
2.00 
1.98 
2.25 
1.63 
2.46 
2.24 
2.66 
2.96 
8.09 
3.86 


-1.8248.67 
-1.36|47. 18 
-1.69,60.66 
-1.6047.19 
-1.07  46.18 


-1 

-1.22 

-1.76 

-1.36 

-0.97 

-0 

-1.66 


-1.37 


-1.90 
-2.00 
-1.44 
-1.93 
-0.94 
-1.62 
-1.88 

-i.'44 
-1.12 
-0.97 
-0.86 
-1.65 
-1.91 
-1.50 
-1.66 
-2.22 


+0.31 
-0.49 
-0.24 

+6.34 
+0.08 

-i!37 
-0.52 


+0.69 
+0.22 


-2.24 
+0.17 
-0.46 
-0.99 
-0.67 
-1,16 
-0.47 
-0  17 
-0.05 
+  0.35 
+  0,02 
+0.90 


3.25  -0.(8  46.51 


39.63 
45.68 
40.81 
40,82 
45.03 
38.41 
38.83 
42.12 
47.61 
42.48 
45.16 
49.49 
35.83 
42.86 
42.01 
41.81 
39.67 
39.94 
46.36 

46.09 
46.18 
49.21 
48.17 
33.03 
45.21 
48.32 
33.97 
46.34 


60.47 
66.29 
60.09 
49.84 
37.71 
31.87 
40.86 
41.16 
39.33 
30.97 
37.89 
36.15 
37.74 
38.10 
36.47 
46.00 
35.17 
44.91 
35.67 
44.96 
37.12 
43.26 
46.24 
84.26 
31.44 
39.26 
36.72 
85.44 
40.63 
37.15 
31.85 
35.84 

35!48 
42.20 
42.33 
39.18 
41.56 
39.53 
41.18 
44.21 
34.16 
43.01 
37.41 
88.96 
38.73 
31.86 
37.61 
26,46 
40.47 
83,88 
32,96 
32.32 
32.07 
37,63 
37,99 
41,49 
47.72 


+0.88 
+  1.H2 
+7.61 
-0.11 
+2.86 
-7.61 
-2.24 
-0.48 
—4.41 
+7.19 
-9.80 
-0.67 


-0.78 


-2.80 
-6.08 
-6.84 
-1-0.57 
+  1.11 
-2.46 
+5.96 

'+&!S9 
+6.09 
+5.91 
-1.61 
-10.36 
-3.46 
+3.94 
-8.12 
+3.06 


+6.32 
+8.11 


+2.20 
-1.09 
+0.51 
+4.87 


-9.80 
-9.21 

-4.09 
-1.20 
-2.53 
+2.14 
-7.99 
+1.22 
-6.19 
+3.74 

-8'.56 
-2  16 
-5.08 
-6.60 
+3.94 
-3.93 

'+6."86 
+2.79 

-11.78 
-5.16 

'-siito 

-2.13 
+1.50 

*+i!83 
+  1.83 

'+5!52 
-8.16 

"-1,47 
-0.60 

-2^43 
-3.97 

-12.29 
+  1.46 
-5.73 

-11.21 
-6.63 
-6.82 
-0.15 
+  1.76 
-1.11 
+7.96 


+0.44 


Monthly  amount  interpolated ;  annual  amount  partly  interpolated. 


(Continued  on  page  64). 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


Year,  1935 


monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  1935,  with  Departures  from  the  Normal. -Continued 


Stations 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

iinf 

August 

September 

October 

November 

December 

Ann 

fl 

fl 

R 

e 

fl 

s 
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fl 
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s 

(3 
O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1 

3 

1 

£ 

3 

te 

£ 

■§ 

§ 

'S 

£ 

S 

£ 

S 

£ 

i 

£ 

3 

5 

£ 

3 

3 

£ 

3 

i 

£ 

3 

S 

£ 

S 

r 

a 

■j^ 

°o 

ti 

a 

C 

a 

t; 

a 

S 

s 

t; 

3. 

^ 

a 

fH 

E 

fi 

P. 

t, 

a 

2 

'3 

g 

s 

£ 

0, 

a 

£ 

0. 

CD 

a 

1 

g 

S 

£ 

CI 

£ 

0^ 

s 

•3 
£ 

0. 

£ 

Q 

£ 

g 

a 

a 

£ 

g 

£ 

Clairton 

Claysville 

Confluence 

Counellsville 

Corry 

Derry 

Donora 

Ebensburg 

Elk  Lick 

Franklin 

Greensboro 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Herrs  Island  Dam  — 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near) 

Kregar 

Lake  Lynn 

Linesville 

Lock  No. 2   (Neville). 

Lock  No.  4 

Lock  No.  5 

Lycippus 

^  McKeesport 

g  Meadville 

O  Mosgrove 

1  Mt.  Lebanon 

55*  Natrona 

K  New  Castle 

^  Newell 

^  Parkers  Landing. 

2  Pennllne 

W  Pittsburgh 

^  Ridgway 

Saltsburg 

Sharon 

Smethport 

Somerset 

Springdale 

Uniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Westford 

West  Newton 


Potomac  Basin 

Chambersburg 

Gettysburg 

Hyndman 


Lake  Basin 


2.28| 

2.60  -0.70 
4.91  +0.94 


Erie. 


3.46 
3.45 
2.99 
4.50 
*4.25 
2.61 
3.61 
3.55 
2.76 
2.92 
2.85 
3.80 
5.08 
3.59 
3.16 
3.97 
2.89 
2.72 
3.28 
3.53 
3.86 
2.37 
3.15 
3.80 
2.40 
4.60 
2.69 
3.83 
4.11 
2.97 
2.41 
2.47 
3.34 
2.55 
1.92 
4.60 
3.55 
3.97 
3.34 
3.35 
2.96 
3.42 
2.80 
3.03 


3.21 
3.43 
3.93 


2.02 


0.00 
—0.43 

+  i!36 

+0.59 

0.97 

+0.09 

-0.03 

0.75 

0.38 

0.09 

+0 

+0.89 


-0.11 
-0.43 
+0.16 
0.23 
-0.13 

-6'.  17 


-0.33 
+0.96 
+0.55 
+0.39 
-0.64 
-0.49 
-0.33 
+0.09 
-1.14 
+0.04 
+0.02 
+0  25 
-0.92 
+0.32 
+0.05 

+6!i5 
-0.28 


3.20[ 

3.62  +11) 
2.78  -0.61 


3.75 
4.13 
3.52 
3.19 
1.70 
2.83 
2.94 
4.04 
2.47 
3.24 
3.67 
3.87 
3.70 
J.46 
3.23 
2.66 
2.75 
2.95 
3.72 
3.41 
3.81 
3  21 
2.45 
3.15 
3.17 
4.30 
2.65 
4.02 
3.11 
2.80 
3.00 
2., 5.1 
3.06 
2.77 
2.91 
2.99 
2.76 
3.22 
3.87 
3.12 
2.70 
2.50 
5.98 
3.41 


+0.50 
+  0.99 

+6!  31 
1.68 
0.00 
0.00 

+0.99 
0.07 

+0.90 
1.20 

+  1.43 
0.08 


+0.65 
+  0.26 
+0.96 
+  0.25 
+0  62 

-0.37 


+  0.23 

+  1.75 

H-n.03 

+0 

+0.38 

+0.U 

-n.o3 

+  1.03 
+  0.62 
-0.95 
+0.03 
+0.14 
+0.49 
+  0,25 
tO.16 

+  4!6i 
+0.44 


+0.48  2,09  -0.81 
+0.31  1.89  -0.92 
+0.80    1.42    -1.26 


-0.75 


2.60 


+0.02 


3.13 
3.57 
3.20 

2;7i 
4.30 
2.79 
3.30 
1.84 
1.87 
3.14 
4.49 
1.96 
2.10 
2.92 
4.30 
3  32 
3.13 
3.71 
4,02 
2.16 
3.69 
2.91 
3.06 
4.38 
2.43 
2.20 
2.79 
3.47 
3.22 
2.08 
3.38 
1.95 
2.12 
3.04 
2.95 
2.36 
1.61 
1.28 
3.36 
2.87 
3.88 
3.76 
2.62 
1.92 
3.31 
2.30 
3.25 


2.85 
2.63 
2.33 


2.21 


+0.24 
-0.59 

-6!  63 
+0.42 

+6.64 
1.42 
1.56 
0.36 

+  1.42 
1.54 

-1.06 
0.36 

+0.99 

-  0.71 


-1.06 
+0.54 
-0.40 
-0.52 
+0  65 

-1.10 


-0 

+0.27 
-1.58 
-0.78 
+0  01 
-0.15 
-0  79 
-1.06 
-2  35 
-n.91 
-0  52 
0.00 
+0.35 
-0.25 
-1.21 

-6!  28 
0.23 


-0.14 
-0.51 
-0.66 


-0.41 


71  .. 
23-0. 
67  -0 


-2. 
-1. 

i! 
1. 
1. 

0. 
0. 

1. 

1. 

-1. 

+0 

-1 


-1.35 


3.85 
4.66 
5.78 
4.97 
2.39 
5.49 
4.93 
5.26 

*4.99 
3.10 
4.60 
4.66 
2.81 
3.89 
4.14 
4.91 
4.81 
3.47 
5.25 
5.42 

*2.97 
3.56 
4  66 
4.49 
6.09 
3.64 
2.76 
5.16 
4.63 
4.12 
4.08 
4.4 
3.68 
3.01 
4.07 
3.34 
5.20 
2.71 
2.65 
4.85 
4.37 
5.25 
4.22 
3.91 
2.15 
4.95 
3.32 
5.02 


2.37 
2.58 
2.22 


1.17 


-0.72 
-1.08 
-1.55 


-1.56 


2.73 
2.42 
3.93 


+  1.04 
+  1.81 

■i!89 
-1.89; 

+i'i8 

+0.99 
-0.48 
+  0.85 
+0.7H 
0.77 
0.24 
+  1.09 
+  1.69 
+0,39 


-0.44 
+  0.25 
+  1.05 
+  0  62 
+  2.13 

-1.56 


+0.70 

+  1.7 

-0.10 

-0.54 

+  0.86 

-0.62 

+  1.63 

-0.46 

-1 

-0.06 

+0.83 

+  1.26 

+0.61 

+0.62 

-2.08 

+6.13 
+1.41 


-0.92 
-1.47 
+1. 


4.12 
5.16 
3. 33 

3.28 
4.77  -0 


2.20 


3.37 
3.27 
3.26 
5.09 
4.27 
3.15 
4.49 
3.40 
4.22 
3.32 
5.65 
3.06 
4.71 
4.28 

4  12 
3.24 
3.36 
3.1 
4.04 
3.51 
3.17 
3.85 

5  43 
3 
4 

4.30 
3.37 
3.65 
4.0' 
3.35 
3.79 
4.01 
3.00 

''4.49 
3.34 
3.48 
3.81 
3.72 
3 
5.22 
3.21 
3.32 
2.94 


2  51 
2.89 
3.54 


1.20   2.68 


-0.2'; 


2.42 
3.591 
4.13 
5.18 
4.94 
6.75 
1.90 
5.40 
3.85 
6.55 
3.01 
2.64 
4.03 
6.44 
2.19 
2.46 
8.18 
10.49] 
5.01 
4.04 
3.32 
2.69 
1.59 
2.82 
4.44 
1.47 
4.14 
4.99 
2.23 
3.44 
4.24 
2.57 
4  31 
4.. 57 
2.38 
6.14 
4.30 
4.94 
9.18 
5.78 
3.04 
5.77 
3.98 
3.09 
7.44 
3.55 
2.77 
2.91 


-0.591 
-0.54| 

+  i!3i 
+2.19 

+  i/26| 
-0.27| 
^2.05, 
-1.56, 
-1  06j 
-0.25 
+2.12 
-1.43 
-1.36! 
+  3.81 


0.37 
1.00 

-2.43 
1  38 

-0.41 

-6.63 


+0.12 
-1.20 
+  0.12 
+0.87 
-1.67 
+2.18 
-^0.26 
+  1.41 
+  4.72 
+  1.23' 
-1.06, 
+0.94: 
-0.21 
-1.23; 
2.92! 

6^99! 
-1.21! 


-1.60 
-1.02 
-1.25 


-0.66 


3.65 
3.63 
4.07 


7.54 


5.57 

8.881+5.09 
8.421+4,41 

5.891 

3.431-0.171 
9.38  +5.35I 

8.91 

2.75  -1.17 
7.14  +2.69 
3.861+0.16 
6,221+2.57 
7.56+3.61 
3  76  +0.36 
5.21  +1.95 
4.41  +1.12 
5.95  +2.24 
6  88  +2.55 

3.04 

6.39 

5  39 

2.89  -0. 


2.171.... 
2.451-0. 

1.98|-1. 
2.681.... 
4.33]+0. 
2.71-0. 
2.32I.... 
2  25!- 1. 
3.88+0. 
1.78-1. 
2.2'.  !-0. 
3.361+0. 


5.96 
8.70 
6.24 
5.67 
4.57 
2.73 
7.46 
7  11 
7.. 39 
6.23 
9.96 
3.91 
4.02 
4  92 
2  ni 
6.89 
8.38 
2  60 
5.21 
5,18 


f2.82 
+5.18 
+2.66 
+  1.49 

-i!6i 


+  3.02 
r6.90' 
-0,03 
+0,43 
+  1.69 
-1.26 
+  3  17 
+  4.95 
-1.36 
+0.61 
+  1.25 
9. 861+,'). 24 
R. 171  +  2.52 


7.35 
1.79 
6.26 
4.03 
3.59 


+3.29 
-2.12' 


+  1.15 
-0.18 


+0.09  2.38  -1.58 
-0.15!  1.71  -2.21 
+  1.07|  4.58  +0.80 


+4.53 


2.02 


-1.25 


2.16; 

2.77 
2.68 
2.90 
2.84 
2.85 
2.71 
1.80 
3.15 
1.39 
2.35 
2.21 
2.56 
2.36 
2.72 
2.98 
1.93 
1.71 
3.98 
2.5 
1.63 
3.52 
1.96 
2.84 
3.69 
1.79 
3.40 
3.03 
2.34 
2.40 
2.34 
2.34 
3.98 
2.60 
3.43 
3. 


4.17 
3.65 
4.24 


3.14 


-1.02 


1.60 
1.92: 
1.56 
2.39 
1.87 
2.47 
1.74 
*2.15, 
1.76! 
1.81 
2.82 
2.40 
3.00 
1.96 
2.03 
3.12 
2.02 
2.65 
2.19 
2.22 
1.56 
2.62 
1.86 
1.82 
2.73 
1.81 
1.36 
1.88 
2.42 
2.28 
2.36 
1 

0.50 
1.80 
2.03 
2.18 
2.13 
1.74 
2.47 
1.88 
2.22 
2.41 
2.95 
2,22 
2.40 
2.43 
2,04 
2  60 


+1.25 
+0.21 
+  1.27 


-0.25 


-1.37 
-1,42 

-•i.ie 

-0.71 

-i.36 
-1.86 

-1.29| 

0.05! 

0.74! 

0.43 
-1.42 
-0,70 
+0.27 

0.99 


-2.171 
-0  311 

-0.981 

-i.dOj 

-0.42 

-2;i7 


-0.36 
-0.65 
-1.38 
-1.32 
-0.49 
-0  88 
-0.98 
-1.14 
-0.56 
-1.22 
-0.91 
-0  9) 
-0.4.) 
-0.92 
-1.05 

•^6.96 
-0.12 


2.18 

2.551+0.13. 
2.03-0.95; 

2  45' ' 

2.21'-2.0i; 
3.62:+0.89 

2.54! 

4.23;  +  1.02 
2.13'-1.02 
2.42-0.70 
1.921-0. 84i 
3. 00  +0.52 
2.72!-0.35 
2.57  -0.47 
2.28; +0.07 
3. 62! -1.25 
3.251+0.22 

3.271 

2  90; 

1.61 
2,18 
2.13 
2.38 
2  61 


-0.84 
-0.24 
-0.14 
-0.34 

3.111+0.37 

1  .56' 

2.031-1.56 

1.96 

2.57 

2.75 

2.55 

2.17 

1.18 

2.34 

2.10 

2,29 


+0.15 
-0.11 
-1.87 
-1.06 
-0.19 
-0.55 
3.3i;+0,92 
2.23-0.24 
1.701-1.35 
0,95 


2.48 
2.66 
2,. 55 
3.13 
2.65 
2. 52 
1.82 
2.. 58 
2.84 


3.76  +0.56  2.92 
3.331+0.12  2.90 
2.01  -1.21    2.21 


1.75 


-1.94 


1.S7 


+0.15 
-0.61 
+0.60 
-0.11 
-0.99 


41 
94 

83 
09 

471  +  1 


35.64  

45.17    +4.67 
43.62    -0.89 


0439. 89 


-0.97 
+0.37 


+0.22 
+0.20 
+0.27 


-1.73 


+0.16 


+0.40 


+0 
+0 
-0 
+  0 
+0 
-0 
+0 
+  0 

-1 

-0 
+  0 
-0 
-JO 
-0 

52' +0 

50 
+  1, 
-0. 


51.73 

37.04 

42.87 

42.321 

35.161 

39.081 

46.941 

33,00 

40.37 

35.801 

47.92! 

49.19 

46.56 

45.16 

40.65 

.32.531 

35.391 

40.12, 

40.04; 

47.12 

31.59 

33.041 

44.95i 

38.63! 

44.30! 

39.901 

43.071 

32.591 

85.97; 

34.441 

III34.661 

05!43.11 

78|35.97 

52  35. 61 1 

27  43.301 

52^38  231 

47  49.50 

02  44.1 


-6.32 
i  7.67 

'+i!i4 

-3.09 
-7.21 
-2.34 
+5.73 
-8.07 
-0.75 
-0.36 
+10.r2 
+1.68 


2.87 
1.75 
2.48 


2.62 


39. 7C 
38.26 
40.46 
,38.39 
38.02 


-7.26 
-2.66 
+  1.47 
-2.21 
+2.17 

-io/ii 


+2.70 
+8.11 
-9.78 
-3.16 
-1  73 
-4.02 
-^2.11 
+  1.93 
-5.9S 
-7.45 
+2.E9 
+  3.69 
+  0.09 
-0.08 
-4.C5 

+i!2i 

-1.78 


+0.24I35..51  -2.83 
-  1.46  32.81!  -7.98 
-0.08  36.96    -0.72 


-0.21 


31.52 


-5.41 


*  Monthly  amount  interpolated;  annual  amount  partly  interpolated. 


.\ftor  .July  1st  observations  made  at  Pittsburgh  airport. 


KIIililNO  FROSTS  OR  FREEZING  TEMPERATURE 


MONTHLY  STATE  DATA  FOR  1936 


Stations 


Allentown 

Altoona 

Beaver  Dam... 

Bedford 

Bellefonte 

Brook  ville 

Carlisle 

Catawissa 

Chambersburg 
Chambersville 

Claysville 

Clearfield 

Coatesville  — 

Corrv — 

Emporium 

Ephrata 

Erie 

Franklin 

George  School 
Gettysburg  ... 

Gordon 

Gould  sboro... 
Greensburg... 
Greenville  — 
Grove  City.... 

Hamburg 

Harrisburg . . . 

Hawley 

Huntingdon . . 
Johnstown  . . . 


Last  in 

First  in 

spring 

autumn 

Apr.   17 

Oct.     8 

do.    17 

Sept.  30 

May.  22 

Oct.     5 

Apr.  26 

Sept.  30 

May  24 

do.    30 

do.   26 

do.    11 

Apr.  26 

Oct.     5 

do.    26 

Sept.  30 

do.    16 

Oct.     5 

May  22 

Sept.  30 

do.   24 

do.   30 

do.   25 

do.    30 

Apr.   17 

Oct.     5 

Mav  '25 

Sept.  11 

do.  25 

do.   30 

Apr.  17 

Oct.     5 

do.    16 

do.     8 

May  24 
Apr.  17 

do.    16 
May  24 

do.   25 
Apr.  18 
May  24 

do.     1 
Apr.  26 

Sept.  30 

Oct.     5 

do.     5 

Sept.  30 

Aug.  25 

Sept.  30 

do.    30 

do.    30 

Oct.     5 

do.    16 

May  25 

do.     8 
Sept.  24 

do.   25 
Apr.  17 

do.   80 
Oct.     5 

Stations 


Kane(noar) .. . 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Meadville 

Muncy  Valley 
New  Castle . . . 

Newell 

Philadelphia . . 
Pittsburgh  — 
Quakertown . . 

Reading 

Retreat 

Ridgway 

Scranton 

Selinsgrove... 

Sharon 

Somerset 

State  College. 
Stroudsburg . . 

Towanda 

Uniontown . . . 
Vandergrift... 

Warren 

Waynesburg . . 
WeUsboro  — 
West  Chester. 
Williamsport . 
Williamstown 
York 


Last  in 
spring 


May  24 

Apr.  26 

May  25 

Apr.  17 

May  24 

do.   25 

do.   24 

Apr.  23 

do.    16 

do.    16 

May  24 

Apr.  16 

Mav.  24 

do.   25 

Apr.  16 

do.   25 

May  22 

do.   26 

Apr.  17 

do.    26 

May  24 

Apr.  22 

Mav  22 

Apr.  26 

May  24 

do.   25 

Apr.  17 

do.   26 

do.   17 

do.    16 


First  in 
autumn 


Sept. 
Oct. 
Sept. 
Oct. 

do. 
Sept. 

do. 
Oct. 
Nov. 
Oct. 

do. 

do. 

do. 
Sept. 
Oct. 

do. 

do. 
Sept. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Oct. 
Sept. 

do. 
Nov. 
Oct. 

do. 

do. 


Month 


Temperature 


Precipitation 


31 


January . . 
February.. 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 
October. . . 
November 
December. 

Year 


27.5 
28.9 
42.8 
47.1 
56.0 
67.4 
76.0 
71.3 
62.2 
63.0 
44.4 
26.3 


33.6 
35.6 
49,4 
51.fi 
63.0 
74.2 
80.8 
76.7 
68.0 
59.0 
61  0 
33.0 


17.9 
19.2 
32.1 
38.2 
47.4 
58.8 
66.2 
61.5 
51.7 
43.4 
34.5 
1/.8 


bo 

iS 


^a  w 

® 

So 

n 

^ 

2-^ 

h 

t. 

a 

08 -« 

? 

4> 

OS 

©IN 

5  0 

< 

0 

oB 

<s 

72 
66 
83 
91 
92 
96 
104 
98 
95 
86 
85 
60 


23 

3.08 

5.08 

-26 

2.67 

5.98 

-6 

2.62 

4.49 

12 

2.56 

4.68 

21 

3.00 

6.09 

33 

4.22 

7.27 

42 

5.63 

13.50 

31 

3.91 

9.96 

24 

3.51 

9.41 

16 

2.77 

6.73 

6 

3.84 

7  44 

-19 

2.62 

4.89 

1.00 
1.16 
1.22 
1.13 
0.76 
2.19 
1.47 
0.87 
1.34 
0.50 
1.18 
1.08 


1.74 
2.25 
1,42 
2.20 
2.10 
3.20 
9.00 
4.12 
4.32 
4.25 
4.07 
1.20 


50.2   80.8  !  17.8 


13.5 
14.4 
2.9 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
2.5 
13.5 


-26  140.43  13. .50  0.50  9.00  49.7 


^^sss^$ 
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Monthly  Hud  Auuual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1935, 

■with  Departures  from 

the  N 

ormul 

J&nuary 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Auirust 

September 

October 

November 

Decern  t>er 

Annual 

STATIONS. 

1 

1 

1 

d 

a 
B 

a 

£ 

a 

u 

S 
a 

£ 

£ 
3 

es 

t 

a 

OS 

g 

s 

a 

a 
0. 

Hi 

0 

g 

a 

£ 
S 

u 
d 
a 

£ 
S 
2 

a 

1 
cS 

a 

0 

£ 

a 

K 
a 

£ 

£ 

d 
a 

a, 

s 

1) 

a 

0) 

a 

g 

a 

a 
P 

1 
1 

1 
P 

d 

1 

£ 

p 

i 

P 

Atlantic  Driiinage. 

26.3 

-4.2 

27.6    -2.9 

28.2  +1.0 

31.3  -1.9 

28. 4  -4.1 

30.81 

26.21   -1.1 
30.8    -0.3 
29. 2i   -0.8 
29.fi;      0.0 
25.0;    -2.3 
31.4;       00 
28.21   -0.3 
30.2    -0.2 
27.8    -2.5 

26.5  +0.9 
30.8!   +1.1 
24.71       0.0 
30.21   -1.0 
32.0;   +0.9 
28.0,   +1.0 
19.2    -5.6 

■'30.51   +1,3 
32.4     -0.3 

40.4 
42.0 
44.2 
41.8 

45.7 
38.7 
44.5 
46.0 
42  4 

+2.1 
+4.2 
+  1.9 
+2.3 

'-i!4 

+  3.9 
+7.6 
4-4  n 

48.6 
46.1 
49.6 
47.4 
47.8 
44.6 
60.0 
50.4 
48.6 
43.4 
49.7 
46.8 
49.4 
47.2 
45.0 
50.2 
43.2 
49.8 
50.5 
46.2 
38.2 
48.5 
50.7 
49.8 
43.1 
49.8 
47.7 
49.2 
43.8 
48.8 
44.5 
49.2 
49.4 

+0.1 
-1.9 
-1.1 
-1.9 

'-5:6 
-1.5 
-1.7 
-1.8 
-4.8 
-0.4 
-1.1 
-1.2 
-1.9 
-1.7 
+  0.2 
-1.1 
-0.4 
-0.2 
-1.5 
-3.2 
-1.2 
-1.9 
-1.1 
-2.5 
-1.8 
-1.9 
-1.5 

-6!3 
-1.4 
-1.2 
-0.9 

57.5  -2.2 

69.4 
66.0 
69.4 
68.2 
68.2 
65.3 
70.2 
71.6 
69.4 
60.6 
70.4 
65.6 
70.0 
66.2 
66.0 
71.0 
64.8 
69.9 
70.4 
66.0 
58.8 
69.4 
71.5 
70.1 
64.5 
73.4 

•66.5 
68.7 
64.0 
70.0 
66.7 
70.0 
68.6 

•74.2 
66.3 

0.0 
-0.3 
-0.7 
-2.1 

'-3!4 
0.0 
+0.6 
+  1.2 
-5.4 
+1.0 
-1,3 
0.0 
-1.9 
-0.8 
+2.5 
+0.2 
+  1.3 
+0.5 
+0.4 
-2.4 
+0.4 
+0.6 
-0.2 
-1.8 
+  1.8 
-1.8 
+  1.3 

"'6!6 
+1.1 
■1-0.4 
-0,9 

"-2.'h 

75.8 

72.8 
76.7 
76.8 
75.4 
73.8 
76.8 
79.2 

+2.1 
+  2,0 
+2.8 
+  1.8 

'+6!6 
+2.2 
+4.4 

71.6 
68.8 
73.8 
72.0 
71.6 
69.4 
73.8 
76,6 
•72,3 
''66.4 
73.6 
70.7 
73,4 
70.4 
68.3 
74.6 
'67.9 
73.6 
74.6 
69.6 
61.6 
72.2 
75.6 
73.8 
67.6 
76.7 
70.5 
72,9 
66.7 
73.0 
69.0 
72.9 
72.6 
76,7 
69.9 

rO.2 

-0.2 

+2.5 

0.0 

'-i;4 

+1.0 
+4.0 
+2.0 
-2.3 
+1.8 
+0.8 
+0.9 
+0.1 
+0.9 
+3,0 
+1.7 
+2.2 
+2.7 
+1,8 
-1.5 

+  1.0 
+2,5 
+  1,2 
-0,2 
+  2,2 
+  0,1 
+  2,0 

'+i!6 

+  1.1 
+  1.1 

+  1.5 

"+6'.\ 

61.4 
60,8 
64.6 
61.8 
62.2 
59.7 
63.9 
63,9 
63.1 
''62.8 
64.2 
60.4 
63,4 
60.6 
69.9 
64.6 

-4.2 
-2.3 
-2.7 
-4.6 

■-5]2 
-2.8 
-1.3 
-0.9 
+0.6 
-1.9 
-3.6 
-2.8 
-3,6 
-1.5 
-1.2 

55.0 
52,0 
55.8 
52.2 
52.0 
60.2 
56.6 
56.0 
64.0 
63.5 
56.3 
51.6 
54.5 
62.1 
49.0 
55.0 
"50.6 
55.8 
56.2 
51,1 
43,4 

+2.0 
-0.1 
+0.6 
-2.4 

■-2!8 
+0.9 
+3.2 
+0.6 
+  1.6 
+2.4 
-1.1 
+0.4 
-0.6 
-1.0 
+  0.8 
+3.6 
+0.8 
+3.2 
+0.4 
-2.4 
+2.2 
+  1.7 
+0.6 
-0.6 
+0.7 
-1.3 
+0.8 

"-i'.o 

+0.5 
+0.7 
-0.7 

■■■6;6 

46.8 
42.4 
48.6 
42.0 
45.0 

+  4.4 
+2.0 
+4.3 
-0.7 

28.2 
24.0 
29.4 

-4.0 
-5.7 
-4.6 

50.6 
■52  .'5 

-0.6 

iltOOllft 

54.3 

58.8 
57.4 
56.8 
54.1 
58.8 
69.3 

-4.5 
-1.6 
-2.3 

■-7;6 
-3.4 
-2.1 

Lrdmore 

.reiuiUville ; 

edford , 

lelleionte 

etlilehem 

arlisle ' 

atawissa 

t'littT  Hall            

•28.4     -2.4! 
26.4    -4.2' 

28.(41 

24.21   -3.5 
28.2    -1.8 
27.8'   -0.3 
26  2    —  1   "i 

-0.3 

■26.8 

60.9 



48.4 
47.9 
46.0 
44.4 
47.0 
42.2 
46.9 
44.5 
42.1 
48.0 
40.4 
49.1 
47.6 
43.8 
36.0 
47.3 
48.3 
47.3 
41,2 
48.8 
44,9 
46.2 
39.1 
46,7 
41.3 
46.7 
44.8 
51.0 
44.9 

+  4.2 
+  6.8 
+3.6 
+4,2 
+5.1 
+  1.4 
+4.1 
+2.9 
+2.9 
+6.1 
+3.4 
+6,9 
+  5.6 
+4.2 
-0,2 
+  5,4 
+3.7 
+4.5 
+  1.7 
+4.0 
+  3.2 
+3.9 

'+3.'3 
+2.3 
+4.2 
+2,9 

■+3;9 

28.9 
•29.4 
•26.8 
26.5 
■29.0 
■25.6 
28.1 
•25.8 
25.3 
28.7 
21.8 
•29.3 
29.6 
25.8 
17.8 
28.6 
•29,6 
29.1 
'22.6 
30.2 
'27.3 
27.4 
•22.3 
27.6 
•23.0 
27.4 
27.8 
33.0 
■26.] 

-4,4 
-2.1 
-4.7 
-4.2 
-4.0 
-4.1 
-4.6 
-6.8 
-3.8 
-3.5 
-5.3 
-3.7 
-2,6 
-3,2 
-8,3 
-3.1 
-4.6 
-3.6 
-6.2 
-4.0 
-4.3 
-5,0 

'-sis 

-5.7 
-4.6 
-3.2 

52.6 
53.1 

■4'7;2 
52.7 
48.7 
52.0 
49.2 
47.6 
52.8 

-0.2 
+  1.5 

24.6 
28.8 
26.0 
28.2 
25.6 
25.2 
28.8 
21  8 

-1.2 
-0.1 
-0.8 
-1.7 
-1.4 
-0.3 
-0.8 
— ■>  1 

37. 6i    +1.0 

51.7 
59.0 
53.4 

58.8 
65.6 
52.8 
59.0 
53  0 

-7.1 
-1.7 
-5.4 
-2.4 
-3.4 
-5.0 
-2.0 

-3  2 

70.6 
78.1 
72.6 
77.3 
73.5 
72.8 
78.7 
71.2 
76.4 
78.0 
73.6 
66.2 
76.4 
78.0 
77.4 
71.5 
80.2 
75.2 
75.8 
70.9 
77.0 
74.2 
77.2 
76.8 
80.8 
72.8 

-0.6 

+3.8 
+  1.2 
+  2.7 
+  1.1 
+3.2 
+4.6 
+2.6 
+2.7 
+3.8 
+3.4 
+1.1 
+3.1 
+2,6 
+2.6 
+  1.1 
+4.4 
+3.0 
+3.3 

"+3.3 
+4.1 
+3.4 
+3.5 

'Y6;6 

-1.7 

liamberriburg 

loarfield     

46.1 
41.5 
43.8 
41.6 
39.6 
44.8 
36.7 
44.0 
47.0 
40.8 
32.1 
43.2 
47.6 
44.4 
36.6 
43.6 

''42.8 
46.6 
39.7 
44.1 
37.7 
42.9 

•42.6 

•48.8 
38.4 
45.0 
35.6 

'■36.2 
42.4 
40.2 
46.2 
45.6 
45.6 
46.0 
42.2 
44.6 
4'1.8 
39.5 
41.0 
45.6 
45.6 
41.6 
38.8 
37.6 
36.1 

»45,1 
40.2 

=42.6 
46.8 

46.4 
37.8 
42.6 
43.9 
45.3 
48.0 
38.8 
47.1 
48.5 
42.0 
41.2 
40.2 

+6.6 
+3.6 
+3.8 
+  1.5 
+  4.2 
+4.8 
+3.8 
+3.3 
+6,9 
+3.9 
+  1.8 
+  4.8 
+5.1 
+5.5 
+  1.1 
+  1.6 
+3.9 
+6.2 

'+4:4 
+2.9 
+3.5 
+4.0 

+1.0 
-0.9 

-0.1 

olobrook 

uiporiiim 

^phrata 

^eeland 

-1.3 
-0.2 
+1.1 

28]8|    -l!8 
29.2'   -0.2 
25.7    -n.6 

58.7  -1.8 
59.5    -1.8 
55.0    -2.8 
47.4    -5.4 

67.8  -3.1 
59. 7j   -3.1 
69.3    -2.5 

64,5 
64.6 
60.7 
51.7 
64.4 
65,2 
63.8 
.^7,2 
66.0 
62,3 
63.0 
58.0 
62,7 
59.6 
63,2 
63.8 
68.0 
61.1 

-1.5 
-1.0 
-1.6 
-6.0 

52.5 
53.3 
48.8 
40.8 

"53!  8 

52  4 
46.0 
53.8 
50.3 
51,9 
46,4 
51,4 
47.6 
51.4 
51.2 

+0.5 

ettysburg 

ordou      

+  1.5 
+0.4 

17.9 

-6.2 

-3.2 

-0.9    55.6 

29.9 
28.2 
21.8 
29.7 
27.8 
29.8 
24.6 
27.9 
24.9 
26.0 
27.9 

"32.6 
25.8 
28.4 
21.6 

'■23.2 
27.2 
24.8 
31.0 
30.2 
31.0 
28.5 
27.0 
28.4 
24.9 
24.8 
26  6 
29.6 
28.2 
26.0 
24.0 
24.8 
22.0 

"29.7 
26.4 
26.9 
28.9 

32.0 
22.8 
28.7 
27.5 
28.8 
31.6 
25.5 

-2.2 
-0.8 
-2.8 
-0.4 
-0.7 
-0.3 

'-i!8 
+0.3 
-2.8 
+0.5 

"~\.b 
+0.6 
-1.2 
-1.4 
-0.8 

-iie 
-1.5 
-3.5 
-1.4 

+1.1 
-1.0 

-i.k 
-1.8 
-0.8 

'-6!3 

-2.5 
-0.3 
-1.8 
-0.5 
-0.9 
-0.8 
-0.7 

+2.2 
-1.2 
-1.9 
-1.3 

■+i;i 

+  1.3 

-2.4 
-2.0 
-4,5 
-3,0 
-2,6 
-2.4 

'-2."8 
-1.9 
-2.4 
-1.0 

'-3!i 

57.1 
66.3 
49.0 
56.9 

^''1.4 
64.0 
49,2 
51.8 
51.0 
54.4 
52.8 

'59.0 
52.4 

+0.1 

larrisburg     

30.4 
24.3 
30.7 
30.2 
31.3 
25.8 
29.2 
25.8 
28.6 
29.5 

''35.6 
26.5 
31.8 
23.8 

•24.2 
28.0 
28.2 
33.0 
32.6 
32.2 
30.6 
28.0 
31.2 
27.1 
27.7 
29.3 
31.6 
30.7 
28.5 

+0.2 
-2.1 
-2.4 
+  1.0 
-0.2 

"-i'.i 
+1.3 
-1.0 
+1.5 

"-\.z 

+3.0 
+2.5 
-2.2 
-1.8 

'-6.'9 

-1.1 

-3.5 
-1.6 
-0.8 
+2.4 

'+6!4 
+  1.2 
-2.2 

+2^6 

+  0.3 

Jawley 

52.0 
60.6 
66.6 
68.2 
52.6 
58.4 
53.3 
58.1 
57.7 
63.0 
53.5 

-4.8 
-1.2 
-3.6 
-2.6 

'-2!3 
-3.6 
-2.7 
-3.9 

'-6!2 

—1.8 

+0.2 

-0.4 

jyndmaii     

+0.4 

-0.4 

+0.1 

vebanon.        

-0.1 

jQck  Haven 

larcu'^  Hook           .... 

+0.3 

+  1.0 

+5.8 
+  3.4 
+0.5 
+3.0 

'+5!4 
+3.3 

+  2.8 
+5.2 
+4.9 
+4.6 

■  +  3:8 
+5.5 
+5.3 

"+b.b 
+2.0 
+2.5 
+3.1 
+6.2 
+2.6 
+3.1 
+  6.2 

+5.2 
+4.0 

+5.4 
+  4.9 

'+6:6 

+  6.0 
+  6.9 

'+5!5 
+3.9 
+4  2 

45.5 
50.3 
41.3 
43.5 
48.4 
47.3 
51.6 
51.4 
51.4 
50.8 
47.6 
50.4 
46.6 
46.0 
48.4 
50.9 
49.4 
46.4 
45.6 
44.2 
42  1 
'49.4 
46.9 
47.5 
50.0 

48.4 
42.9 
45.2 
46.0 
45.7 
48.2 
42.3 
48.4 
50.6 
44.4 

-3.1 
+0.3 
-1.2 
-4.1 
-0.9 

-6.5 

O.P 
-0.5 
-0.8 
-0.9 
+0.1 

■-2  J 
-1.2 
-1.3 

■-i!i 
-2.8 
-2.2 
-2.5 
-0.4 
-2.0 
-2.5 
-0.9 

-1.5 
-2.2 
-3.0 
-3.7 

-2.'^ 
-2.4 
-1.1 

-6]6 

-4,5 

48.5 

-1.4 

litHin 

50.1 
52.1 
57.8 
66.0 
60.6 
69.8 
60.5 
59.9 
55.9 
59.4 
54.4 
55.0 

-3.8 
-4.8 
-1.6 

"-2.Z 
-2  1 
-3.2 
-1.2 
-3.6 
-3.1 

-4.4 

62.4 
63.6 
69.3 
67.8 
71.5 
71.9 
71.6 
71.6 
■6S.0 
69.9 
66.7 
67.6 
67.9 
72.0 

+0,7 
-1,6 
+0,7 

■+6;i 

+0.1 
-1.2 
+  0.6 
-0.3 
+0.1 

■-6^2 

-1.0 
0.0 

67  8 
71.9 
76.2 
75.0 
78.2 
78.9 
78,6 
79,0 
76,0 
76,7 
73,2 
74.8 
75.9 
78.6 
76.4 
73.5 
74,0 
73,4 
72.0 
75,8 
75.7 
"74.2 
77.4 

76.4 
71  6 

"74!3 

74.3 
76.3 
73,8 
75,0 
77,6 
"72,3 
69,2 
76,2 
74,4 
76,1 
74.2 
74.0 
75.8 
69.8 
73.6 
76.2 
75.8 
75,8 
74,6 
76.0 
69.5 
77.4 
69.6 
76.0 
74.8 
76.0 
73.5 
75.8 

75.6 

+  2.1 
+2.3 
+2.9 

'•+2]6 
+3.2 
+  1.5 
+4.2 
+2.5 
+  1.2 

'+3!i 

+2.7 
+2.7 

■+3!6 

+2.8 
+  3.1 
+3.3 
+1.5 
+2.5 
+2.4 
+3.2 

+2.8 
+3,9 

'+2^9 

■+3'.4 
+6.1 
+2.4 

"+5;2 
+2.0 
+5.9 
+2.2 
+5.3 
+4.2 
+2.1 
+2.8 

"■fi!2 
+7.2 

'+3;4 

+  1.3 

+1.4 
1  +1.6 

+5.6 
1    1-0.9 

+2.9 

'+3.'6 
+4.1 

+4.6 

65.2 
•67,6 
72.8 
70.8 
75.3 
76.4 
75.3 
75.0 
70.6 
72.8 
69.2 
70.8 
71,8 
75.0 
72.4 
69.2 
70.4 
69  2 
66,7 
72.3 
71.6 

+  1.4 
0.0 

+  1,8 

"+i)'.b 
+1,2 
+0,4 
+2,1 
+0,3 
+0.4 

'+i.'6 
+0.6 
+1.8 

'+6'.7 
+  1,4 
+  1,0 
+0,6 
+0.4 
+0.9 

67.1 
58.1 
62.9 
60.6 
66.0 
65,9 
66.0 
65.6 
60,6 
63,8 
60.1 
60.2 
62.2 
66,3 
62.8 
60.8 
60.2 
59,2 
56,2 
63.6 
'■62.0 
63,6 
63.9 

64.2 
57.8 
62.2 
61.6 
62.5 
64.1 
59.0 
63.2 
66,4 
60.7 
58.5 
62.5 
62.2 
61,7 
62.0 
64.2 
64.5 
58,0 
62.5 
61.8 
63.2 
63.0 
62.8 
63.4 
58.8 
62.2 
58.1 
64.4 
62.4 
63.1 
60  6 
63.9 

62.4 

-1.3 
-3,4 

-2.5 

■-2:0 
-2  3 
-4.0 
-0.8 
-3.4 
-2,5 

'-2]7 
-2,6 
-2.8 

'-i'8 
-2,2 
-3,1 
-3.5 
-1.9 
-2.4 
-0.8 
-2.3 

-2.0 
-2.3 
-2.5 
-3.2 

'-i.'6 
-1.3 
-2.2 

■"6:0 
-1.6 
-0.1 
-3.0 
-1.2 
-1.0 
-0.1 
-1.1 

"-3'4 
+0.1 

"-'■i!2 
-4.4 
-3.0 
-1.4 
-1.9 
-2.8 
-0.2 

■-213 
—  1  3 

49.2 
48.9 
53.0 
51.8 
57,8 
58.0 
57.6 
57.3 
52.2 
56.4 
51.0 
52.6 
63.4 
55.8 
64.5 
52.4 
51.2 
50.8 
48,4 
55.6 
51.9 
65,4 
54.6 

54.8 
47.0 
51.0 
62.1 
51.5 
54.2 
50.4 
54.4 
56.2 

+0.8 
-1.4 
-0.9 

"'6.'6 

+0.9 
+0.2 
+2.9 
0.0 
+1.7 

'+6!8 

+0.6 
-0.3 

'+1:3 
-1.0 
0.0 
-0.6 
+  1.0 
-0.8 
+2.1 
+0.6 

-0.4 
-1.7 
-2.1 
-0.4 

'+6!2 

+1.7 
+0.3 

34.5 
"41.8 
47.4 
45.4 
50.0 
49.6 
49.4 
49.2 
46.2 
48.0 
44,3 
43.7 
15.0 
49.6 
46.7 
42.8 
46  4 
42.4 
38.6 
48.6 
44.1 
44.8 
47.2 

46,2 
39.3 
42,0 
43:2 
43.0 
44,6 
39.0 
45.2 
45.9 
40,8 
42,0 
41,0 
44,6 
40.1 
42.2 
44.2 
44.4 
39,0 
44.2 
42,4 
42,8 
43.0 
45.2 
43.0 
39.4 
42,0 
40.1 
45.9 
48.6 
43,7 
42,9 
45.0 

42.6 

-1.8 
+2.3 
+5.2 

"+4'.3 
+3.9 
+2.1 
+6.1 
+5.0 
+5.5 

'+3'2 
+3.3 
+  4.7 

'+3'6 
+5.9 
+2.8 
+1.1 
+  5.7 
+3.0 
+3.0 
+4.2 

+2.9 

+1.8 
+1.0 
+2.1 

'+2!5 
+0.3 
+3.3 

"+2'.^ 
+4.0 
+  1.4 
+1.9 
+0.6 
+1.8 
+2.2 
+2.6 

■+i!9 

+3.6 

■+3:0 
+1.6 
-0.2 
+0.7 
+0.7 
+  1.3 
+2.3 

"+i'o 

+3.9 
+1.2 

18.4 
'22,0 
27,6 
•26.6 
31.5 
30.4 
31.3 
29.6 
27.1 
29.7 
24.7 
25.3 
•28.2 
30.0 
28,3 
25,4 
26,4 
23.8 
21.0 
29.6 
'26.4 
•26.8 
28.6 

27.6 
22.4 

-7,4 
-6,0 
-4,1 

■-4;8 

-4.8 
-4,7 
-3,5 
-4.1 
-2.5 

-3.3 
-5.1 

43.9 
46.1 
.•il.l 
49,6 
54.4 
54.1 
54.2 
63.6 
50.0 
52.6 
48.6 
49.0 
50  9 
53.7 

-0  5 

-1.6 

Jeshaminy  Falls 

*alinerton      

+0.1 

Philadelphia 

0.0 

*hila-Point  Breeze 

'hoenixville  

0.0 

-1.1 

+  1  0 

iuakertown 

0  0 

+0.6 

-0.4 

elinsgTOve 

57  8    -2.7 

+0  1 

60  1 
69.0 
55.6 
56.2 
53.0 
51  2 

-2.5 

0  0 

tate  College 

-3.0 
-3.1 
-4  3 
-5.1 

66.5 
66  6 
65.0 
63.2 
69.5 
67.0 
67.9 
69.7 

67.8 
63.2 

'mi 

66.4 
68.3 
63.6 
67.9 
71.2 
64.1 
62.8 
67.2 
66.4 
67.0 
66.0 
66.8 
68.5 
60.9 
65,8 
69.4 
67.6 
67.6 
66  8 
70.1 
63.6 
66,8 
62.7 
68.6 
67.4 
»68.2 
65  2 
67.9 

65,4 

+0.1 
+0.2 
-0.5 
-l.I 
0  0 
-1.8 
+u  4 
-0.2 

-1.3 

0.0 

'-i'.z 

"-o'b 
-1.0 
-0.6 

'-6  .'2 

-0.8 
+1.4 
-l.fi 
+0.5 
+0,5 
-2.6 
-0.7 

'-2.'4 
+4,5 

-1^2 
-2.5 
-0,6 
-0  4 
-0.7 
-2  7 
-1.4 

'-0  8 
+0.4 

-0.8 

-4.3 
-3,3 
-5.0 
-6.9 
-3.5 
-4,3 
-4.2 
-4.6 

-5.4 
-6.5 

49.1 

48.8 
47.4 
45.2 
52.4 
49.7 

+0  5 

troudsburg  

25  9'   —1  -3 

—0  3 

26.0 
24.4 
31.7 
28.2 
29.5 
31.6 

32  1 
23.2 
•27.2 
28.8 
29.8 
32.2 
24.8 
32.2 
34.0 
•27.0 
'28  0 

+  1.2 
-0.6 
+0.6 
+0.5 
-1.2 
+  0.6 

-0.7 
-2.1 
-1.6 
-0.7 

"+h'.% 

-1.3 
+2.6 

-i:6 
0  n 

-0  4 

—  1  1 

Vest  Chester 

''58  5    —2.1 

+0  5 

Villiamsport 

55.6 
57.0 
58.4 

66.4 
50.6 

ik'.k 

56  8 

-4.8 
-2.2 
-2.7 

-3.9 

-4.7 

■-5]o 

—0  6 

Villiamstown 

fork 

74,1 

72,8 
67.6 
70.2 
70.0 
70.7 
72,8 
69,4 
71.6 
74.9 
68.7 
66,0 
70.8 
70.4 
71.9 
69.9 
72,6 
72.4 
65.4 
69.0 
71.4 
71.8 
72.4 
72,4 
72,0 
66.4 
71,4 
66.6 
73.0 
71.2 
71.7 
69.5 
72,6 

71.8 

+1.9 

-t-0.9 
+2.0 
+0.7 
+0.1 

■+i;5 

+3.6 
+1.0 

■+3;i 

+0.2 
+2.7 
-0.1 
+  3.3 
+  1.8 
+2.3 
+1.3 

■-lis 

+4.5 

'+2'i 
+0.9 
-0,9 
-0.9 
+1.6 
-0.6 
+  1.4 

'+6;8 

+2,1 
+2.2 

52.6 

62,1 
46.5 

+0  4 

Ohio  Drainage. 
ieaver  Dam  

—0  1 

-0  7 

Sutler 

Jlalrton 

24,4 
24.7 
25.6 
21.2 
26.3 
29,8 
23.4 
23,6 
26.1 
26,7 
24.2 
23.8 
26.1 
26.6 
22.4 
25.2 
25.3 
25.2 
25.2 
27.6 
24.8 
23.3 
24.2 
21.6 
27.6 
25.9 
26.2 
25.4 
27.0 

26.6 

-6.4 

"-6'.» 
-7.1 
-5.6 

'-4!'7 
-5.6 
-4,2 
-6,8 
-6.0 
-6.0 
-6.2 
-5.8 

'-•7!l 
-3.5 

■-5]6 
-7.3 
-9.4 
-4,7 
-6.4 
-7.2 
-7.2 

"-7.1 
-2.6 

-6.3 

49.4 
49.9 
52.0 
46.5 
51.7 
53.9 

-1.0 

57.5:   -3.1 
50.4:   -3  8 

+0  2 

+  0  2 

)eiTy 

32.21   +2.2 
33.6: 

57.1 
58.5 
53.8 

-3.5 

■-i;7 

+  0  5 

Donora 

Ebensburg 

27.0 

+3.2 

SlkLiok 

51.9 
61.6 
53  2 
50.0 
52.6 
54.3 
54,8 
49.4 
53,5 
52.8 
53.6 
52,9 
52,3 
53.8 
49.0 
52.0 
48.8 
55.6 
53,4 
62,9 

+2,5 
+0,3 
-0.8 
-0.9 
+0.7 
+0.4 
+1.1 

'-6'.8 
+2.3 

"+0.6 
-3.2 
-1.9 
-0.4 
-0.7 
-0.6 
+0,9 

"-i!3 
+2.6 

+0.2 

^ranklin 

26.1 
31.0 
27.6 
27.2 
31.6 
30.1 
23.0 
31.6 
'28.2 
28.8 
27.8 
29.6 
32.1 
24.2 
25.5 
27.0 
33.6 
30.4 
30.2 
26.  C 
32.3 

27.1 

+6.1 

+0  7 
+0  6 
+0.6 
+  1.6 
+0.3 

'+i;8 

+3.6 

+0.2 
-2.5 
+  1.4 
-0.4 
-1.3 
+0.6 
+1.3 

■■■6:6 

41.1 
+0.3 

25.2]   -0.6 
31  5    —0  1 

45.6 
48.0 
46.6 
46.2 
45.6 
48.3 
43.(1 
47.4 
45.8 
47.4 
46.2 
46.4 
50.0 
43.4 
46.1 
42.8 
49.6 
47.7 
48.0 
43. C 
48.5 

43.8 

-0.5 
-2.5 
0.0 
-1.4 
-3.9 
-1.5 

"-d's 

+0.5 

■-•iis 

-5.0 
-1.2 
-2.6 
-1.9 
-3.6 
-1.6 

1 

-  3.0 
-1.8 

-1.3 

54.2    -3.1 
56  Sl   -3  1 

48,8 
50,9 
49,2 
49.2 
50.9 
51.6 
45.1 
60,6 
49.7 
60.7 
49.? 
50,5 
52,1 
46. C 
49,5 
46. f 
63, C 
51.4 
61.1 
48. C 
52. S 

48. £ 

+0  6 

46  0'   +5  7 

—0  6 

27.2 
27.7 
31.4 
31.1 
23.4 
31.6 
26.5 
30.4 
27.8 
30.0 
33  2 
24.4 
26.2 
26.8 
34.2 
31.4 
31.5 
i  25.4 
33.7 

26. C 

+0.4 

0.0 

+  1.4 

+0.9 

"+2.2 
+2.7 

■-6.6 

-2.1 

+0.9 
-2.0 
-2  0 
-0  2 

+  1.8 

■-6^5 

+0.9 
-0.9 

43.8 
43.8 
46.2 
45.9 
37.4 
46.6 
42.6 
45.6 
42.2 
41.9 
47.6 
38.8 
42  2 
42.0 
49.4 
46.2 
45.2 
39  3 

+7.1 
+6.2 
+6.0 
+6.5 

■+6!7 

+7.7 

■+5:1 
-l.I 

+8.0 
+4.0 
+  4.6 
+6  0 
+7.9 

+  4!4 
+a  7 

54.2 
64.6 
54.8 
57.4 
49.4 
65.8 
54.2 
56.4 
54.0 
65.9 
58.8 
51.1 
54.(1 
52.6 
58.4 
66.9 
56. f 
51.4 
58.2 

61  .£ 

-3.4 
-2.9 
-5.2 
-3.6 

■-4.7 
-2.1 

"-h.b 
-5.5 
-3.6 
-4.6 
-4.2 
-4.2 
-3.4 

i'-4:3 

-4  7 
-4.9 

+0  6 

3rove  City 

+0  4 

[rwin 

—0  2 

+0  2 

jycippus 

—0  7 

Meadville 

+2  6 

Mt.  Lebanon 

Sqw  Castle 

•^Tewpll 

'-6.2 
2  4 

Pittsburgh** 

—0  7 

R.idgway 

—0  9 

Sharon 

—0  5 

Somerset 

—1  0 

Unity  Rest^rvoir 

Vandergrift 

Warren 

+0.4 



-0,8 
+0.8 

Waynesburg 

48.6 

39.7    +6.2 

'54.4 

-1.2    53.6 

Lake  Drainage. 
Erie.  . 

+0,1 

Letters  of  alphabet  denote  number  of  .days  missing. 


'•'*    After  July  1st  observations  made  at  Pittsburgh  airport. 
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Year,  1935 


OOOPBRATIVB    AND    RAINFALL    OBSERVERS 


Stations 


Allentown 

Altoona 

Ansonia 

Ardmore 

Arendtsville. ... 
Bakers  Summit. 

Beaver  Dam 

Beaver  Falls 

Bedford 

Bethlehem 

Bloserville 

Bellefonte 

Brook  ville 

Buflfalo  Mills... 

Butler 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall 

Chambersburg  . 
Chambersville.. 

Clairton 

Clays  ville 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Confluence 

Conshohocken.. 

Corry 

Derry 

Donora 

Doylestown 

Ebensburg 

Elk  Lick 

Emporium 

Ephrata 

Erie 

Forest  City 

Franklin 

Freeland 

Galeton 

George  School. . 

Gettysburg 

Girardville 

Gordon 

Gouldsboro 

Graterford 

Greensburg 

Greensboro 

Greenville 


Observers 


John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

PaulH.Mulford. 

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

M.  Snyder. 

F.  H.  McCullough. 

W.  Edward  Eakin. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

A.  G.  Mountz. 

U.  S.  Airway  Ra<lio  Sta. 

Frank  S.  Fawcett. 

Nelle  R.  Brown. 

The  Butler  Eagle. 

Clarence  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

Edward  E.  Bailey. 

Wm.  B.  Spear. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie  Steel  Co. 

J,  L.  Melvin. 

E.  W.  Hess,  C.  E. 

Howard  L.  Pyle. 

William  A.  Rorer. 

Grant  Pyle. 

Russell  C.  Erb. 

Assd.  Gas  &  Electric  Co. 

Ted  R.  Wineman. 

Donora  Zinc  Works. 

Geo.  Hart. 

D.  H.  Jones. 

J.  S.  Stevanus. 

T.  B.  Lloyd. 

Ira  J.  Keath. 

U.S.  Weather  Bureau. 

L.L.  Whipple. 

R.  L.  Walters. 

Andrew  B.  Evansha. 

Henry  W.Lush. 

N.  W.  Swayne. 

Dr.  Henry  Stewart. 

Girard  Water  Co. 

Sallie  M.  Johnson. 

Roland  H.  Marsliall . 

C.  K.  Kulp. 

Westmoreland  Water  Co. 

George  W.  Paxton. 

C.  P.  Clarke. 


Stations 


Grove  City 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Herrs  Island  Dam 

Hollisterville 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near] 

Kregar 

Kylertovvn 

Lake  Lynn 

Lakeville 

Lancaster 

Lansford 

Lawrenceville 

Lebanon 

Linesville 

Lock  Haven 

Lock  No.  i 

Lock  No.  4 

Lock  No.  5 

Lycippus 

Marcus  Hook 

Matamoras 

Mauch  Chunk 

Meadville 

Morris  Run 

Mt.  Lebanon 

Mount  Pocono 

Muncy  Valley 

Natrona 

Neshaminy  Falls 

New  Castle 

Newell 

New  Park 

Newport 

Palmerton 

Parkers  Landing 

Paupack 

Penn  Line 

Philadelphia 

Philadelphia 

Navy  Yard 
Phila-  Point  Breeze.. . 


Observers 


Prof.  H.  W.  Harmon. 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

U.S.  Engineer. 

Penn.  P.  &  L.  Co. 

H.  W.Lowy,  C.E. 

Prof.  Paul  R.  Voder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

W.F.  Gallagher. 

Robert  Tross. 

U.S.  Forest  Service. 

I.  A.  Knupp. 

U.S.  Weather  Bureau. 

R.  McGeuchie. 

Penn.  P.  &  L.  Co. 

Supt.  Water  Works. 

Lehigh  Coal  &  Nav.  Co. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

John  Furman. 

Joseph  A.Beaver. 

R.  C.  McCullough. 

U.S.  Engineer. 

U.  S.  Engineer. 

Westmoreland  Water  Co 

Sun  Oil  Co. 

John  Bisland. 

R.  K.  Wintermute. 

Assd.  Gas  &  Electric  Co. 

Morris  Hun  Mining  Co. 

Roger  H .  Howell . 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.  O.  Hacker. 

Bert  B.  Hildebrand. 

Phila.  Sub- Water  Co. 

New  Castle  Water  Co. 

General  Chemical  Co . 

C.J.Allen. 

Adam  R.  Boetill. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

Henry  Turk. 

Penn.  Power  &  Light  Co 

Retta  Crumb. 

U.S.  Weather  Bureau. 

f  Commandant.  Navy 

I     Yard. 

Atlantic  Refining  Co. 


Stations 


Phoenixville 

Pine  Grove 

Pittsburgh 

Pleasant  Mount.. 

Pottstown 

Pottsville , 

Quakertown , 

Reading  

Renovo 

Retreat 

Ridgway 

Saltsburg 

Scranton 

Selinsgrove 

Sharon 

Shawmont 

Shippensburg 

Somerset 

Springdale 

State  College 

Stroudsburg 

Sunbury 

Towanda 

Uniontown 

Unity  Reservoir. 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Weikert 

Wellsboro 

West  Chester 

Westford 

Westgrove 

West  Newton 

Wilkes- Barre 

Williamsport 

Williamstown.  .. 

York 

York  Haven 

Zionsville 


Observers 


Philadel.  Sub-  Water  Co. 
East  Penn  Electric  Co. 
U.S.  Weather  Bureau. 

C.  R.  Buller. 
Dally  Mercury. 
Pottsville  Water  Co. 
John  E.  Benner. 
U.S.  Weather  Bureau. 
J.  H.Baird. 

Theo.  J.  Sampson. 
West  Penn.  Power  Co. 
Thomas  M.  Duncan. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Dr.  George  E.  Fisher. 
H.  H.  Gerber. 
Winfleld  S.  Guiles. 
Keith  B.  Allen. 

D.  L.  Grove. 

U.  S.  Engineer. 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College. 

EarlE.Stahl. 

Mrs.  M.  Ordelia  Parks. 

Wm.  W.  Marsteller. 

Westmoreland  Water  Co. 

H.  R.  Belding. 

Mrs.  Anna  Simpson 

Thomas  S.  Knox. 

David  Libby. 

George  W.  Hill. 

Joseph  W,  Belt. 

C.  C.  Collins. 

Conard-Pyle  Co. 

A.  B.  Adams. 

Milton  Wentz. 

Veronica  E.April. 

Susquehanna  Coal  Co. 

C.  L.  Bott. 

York  Haven  Water  Co 

J.  H.  Weinberger. 
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PENNSYLVAiNiA  SECTION. 

O.  S.  BL.ISS. 
PHILADELPHIA.  PA. 


^ToL.  XLI. 


January, 1936. 


No.  1. 


GENERAL  SUMMARY. 

Temperatures  were  mostly  above  the  normal  during  the  first 
lalf  of  the  month,  yet,  when  considered  as  a  whole  it  was  the 
!oldest  January  of  the  last  sixteen  years.  This  was  due  to  the 
ntense  cold  that  began  about  the  20th,  and  continued  to  the 
;nd  of  the  month,  during  which  time  there  was  little  or  no  thaw- 
ng  in  any  part  of  the  State.  While  the  cold  was  intense  in  all 
lections,  it  appeared  to  concentrate  upon  the  Pittsburgh  region 
vith  extreme  severity,  and  for  seven  consecutive  days  the  tem- 
jeratures  were  20  degrees  below  the  normal,  with  a  deficiency 
)f  39  degrees  on  the  23d.  The  lowest  temperature  for  the  State 
vas  30  degrees  below  zero  at  Ebensburg  on  the  23d.  This  in- 
ense  and  persistent  cold  resulted  in  several  deaths  and  in  wide- 
ipread  suffering  among  the  poor.  The  precipitation  averaged 
ibout  30  per  cent  above  the  January  normal,  due  in  part  to 
leavy  rains  at  the  beginning  of  the  month,  and  in  part  to  heavy 
mows  on  the  19th  and  20th.  Precipitation  on  these  latter  dates 
vas  mostly  sleet  in  the  southeastern  portion  of  the  State,  and 
roze  into  what  practically  constituted  a  solid  layer  of  ice  of  from 
our  to  six  inches  in  thickness.  This  ice  layer  had  a  glazed  sur- 
ace  that  was  smooth  enough  to  permit  of  skating  all  over  the 
ields.  It  sealed  up  nearly  all  of  the  available  food  supplj'  of  the 
vild  birds  and  animals,  and  their  preservation  depended  upon 
iharitable  feeding  to  a  greater  extent  than  was  ever  known  be- 
ore.  The  heaviest  snowfall  occurred  in  the  mountain  regions, 
)ver  a  belt  extending  from  Monroe  and  Pike  counties  in  the 
lortheast  down  to  Bedford  and  Somerset  counties  in  the  south- 
vest.  On  the  Pocono  Plateau  the  snow  accumulated  to  an  av- 
srage  depth  of  more  than  three  feet.  Beginning  with  the  storm 
)f  the  19th  and  20th,  traffic  was  badly  handicapped  for  the 
■emainder  of  the  month.  The  main  highways  were  plowed 
.hrough  soon  after  the  storm,  but  a  coating  of  ice  and  snow  re- 
nained  on  the  surface  of  the  roads  and  made  travel  slow  and 
tiore  or  less  dangerous.  Many  secondary  roads  were  closed  for 
he  entire  period  because  snow  was  drifted  to  such  a  depth  as  to 
nake  plowing  impossible,  and  township  and  county  funds  were 
nsufficient  to  pay  for  shoveling.  Many  country  schools  were 
ilosed  because  it  was  impossible  to  furnish  fuel  to  heat  build- 
ngs.  It  was  the  general  impression  that  such  strenuous  condi- 
tions have  not  been  experienced  in  Pennsylvania  since  January 
1918,  during  the  World  War. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
Tom  89  stations,  was  23.6°,  or  4.7°  below  the  January  mean  for 
-he  period  1888-1936.     The  highest  monthly  mean  was  31.0'', 


at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  15.2°  at  Gouldsboro.  The 
highest  temperature  recorded  during  the  month  was  59°  at 
Greensburg  on  the  14th,  while  the  lowest  was  — 30°  at  Ebens- 
burg on  the  23d.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was 
54°  at  Donora  on  the  23d. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  of  141  stations,  was  4.21  inches,  which  is  an  excess 
of  0.99  inch  compared  with  average  for  the  period  1888-1936. 
The  greatest  monthly  total  was  7.74  inches  at  George  School, 
and  the  least  was  1.34  inches  at  Sharon.  The  greatest  amount 
recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  3.41  inches  at  West 
Chester  on  the  2-3d. 

Snowfall  for  the  State  averaged  19.4  inches,  which  is  8.8 
inches  above  the  average  for  the  period  1888-1936.  The  great- 
est amount  was  37.5  inches  at  Gouldsboro.  The  greatest  24- 
hours  snowfall  was  22.0  inches  at  Catawissa  on  the  19th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  JANUARY 


Year 


Temperature 


Precipitation 


888. 
889. 
890. 
891. 
892 . 
893. 
894. 
895 
896. 
897. 
898. 
899. 
900. 
901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 
908. 
909. 
910. 
911. 

912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
.917. 
918. 
919. 
920. 
921. 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927. 
928. 
«29. 
930. 
931. 
932 . 
933. 
934. 
935. 
936. 


Period  . 


23.2 

61 

-19 

29.4 

68 

-5 

37.5 

77 

-2 

30.5 

64 

-4 

26.2 

66 

-28 

19.0 

67 

-26 

32.8 

65 

-9 

24.2 

58 

-17 

27.6 

60 

-15 

25.6 

74 

-25 

30.7 

67 

-16 

26.6 

66 

-21 

29.8 

63 

-8 

29.1 

59 

-10 

25.6 

58 

-13 

26.9 

68 

-13 

20.0 

66 

-42 

23.8 

69 

-21 

35.0 

85 

-4 

30.0 

75 

-23 

28.4 

59 

-18 

31.2 

72 

-19 

27.2 

56 

-22 

31.6 

70 

-5 

18.6 

57 

-35 

36.5 

65 

3 

30.2 

81 

-27 

28.3 

62 

-26 

34.2 

76 

-12 

27.9 

69 

-18 

16.2 

57 

-29 

32.0 

64 

-15 

20.9 

59 

-23 

31.0 

63 

-13 

25.0 

62 

-19 

29.1 

62 

-17 

28.1 

65 

-13 

25.2 

55 

-29 

27.8 

66 

-19 

27.4 

61 

-24 

29.8 

65 

-23 

27.3 

73 

-20 

29.2 

72 

-24 

30.0 

65 

-12 

40.5 

79 

9 

37.0 

71 

-6 

32.2 

67 

-19 

27.5 

72 

-23 

23.6 

59 

-30 

28.3 

85 

-42 

4.19 
3.54 
3.04 
3.64 
4.77 
2.85 
2.29 
4.17 
1.43 
2.15 
4.25 
3.05 
2.64 
2.22 
2.80 
3.31 
3.55 
3.70 
2.53 
4.36 
2.68 
2.92 
5.55 
3.54 

1.92 
4.95 
3.37 
5.56 
2.42 
3.60 
3.51 
2.53 
2.47 
2.58 
2.26 
4.26 
4.34 
3.53 
2.80 
2.90 
2.08 
3.37 
2.25 
1.46 
4.51 
2.00 
2.54 
3.08 
4.21 

3.22 


$  o 


No  of  days. 


14.0 

7. 

1. 

9. 

13.5 
18.0 

7.2 
14.2 

3.4 
11.0 
11.0 
10.3 

5.3 

8.6 
11.5 
11.7 
20.4 
21.2 

4.5 
13.2 
11.4 
12.8 
26.0 

4.5 

13.6 

4.5 

11.7 

14.7 

1.8 

4.2 

25.2 

6.2 

10.0 

4.4 

16.0 

17.6 

3.6 

29.4 

10.5 

5.7 

6.8 

7.6 

8.4 

4.4 

1.3 

1.9 

2.3 

13.5 

19.4 

10.6 


■S3 


13 

5 

10 

9 

14 

7 

12 

6 

12 

8 

12 

7 

10 

9 

13 

7 

6 

8 

10 

8 

13 

6 

10 

12 

10 

8 

11 

8 

9 

8 

11 

6 

12 

10 

12 

8 

11 

10 

15 

6 

9 

12 

13 

9 

14 

7 

13 

8 

12 

8 

16 

9 

11 

7 

13 

10 

12 

9 

13 

11 

12 

10 

8 

14 

10 

9 

10 

12 

8 

14 

14 

6 

8 

11 

10 

11 

11 

9 

13 

9 

9 

12 

12 

9 

12 

8 

7 

12 

14 

7 

8 

12 

11 

8 

11 

11 

14 

8 

11 

9 

15 
9 
16 
15 
15 
14 
13 
14 
14 
15 
17 
11 
14 
15 
14 
17 
15 
15 
13 
18 
11 
16 
19 
18 

16 
16 
17 
15 
14 
12 
13 
9 
14 
12 
10 
19 
12 
13 
13 
16 
11 
13 
15 
10 
18 
12 
15 
14 
16 

14 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


January,  1936 


Olimatolog^ical  Data  for  January,   1936 


Stations 


AUentown 

^  Altoona..  

g  Ardmore 

s  Arendtsville 

'3  Bedford 

Q  Bethlehem 

u  Carlisle 

■S  Catawissa 

§  Center  Hall 

g  Chambersburg.., 

~  Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Free  land 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrlsburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Uauch  Chuui 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley...... 

Neshaminy  Fallsli. 

Palmerton 

Philadelphia 

Phoenixville 

auakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove 

'ihawmontu 

Shlppensburg 

State  College 

etroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

Williamstown 

York •■•■ 

Beaver  Damll . 

Brookville 

jj  Butler 

o  Chambersville. 

.g  Clairton 

g  Claysville 

C)  Corry 

o  Derry 

S  Donora 

C>  Ebensburg 

ElkLicktt..... 
Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  tt  — 

LyciPDUs  tt 

Meadville 

New  Castle 

Neweil 

Pittsburgh 

Ridgway 

Bharonll 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


a 


Precipitation,  in  inches 


Lehigh ii54 

Blair 1.615 

Montgomery 350 

Adams 700 

Bedford 1.060 

Northampton —         364 

Cumberland 467 

Columbia 520 

Center 1, 272 

Franklin 580 

Clearfield 1.120 

Chester 380 

Lebanon 860 

Cameron 1,050 

Lancaster 380 

Luzerne 1,970 

Bucks 190 

Adams 553 

Schuylkill 840 

Wayne 1,875 

Berks 535 

York 600 

Dauphin 337 

Wayne 900 

Lancaster 200 

Huntingdon 650 

Bedford 977 

Clearfield 1.637 

Lancaster 2-55 

Tioga 1.000 

Lebanon 469 

Clinton 560 

Delaware    50 

Carbon 600 

Monroe 1,720 

Sullivan 1.045 

Bucks 60 

Carbon 398 

Philadelphia 26 

Chester '00 

Bucks *96 

Berks 266 

Luzerne 900 

Lackawanna 805 

Snyder 455 

Philadelphia 51 

Cumberland 660 

Center 1.217 

Monroe 500 

Bradford 754 

Tioga 1.419 

Chester 455 

Lycoming 821 

Dauphin 1,275 

York ■•OO 

Beaver 700 

Jefferson 1,173 

Butler 1, 077 

Indiana 1.047 

Allegheny 1.020 

Washington 1, 150 

Erie 1  1.430 

Westmoreland  — !  1, 172 

Washington \      762 

Cambria I  2, 000 

2.  680 
957 
1.150 
950 
1.256 
1,  ino 
1,184 
2.020 
1,420 
1,080 


Lake  Drainaae. 


Erie. 


Somerset. 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland. .. 

Warren 

Greene 


Erie. 


FortheState ^^^     23.6 


800 
1,248 
1.350 

940 
2.190 
1,100 

825 
1,180 
1,035 


24 

49 

16 

14 
4 

51 

70 

40 

40 

37 

29 

49 

25 

49 

44 

43 

30 

6;S 

32 

21 

43 

32 

67 
18 

21 
49 

24 

5 

49 

39 

52 

46 

10 

47 

30 

24 

47 

18 

65 

26 

51 

66 

3 

42 

46 

40 

3 

62 

22 

42 

66 

87 

60 

21 

48 

44 

46 

23 

35 

4 

31 

23 

39 

10 

19 

19 

62 

27 

40 

29 

12 

54 

4 

44 

42 

56 

16 

94 

29 

23 

69 

48 

22 

47 

5 


24.5 

21.8 

27.7 

21.5 

24.2 

26.2 

24.6 

24.6 

22.1 

25.3 

23.4 

25.8 

22.4 

21.8 

25.8 

19.6 

26.8 

26.4 

22.2 

15.2 

26.0 

26.6 

25.6 

19.8 

27.6 

23.5 

24.4 

19.6 

23.9 

21.5 

23.6 

24.0 

31.0 

23.3 

16.8 

19.0 

26.0 

23.5 

29.9 

26.6 

24.3 

27.1 

22.4 

24.0 

23.2 

28.3 

24.8 

22.0 

17.0 

22.1 

19.0 

27.4 

23.2 

23.6 

25.0 

25.5 

18.8 

21.0 

26.0 

23.4 

24.2 

21.6 

25.5 

26.1 

21.4 

18.8 

22.2 

24.9 

22.1 

22.2 

24.6 

23.0 

18.2 

23.8 

22.6 

23.0 

26.9' 

22.6 

20.2 

22.2 

19.8 

26.2 

24.8 

23.2 

25.6 


670     64 


-4.8 
-6.9 
-4.1 
-8.5 


-4.6 
-3.9 
-3.7 
-4.4 
-4.4 
-3.9 
-4.6 
-6.7 
-4.3 
-4.5 
-4.6 
-4.6 
-3.5 
-4.8 
-7.7 
-2.9 
-6.2 
-3.4 
-5.7 
-4.0 
-5.5 


-6.2 
3.9 
-5.6 
-4.1 
-4.3 
-4.h 
-6.7 
-6.3 
-3.3 
-6.0 
-2.7 
-4.2 
-2.3 
-2.3 


-2  6 
•5.7 
-3.6 


-4.8 
-9.9 
-3.3 
-5.2 
-2.8 
-4.5 
-6.1 
-5.3 
-6.4 
-6.0 
-8.6 
-4.3 


-6.9 
-3.8 
-5.0 
-8.4 
-4.6 
-8.0 
-4.3 
-6.3 
-6.5 


23.6 


44 

46 

52 

48 

51 

44 

47 

42 

45 

47 

42 

47 

42 

45 

47 

37 

62 

47 

43 

36 

46 

48 

44 

40 

52 

48 

64 

42 

46 

42 

45 

43 

52 

45 
41 
40 
54 
42 
62 
51 
46 
48 
40 
46 
42 
51 
46 
45 
40 
41 
40 
48 
41 
41 
50 
51 
46 
46 
50 
64 
56 
46 
55 
65 
45 
80 
48 
89 
44 


-5.3 

44 

-6.9 

53 

-7.2 

43 

42 

-6.6 

56 

-2.9 

43 

-5.0 

48 

-5.8 

53' 

-8.1 

81 

-5.1 

45 

-6.7 

46 

-6.9 

48 

-fi.6 

67 

-6.2 

52 

-2.5 

40 

64 

-3.2 

60 

-4.7 

69 

12  f 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13t 

16 

13 

18 

13 

13 

13 

13 

10 

3T 
13 

3 
16 
12 
13 
13 

3 
13 
13 
13 
13 
13 

1 
13 
13 
12 

7 

4 

3 
13 

3t 
13 
13 


41 

3 
13 
18 
13 

'■! 

13 

3t 
13 
13 
13 
13 

l3t 
l4 

13+ 
14 
14 
19 
12 
14 
18 
7 
14 
13 
13 

I4I 

13+ 

13 

12 

'4. 

14| 

14+ 

A 

isl 


-5 

-16 

-6 
-10  i 
-17 

-5 
-12 
-12 
-12 
-10 
-20 

-6 
-11 
-17 

-6 
-16 

-5 

-18 

-18 
-6 
-6 
-6 

-18 
-4 

-19 

-14 

-15 
-7 

-14 
—  7 

-12 
1 

-10 

-14 

-20 
-6 

-10 
-2 
-4 
-6 
-5 
-9 
-8 

-12 
-1 
-8 

-14 
-12 
-U 
-19 
-5 
-10 
-12 
-10 
-14 
-24 
-19 
-19 
-15 
-17 
-13 
-14 
-13 
-30 
-22 
-13 
-14 
-11 
-15 
-16 
-12 
-17 
-16 
-14 
-13 
-U' 
-16 
-18 
-12 
-28 
-14 
-12 


231 

23 

23 

23 

26 

23 

26 

26 

23 

26 

26 

23 

23 

26 

23 

23 

23 

23 

26 

23 

23 

23 

23 

26 

23 

26 

28 

23 

211 

25 

23 

26 

22 

23t 

23 

24 

23 

26 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

26 

23 

23 

23 

29 

26 

26 

231 

23 

23 

26 

23 

25t 

25 

26 

23 

23 

23 

23t 

23 

23 

23 

26 

23 

2.l1 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

26 

23t 

23 

26 

23 

25 

23 

23+ 


,30 

32 

28 

28 

43 

41 

46 

39 

32 

36 

38 

34 

36 

32 

42 

43 

43 

46 

41 

39 

45 

46 

38 

42 

35 

36 

44 

41 

46 

40 

36 

44 

39 

45 

24 

43 

40 

34 

26 

42 

42 

32 

44 

28 

46 

40 

46 

29 

33 

34 

39 

42 

36 

44 

46 

37 

60 

40 

39 

61 

38 

26 

38 

61 

48 

38 

33 

39 

29 

30 

32 

33 

37 

33 

29 

46 

61* 

49 

33 

37 

49 

38 

44 

30 


25     37 


a 


-a 


No.  of  days 


Observers 


6.48 

3.83 

7.61 

4.64 

4.20 

6.07 

5.81 

4  76 

3.30 

6.56 

4.54 

6.88 

5.78 

3.09 

6.18 

4.26 

7.74 

6.29 

4.82 

6.56 

5.64 

6.00 

5.58 

6.06 

8.16 

4.70 

3.28 

2.67 

6.92 

1.42 

6.61 

3.39 

7.68 

6.07 

4.18 

3.26 

7.24 

6.60 

6.44 

6.96 

6.98 

5.29 

4.88 

4.47 

6.09 

7.04 

5.53 

4.51 

1.76 

2.64 

2.05 

7.44 

3.60 

4.00 

5.71 

2.37 

3.27 

2.14 

3.00 

3.40 

2.93 

2.08 

3.80 

3.20 

3.44 

4.10 

1.93 

4  38 

1.71 

1.99 

3.43 

4.87 

2.24 

4.04 

1.89 

2.37 

4.30 

3.50 

2.36 

1.34 

4.27 

3.73 

3.07 

1.58 

3.04 


1.68 
4.21 


+2.89 
-1-0.83 
-1-3.82 
-1-1.80 


-i-2.62 
-f2.63 
-fl.76 
-1-0.81 
+2A2 
-1-1.03 
-t-2.92 
-1-2.37 
-0.67 
-1-3.11 
-H.Ol 
-f3.99 
4-1.96 
+  1.05 
+3. '20 
+2.02 
+2.85 
+  2.49 
+2.41 
+2.00 
+  1.50 
+0.22 


+2.73 

-0.55 

+2.27 

+0.26 

+2.83 
+  1.21 
+0.12 
+3.88 
+4.23 
+  3.14 
+3.32 
+  2.16 
+  1.72 


+  1.44 
+2.07 
+3.74 


+  1.43 
-1.62 
+0.50 
-0,22 
f3.62 
+0.64 
+0.94 
+2.64 
-0.64 
+0.04 
-1.09 
-0.76 

-6!32 
-1.41 
-0.08 
+0.77 
-0.15 
-0.04 
-1.49 
+0.95 
-1.92 
-1.22 
+0.49 
+0.56 


-0.09 
-1.46 
-0.83 
+1.33 
+0.45 
-0.79 
-1.38 
-0.56 
+0.03 
+0.16 
-1.39 


-1.19 
+0.99 


1.96 

1.20 

2.90 

1.45 

1.75 

2.33 

1.80 

2A1 

1.62 

1.95 

0.90 

2.07 

1.60 

0.75 

2.44 

1.00 

2.61 

1.76 

0.80 

2.00 

2.17 

1.95 

1.99 

1.66 

2.15 

1.60 

1.09 

0.88 

1.82 

0.62 

2.00 

0.92 

2.74 

1.78 

2.00 

1.02 

2.77 

2.12 

2.14 

2.63 

2.73 

2.24 

1.50 

1.86 

1..50 

2.45 

1.85 

1.50 

0.70 

0.96 

0.73 

3.41 

0.73 

1.46 

1.83 

0.63 

0.46 

0.75 

0.60 

0.83 

1.00 

0.61 

0.76 

0.65 

1.10 

1.70 

0.38 

1.17 

0.55 

0.80 

0.59 

1.21 

0.62 

1.30 

0.50 

0.64 

1.00 

0  94 

0.54 

0.28 

1.03 

1.24 


15.4 
29.3 

8.4 
19.0 
31.0 
14.2 
29.0 
35.3 
28,0 
22.0 
31.0 
10.2 
17.7 
16.0 
15.7 
24.4 

9.2 
17.0 
27.0 
37.6 
16.0 
14.0 
24.4 
27.9 
15.0 
27.0 
17.8 
22.4 
13.7 
17.0 
20.8 
25.5 


22.3 
27.0 
17.0 

9.5 
16.8 

4.9 

8.2 
U.H 
13.8 
27.0 
26.5 
26.7 

9.0 
26.7 
28.7 
19.7 
18.3 
23,1 

8.5 
23.0 
24,0 

19.0 
17.8 


0.26 
1.40 


0.39 
3.41 


19.0 
17.6 
•20.3 
22.6 
6.4 
26.3 
18.2 
28.0 
36.0 
10.6 
28,4 
7.1 
8.2 
29.0 
31.6 
27.2 
22.6 
14.8 
13.1 
19.7 
20.9 
10.2 
5.0 
25.8 
20.0 


10.5 
19.5 


13 

16 

14 
8 

12 

17 

13 

16 

13 

15 

16 

12 

17 

11 

16 

14 

17 

16 

13 

13 

13 

16 

17 

15 

16 

10 

10 

22 

13 
9 

14 

U 

)2 

14 
6 

U 
13 
13 
16 
15 
15 
15 
11 
16 
16 
14 
16 
13 
6 
18 
12 
12 
12 
13 
16 
13 
19 
10 
15 
16 
18 
16 
20 
16 
12 
8 
9 
23 
13 
11 
20 
22 
16 
18 
17 
17 
U 
16 
18 
10 
23 
21 

n 

19 
10 


11.7  19 
19,4  14 


8  8 
12  1  11 
12 
10 
19 
20 
15 
3 
14 
13 
22 
20 
12 
16 
13 
12 
10 
14 
12 
13 
14 
14 
13 
12 
12 
12 
17 
■li 


9 

10 

17 

4 

10 

2 

9 

2 

13 

3 

14 

14 

13 

4 

7 

11 

3 

6 

9 

2 

13 

6 

0 

15 

7 

U 

16 

4 

16 

5 

9 

8 

17 

2 

14 

4 

11 

6 

11 

6 

7 

U 

13 

6 

14 

5 

6 

13 

7 

7 

1 

6 

11 

11 

6 

9 

15 

2 

2 

16 

17 

5 

14 

3 

10 

4 

13 

;-! 

16 

2 

8 

10 

9 

10 

12 

8 

9 

10 

7 

,9 

11 

7 

5 

8 

nw. 

nw. 


nw. 
w. 


nw. 
w. 


nw. 


se. 

sw. 

ne. 

nw. 

nw. 

n. 

w. 

ne. 

nw. 


nw. 

ne. 

sw. 

nw. 

nw. 

sw. 


w. 

nw. 

nw. 


s. 

nw. 

w. 


sw. 
se. 


sw. 
sw. 


John  A.  Frick. 
John  J.  Martin. 
H.  L.  Balderston. 
Dr.  S.  W.  Frost. 
Charles  C.  Lee, 
Lehigh  University. 
Prof.  C.  E.  Miller. 
W.L.  Gearhart. 
Edward  E.  Bailey. 
William  B.  Spear. 
E.  W.  Hess. 
Howard  L.  Pyle. 
Wm.  A.  Rorer. 
T.  B.Lloyd. 
Ira  J.  Keath 
Andrew  B,  Evansha. 
Prof.  N.  W.  Swayne. 
Dr  Henry  Stewart 
Miss  8allie  M.  Johnson, 
Ronald  H.  Marshall. 
State  Sanatorium. 
Thomas  Y.Cooper. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
H.  W.  Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 
Glenn  R.  Shaffer. 

U.  S,  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 
Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wintermute. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

PhiladelphiaSub.  Wat«r  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weatlier  Bureau. 
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U.S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.S  Weatlier  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 
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State  Teachers  College 

C.  A.  Kem. 

State  Normal  School. 

Mrs   M.  Ordelia  Parks. 

George  W.  Hill. 

Joseph  W.Beit. 

Miss  Veronica  E.  April. 

Susquehanna  Collieries  Co, 

York  Water  Co. 

U.S.  Engineer. 

Frank  8.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E.Lewis. 

Carnegie  Steel  Co. 

J.  L,  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Ted  R.  Wineman. 

Donora  Zinc  Works. 

D.  H.Jones. 

J.  S.Stevanus. 
R.  L.  Walters. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.Harmon. 
W.  F.  Gillagher. 
Robert  Tross . 
U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
New  Castle  Water  Co 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  H.Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Wra.  W.  Marsteller. 
Amer.S.&T.  Plate  Co. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather Bvireau. 


m«.i.  for  period  ol  rerard  ,„  o,ed.  »  On  oihe,  J|»> '^o.  „«,«     T.  mLw  pp.clpli.Uoo  1««  tfo  ,M  InM..  "l-  or  miH"!  ■""'• 

Shawmont,  Manayunk:  of  Kane  (near\  Wilcox, 


January,  1!»8() 


CLlMATOLOlilClAL   DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION, 


Daily  Precipitation  for  January,  1986 
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'.'ii 

T 
"f. 

".bz 

T. 

't'.' 

T. 

't. 
't 

T. 

5.69 
3  65 

usquehannalHI 

N.  Rr.  Susq 

owanda 

k'eikert  

....do 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

.01 

.15 
.10 

* 

2.64 
4.27 
2.05 
7  44 

l^ellsboro 

Vest  Chester 

l^estgrovellH 

mkes-Barrellll 

...do 

N.  Br.  Susq 

.34 
.07 

.05 
.31 

6.47 
3.71 

3.60 
4  00 

'iUiamsportllil 

fjlliamstown 

W.  Br.  Susq 

Susnuebanua. . . . 

.'ii 

.71 

'  .'24 
.73 

ork 

Lower  Susq   ...   . 

Tjowpr  Susq 

Schuylkill 

tV 

.24 
.05 

.06 

5.71 
4.45 
7  53 

'orkHavenllll 

ionsville..(near). 

renton.  N.J***.... 

Lower  Del 

6.00 

Continued  on  page  4, 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


January,  1936 


Daily  Precipitation  for  January,  1936-Continued  from  page  3 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


Ohio  Drainage 


Beaver  Damlill... 
Beaver  Fallsllll  .. 

Bradford 

Brookville 

Butler 

Chambersville. . . 
Clairtont 

Claysville 

Contluencellll 

Corry 

Derry 

Donorallll 

EbensbuTg 

Elk  Lick 


Pranklinllll  ... •• 
Greensborollll... 

Greeusburg 

Greenville 

Grove  City • 

Herrs  Isl.  Dami! 

Irwin 

Johnstown 


Kane  (near)  tt--..    Allegheny 


Ohio 

Beaver 

Allegheny 

....do 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Ohio 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Conemaugh.  ... 
Monongahela.. 
Conemaugh.  . 
Youghiogheny 


Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  . 

Beaver 

....do 

Ohio 

Monongahela... 
Conemaugh 


Kreganl 

Lake  Lynn  nil 

Linesvillellll 

Lock  No  M 

Lock  No.  4  nil 

LockNo.SUllll..-- 
Lycippus 

McKeesportllll 

Meadville 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon.. 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell ■  , 

Parkers  LaudingllH 

Pennlinelllltt 

Pittsburgh"*..  .... 

Punxsutawneyllll.. 

Ridgway 

Saltsburgllll: 

Sharoullll 

Sraethportllll 

Somerset 

Springdalelllltt 

Unlontown 

Unity  Reservoirtt 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesbmg 

VVestfordllll 

West  Newtonllll... 

Lake  Drainage. 

Urie*"' 


Youghiogheny.. 
Monongahela.. . 

Beaver 

Ohio 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . 

Allegheny 

...do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 

Beaver  

Ohio 

Allegheny 

....do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela.. . 
Youghiogheny  . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.., 

Beaver 

Youghiogheny 


Lake  Erie. 


.01 

.15 

T 

T 

T 

.08 

,30    .24 


.03 


.03 


.15 


.01 


.22 


.29 


.02 


.01  . 
.02 
.06 
.13 


T       .02 
26. 

.20 
.091... 
T.      .115 

.07 


.01    T. 

.18 


15     16 


20     21 


.05 


T. 


1.00   T. 
.57   T. 


.02 


.10 


.20 


.04 


.24 


.28 


.05 


.04 


.05 
08    .03 


.05 

.05 

.16 

.08 

.20 

.60 

.03 

.01 

.11 

.04 

.07 

T. 

T. 

.10 

.20 
.12 
.52 
.40 
.75 
.60 
.74 

.43 
.68 
.61 
.29 
.43 

'.bO 

.38 
.15 
.43 
.55 
.80 
.37 
.59 
.77 

.62 
.35 
.16 

'.2b 
.19 
.36 
.42 

.39 
.50 
.29 
.53 
.35 
.64 
.48 
.33 

.28 
.46 

^26 

.11 

.25 

T 

.77 

.29 
.41 
.30 
.40 
.26 
.39 
.35 
.10 


T 
.30 

!32 
.35 
.40 
.10 

.25 
.02 
.54 
.05 
.40 
.14 

'[48 

.14 
.10 

^54 
.22 

.28 
.05 
.08 

.44 

.08 
.13 


.04 


.12 


.02 


.12 


.06|  .02 
.01 


T. 


.38 


.05 
.16 

T. 

.01 

'1'. 

.07 

.02 

.03 

.35 

.04 

.02 
.04 

'!65 
.11 
.05 
40 
.03 

.05 
.0' 
.13 
.05 
.08 


.02 


.02 


02    .02 


.02 


.30 


.21 


.09 


.10 


.15 


T. 

.04 

.39 

".03 

."is 

'."is 

T. 

.09 

.09 

.13 

.40 

l". 

.29 

'.20 

'.07 

T. 

T 

.14 

.'is 

!22 
.38 
.24 
.32 

.41 
.02 
.14 

".2b 
.10 
.35 
.10 

.04 


.07    .03 
.02    .07 


.18 
.14 
.50 
.33 
.83 

.92 
.70 
.07 
.76 
.60 
1.10 
1.70 


.60... 
.70  T. 
.03  , 

.38 

M 
T. 

.08 
.68 
.04 
.12 
.65 


.70 
1.17 
.15 
.20 
.29 
.31 
1.21 

.30 
.61 
.6(1 
.05 
.20 
.31 
.08 
.06  1.30 


.05 


.05 
.06 
.08 
.78 
.18 
.10 
1.60 
.03 

.30 
.93 

M 
.28 


.26 
.89 
.06 
.0' 
.05 
.68 
.10 
.01 

.27] 
.02 
.47 

.35 
.52 
.08 

.55 

.05 

.31 

T. 

.67 

.31 

'.'35 


23 


25 


26 


27 


.13 


1.03 

.16 
1.24 

.93 
1.02 

.15 
1.40 

.06 

.26 


.19 


.02 


.02    .07 
T.      .06 


.15   T. 

.34 

.10 

.52 

.06 

.57 
.08 
.10 


.35 


.06 


29     30 


.50 


T. 


.02    .06 


.04 


.08 


.03 


.08 


.03 


.32 


T.      .05 
.06    .03 


.04    .20 
T 


.01 


.03 


.05 


.01 
.04 

.11 

.04 

.06 

T 

.02 

!i6 

.04 


.04 


2.37 
2.59 
1.92 
3.27 
2.14 
3.00 
3.40 

2.93 
4.90 
2.08 
3.80 
3.20 
3.44 
4.10 

1.93 
3.61 
4.38 
1.71 
1.99 
3.18 
3.43 
4.87 

2.24 
4  05 
3.26 
1.36 
2.60 
3.08 
3.58 
4.04 

2.79 
1.89 
2.97 
3.19 
3.66 
2.37 
4.30 
2.83 

1.40 
3.50 

'2!  36 
2.49 
1.34 
1.49 
4.27 

3.50 

3.73 

4.10 

3.07 

1.68 

3.04 

2.78, 

2.91, 


1.58 


-; : r~TTT;:^ZrTI7^atio„,  are  generaHv  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  n-corded  i,.  for  the  2-1  hours  ending  at  the  time 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  general. .v  mi.  np-ind    midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  meas^urement. 

of  Observation.  -  ^^'^"'^^  W^^**^"  ^"«'""  ^'"TthLreZTed  i    for  tL  p^^^^^^^^  precipitation  is  Vss  than  .0,  inch.      §  Incomplete 

,1 11  Precipitation  measured  in  the  mormng:  ^^  f  ^-^-J-^/^J^^^^^^  ^^^^.nie.  NewviHe:  of  Bpringdale.  Cheswick.  (P.  O.  Barking.  Pa.) :  of  Pennline. 


PRESSTIRE.  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


Stations 


Erie 

Ilarrisburg  — 
Philadelphia  . . 

Pittsburgh 

Reading 

Scran  ton 


29.99 
30  03 
30.03 
30  02 
30.04 
30.00 


30.57 
30.55 
30.58 
30.51 
30.56 
30.55 


1  Wind 


29.30 
29.22 
29.05 
29.31 
29.17 
29.29 


3 
O 

Q)  o 


16.2 
7.9 
12.5 
11.9 
12.7 
6.7 


sw. 

w. 

sw. 

w. 

nw. 


Relative 
humidity 


22     84 

22     73 

13 

13 

23 

22 


78  I  79 
62  66 
59  63 
78     83 


19 

45 
56 
31 

68  i  66  !  43 
63  I  67  I  36 


a;  ' 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


if 

1 

1 

C3 

ts 

D 

x: 
be 

s 

OS 

& 

O 

99 

^ 

3 

Q 

1-1 

^ 

*  For  any  five-minute  period. 


i  Corrected  to  true  velocities. 


Port  Jervis... 
Phillipsburg. 
Lehighton  . . 
Wilkes- Barre. 
Williamsport 
Harrisburg . . 
Greensboro . . 
West  Newton 
Lock  No. 4... 
Pittsburgh... 
Beaver  Dam. 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna... 
Susquehanna. . 
Susquehanna. ., 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


4.3 
4.7 
3.7 
5.4 
3.3 
t 

15.0 
4.3 

15.9 


8.8 

28 

2.4 

5  9 

16 

3.9 

4  4 

31 

3.1 

13.0 

7 

3.0 

4  8 

24 

2.2  1 

8  4t 

6 

4.7t 

28  7 

4 

11.2 

11.5 

5 

2.5 

?6  2 

4 

12.1 

20.8* 

10 

11.6* 

25.2 

10 

11.6 

18 
22 
9 
20 
•20 
17 
SO 
20 
30 
25 
30 


*  —Pool  Stage. 


1  -Frozen 


.Iani'auv,  15)36 


CLIMATOLOGICAL  DATA;    PENNSYLVANIA  SKCTION. 


Duily  Teiuperatuies  lor  January,   1936 


Stations 


g  10  11  12  18 


IS  16  17  18  19  20  21  22  28  24  26  20  27  28  29  80  81  Moan 


AUentown j  Mnximum.. 

(  Minimum.. 
Altooua '  Maximum,. 

1  Minimum,. 
Bedford >  Mivximuiu,, 

(  Minimum,. 
BrookvlUe *  Miiximiun., 

(  Miniuuim,. 
Butler \  Maximum,, 

I  Miniuuim.. 
Carlisle \  Maxinuim,. 

(  Minimum,. 
Catawissa \  Maximum,, 

'  Minimum.. 
fliamborsburg *  Maximum.. 

/  Mininuuu.. 
chambersville \  Maximum,, 

I  Mini  mum,. 
Claysville !  Maximum., 

'  Minimum,. 
Clearfield i  Maximum, , 

l  Minimum,. 
CoatesviUe ^  Maximum.. 

(  Minimum,. 

Corry —  *  Maximum., 

(  Minimum,. 

Emporium *  Maximum,, 

(  Minimum,. 

Erie \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Franklin \  Maximum., 

'  Minimum,. 
Freeland \  Maximum,, 

i  Minimum,. 
Gettysburg )  Maximum.. 

(  Minimum,. 
Oreensburg ■"•  ■  ■■  )  Maximum,, 

(  Minimum.. 
Grove  City \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Hamburg \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Harrisburg \  Maximum  „ 

'  Minimum,. 
Hawley )  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Holtwood 'i  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Huntingdon \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Johnstown t  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Lancaster )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Lawrenceville )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Lebanon )  Maximum,, 

'  Minimum.. 
Marcus  Hook S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Meadville i  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Mount  Pocouo \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Muncy  Valley )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Philadelphia —  \  Maximum,, 

t  Minimum,. 
Pittsburgh \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Quakertown J  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Reading S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Ridgway 1  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Scranton (  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Selinsgrove S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Shippensburg j  Maximum,, 

'  Minimum., 
Somerset , )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
State  College (  Maximum,, 

1  Minimum,. 
Stroudsburg S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Towanda (  Maximum,, 

'  Minimivm,. 
Unioutown S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Vandergrift j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Warren S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Waynesburg S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Wellsboro,. j  Maximum., 

'  Minimum,. 
Williamsport )  Maximum. 

I  Minimum., 
Williamstown J  Maximum,. 

i  Minimum  .. 
York S  Maximum., 

(  Minimum,. 


Si] 

40 

48 

40 

41 

33 

39 

87 

40 

40 

88 

44 

44 

40 

41 

40 

88 

86 

29 

27 

28 

88 

10 

16 

18 

24 

n 

20 

28 

26 

16 

14 

11 

15 

30 

81 

26 

28 

26 

30 

34 

29 

30 

33 

27 

27 

31 

26 

26 

20 

16 

6 

8 

-5 

-5 

-1 

-1 

1 

8 

8 

2 

6 

85 

31 

35 

86 

34 

29 

37 

82 

36 

36 

38 

36 

46 

36 

83 

,36 

29 

40 

37 

19 

27 

38 

17 

9 

16 

22 

19 

18 

19 

22 

18 

VJ| 

16 

31 

82 

25 

15 

29 

28 

28 

29 

23 

29 

28 

16 

21 

26 

26 

24 

13 

10 

12 

15 

-15 

-7 

-6 

-8 

-7 

0 

9 

0 

-3 

33 

40 

88 

38 

36 

33 

41 

85 

40 

39 

36 

40 

51 

44 

36 

37 

32 

46 

40 

28 

32 

41 

26 

10 

16 

26 

25 

16 

20 

25 

28 

11 

20 

31 

33 

31 

17 

32 

28 

80 

.32 

22 

30 

21 

14 

17 

27 

27 

28 

28 

U 

11 

7 

-11 

-4 

-12 

17 

-6 

3 

10 

9 

0 

2fil 

34 

87 

37 

38 

30 

33 

36 

36 

.38 

32 

38 

46 

43 

45 

36 

31 

35 

41 

20 

21 

28 

36 

10 

10 

11 

16 

6 

16 

15 

10 

1 

4 

12 

30 

26 

12 

21 

27 

29 

27 

24 

27 

29 

18 

20 

23 

18 

19 

13 

7 

4 

6 

-15 

-14 

-24 

-24 

-28 

-10 

5 

0 

-6 

34 

35 

35 

87 

37 

35 

32 

32 

38 

36 

38 

40 

45 

41 

39 

30 

30 

88 

37 

18 

29 

29 

26 

7 

10 

15 

15 

12 

17 

18 

17 

9 

9 

15 

32 

25 

19 

29 

29 

32 

27 

26 

28 

18 

27 

26 

16 

15 

27 

7 

7 

9 

24 

-15 

-11 

19 

-18 

-8 

2 

9 

11 

-3 

37 

32 

41 

40 

42 

35 

43 

36 

37 

41 

38 

38 

47 

42 

40 

42 

37 

85 

34 

30 

84 

41 

38 

16 

16 

22 

17 

22 

28 

28 

20 

8 

8 

31 

32 

82 

25 

29 

23 

31 

33 

26 

32 

27 

22 

25 

31 

25 

27 

15 

12 

-5 

10 

-8 

-3 

-5 

-12 

-I 

6 

10 

-2 

-  6 

37 

39 

41 

39 

41 

36 

38 

36 

39 

35 

36 

39 

42 

42 

34 

40 

35 

38 

36 

29 

28 

40 

31 

12 

20 

25 

20 

22 

24 

28 

19 

7 

10 

34 

34 

32 

22 

30 

22 

34 

32 

30 

29 

34 

22 

27 

24 

18 

25 

22 

8 

6 

8 

-8 

-2 

0 

-12 

-2 

4 

8 

-1 

7 

36 

33 

41 

40 

42 

33 

43 

38 

37 

39 

37 

46 

47 

41 

37 

39 

35 

39 

34 

30 

30 

39 

26 

17 

20 

26 

20 

18 

26 

29 

20 

13 

15 

32 

30 

32 

26 

28 

23 

31 

32 

27 

30 

25 

21 

23 

30 

27 

29 

18 

15 

7 

16 

-7 

-1 

—7 

-10 

0 

6 

12 

6 

6 

33 

38 

40 

38 

40 

35 

38 

34 

39 

39 

38 

37 

60 

46 

43 

39 

31 

48 

.37 

17 

25 

37 

21 

7 

14 

20 

18 

14 

18 

22 

17 

7 

18 

31 

31 

27 

17 

30 

27 

30 

27 

24 

30 

28 

17 

32 

25 

22 

26 

13 

9 

7 

17 

-16 

-10 

-17 

-19 

9 

0 

7 

5 

-6 

37 

45 

45 

41 

40 

38 

39 

37 

43 

38 

38 

39 

62 

55 

50 

38 

32 

48 

37 

20 

28 

35 

10 

9 

17 

20 

17 

14 

21 

25 

17 

14 

21 

34 

33 

28 

22 

30 

28 

34 

27 

31 

32 

29 

17 

.36 

25 

20 

29 

16 

3 

7 

8 

-17 

-11 

-14 

-12 

-9 

0 

7 

10 

-3 

38 

33 

37 

38 

38 

32 

34 

36 

37 

36 

34 

37 

43 

41 

39 

37 

34 

42 

36 

30 

37 

35 

16 

24 

18 

18 

8 

20 

20 

32 

20 

7 

3(1 

30 

30 

26 

18 

24 

28 

26 

28 

27 

28 

28 

23 

30 

25 

28 

22 

18 

18 

22 

12 

-15 

-5 

-16 

-20 

-8 

0 

10 

-2 

-3 

3,") 

26 

42 

41 

41 

32 

41 

37 

41 

39 

36 

43 

47 

39 

41 

40 

36 

38 

38 

26 

30 

38 

29 

13 

12 

26 

19 

19 

24 

28 

21 

15 

13 

34 

27 

31 

26 

29 

26 

30 

32 

27 

30 

29 

25 

24 

32 

22 

28 

18 

14 

10 

19 

-5 

0 

0 

3 

4 

5 

9 

8 

8 

40 

36 

37 

37 

34 

35 

32 

34 

36 

33 

40 

41 

45 

41 

41 

33 

36 

35 

33 

20 

25 

28 

7 

7 

15 

15 

15 

11 

22 

20 

12 

15 

25 

30 

25 

24 

25 

11 

26 

30 

24 

26 

3-1 

24 

20 

31 

20 

25 

30 

20 

6 

3 

7 

-13 

-6 

-n 

-2 

-11 

0 

3 

6 

-3 

35 

36 

38 

39 

37 

32 

35 

34 

37 

36 

37 

37 

45 

39 

36 

36 

32 

42 

32 

22 

27 

37 

6 

10 

5 

14 

9 

15 

19 

19 

18 

0 

10 

35 

35 

27 

22 

31 

31 

31 

30 

28 

31 

30 

21 

21 

27 

15 

24 

10 

6 

15 

6 

-11 

-  2 

-15 

-17 

-6 

4 

12 

-1 

-1 

37 

41 

40 

40 

33 

33 

33 

88 

38 

34 

40 

43 

50 

47 

45 

31 

32 

36 

19 

24 

29 

30 

8 

10 

13 

18 

15 

15 

20 

19 

11 

21 

25 

33 

33 

24 

22 

31 

32 

34 

29 

29 

31 

27 

27 

31 

22 

21 

19 

12 

12 

11 

-6 

-7 

0 

,  2 

2 

-5 

8 

12 

8 

3 

40 

39 

38 

40 

32 

35 

34 

37 

39 

32 

39 

48 

45 

45 

44 

33 

35 

44 

22 

25 

32 

39 

10 

15 

19 

20 

14 

18 

25 

26 

12 

9 

12 

17 

32 

25 

17 

22 

29 

30 

28 

27 

27 

30 

21 
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PENNSYLVANIA  SECTION. 

Q.  S.  BLISS. 
PHILADELPHIA.  PA. 


Vol.  XLI. 


February,  1936. 


No.  2. 


GENERAL  SUMMARY. 

February  was  a  cold,  stormy,  and  generally  disagreeable 
month.  With  the  single  exception  of  the  record  breaking  Feb- 
ruary in  1934,  it  was  the  coldest  in  the  last  thirty  years.  Tem- 
peratures were  almost  constantly  below  the  normal  with  the  ex- 
ception of  a  short  mild  period  on  the  26th  and  26th.  Temper- 
ature deficiencies  were  twenty  degrees  or  more  on  several  dates 
in  the  western  part  of  the  State,  and  on  the  19th  a  deficiency 
of  thirty-three  degrees  was  recorded  at  Pittsburgh.  These  low 
temperatures  gave  a  larger  portion  than  usual  of  precipitation 
in  the  form  of  snow  and  sleet.  The  average  precipitation  was 
about  twenty  percent  below  the  February  normal,  yet  there  was 
a  moderate  excess  of  snowfall.  The  heavy  sleet  and  ice  layer 
that  was  spread  over  the  southeastern  portion  of  the  State  dur- 
ing the  latter  part  of  Januarj'  remained  on  the  ground  and  was 
covered  by  a  foot  or  more  of  snow  that  drifted  badly  in  some 
regions.  Traffic  was  interrupted  more  or  less  on  the  trunk  line 
highwaj-s,  while  some  of  the  county  and  township  roads  were 
closed  a  large  part  of  the  time.  The  snowfall  was  heaviest  in 
the  mountain  regions,  but  was  heavier  in  the  southeastern  than 
it  was  in  the  northern  and  western  counties.  Ice  storms  covered 
the  greater  part  of  the  State  during  the  month,  and  made  travel 
exceedingly  dangerous  at  times.  A  heavy  snow  cover  remained 
on  most  fields  throughout  the  month,  and  protected  the  winter 
grains.  In  some  places  where  the  snow  cover  was  light,  the 
frost  was  reported  to  have  penetrated  the  ground  to  a  depth  of 
three  feet  or  more.  Near  the  end  of  the  month,  the  heavy  snow 
and  ice  cover,  with  its  large  water  content,  was  regarded  as  an 
unusual  flood  menace,  and  much  concern  was  felt  in  some  re- 
gions. Outdoor  work  of  all  kinds  made  slow  progress  during 
the  month.  Road  building  was  practically  suspended,  and 
building  construction  was  exceedingly  slow  and  difficult.  Re- 
lief work  that  had  been  planned  for  the  benefit  of  the  unemploy- 
ed was,  in  many  cases,  impossible.  This  resulted  in  unusual 
hardship  and  suffering  among  the  poor.  During  the  intense 
cold  there  was  insufficient  fuel  for  comfort  in  many  homes,  and 
several  persons  were  reported  to  have  frozen  to  death. 

TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  ob- 
servations taken  at  86  stations,  was  21.5°,  which  is  6.6°  below 
the  February  mean  for  49  years  of  record.  The  highest  monthly 
mean  was  29.8°  at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  12.6°  at 


Gouldsboro.  Extremes' of  femperat\ii^  ranged  from  a  maxi- 
mum of  69°  at  Waynesburg  on  the  26th,  to  a  minimum  of  — 27° 
at  Brookville  on  the  2()th.  Tlie  greatest  daily  range  in  tem- 
perature was  57°  at  Somerset  and  Waynesburg  on  the  8th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  shown  by  the  re- 
ports of  141  well-distributed  stations,  was  2.33  inches,  which 
is  0.53  inch  less  than  the  State  average  for  49  years  of  record. 
The  greatest  monthly  amount  was  6.00  inches  at  Philadelphia- 
Navy  Yard,  and  the  least  was  0.50  inch  at  Clearfield.  The 
greatest  amount  for  any  24  consecutive  hours  was  3.10  inches 
at  Philadelphia-Navy  Yard  on  the  13-14th. 

Snowfall  for  the  month  averaged  12.3  inches,  which  is  1.3 
inches  more  than  the  49-year  average.  The  greatest  monthly 
snowfall  was  20.5  inches  at  Selinsgrove.  The  greatest  snow- 
fall for  24-hours  was  12.0  inches  at  Bedford  on  the  13-14th. 
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COMPARATIVE  DATA  FOR  FEBRUARY 


Year 


Temperature 


Precipitation 


28.4 

63 

-31 

23.0 

60 

-27 

37.0 

79 

0 

34.8 

70 

-7 

31.6 

62 

-18 

27.3 

60 

-16 

27.6 

64 

-24 

20.2 

60 

-26 

29.4 

65 

-21 

30.6 

67 

-14 

29.4 

72 

-16 

22.7 

67 

-39 

27.1 

81 

-17 

21.7 

57 

-22 

23.9 

64 

-24 

30.5 

68 

-17 

21.8 

68 

-27 

20.8 

59 

-25 

28.0 

79 

-21 

22.8 

56 

-20 

24.8 

64 

-29 

35.8 

73 

-9 

26.6 

65 

-22 

31.0 

66 

-8 

23.7 

69 

-27 

27.4 

67 

-9 

21.8 

65 

-27 

33.3 

73 

-9 

25.7 

67 

-22 

25.6 

68 

-29 

28.2 

69 

-34 

32.0 

66 

—7 

25.6 

62 

-20 

32.8 

76 

-15 

33.0 

74 

-19 

24.6 

58 

-20 

26.9 

70 

-25 

35.6 

71 

-11 

28.7 

65 

-13 

35.0 

69 

-8 

30.3 

65 

-11 

28.0 

69 

-20 

35.1 

80 

-18 

31.9 

66 

-16 

35.3 

83 

-8 

31.3 

68 

-15 

18.1 

69 

-34 

28.9 

66 

-26 

21.5 

69 

-27 

28.1 

83 

-39 

2.50 
1.96 
4.32 
4.61 
1.75 
5.92 
3.53 
1.22 
4.90 
3.28 
2.23 
4.05 
4.22 
0.96 
3.99 
4.49 
2.41 
1.70 
1.70 
1.91 
4.65 
4.84 
8.59 
2.27 

2.20 
1.84 
2.78 
3.90 
3.08 
1.46 
2.46 
2.23 
2.44 
2.59 
1.99 
2.16 
2.94 
2.16 
4.06 
3.48 
3.42 
2.87 
2.69 
1.98 
1.64 
2.30 
1.31 
2.67 
2.83 

2.86 


S  o 


No  of  days. 


=1 


7.2 

8.7 

5.6 

5.6 

6.3 

26.4 

22.7 

13.2 

10.5 

10  3 

6.1 

23.6 

7.0 

7.9 

14.3 

10.8 

6.8 

9.7 

6.8 

15.2 

23.6 

4.0 

15.0 

11.1 

6.5 
5.7 
23.5 
2.0 
14.3 
8.0 
2.9 
4.7 
18.8 
15.4 
7.7 
11.7 
16.3 
2.1 
23.8 
16.6 
6.7 
11.7 
3.9 
5.2 
2.9 
9.4 
14.4 
14.4 
12.3 

n.o 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


February,  1936 


Olimatologrical  Data  for  February,   1936 


Stations 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


i:  03 


Precipitation,  in  inches 


i. 


1^5 


fe-o 


No.  of  days 


o 

a  (D 

a  a 

'Sfe 

o  J- 


a  o 


Observers 


Allentown Lehigli 


Altoona 

g  Ardmore 

s  Arendtsville 

S  Bedford 

q  Betlilehem.  

o  Carlisle 

■s  Catawissa 

§  Center  Hall 

g  Cliambersburg 

~  Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley...  ■•■.■  • 
Neshaminy  FallsU  — 

Palmerton 

Philadelphia 

Phcenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove 

Shavemonttt 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

York •• 

Beaver  Damtl 

Brookville 

^  Butler 

e  Chambersville 

■s  Clairton 

g  Claysville 

Q  Corry..  

o  Derry 

3  Donora  

■Si  Ebensburg 

ElkLicktt 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin — 

Johnstown 

Kane  (near)  tX 

LyciPDus  IX 

Meadville 

New  Castle 

Newe  d 

Pittsburgh 

Ridgway 

Sharon  It 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 


Lake  Drainaae. 


Erie. 


Blair. 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Cumberland 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Carbon  

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . . . 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . . . 

Snyder 

Philadelphia  ... 
Cumberland  — 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Beaver 

left'erson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  — 

Erie 

Westmoreland. . 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland. . 

Crawford 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland. . 

Warren 

Greene 


Erie. 


FortheState 49 


254 

1,616 

350 

700 

1,060 

364 

467 

520 

1, 272 

580 

1,T20 

380 

560 

1,050 

380 

1,970 

190 

553 

810 

1.875 

535 

GOO 

337 

900 

200 

6.50 

977 

1,6.37 

255 

1,000 

469 

560 

50 

600 

1,720 

1,045 

60 

398 

26 

100 

490 

266 

900 

746 

4,55 

51 

660 

1,217 

500 

754 

1,419 

455 

521 

1,275 

400 

700 

1,173 

1,077 

1,047 

1,020 

1,150 

1,430 

1,172 

762 

2,000 

2,  680 

957 

1,150 

950 

1,256 

1,  100 

1.184 

2,020 

1,420 

1,080 

808 

800 

1.248 

1,350 

940 

2,190 

1,100 

825 

1.180 

1,035 


670 


64 


21.6 

20.2 

24.0 

19.4 

23.3 

24.6 

22.4 

21.2 

19.1 

24.3 

19.6 

23.2 

20.2 

17.6 

23.8 

18.3 

23.6 

25.0 

19.9 

12.6 

23.6 

25.2 

24.1 

16.8 

24.6 

21.6" 

25.3 

17.7 

21.7 

18.0 

21.8 

21.6 

29.8 

21.6 

18.5 

16.6 

22.4 

20.6 

27.6 

24.2 

21.4 

25.1 

19.4 

21.5 

21.2 

25.2 

23.6 

20.6 

23  9 

19.0 

16.4 

25.7 

21.0 

22.4 

22.0 

23.2 

14.0 

20.2 


-7.0 
-7.0 
-7.9 
-11.8 


-7.6 
-8.2 
-8.1 
-7.1 
-8.6 
-7.1 
-9.2 
-8.0 
-6.0 
-6.3 
-7.3 
-6.1 
-7.0 
-9.4 
-6.3 
-7.6 
-6.1 
-8.5 
-7.5 
-7.6 
6.2 


-8.9 
-6.5 
-7,6 
-6.5 
-3.5 
-6.6 
-2.7 
-9.0 
-6.8 
-7.5 
-6.3 
-7.6 
-7.2 
-3.8 


-5.8 
-7.0 
-7.7 


22.5 
24.7 
16.2 
24.3 
26,4 
20.7 
18.6 
18.0 
23.8 
18.7 
20.3 
23.2 
23.0 
15.9 
23.2 
19.1 
19.0 
24.3 
22.9 
16.8 
20.2 
19.8 
26.5 
23.3 
19.0 
26.4 


19.4 
21.5 


-6.0 
-2.7 

-5.8 
-8.4 
-5.4 
-6.7 
-7.7 
-8.9 
-8.8 
-10.7 
-6.9 


-6.6 
-9.2 

-5.3 
-7.6 
-6  8 
-8.5 
-8.1 
-7.5 
-8.1 
-7.2 
-6.7 
-7.2 

-^'.3 
-5.0 
-9.5 
-9.2 
-9.4 
-8.3 
-7.8 
-7.1 
-5.9 
-8.1 
-5.6 


-7.5 
-6.6 


25 

25 

25 

25 

25 

25t 

25 

26 

26 

25 

27t 

23 

25 

27t 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

26 

25 

25 

25 

25 

27 

29 

25 

25i 

25 

25 

27 

15 

25 

25 

25-t 

25 

25 

25 

251 

25 

25 

27 

25 

27 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

24 

27 

25 

29 

25t 

25 

25 


25 

261 

25 

241 

26 

25t 

25 

25 

25 

25 

24 

25 

24 

25 

24+ 

25 

26 

26 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

24+ 

26 


-2 

-12 

1 

-5 

-16 

0 

-11 

-11 

-7 

-5 

-19 

-3 

-7 

-20 

-2 

-10 

-4 

-2 

-13 

-22 

0 

2 

2 

-18 

0 

-14b 

-11 
-10 
-13 
-18 

-3 

-11 

6 

-7 
-12 
-17 

-9 

-7 
4 
6 

-8 

2 

-U 

-3 

-11 

2 

-5 

-8 

-21 

-15 

-15 

0 

-7 

-6 

-12 
-10 
-27 
-19 
-17 

-8 
-10 
-  14 
-14 

-4 
-U 
-12 
-20 

-8 


20 
19 
11 

2 

8 
19 

2 

8 
19 

8 
20 
20 
IM 

20 
20 
19 
20 

8 
20 

3 
19 

1  + 
19 

3 
111 


19t 

10 

20 

20 

20 

18 

3t 
20 

2 
20 
20 
19 
20 
19 
19 
20 
19 
20 
101 

8 
20 

1 
20 

31 
19 
20 
19 

8t 

21 
20 
20 
20 
181 
20 
20 
20 
201 
19 
19 
20 
191 


-11 

20 

-9 

19+ 

-11 

20 

-7 

8 

-14 

19 

-9 

19 

-9 

20 

-18 

20 

-7 

19+ 

-8 

19 

-22 

20 

-7 

18+ 

-25 

8 

-10 

20 

-10 

20 

-10 

20 

-11 

20 

-3 

19 

-27 

20 

2.80 

1.20 

3.32 

2.66 

2.17 

2., 58 

3.86 

1.45 

0.74 

3.51 

0.50 

2.66 

2.80 

1.29 

2.74 

2.09 

2.25 

2.97 

2.39 

1.35 

3.11 

3.02 

3.32 

t.94 

2.45 

2.23 

2.21 

1.87 

2.41 

0.90 

3.45 

1.53 

2.80 

2.50 

1  24 

1.45 

2.83 

3.29 

3.46 

2.82 

3.06 

2.79 

1.47 

1.31 

2.33 

2.43 

3.05 

2., 38 

1.12 

1.04 

0.89 

5  00 

1.70 

1.82 

2.76 

2.15 

2.21 

2.89 

3.05 

1.70 

1.84 

2.96 

2.30 

1.73 

2.16 

1.72 

2.11 

2.39 

2.28 

2.07 

2.45 

2.68 

1.99 

3.40 

2.15 

2.19 

1.78 

2.30 

1.34 

1.89 

2.99 

2.58 

1.82 

1.97 

3.45 


2.37 
2.33 


-0.56 

-1.13 

-t-0.16 

0.00 


-0.53 
+0.61 
-1.34 
-1.60 
+0.85 
-2.29 
-1.11 
-0.61 
-1.53 
-0.21 
-1.42 
-0.81 
+  0  21 
-0.88 
-1.98 
-0.21 
+  0.21 
+  0.26 
-0.88 
-0.27 
-0.46 
-0.37 


-0.26 
-0.93 
+0.32 
-1.01 


-1.01 
-1.74 
-0.95 
-0.13 
+0.90 
+  0.03 
-0.58 
-0.25 
-0.75 


-1.84 
-0.44 
-0.75 

'-6!09 
-2.23 
-0.95 
-1.13 
+  1.50 
-0.80 
-0.85 
+0.01 
-0.22 
+0.08 
+0.49 
+0.19 


-0.63 
+0.30 
-0.72 
-0..55 
-0.55 
-1.47 
-0.38 
-0.36 
-0.29 
-0.16 
+0.10 
-0.80 

+6.27' 
-0.37 
0.00 
-0  44 
-0.40 
-1  03 
-0  11 
-0.91 
-0.29 
-0  99 
-0.37 


0.90 
0.40 
1.60 
2.15 
1.31 
0.89 
2.45 
0.38 
0.56 
1.91 
0.20 
0.63 
1.60 
0.36 
1.03 
1.15 
1.02 
1.25 
1.00 
0.35 
1.78 
1.23 
2.07 
1.00 
0.55 
1.01 
1.01 
0.89 
0.79 
0.40 
2.16 
0.40 


-0.29 
-0.53 


1.25 
0.62 
0.50 
0.74 
l.,58 
1.59 
0.72 
1.11 
0.85 
0.43 
0.54 
0.60 
0.86 
1.75 
0,81 
0.40 
0.33 
0.39 

6.'87' 
1.00 
1.12 
0.81 
0.58 
1.22 
1.63 
0.78 
0.55 
0.81 
0.48 
0.40 
0.59 
0.40 
0.48 
0.56 
0.50 
0.39 
0.64 
0.73 
0.55 
0  47 
0.82 
0.74 
0.50 
1.15 
0.41 
0.60 
0.86 
0.52 
0.70 
0.50 
1.26 


0.68 
3.10 


18.8 
12.0 
16.0 
13.5 
17.0 
14.3 
17.0 
14.7 

6.5 
H.6 
15.0 
12.5 
15.6 

7.0 
10.9 
18.1 
11.6 
12.5 
17.0 
13.5 

9.0 

12  0 
10.6 
12.7 
15.5 

8.5 
12.1 
11.6 
12.3 

9.0 
11.5 
15.0 
10.6 
14.9 
10.0 

13  0 
13.5 
15.5 

9.2 
13.2 
14.3 
13.8 
18  5 

9.5 
20.5 
13.0 
16.5 
14.3 

6.0 
10.2 

9.8 
I9.O 
IO.3 
I2.O 

13. 0 

9.6 
11.9 
I3.0 
I4.4 
7.8 
9.9 
7.5 
I0.5 
6.2 
I3.0 
l6.0 
I2.0 
I3.8 
4.5 
I1.7 
'0.5 
13. 7 
I5  0 
l6.6 
13. 4 
9.7 
I3.0 
I0.7 
3.4 
3.5 
lO.O 
I0.5 


11.4 
9.0 


11.3 
12.3 


ue. 
w. 


nw. 
nw. 


ne. 

w. 

nw. 

nw. 

w. 

n. 

w. 

nw. 

sw. 


nw. 
ne. 


nw. 
sw. 


ne. 

ue. 

w. 

nw. 

sw. 

nw. 

nw. 

sw. 

nw. 

nw. 

ne. 

w. 


nw. 
nw. 
nw. 


sw. 
s. 


w. 

ne. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 


nw. 
w. 


John  A.  Frick. 

John  J .  Martin . 

H.  L.  Balderstou. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W.  L.  Gcarhart. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Korer. 

T.B.Lloyd. 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B.  EvansUa. 

Prof.  N.  W.  Swayue. 

Dr  Henry  Stewart 

Mis.s  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall, 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowv,  (;.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Gleuu  R.Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Winterraute. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.  O.  Hacker. 

PliiladelphiaSub.  Water  Co 

New  Jtrsev  Ziuc  Co. 

U.  S.  Weatlier  Bureau. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co . 

,Iohn  E.  Benner. 

U.S.  Weather  Ituietm. 

Theodore  J.  SampMin. 

U.  S   WeHllinr  Bureau 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  .\.  Kern. 

.State  Normal  School . 

Mrs  .M.  Ordelia  I'arks. 

George  W.  Hill. 

Joseph  W.  Belt. 

Miss  \eronira  E.  April 

Susqueliauna  ('oUieries  Co. 

York  Water  Co. 

U.  S.  Engineer. 

Frank  S.  Fawcett. 

William  C.Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie  Steel  Co . 

J.L.  .Mclvin. 

.\ss'd  (ias  &  Electric  Co. 

Ted  R.  Wineman. 

Donora  Zinc  Works. 

D.  H.Jones. 

J.  S.  Stevanus. 
R.  L.  Walters. 
Westmoreland  Watei  Co 
Charle-s  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.Harmon. 
W.  F.  Gillagher. 
Robert  Tross . 
U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
New  Castle  Water  Co 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Amer.  S.&T.  Plate  Co. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 


U.  S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  +  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  _ 

Reference  letters,  »,  \  °,  etc,,  indicate,  respectively.  1.  2,  3.  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melt^^d  snow. 

tt  Post-Office  addresses  are  as  follows:  of  Beaver  Dam,  Beaver:  of  Elk  Lick.  Grantsville,  Md:  of  Lycippus.  Greensburg:  of  Neshaminy,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:of 


Shawmont,  Manayunk;  of  Kane  (near),  Wilcox, 


W.  B.  0.  Philadelpliia-4-7.36-1050. 


Kkbkuakv,  M>;U) 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION, 


Daily  Precipitation  for  February,  198ti 


Stations 

UroinaKo  linsin 

Day  of  month 

1 

1 

•2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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17 
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21 

22 

23 
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26 

27 
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81 
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1 
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1.20 
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T 
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t 

T. 
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T. 
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T. 
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) 
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Juniata 
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T. 
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> 

T. 

... 
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.46 
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2  17 

ellol'outo 
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Lehigh 
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.04 
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... 
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.01 
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T. 

... 
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ethlehem 
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2.58 

lostirvillen 

.16 
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2  74 
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.45 
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.16 
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* 
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T. 

T. 

'.Ol 
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.08 
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.03 
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T. 
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1  46 
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T. 

.63 
1.60 
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.12 
T. 

.  .  . 

8  51 
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T 
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,03 
T. 
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.... 

2.80 
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T. 
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.05 
.24 
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.20 
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.05 
.19 

't,' 
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.24 

.25 
.42 

.64 

iios 

1.02 
1.15 

T. 

'.'08 
.20 
.05 

T, 

.04 
.25 
.03 

.40 
'.'i2 
''33 

.16 
.36 
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.14 
T. 

.09 
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2.83 
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.08 

T 
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.... 

.... 

2  74 
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.06 
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'i'. 
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1  53 

reelandllll 
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.04 

.16 
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.01 
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T 
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2  09 

aletou 
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eorge  School 

Lower  Del 

.01 
T. 
.10 

".'6i 

.07 
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.04 
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.05 
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.43 
.27 
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.13 
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.08 

.28 

.12 

T 

.07 
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.53 
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.2.S 
.13 
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T. 
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25 
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.09 
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r" 

T. 

.a 

'.'08 

i!5o 
.'i2 
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.28 
.55 
.60 
.20 
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.35 
.29 
.30 
.10 
.25 

.54 

.08 

'.'63 
.15 
.40 
.18 
T. 
.25 

'!io 

.43 

.30 
.36 
.06 

.19 

.46 
.84 

1,02 
1.25 

i.'oo 

.35 
.96 
1.78 
1.23 
1.40 
1.00 
1.05 

.30 

1.01 

1,01 
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.04 

.79 

.75 

.40 

.26 

1.67 

.40 

1.14 

1.47 

1.25 

.65 

.62 

.31 

.74 

.62 

1.70 

1.58 

1.13 

1.13 
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.61 

.72 

..50 
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1.75 

.81 

.01 
.17 
.06 
.10 
.10 

'!i6 
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.27 
.23 
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.05 
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.78 
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.02 

T. 
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T. 
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.25 
.26 
1.02 
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.13 
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T. 
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.06 
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• 
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T. 
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....do 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 
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',"02 

* 

T 
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.09 

!ii 

T. 
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.05 
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.07 
T, 

.18 

.... 

T. 

1.56 
0.89 
5.00 
2.17 
1.29 
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1.82 
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T. 

.14 
.10 
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.29 

.19 
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.21 
.10 

.15 
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.09 

T. 
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T. 
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.... 
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T, 
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T. 
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.37 
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T, 
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T 
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T. 
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2.44 
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Lower  Del 

T. 

T. 

6.08 

Continued  on  page  9. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


February,  1936 


Daily  Precipitation  for  February,  1936-Continued  from  page  8 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


Ohio  Drainage 


Beaver  Damllll — 
Beaver  Fallsll II  ... 

Bradford 

Brook  ville 

Butler 

Chambersville — 
Clairtont 


Claysville... 
Conttuencell 

Corry 

Derry 

Donorallil... 
Ebensburg  . 
Elk  Lick . . . . 


Franklinllll 

Greensborollll-.. 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Herrs  Isl.  Dam  II 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  U- 

Kregarllil.......  ■ 

Lake  Lynn  nil... 

Linesvillellll 

Lock  No  21111.... 
Lock  No.  4  nil... 
LockNo.5«llll.. 
Lycippus 


Oliio 

Beaver 

Allegheny 

....do 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela.. , 

Ohio 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Coneraaugh.  ... 
Monongahela.. 
Conemaugh.  .. . 
Youghiogheny 


Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  , 

Beaver 

...do 

Ohio 

Monongahela... 
Conemaugh 


McKeesportllll... 

Meadville 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon. .. 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell 

Parkers  Landingllll 

PennlinellllU 

Pittsburgh"'..  .... 

Punxsutawneyllll.. 

Ridgway 

Saltsburgllll: 

Sharonjlll 

Smethportllll 

Somerset 


Springdalelllltt 

Uniontown 

Unity  Reservoirtt 

Vandergrif  tt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll... 

Lake  Drainage. 

Erie**' 


Allegheny 

Youghiogheny.. 
Monongahela.. . 

Beaver.  

Ohio 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . 

Allegheny 

...do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

...do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 


Allegheny 

Monongahela.. . 
Youghiogheny  . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela... 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie. 


.02 


.02 


.02 


.09 


.04 


.40 


.08 


.05 


.03 


.08 


20 


21 


.50 


.02 

!i4   T. 
.02 


.03 


.01 


.11 


.50 


.25 


.02 


.02 


T 

.02 05 

.05   1 


.06 


.04 


.03 


.05 


.01    T 


.04 


.11 


.06 


.02 


.01 


•20 
20 
08 
13 
1.22 
.30 
.78 

•55 
.16 
.02 
.48 
,38 
.36 
.40 

.14 
.15 
.56 
.42 
.39 
.14 
.64 
.73 

.19 
.49 
.05 
.12 
.15 
.12 
.14 
.47 

.16 
.19 
.21 
.85 
.12 
.22 
.30 
.18 

.03 
1.12 

'los 


.09 
.68 

.'ig 

.08 

.25 
1.28 
.05 
.17 
.40 
.59 
.20 

.48 
.46 
.37 
.28 
.39 
.78 
.39 
.54 

T 

.24 

.58 

.60 

.81 

.73 


.20 
.05    .05 
,57 


.02 


.10 


.02 


.24 


.09    .50    .04 
.08    .01    .13 


.10 


.21 


.73 
.17 
.29 
.13 
.18 
1.26 
.05 
.68 


1.63 
T. 


.08 


T. 


28... 


.19    .20 


.18 


23 


.23 


.20 


.17    .14 


24 


25 


26 


27 


.05 


.03 


.23 


.03 


T. 


.03 


.27    .04 
.35    .03 

.66    .27 


28 


29 


30 


.03    .04 
.02    .12 


.25 


.90 


.01 


.10 
.20 
.0! 
T. 

.13 
.10 
.41 
.13 
.02 
.24 


1.05 
.04 


.04    .18 


.04   T, 
.01   T 


T. 


.56  T. 
.26  T. 

.07 


.02 


,05 


2.15 
2.24 
2.03 
2.21 

2.89 
3,05 
1.70 

1.8^ 
2.96 
2.96 
2.30 
1.73 
2.16 
1.7'J 

2.H 
2,44 
2,3a 
2.2^ 
2.07 
2.10 
2,45 
2.68 

1.99 
2.26 
2.7S 
2.86 
l.M 
2.K 
2.87 
3.4C 

1.5£ 
2.U 
2.4J 
1.8« 
2.4£ 
2.11 
1.7t 
1.64 

2.71 
2.3( 

'i'.3^ 

'i'.H 
1 ,0' 
2,9f 

2.0, 
2.5! 
2.2i 
1.8-. 
1.9- 
3.4; 
3.61 
1.9i 


2.3- 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  ob^tion  •••  Regular  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  ,n  next  measurement. 

IMI  Prer^pUation  measured  in  the  morning ;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  ( trace)  when  precipitation  ,s  less  than  .01  inch.      §  Incomplet^ 
.   r  JiLmg          D^ly  aTuni^                            tt  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  Springdale,  Cheswick,  (P.  0,  Barking.  Pa.)  :  of  Pennline. 
inTville:of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Girardville.  Shenandoah;  of  Kane.  Wilcox:  of  Lock  No.  5.  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


PRESSTTRE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrlsburg . . . 
Philadelphia  — 
Pittsburgh  — 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


1 

em 

iS 

1 

3 

30.08 
30.11 

m.u 

30  08 
30.13 
30.10 


30.53 
:10,56 
30,55 
30,50 
30,57 
30,55 


29,12 
29.34 
29  40 
29.30 
29.37 
29,31 


1  Wind 


Relative 
humidity 


t» 

3 

O 

• 

ja 

g 

a 

^^.^ 

u 

o 

■-^  u 

^  O 

M  o 

51 

sl 

(3 

14.2 
7.3 
11.7 
11,2 
10,9 
6,8 


47 

w. 

27 

n\v. 

29 

n. 

45 

sw. 

41 

e. 

21 

nw. 

*  For  any  flve-minute  period. 


■f  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


& 

t» 

5 

Q 
eg 

JS 

<s> 

03 

« 

o 

OS 

s 

W 

O 

•J 

O 

Port  Jervis... 
Phillipsburg. 
Lehighton  . . , 
Wilkes-Barre. 
Williamsport 
Harrisburg . . 
Greensboro.. 
West  Newton 
Lock  No.  4... 
Pittsburgh... 
Beaver  Dam. 


Delaware 

Delaware , 

Lehigh 

Susquehanna, ., 
Susquehanna. ., 
Susquehanna. , 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


6.6 

+ 
3.9 
3.3 

t 
15.8 
4,9 
16,3 


7.4 


6.7 
4  1 


28.6 

23.0 

26,5 

29.2* 

33.9' 


5.3 


2.91 
2.4 


11,0 
2.5 
11.3 
11.1' 
11.2* 


23 


18 
22 
9 
20 
20 
17 
30 
20 
30 
25 
30 


-Pool  Stage. 


t  -Frozen 


t  Ice  reading' 


Fkbruaky,  1986 
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Daily  Temperatures  for  February,   1936 


Stations 


10     11     12     18     H     16     16     17     18     19 


20     21     22     23     24     26     26     27     28     29     80     81 

I 


Mean 


Alloutown 

Altooiia 

Bedford 

Brook  vllle 

Butler 

Carlisle 

Catawlssa 

Cliambersburg.. . 
Chambers  ville... 

Claysville 

Clearfield 

Coatesville 

Corry 

Emporium 

Erie 

Frankliu 

Freeland 

Gettysburg 

Greensburg 

Grove  City 

Hamburg 

Harrisburg ,. 

Haw  ley 

Holtwood 

Huntingdon 

Johnstown 

Lancaster 

Lawrenceville. . . 

Lebanon 

Marcus  Hook  — 

Mead  ville 

Mount  Pocono... 
Muncy  Valley . . . 

Philadelphia 

Pittsburgh 

Quakertown 

Reading, 

Ridgway 

Scranton 

Selinsgrove 

Shippensburg — 

Somerset 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynepburg 

Wellsboro 

Williamsport, 

Williamstown..,. 
York 


Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum,. 
Miniimuii,. 
Maxinuiiu,, 
.Miuiimiin,. 
Maxiuuun,, 
Minin\uui.. 
iMiixinuim,, 
Minimum, . 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum., 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum.. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,. 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum.. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum., 
Maximum,. 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum.. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum. , 
Minimum., 
Maximum,. 
Minimum  .. 
Maximum,, 
Minimum,. 


I  J    J 


18 

,■) 

nil 
-1 

16 

0 
8' 

-3| 

10| 

-31 

22 

•2 

17 

0 

22 

4 

10 
-3 
17 
-4 

-3 
17 

4 
10 

6 
11 
-1 
13 

4 
18 
-1 

7 

9 

21 

3 

13 

-2 

U 

-3 

18 

6 

19 

4 

13 

-10 

19 

4 

16 

5 

13 

0 

19 

-3 

17 

-13 

19 

1 

27 

13 

14 

0 

25 

8 

12 

-16 

19 

11 

12 

-3 

15 

5 

17 

8 

10 

8 

16 

3 

18 

-2 

20 

13 

10 

-5 

14 

-2 

10 

-21 

16 

0 

17 

-1 

15 

0 

12 

-2 

20 

-2 

12 

-8 

16 

1 

13 

-I 

20 

-5 


20  28 

6  Ol 

23,  201 

-4;  3[ 

24;  201 

41  7I 

13  21 1 

20 


23 

0 
18 
-3 
22 
-6 
18 

6 
25 

3 
33 
13 
20 
-8 
21 

7 
23 

6 
20 
-9 
28 

7 

34 

-1 

13 

0 
23 

6 
32 
11 
26 

8 
18 

1 
20 

7 

16 

-18 

21 

10 


23 

10 

19 

0 

19 

-15 

28 

2 

38 

23 

25 

I 

13 

6 

14 

-12 

25 

15 

32 

14 

19 

-4 

23 

7 

29 

-7 

21 

-2 

21 

4 

20 

3 

21 

3 

22 

-1 

19 

-9 

19 

-12 

34 

17 

32 

9 

24 

0 

33 

12 

18 

-!5 

16 

-3 

16 

I 

22 


36 

26 

26 

20 

27 

84 

8 

20 

12 

12 

■ 

10 

34 

25 

26 

■20 

2J 

27 

16 

10 

2 

12 

-1 

16 

3<t 

34 

29 

26 

81 

35 

Itil  13 

10 

16 

-16 

17 

31 

44 

18 

20 

24 

SO 

10 

5 

-11 

-7 

-u 

-14 

44 

32 

20 

26 

3f 

34 

23 

6 

-1 

11 

-11 

2 

SS 

36 

26 

•26 

29 

34 

17 

18 

10 

IS 

-9 

0 

37 

30 

29 

20 

32 

87 

8 

16 

S 

11 

-11 

5 

39 

36 

29 

25 

27 

S8 

17 

19 

12 

14 

-6 

6 

46 

2') 

22 

24 

.SO 

.36 

22 

6 

0 

12 

-15 

16 

47 

24 

25 

29 

40 

40 

22 

8 

1 

16 

-5 

12 

40 

39 

30 

28 

30 

29 

16 

8 

-2 

fi 

-15 

6 

35 

35 

25 

22 

2i 

35 

19 

19 

12 

12 

5 

5 

38 

20 

12 

2a 

35 

27 

20 

-4 

-2 

-1 

-t 

-2 

38 

2.6 

12 

12 

28 

23 

12 

10 

-1 

1 

-16 

12 

43 

14 

14 

21 

32 

31 

14 

3 

3 

9 

7 

5 

45 

18 

26 

28 

34 

23 

12 

6 

-4 

-?\ 

-8 

-6 

29 

28 

18 

14 

27 

26 

12 

10 

? 

7 

? 

11 

37 

37 

29 

2C 

28 

35 

18 

20 

12 

15 

-2 

7 

47 

23 

23 

22 

40 

36 

15 

10 

6 

15 

-5 

14 

45 

23 

22 

27 

29 

33 

21 

5 

-1 

0 

1 

4 

36 

36 

27 

24 

28 

33 

17 

19 

12 

13 

6 

9 

37 

27 

26 

24 

26 

32 

20 

17 

13 

la 

12 

14 

32 

33 

18 

16 

25 

30 

11 

14 

-5 

4 

-12 

5 

37 

37 

28 

25 

27 

40 

20 

23 

17 

15 

6 

12 

40 

27 

30 

24 

30 

34 

18 

10 

12 

14 

-14 

12 

36 

24 

22 

22 

33 

26 

22 

12 

8 

7 

16 

,34 

34 

28 

26 

27 

34 

1" 

19 

9 

12 

-9 

-4 

40 

34 

25 

2C 

31 

34 

16 

7 

-9 

5 

4 

17 

35 

28 

28 

2C 

29 

37 

11 

19 

7 

la 

-1 

5 

40 

31 

28 

3a 

36 

37 

26 

20 

16 

13 

17 

12 

43 

24 

16 

21 

30 

31 

23 

3 

-1 

11 

-4 

6 

20 

19 

17 

11 

10 

26 

10 

12 

0 

a 

? 

6 

31 

33 

16 

23 

32 

26 

13 

2 

-10 

3 

-5 

3 

40 

35 

28 

27 

30 

36 

24 

23 

19 

16 

13 

17 

47 

18 

23 

22 

37 

36 

17 

8 

6 

14 

1 

12 

34 

36 

23 

22 

27 

30 

17 

18 

11 

11 

1 

-1 

37 

27 

26 

24 

28 

34 

23 

20 

14 

16 

8 

17 

41 

14 

21 

26 

32 

24 

14 

7 

-3 

-2 

-17 

-14 

37 

24 

20 

17 

25 

32 

18 

14 

8 

10 

9 

16 

37 

36 

28 

24 

27 

33 

16 

15 

2 

11 

-3 

6 

35 

38 

26 

26 

26 

32 

16 

17 

12 

13 

-6 

6 

46 

23 

26 

22 

32 

32 

19 

7 

0 

12 

-■Z6 

17 

36 

26 

24 

20 

24 

30 

10 

9 

2 

8 

-6 

13 

21 

31 

32 

35 

36 

47 

0 

4 

10 

8 

10  12I 

38 

29 

23 

16 

27 

34 

18 

13 

-1 

9 

1 

13 

47 

26 

27 

24 

46 

39 

26 

13 

8 

17 

-9 

22 

49 

26 

26 

2,5 

35 

38 

24 

13 

6 

1 

-8 

11 

38 

24 

18 

20 

28 

26 

24 

n 

6 

10 

0 

12 

49 

24 

28 

28 

47 

42 

24 

10 

4 

17 

-10 

18 

39 

26 

26 

16 

26 

32 

12 

6 

-7 

6 

-3 

10 

38 

35 

24 

21 

26 

30 

16 

13 

6 

11 

-1 

16 

31 

30 

22 

22 

30 

36 

11 

12 

fi 

7 

1 

12 

,34 

36 

28 

26 

25 

34 

18 

2] 

9 

14 

-12 

1 

30 

0 
28 

3 
29 
12 
20 

4 
20 

6 
24 

5 
24 

4 
10 

1 
22 

5 
13 

5 
16 

2 
19 

6 
32 
12 
19 

8 
21 

1 
26 

6 
22 
12 
26 
-10 
20 

3 
22 
12 
16 

9 

26 

-13 

19 

1 
20 

4 
24 
11 
12 

0 
15 

0 
19 
-6 
24 
14 
1 

25 

1 
20 
12 
13 

3 
15 

7 
25 

4 
29 
10 
17 

4 
20 

8 
31 
-1 
16 

1 
22 
10 
20 

9 
12 

6 
24 

8 
10 
-3 
24 

9 
32 

8 
23 
-5 


28 

0 

12 

-12 

16 

-4 

14 

-20 

7 

-9 

21 

0 

15 

-3 

23 

2 


-11 

15 

-9 

28 

-10 

17 

0 

24 

-10 

12 

-4 

8 

-3 

14 

-9 

7 

-10 

27 


17 

0 

19 

2 

12 

-6 

21 

5 

16 

-8 

15 

-5 

25 

-1 

1' 

-17 

22 

0 

24 

11 

10 

-7 

20 

-9 

10 

-14 

19 

4 

9 

-8 

22 

-8 

18 

2 

9 

-8 

13 

-3 

15 

-4 

20 

1 

In 
-lo 

21 

-7 

32 


-17 

30 

-10 

29 

-19 

24 

-3 

24 

-14 

22 

-20 

20 

0 

30 

-20 

20 

-2 

22 

0 

28 

-8 

23 

-9 

20 

1 

21 

2 

23 

-16 

28l 

2 

26 

-12 

33 

-6 

22 

-8 

28 

-18 

22 

-  -3 
33 
18 
23 

-9 
17 

-12 
20 

-16 
26 
14 
24 
-2 
28 
-2 
23 
6 
26 

-22 
24 

-2 
22 

-11 
23 
-2 
30 

-16 
24 
-8 
35 
10 
24 

-15 
31 

-10 
27 

-10 
22 

-10 
30 

-11 
25 

-15 
20 

—  7 
22 

P 
24 
-6 


35 


28 
17 
28 
-10 
34 
19 
37 

9 
31 

4 
34 
15 
34 
-12 
29 

8 
34 
-6 
32 

8 
39 

-n 

33 

4 
41 
25 
28 
-9 
42 

1 
38 

2 
32 

0 
43 

3 

32 

-15 

29 

0 
33 

9 
38 
—3 


81.1 
12,1 
29.4 
11.1 
84.4 
12.2 
28.7 
-0,7 
29.8 
10.7 
33.2 
11.5 
32.4 
10.0 
34.0 
14.6 


8.7 
36.5 
12.9 
32.2 

7.0 
32.1 
14.2 
26.8 

6.5 
28.1 

7.2 
27.0 
11.9 
31.1 

4.9 
25.4 
11.2 
84.4 
15.6 
34.3 
13.4 
31.1 

9.5 
32.2 
15.1 
31.6 
16.6 
28.9 

4.7 
32,9 
16.2 
32.8'' 
10.5'' 
32.5 
13.6 
32.2 
11.2 
31.1 

5.0 
32.0 
11.6 
37.1 
22.4 
29.0 

9.2 
25.9 
11.1 
28.7 

4.5 
34.1 
21.2 
31.8 
14.0 
31.1 
11.7 
32.4 
17.8 
29.2 

4.1 
29.7 
13.3 
31.7 
10.7 
33.0 
14.3 
31.9 

7.8 
30.9 
10.2 
36.1 
11.7 
29.9 
8.1 
37.4 
15.6 
34.2 
12.4 
27.3 
10.6 
38.1 
14.7 
28.5 
4.2 
30.2 
11.9 
31.8 
12.9 
33.3 
10.7 
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GENERAL  SUMMARY. 

March  temperatures  were  mostly  above  the  normal,  with  great- 
est departures  in  the  eastern  half  of  the  State.     March  has  had 
higher  averages  for  Pennsylvania  seven  times  in  the  last  49 
years,  the  warmest  being  in  1903,  with  an  excess  of  8.7  degrees 
as  compared  with  4.9  degrees  this  year.     The  precipitation  was 
the  greatest  of  record  for  March.     The  snowfall  was  heavy  in 
the  northern  tier  of  counties,  and  in  all  of  the  Ohio  drainage 
area.     It  had  been  heavy  during  the  first  half  of  February,  and, 
with  low  temperatures  during  the  last  half  of  the  month,  a  large 
part  of  the  snow  cover  remained  on  the  ground  at  the  begin- 
ning of  March.     The  snow  had  melted  within  itself  to  a  con- 
siderable extent,  and  its  water  content  was  large.     This  was 
supplemented  by  from  two  to  four  inches  of  new  snow  in  the 
greater  portion  of  the  State  on  March  2d  and  3d.     As  a  result 
;he  heavy  rains  and  melting  snows  of  the  11th  and  12th  caused 
serious  floods  in  all  of  the  streams  of  the  State,  in  some  places 
exceeding  all  previous  gage  records.     These  flood  waters  had 
)nly  partly  subsided,  leaving  some  snow  cover  on  the  upper 
watersheds,  with  considerable  frost  in  the  ground,  when  exces- 
live  rains  of  the  17th  to  19th,  inclusive,  brought  the  streams  to 
nuch  higher  stages  than  occurred  with  the  first  rise.     At  nearly 
ill  river  stations  the  gage  readings  were  the  highest  of  record, 
,nd  at  most  places  in  the  Susquehanna  and  Ohio  drainage  area 
hey  exceeded  the  high  water  marks  of  all  time.     The  losses  in 
hose  watersheds  were  appalling  and  unprecedented.     The  loss 
>f  human  lives,  while  upwards  of  100,  will  probably  never  be 
lefinitely  known,  because  of  the  difficulty  of  accounting  for  all 
nissing  persons.     The  loss  of  67  lives  in  Pittsburgh  and  vicin- 
ty,  and  22  in  Johnstown,  is  definitely  known.     Upwards  of 
1,000  persons  sustained  serious  injuries.     The  survey  of  prop- 
rty  damage  was  still  in  progress  at  the  time  of  going  to  press. 
Completed  figures  for  the  Delaware  and  Lehigh  rivers  totaled 
•1,219,050.     In  the  Wyoming  Valley,  comprising  Wilkes-Barre 
nd  near-by  towns,  the  losses  were  upwards  of  $9,000,000.     For 
ohnstown  they  were  definitely  fixed  at  $28,821,000.     In  the 
'ittsburgh  district  the  figures  are  nearing  $200,000,000,  with 
he  survey  still  incomplete.     No  figures  are  yet  available  for  the 
iunbury  region,  where  the  losses  were  very  heavy.     It  appears 
hat  the  total  losses  for  the  State  were  not  far  from$300,000,000. 
linor  losses  along  the  river,  between  towns,  were  carefully  sur- 
eyed  in  the  Delaware  and  Lehigh  Valleys  by  the  U.  S.  Engi- 
leers,  but  such  losses  for  the  Ohio  and  Susquehanna  drainage 
Teas  will  probably  never  be  known. 

TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  ob- 
ervations  taken  at  85  stations,  was  42.6°,  which  is  4.9*>  above 


the  March  mean  for  49  years  of  record.  The  highest  monthly 
mean  was  50.6°,  at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  34.7°  at 
Gouldsboro.  Extremes  for  the  month  ranged  from  a  maximum 
of  84°  at  Greensburg  on  the  29th  to  a  niinimurn  of  — 3°  at 
Gouldsboro  on  the  2d.  The  greatest  daily  range  in  temperature 
was  51°  at  Huntingdon  on  the  4th. 


PRECIPITATION . 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
records  at  133  well-distributed  stations,  was  6.84  inches  which 
is  3.30  inches  above  the  49-year  average.  The  greatest  monthly 
amount  was  10.06  inches  at  Bakers  Summit,  while  the  least 
amount  was  3.01  inches  at  Grove  City.  The  greatest  amount 
recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  4.50  inches  at  Buffalo 
Mills  on  the  17-1 8th. 

Snowfall  for  the  month  averaged  7.4  inches,  which  amount  is 
0.3  inch  below  the  49-year  average  for  the  State.  The  greatest 
monthly  snowfall  was  41.0  inches  at  Corry.  The  greatest  24- 
hour  snowfall  was  20.0  inches  at  Corry  on  the  17th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  MARCH 


Year 


Temperature 


Precipitation 


go 


No  of  daj's. 


*.2 


890. 

891. 

892. 

89.S. 

894. 

896 

896. 

897. 

898. 

899. 

900. 

901. 

902. 

903. 

904. 

905. 

906. 

907. 

908. 

909., 

910.. 

911., 

912., 
913.. 
914.. 
915.. 
916.. 
.917.. 
918.. 
919.. 
920.. 
921.. 
922.. 
923.. 
924.. 
925.. 
926.. 
927.. 
928.. 
^29.. 
930.. 
931.. 
932.. 


31 
39 
33 
33 
31 
34 
43 
33 
30 
39, 
44, 
36, 
31. 
37. 
41. 
46. 
36. 
39. 
31 
41 
40 
35. 
44. 
35 


934 ... . 
935.... 
936.... 

Period  , 


34.9 
42.8 
42.6 

37.7 


72 
76 
76 
60 
66 
74 
84 
70 
69 
75 
83 
75 
66 
80 
78 
83 
80 
86 
68 
92 
83 
74 
88 
73 

72 
81 
79 
62 
84 
84 
82 
79 
80 
88 
81 
80 
78 
79 
79 
82 
82 
89 
78 
69 
72 
79 
78 
83 
84 

92 


-6 

4 

-21 

-14 

-4 

3 

-2 

-4 

-18 

-5 

4 

3 

-23 

-11 

2 

14 

-2 

-18 

-13 

-10 

-4 

-5 

5 

-18 


-7 

-12 

-4 

-31 

-12 

0 

6 

-11 

7 

-5 

-8 

3 

-15 

-16 

-6 

-3 

-S 


3.55 
2.90 
5.15 
5.10 
4.14 
2.52 
1.63 
2.31 
4.51 
3.22 
4.31 
4.87 
3.61 
4.14 
3.98 
4.52 
4.29 
3.86 
4.46 
4.26 
4.76 
3.07 
0.56 
2.57 

5.05 
5.27 
2.61 
1.28 
4.12 
3.68 
2.34 
3.57 
2.83 
3.33 
4.37 
2.49 
2.83 
2.56 
1.91 
2.61 
3.24 
2.69 
3.03 
2.96 
41 
33 
96 
62 


4 
5 
2 
2 

6.84 


3.54 


9.9 
3.1 

17.5 

15.8 

18.8 
4.8 
1.3 
9.0 

21.1 
3.4 
3.6 
7.9 

13.1 
3.3 

12.6 
0.1 
4.7 
4.1 

20.4 
9.3 
3.7 
7.3 
1.0 

10.1 

6.9 
2.1 

13.4 
9.5 

17.6 

12.7 
1.5 
2.4 
6.4 
1.0 
6.1 
6.2 

10.3 
2.2 
4.0 
0.7 

14.5 
4.4 
4.9 
6.6 

14.7 
5.6 
7.7 
2.9 
7.4 

7.7 


16 
14 
12 
11 

8 
11 
11 
13 
12 
14 
10 
13 
11 
Jl 
12 
11 
14 
12 
12 
12 

5 
13 

13 
13 
10 

7 
12 
14 

8 
10 

9 
14 
14 
11 

9 
10 
10 
10 
11 
12 
10 
11 
11 
14 
12 
12 
15 


10 


15 
13 
15 
16 
13 
13 

8 
U 
12 
13 
13 
17 
12 
14 
12 
14 
14 
11 
16 
12 
12 
12 

6 
12 

13 
14 
13 

8 
11 
12 

7 

9 

8 
10 
14 
10 
10 
11 

9 
11 
10 
11 
11 
16 
13 
16 
12 
13 
15 
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Stations 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Fahi . 


as: 


Precipitation,  in  inches 


a 


t^a 


No.  of  days 


a  o 


Observers 


Allentown Lehigh. 

Altoona Blair. 


g  Ardmore 

K  Arendtsville 

g  Bedford 

q  Bethlehem 

u  Carlisle 

~  Catawissa 

i  Center  Hall 

5  Chambersburg..., 

^  Clearfield 

Coatesville 

Colebrook ■ 

Emporium 

Ephrata 

Freelaud 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

[lamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley..  ■■•■ 
Neshamiuy  FallsJi-. 

Palmerton 

Philadelphia 

Phoenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove. 

Shawmonttt 

Shippeusburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

York ■■•• 

Beaver  Damtl . . 

Brookville 

^  Butler 

c  Chambersvillo.. 

.S  Clairton 

g  Claysville 

c^  Corry 

o  Derry 

S  Donora 

©  Ebensburg 

Elk  Licktt 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstovpn... .  

Kane  (near)  IX 

LyciODus  tt 

Meadville 

New  Castle 

Neweil 

Pittsburgh 

Ri'lgway 

BharonU 

Somerset 

Dniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 


Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton 

Cumberland 

ColumViia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Daupliin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Carbon 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna 

Snyder 

Philadelphia  — 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  — 

Erie 

Westmoreland. . 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland.. 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreliuid.. 

Crawford 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland.. 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 
1,615 
850 
700 
1,060 
364 
467 
520 
1,272 
580 
1,120 
380 
560 
1.050 
380 
1,970 
190 
553 
840 
1,875 
535 
600 
337 
900 
200 
650 
977 
1,637 
255 
1,000 
469 
560 
50 
600 
1,720 
1,045 
60 
398 
26 
100 
496 
273 
'JOU 
746 
455 
51 
660 
1,217 
500 
754 
1,419 
455 
521 
1, 275 
400 
700 
1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1,430 
1, 172 
762 
2,000 
2,680 
957 
1,150 
950 
1,256 

1,  100 
1,184 

2,  020 
1,420 
1,080 

808 

800 
1,248 
1,3.50 

940 
2, 190 
1.100 

825 
1,180 
1.035 


Erie. 


FortheState 49 


24 
49 

16 

14 

4 

51 

70 

40 

40 

37 

29 

49 

25 

49 

44 

43 

30 

63 

32 

21 

43 

32 

67 

18 

21 

49 

24 
5 

49 

39 

52 

46 

10 

47 

30 

24 

47 

18 

65 

26 

51 

66 
3 

42 

46 

40 
3 

52 

22 

42 

66 

87 
50 

21 
48 
44 
46 
23 
35 
4 
31 
23 
39 
10 
19 
19 
62 
27 
40 
29 
12 
54 
4 
44 
42 
56 
16 
94 
29 
23 
69 
48 
22 
47 
5 


44.0 
40.5 
46.4 
41.7 
44.0 
46.2 
44.6 
44.0 
41.1 
45.2 
38.8 
45.2 
42.6 


46.4 

39.8 

46.2 

46.4 

42.6 

34.7 

44.8 

47.1 

45.2 

40.8 

45.2 

42.4'' 

44.9' 

37.4 

45.0 

38.2 

44.7 


+5.6 
+2.9 
+4.9 
+2.1 


+5.5 
+6.0 
+5.5 
+4.6 
+5.5 
+  1.3 
+5.3 
+3.3 


+6.3 

+6.8 
+5.5 
+6.2 
+5.7 
+4.2 
+6.3 
+  4.7 
+6.3 
+5.6 
+3.8 
+3.6 
+4.5 


50. 6« 
42.3 
38.2 
39.6 
45.1 
42.6 
48.3 
47,9 
43.9 
46.1 
42.8 
43.4 
43.2 
47.1 


+5.4 
+  3.4 
+5.4 


77 

65 

75 

75 

72 

60 

75 

76 

73 

72 

72 

76'' 

78' 

71 

75 

72 

75 


670 


+6.1 
+4.9 
+6.0 
+4.2 
+5.7 
+4.9 
+7.5 
+6.7 
+6.5 
+6.1 


+7.7 
+4.6 

+4.2 


41.1 

39.2' 

40.5 

36.8 

46.8 

42.1 

43.6 

46.1 

44.6'' 

36.4 

41.6 

43.0 

43.3 

44.2 

35.9 

43.4 

44,6 

41.0 

38.3 

38.0 

44  2 

38.0 

41.2 

43.4 


+4.9 
+2.8 
+5.4 
+3.8 
+7.7 
+4.5 
+4.4 
+5.4 
+4.0 
+2.7 
+3.6 
+4.2 


36.2 
43.2 
39.1 
39.2 
43.5 
42.2 


40.4 
40.0 
44.6 


37.4 
44.0 


37.7 
42.6 


+3.1 
+3.0 
+3.6 
+2.6 
+4.9 
+2.1 
+2.4 
+4.1 
+  1.5 
+8.8 
+3.5 


+3.7 
+4.1 
+2.3 
+  1.7 
+2.6 


+2.8 
+4.1 

43.2 


+2.9 


30 

30 

30 

30 

30 

25t 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

25 

301 


18 

10 

17 

15 

6 

-3 

15 

19 

16 
-1 

19 
7(. 

14- 
9 

14 
3 

16 


23' 


30 

20 

29 

29 

30 

29T 

30 

30 

30t 

31 

29t 

30 

30 

30 

27 

30 

29 

30 

30 

27 

29 

30 

16 

30 


27t 

30 

27+ 

31 

31 

30 


30t 
30 
30 


+4.2 
+4.9 


84 


28-t 
30t 


27 
29 


4' 
7 
0 
17 
8 
13 
13 
13'' 
9 
10 
11 
14 
17 
4 
16 
20 
11 
13 
11 
16 
12 
10 
15 


5.97 
9.50 
5.85 
4.87 
9.57 
6.36 
6.13 
5.63 
9.26 
6.48 
9.42 
7.06 
6.47 


6.18 
7.78 
4.04 
5.03 
7.82 
8.16 
5.82 
5.69 
6.61 
7.52 
5.22 
8.32 
10.04 
9.15 
6.60 
6.46 
6.67 


+2.57 
+6.22 
+  1.87 
+  1.10 


+3.12 
+2.82 
+  2.34 
+6.23 
+3.21 
+5.74 
+  3.04 
+  2.64 


+2.85 
+3.41 
+0.36 
+1.51 
+  3.93 
+4.40 
+  1.95 
+  2.38 
+3.57 
+  4.62 
+  2.20 
+4.86 
+  6.78 


5.09 
8.34 
8.71 
7.22 
5.29 
7.50 
4.02 
6.76 
6.57 
4.77 
5.31 
5. '25 
6.70 
5.15 


8.91 
6.99 
7.13 
7.54 
8.95 
7.25 
5.27 


+  3.28 
+  4.16 
+  3.19 


1.33 
4.10 
1.55 
1.41 
4.00 
1.55 
1.06 
1.25 
2.76 
1.38 
2.40 
1.70 
1.27 


1.23 
1.78 
0.80 
1.14 
1.90 
2.55 
1.'25 
1.20 
1.65 
1.61 
1.40 
2.87 


4  27 
1.88 
1.40 
1.27 


2.0 
7.0 
0.5 
3.5 
6.0 
2.4 
5.5 
6.3 
9.5 
1.8 
15.0 
0.5 
6.1 


+4.18 
+5.15 
+4.19 
+1.64 
+  J.46 
+0.63 
+3.12 
+2.78 
+  1.25 


+2.05 
+3.18 
+1.68 


8.43 
7.83 
7.. 53 
7.05 
6.98 
10.02 
9.11 
6.96 
7.44 
8.65 
5.06 
7.45 
6.03 
3.01 
8  03 
7.03 
8.62 
8.43 
5.. 35 
4.63 
5.63 
5.88 


3.45 
8.51 
8.29 


+5.52 
+5.40 
+4.40 
1-4.47 
+3.71 
+5.73 
+3.98 
+2.16 


+5.18 
+4.39 

+3.78 


+3.65 
+  6.04 
+5.25 
+3.21 
+3.80 
+4.34 
+  1.71 
+  4.03 
+2.66 
-0.31 
+  4.81 
+2.53 


1.01 
1.61 

2.60 
1.51 
1.31 
1.41 
1.14 
1.62 
1.39 
0.89 
1.07 
1.28 
1.70 
1.25 


2.10 

2.84 
1.79 
1.38 
1.64 
1.87 
2.10 
1.00 


+4., 50 
+  1.97 
+  1.59 
+2.. 52 
+2.85 


5.44 
5.99 


3.80 
6.84 


+0.69 
+3.79 
+4.30 


+2.12 


2.61 
1.60 
2.86 
1.72 
1.84 
2.93 
3.21 
2.05 
2.13 
3.93 
l.ltl 
2.78 
2.25 
0.50 
2.00 
3  20 
2.47 
3.00 
1.34 
1.16 
2.38 
1.80 


1.4 
6.4 
0.2 
2.7 

10.0 
5.0 
3.0 
3.5 
4.8 
3,3 
0.7 
4.0 
T. 

12.6 
T. 

11.5 
1.5 


0 
5.7 
7.0 
6.0 
0 
4.3 

T. 
2.3 
2.2 
2.4 
3.0 
1.7 
5.0 

T. 


0.86 
3.55 
2.45 


1.18 
1.22 


14.7 
2.0 
4.0 
14.0 
1.5 
5.0 
8.0 
T. 
4.6 
9.5 
18.0 
8.5 
11.1 
13.0 
41.0 
9.0 
7.2 
12.3 
14.0 
22.5 
7.7 


16.5 
8.0 


16.0 
10.8 
19.0 
20.5 
6.0 
9.6 


11.0 
13.4 
11.8 


+1.18     1.61 
+3.30     4.50 


26.6 
6.0 


20.4 
7.4 


w. 


nw. 
nw. 
e. 
se. 


ne, 
w. 
sw. 
w. 


ne. 
nw. 

se. 
w. 


ne. 
w. 


se. 


ne. 

s. 

e. 

sw. 

ne. 

ne. 

s. 

s. 

s. 

se. 

ne. 

sw. 


w. 

ne. 

nw. 

nw. 

sw. 

e. 

se. 

se. 

sw. 


nw. 

w. 

s. 

nw. 

w. 

w. 


w. 
w. 

w. 
sw. 


sw. 
sw. 


sw. 
sw. 


John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Horer. 

C.  E.  Koppenheffer 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B  Evansha. 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall. 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wintermute. 

i'aul  C.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co., 

John  E.  Benner. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.S  Weather  Bureau 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 
State  Normal  School. 
Mrs   M.  Ordelia  Parks. 
George  W.  Hill. 
Harlan  Saylor. 
Miss  Veronica  E.  April. 
Susquehanna  Collieries  Co. 
York  Water  Co. 

U.S.  Engineer. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co . 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 

D.  H.  Jones. 
J.  S.  Stevanus. 
R.  L.  Walters. 
Westmoreland  W  ater  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross . 

U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Wat<!r  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
New  Castle  Water  Co 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureaii. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.L.  Grove. 
Wm.  W.Marsteller. 
Amer.S.&T.  Plate  Co, 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 


U.  S.  Weather  Bureau. 


*■       *  *•        tv,    ,q„,,.,t„ro  frnm  TinTmfll  temneratures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.    Departures 
J^:°^:^'::tZ::^lSf::i:^:^:^^^^  computed  from  a  normal  or  -standard  mean",  aaiusted  to  a  uniform  3^year  period:  for  stations  of  10  to  14 

years  the  ---for  Period  of  --^J -%-;''^^,.^^,^  ,  ,  3,  J,  ^yfrnis^SoTthe  record.    T,  indica'sZd^itation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

tTSStddres;es'::^ar?rot  :Trv^^^  Beaver;  of  Elk  Lick.  Grantsville,  Md:  of  Lyciopus,  Greenshnrg:  of  -^^-^^^^^^:X^^^:^^^,S^^  "' 

Shawmont.  Manayunk;  of  Kane  (nearl.  Wilcox. 


M.\ucH,  1!)8() 
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Dally  Precipitation  for  March,  1986 


SUtlons 

Draiuage  Basin 

Day  of  month 

i 

I 

•2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

18 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

AUaittic  Drainage. 
Uleutownllll 

Lehigh 

".14 

".k 

.20 

.08 
T. 
.10 

"t." 

.IS 
.28 
T. 
.12 
.03 
« 

.2; 

)    .2( 
.2i 

... 
.2U 
.Of 
.10 
T. 
.27 

".'26 
.43 

'.'ii 
.10 
.20 
.21 
.10 
.15 

!  ... 
)  T. 

".6t 

.0^ 

... 

••• 

't. 

T. 

...        H 

)1.3( 

.3i 

I.5.'' 

>    .22 

1.41 

.60 

.53 

.58 

.76 

2,22 

.45 

1.06 

.81 
1.50 
.83 
.43 
.80 
.97 
.49 
.50 

)    .41 
.2f 
.57 
T. 
.68 

.Oi 
.1( 
.0 

.5'. 
4. If 
1.21 
1,01 

.15 
4,04 
4,00 
1.52 

.79 
1,65 
1.00 

.56 

1.25 

2.75 

1.33 

2.40 

.41 

.53 

.06 

.13 

l,3i 
l,lf 
2,2; 

.5! 

.51 
2,24 
2,1c 
1,4a 
1,55 

,40 
4.50 
1.01 

.28 
.75 
.77 

i.et 

1,55 

1,27 

.74 

1.32 

!    .2 
.6E 
.6£ 
.15 
.it 
.Ti 
.38 
1.37 
,45 
.65 
.60 
.63 

.58 
2.25 
.45 
1.60 
.18 
.33 
.11 
.16 

.22 
. . . . 
.31 
.12 
.23 

.'ii 

.86 

.58 

'.'68 
.47 
.43 
.39 
.67 
.66 

.22 

't.' 

.01 

'!6i 

't'.' 

T. 

,0f 
.04 
.11 

'.'26 
.44 
'J', 
.06 
.40 
T. 
.09 

.02 

'.'23 
T. 

'.'64 

.Oi 

't. 

".'oi 

'.'6i 

... 

.82 
.66 
.10 
1.20 
.80 
.46 
.41 
.17 
.67 
.85 
.39 
.50 

.40 

■.'74 
.70 
.78 
.78 
.78 
.69 

.6C 

'.'61 
.14 
.17 

■.'2i 

.01 
.02 
.27 
T. 

6.97 

.1 
.0' 

'.'6e 

.5C 
T. 

'.'io 

T. 

■.'62 

'.'65 
.03 
.08 
.01 

.4' 
T. 
1.5f 

.4C 
.95 
.70 
* 

.35 
1.02 

1.08 
.36 

1.38 
.60 

1.70 

1.23 
.68 

1.06 

)  T. 
T. 

.6f 
.5-1 

9  60 

uusouiallll 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

.luniata 

7.8U 

^rdmore 

6  86 

InnKltsvillo 

4.87 

trtkor'.s  Summit.    . 

.14 

't',' 

,25 
.17 
.55 

. . . . 

't.' 

't. 

T. 
.02 

10  06 





T.' 

T.' 
.04 

f.' 

'.'63 
.15 
.06 
.03 
.05 
.11 

T. 

't.' 
''i'.' 

'f.' 

T. 
'1\ 

'.'is 

T. 

.17 

't'.' 

'1', 

■r, 

.15 

T. 
'J' 
T. 

9.67 

ellol'oute 

W.  Br.  Susq 

7.17 

etl\k'heni  

Lehigh 

Lower  Susq 

6.86 

losi>rvillett 

.... 

6.97 

iutViUo  Millsllll 

Juniata 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Susquehanna 

Potomac 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

.30 
,02 

,04 

';i6 

'.'62 
.03 
.02 

.56 
.73 

.65 
.65 
.36 
.20 
1.05 
.69 
.63 
.60 

'.'02 

'.'63 
.02 

't.' 

.12 

't.' 

.02 
.02 

.40 
T. 

'.'08 

'.'25 

'.'26 
.13 
.40 

.... 

8.88 

arlisle 

.20 
.40 

'.'96 

6.18 

atxiwissat 

.01 

.01 
.10 

T. 

8.63 

enter  Hall 

hainbersburg 

■.i? 

9.26 
6.48 

.07 

9  42 

oatosviUe 

7.06 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

T, 
T. 
.03 

T. 

.12 

.... 

.... 

.02 

6.47 

onshohocken 

4.11 

oylo.stown    

mporiuui 

T. 

T. 

.... 

4.79 

phrata 

Lower  Susq 

N.Br.  Susq 

Lehigh 

W.  Br.  Susq 

.16 
.18 
.16 

.04 

't.' 

'i'.' 

'.'62 
.02 

.76 
.20 
.19 

1.23 

.86 

1.69 

.02 
,04 
,63 

T. 

.50 
.20 
.81 

1,23 
3,01 
1,78 

.45 
.50 
.52 

T. 

.77 
.48 

.04 

'.'43 
.08 
.25 
.07 

'.'18 
.62 
.66 

';53 
.01 
.42 

.25 
.67 
.50 

,83 
,52 
.47 

'.'« 
.39 

't.' 

T. 

.07 
.06 

,81 
.35 
.18 

.15 
'.'36 

. . .  . 

T. 
.06 

,05 

6.18 

orost  City 

,12 
.05 

.02 
T. 

'.'.'.: 



.07 

7.40 

reelandllll 

aleton 

7.78 

eorge  School 

Lower  Del 

T 

.24 

'.'26 
.20 

".ii 

.27 

■."ig 

.28 

.17 

T. 

.02 

.02 

T, 

"36 

't.' 

T. 

.07 

. . . . 
".'63 

't.' 

.02 
T. 

.10 
.02 

.80 
.82 

1.53 
.85 
.50 

1.12 
.81 
.81 

1.65 
.09 
.04 

1.40 
.60 
.10 
.66 

1.32 
.86 
.26 
.18 

1.58 
.26 

.69 
1.14 

.38 
1.85 
2.00 

.33 
1.25 
1.17 

.59 

.97 
1.20 

.40 

.75 

1.05 

.56 

.33 

1.88 

2,04 

1.00 

.48 

.46 

.01 
.03 
.17 

".ib 

']•'.' 

.05 

T. 

.35 

.36 

.37 

T.' 
.11 

.08 
.12 
.45 
.10 

.08 

.08 

1.71 

.66 

1.50 

,19 

.83 

.13 

1.24 

1.41 

1,44 

,34 
2.87 

♦ 

4,47 

1.76 

,35 

.87 

1.40 

1.27 

.96 

.79 

.63 

.68 

1,90 

2.56 

1,39 

1,15 

,77 

,33 

1,61 

2,00 

.48 

.98 

5.18 

.60 

.78 

1,45 

2.39 

1,10 

.48 

2.11 

.11 
.58 
.IV 
.60 
.40 
.62 

'.'43 
,53 
.93 
.70 

.13 
1.17 
,11 
.51 
.67 
.22 
.71 
.73 
.20 
,57 

.32 
.69 
.56 
,89 

'.'37 
.44 

1.20 
.48 
.54 
.31 

.82 

".'35 
.26 
.60 
.47 
.45 
.05 
.47 

.07 

'.'09 
.10 
.04 

'.'is 

..56 
.03 

'!io 
'.'ie 

'.'io 

T. 

'.'62 

't.' 

'.'06 

■''r',' 
.01 

'.'04 
.03 
.05 
.08 
.16 
.04 
.03 
.01 
T. 

".bb 

T, 
.52 
1.41 
.02 
.09 
.02 
.09 
T, 
.07 

.01 
T. 

't',' 
','i6 

.08 

'i''.' 

'.'ie 
'.'i7 

'!62 

.66 
.56 
.24 
.39 

■.'43 
.95 
.51 
.86 
.23 
.18 

.78 
.50 

.'43 

.19 

.73 

.33 

T. 

.47 

.47 

.40 
.11 

".'08 
.25 

1.31 
.12 
.25 

'.'23 

.28 

"■53 

T. 

4.04 

ettysburg 

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

Schuylkill 

Schuylkill 

.05 
.... 

■."36 

".21 
.07 
T. 
.33 

■  .'02 
.02 
.10 

't.' 

T. 

.80 
,05 

.. . . 

6.03 

irardvillellll 

ordou 

.01 
T. 
.05 

7.42 

7.82 

ouldsboroll 

.... 

.... 

8.16 

raterford 

6.17 

amburg 

*  *  *  * 

5.82 

lauover 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

.07 

't'.' 

.02 
.02 
.03 
.01 

T. 

'."64 

T. 

't.' 

T. 

't.' 

.03 

'!ii 

T. 

.02 

".04 
.04 

'.'io 

■t" 

.04 
.05 

T. 

'  .'('>3 
T. 

','29 

*  *  *  ' 

8.69 

awleyllll 

T, 
T, 

't' 
.01 

6.61 
7.62 

T. 

'.'6i 

".bi 

8.27 

Lower  Susq 

.30 

'.'26 
2.02 
.05 
.21 
.13 

8.22 

.09 
.03 
.17 

■;64 

.05 

't.' 
't. 

,54 

.04 

1,01 

1,60 

','85 
,50 

8.32 

yudraan 

Potomac 



10.03 

ylertown*** 

akeyillellll 

aucaster 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh 

T 
T. 
T. 

.01 
T. 

T. 

.03 

T. 

T. 
T. 

T. 
T. 

.02 
T. 

9.15 
8.13 
6.60 

.37 

■;46 

T, 

8.90 

awreuceville 

ebauoD 

ehightonilll 

N.  Br.  Susq 

Lower    Susq 

Lehigh 

W.Br.  Susq 

'1'. 
.17 

.05 
'.'38 

't'.' 

't'.' 

T. 

T. 
T. 

'.'io 

— 

.30 
T. 

6.46 
6.67 
6.79 

ock  Hayen 

[arcus  Hook 

Lower  Del 

Upper  Del 

Lehigh 

• 

.29 

■'io 

T. 

".6i 

.21 

.23 
.12 
.10 
.04 
.40 
.27 
.02 
.16 
.37 

.06 

. . . . 

* 

* 

.26 

1.22 

.19 

.84 

.26 

.41 

1.31 

1   93 

1.20 

.98 
1.01 

.64 
1.41 

,04 
1.51 

.35 

.52 
1.00 

.60 
1.35 

.35 

.73 

.40 
.83 
.60 
.47 
.35 

1.48 
.62 
.38 
,55 
.98 
,40 

1,15 

,48 

?3 

.05 

.29 
1,61 

,94 
1.34 

2,60 
,87 
,59 
,87 
.80 
1.30 
1.75 
,22 
.01 

.05 

.48 

1.18 

* 

.55 

1.10 

.55 

.61 

1.02 

.30 

,74 

1,36 

.07 

1.01 

1.65 
1.51 
1.56 
1.73 
2.60 
1.46 

.73 

,43 
1.15 

.90 
1.92 

.57 
1  04 

1.11 

1.62 
.50 

3.21 
,38 

2,00 

1.89 
35 

3.27 

1,07 
.75 

1,70 

1,06 

.26 

.73 
,94 
,61 

,78 
,90 
,27 
.13 
.77 

.05 
.30 

'ioo 

.08 

1.10 

.15 

.10 

.43 

.84 
.54 
.41 
.66 

'.'■76 
.53 

'.'io 

T 

.18 

'.'08 
".bz 
't.' 

T, 

T. 

'f, 

.12 

■.'22 
.05 

1,10 

,21 
.80 
.46 
.23 

.31 

.52 
.09 

... 

6.09 

[atamorasllll 

.16 

'26 

.10 

T, 

.22 

T. 

.03 

.70 

■.'65 
.10 
T, 

't',' 

■'62 

'.'io 

.09 

'.'08 
.03 

1.18 
,10 
,18 

.13 

6  30 

auch  Chunk 

..  , 

'!47 

".io 

8  34 

toutrose 

Susquehanna  — 
N.  Br.  Susq 

.10 

'.'i2 
.20 

T. 
.09 
.10 
T 

'.'64 

.16 

'.'io 

03 

.04 

'.'ie 

"."09 
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9.24 

8.71 

ount  Pocoho 

Upper  Del 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

tV 

uncy  Valley 

eshaminy  nil 

.69 
1.03 
.94 
.30 
.94 
.10 
1.06 
.19 

1.07 
.81 
.85 

'>5 
.68 
.82 
.66 
.24 
.64 
.47 
.40 

.92 

".'i2 

r 

7.22 
5.29 

ew  Park 

.06 

"57 

5  74 

ewportllll 

Juniata 

Lehigh 

"32 

?3 

T. 

.02 

.02 
.03 

.20 
1.41 
.15 
.80 
.25 

.76 

1.38 

1.96 

1.24 

.90 

.88 

1.31 

.86 

.15 

.25 

.26 

.21 

1.20 

.12 

.82 
,.54 
,70 
.49 
,06 

,47 
,70 
,68 
.56 
.43 
,84 
,92 
,42 
,18 
,31 
,91 
.85 

.60 

.10 

'[16 
.01 
61 

'.'08 

'.'08 
.09 

"t. 

.02 

.15 

,06 

6.78 

ilmertont 

.77 
.95 
.13 
.04 

.10 
.20 
.20 
1.44 
,74 
,.56 
.12 
.73 

','68 
,65 
.63 

.11 

T. 

.72 
.15 
.06 

.05 

T. 

.20 

.63 

.10 

.1? 

.06 

.11 

,20 

't',' 

,04 

.10 

T. 

'!6i 

T. 

'.'62 
'.'67 

7  60 

aupackllll 

Upper  Del 

,38 

■p. 

.34 

T. 

T 
T. 

.30 
,02 
.04 
.06 
,03 
.64 
,25 
,05 
,12 

T. 

.04 

't.' 

T 
T. 

'.'07 

'.'63 
T, 

.04 
.21 
,05 
.05 

* 

.02 

T. 

T. 

T. 
T. 

.06 
.11 
.01 
,10 
.06 
.01 
.13 
.17 
.06 
.11 

.01 

.08 

T. 
T. 

'.'04 
.08 

T. 

.... 

.25 

.08 

1.37 

.29 
.35 

■.'96 

".b9 

.29 

'.'io 

.33 

' 

.01 
T. 

8  81 

hiladelphia***.... 

Lower  Del 

.07 
'.'46 

't.' 

T. 

'  .'22 

'.'62 
.10 
.02 

.02 
.06 

.12 
.23 

'.'45 

'.'27 
.24 

'.'23 

.17 
.02 
.02 

.20 

t" 

.06 

.10 

.07 

.02 

.28 

T. 

T. 

.04 

.01 
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".M 
.13 
T, 
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.01 

4.77 
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5.31 
5.25 
6.70 

5.15 

'ranton*** 

....do 

lawmont 

Schuylkill 
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.01 
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■ilppensburg 

Ate  College 

roudsburgllll 

W.Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

T. 

.21 

.08 
.21 

.41 

't'.' 

T. 

T. 

.05 
.08 
T. 

.95 
.32 
.02 

,69 
.56 
.87 

T. 

.05 

T, 

.43 
35 

2.10 

2.25 

,81 

1.65 

2.84 

,73 

1.32 

1.83 

.87 

T. 
.31 

.64 
.16 

T. 

.03 

T. 

,58 

.08 

T. 

8.86 
8  91 

inburyllll 

,43 

T 

T. 

.11 

T, 

.16 

.09 

* 

.02 

§ 

jsquehannallll 

owanda 

eikert 

....do 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

...do 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Susquehanna 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

■.03 

■.'05 
.05 

.10 

.'io 

■!25 
'.'63 

.01 
.28 
.06 
.18 

'.'69 

.35 
.19 
.19 
.25 
.65 
.04 

.08 

't.' 

.06 
.05 
.03 

.09 

T. 

.03 

■.'63 
.07 

T. 

'.'6i 

't" 
't.' 

T, 

.08 
.10 
.02 

.05 

■.'65 
.01 

't. 

.05 

T. 

T. 

't.' 

.47 
2.10 

.73 
1.50 

.16 

.05 

.10 
.68 
.79 
.14 
.24 
1.02 

.94 

.65 

.95 

1  37 

1.68 

.59 

1,87 
1.58 
.92 
.86 
.22 
.30 

.08 

T. 

T. 

.86 

.97 
1,36 
1,38 
.35 
.13 
.56 

1.53 
.45 
.18 
.22 
,21 
.17 

1.79 
2,00 

,93 
1,64 
1,36 

.92 

1.62 
2.10 
1.00 

.58 
2.06 

.72 

.61 

.60 
.87 
.19 
.14 
.69 

,50 
.66 
.38 
,39 
.24 
.09 

.03 
,60 
,07 
.02 
.13 
.36 

.30 

.10 

'.'28 
.06 
.03 

.64 

.'30 
.86 
.70 
.23 

.74 
.03 
,00 
,70 
,82 
,40 

T. 

't 

.03 
.24 
.02 

.16 

'.'19 
.02 
T. 

T. 

.08 

't'. 
.01 

,01 

'.'54 

.04 

'.'i7 

.90 
.28 
.20 

.31 
.39 
.52 
.42 
1.02 
.79 

'.'64 
39 

T, 

.04 

.12 

.03 

6.99 
8  17 

ellsboro 

.15 
.03 

95 

T. 

1.05 

.30 

7.13 

7  54 

'est  Chester 

estgroyellll 

''i'.' 

T. 

.87 
.17 

.11 
.07 
19 

6  27 

ilkes-Barrellll 

illiamsportllil 

,38 

,79 

■  ,'62 
,63 
.15 
T. 

.02 

.03 

.12 
T 

.15 

.15 

.17 

T. 

T. 

T, 
T. 

.03 

4.52 

8.95 
7.25 

ork 

5  27 

orkHavenllll 

.38 
03 

5  10 

onsville..(near). 

't. 

't.' 

'.'63 

.05 
.01 

5.80 

renton.  N.  J***.... 

.08 

3.78 

Continued  on  page  14, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


March,  1936 


Daily  Precipitation  for  March,  1936  — Continued  from  page  13 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ohio  Drainage 

Beaver  Damllll 

Beaver Fallsll II  .... 

Oliio 

Beaver 

'!65 

.25 
.51 

.31 

.52 

.55 
.07 
.42 

'.'08 
T. 

.15 
.54 

";65 

.23 
.01 

.... 

T. 

.01 

"t." 

T. 

.02 

.04 
1.02 
.20 
.12 
.12 
.07 

.04 

'.'22 
.06 
T, 
T. 

.06 
.05 

".'69 

.02 

.18 

.12 
.07 
.27 
.10 

T. 

.10 
.06 

"m 

.02 
.'24 

'."64 
.14 

".m 

.10 
.10 
.10 

T. 

'.'ii 
'.'06 

T. 

.12 

T. 

T. 
T. 
.22 
.07 

'.'55 

.48 

.25 

'.'35 
.61 
.14 

.28 

'.'64 
.57 
.05 
.15 
.06 
.40 
.03 

.43 
.49 
.01 
.21 
.01 
.11 
.06 
.51 

.06 
.04 
.05 
.23 
.08 
.03 
.10 
.08 

'.'44 

.31 
.25 
.46 
.60 
.41 
.30 
.04 

.37 
.52 
.17 
.32 
.41 
.50 
.20 

.58 
.56 
.21 
.13 
.10 
.27 
.28 
.30 

.37 
.18 
.66 

."32 
.43 

.45 
.40 

.35 
.18 
.57 
.04 
.52 
.17 
.40 
.56 

.84 
.05 

.06 
.12 
.10 
.22 
.30 
.10 
.01 

.01 

'  .'W 
.06 
.02 
.03 

.12 
.10 
.06 
.05 
.04 
.03 
.14 
.20 

.40 
.08 
.11 
.11 
.03 
.12 
.06 
.06 

.01 

.13 

.12 

.04 

.14 

.07 

T. 

.08 

.03 
.01 

T. 
T 

.10 
.10 
.22 
.11 
.06 

.04 

".\\ 
.09 

'.'is 

.20 

'.'6i 

.OH 

.15 

.02 

T. 

.06 

.04 

T. 
.14 

'  ."27 
.01 
1". 
.02 
.13 

.'ii 

.07 
.10 
.02 
.01 

.13 
.15 

.16 
* 

.10 
.07 

.06 

'."62 
.08 
.10 

.26 
.03 
.07 

'."67 
.09 
.08 
.12 

■r. 

.09 
.01 
.14 
.12 
.05 
.13 
.05 

.06 

.05 

.10 

T. 

.22 

.29 

.77 
.55 
.16 
.81 
1.15 
.96 
.79 

1.08 

.18 

i'm 

.68 
.75 
.20 

.27 

.10 

1.02 

";24 
.50 
.96 
.08 

.63 

2,06 

.06 

'.'84 
.33 
.66 

1.00 

.36 

'.'67 

1.00 

.66 

.23 

.95 
1.23 

2.75 
1,62 
1,60 
2. 86 
1.72 

1.84 
1.82 
2.93 
3.21 
2.05 
2,13 
3.93 

.84 
2  17 
2.78 
2.25 

.40 
1.89 
2.00 
1.43 

2,47 
2.65 
2.00 
.17 
i.74 
1.98 
1.87 
3.00 

1.81 
1.34 
1.47 
2.75 
1.68 
1.16 
2.38 
1.53 

.61 
1.78 

.36 
.47 
.34 
.16 

1.01 
.31 

1.03 

.88 
.58 

".(A 

1.05 

.68 

1.10 

.31 
1.20 
.44 

.30 

.77 

1,02 

.30 

.57 

.21 

1.12 

.39 

'.'72 

1,07 

.63 

1,00 
.26 
.17 
.75 

1.05 
.44 
.60 
.60 

.20 
.64 

.05 
.05 
.02 
.05 

't.' 

'J', 

'  .'62 
.02 

'.'62 
T. 

.19 
.21 
.18 
.39 

"!63 
.01 

.14 

.36 

'.'65 
.12 
.05 

1.34 

.30 
.10 
.07 
.42 
.25 
.10 
.08 
.05 

.31 
.16 
.01 
.56 
.04 
.08 
.10 
.06 

T 

.65 

.12 

.09 

.10 

.58 

.12 

.58 

"."06 

01 
.01 

■.03 

'."38 
.40 

".m 

".ib 
"."64 

"!i5 

.01 

"!63 

''64 

,03 
,04 
T. 

T, 

".'64 
'."63 

T 

.08 
T. 

.63 
T. 

"."62 

"."is 
"iss 

.39 
.40 
.36 
.52 
.57 
.34 
.38 

.58 
.70 
1.64 
.59 
.39 
.61 
.60 

.28 
.41 
.50 
.29 
.03 
.52 
.45 

.72 
.04 
.42 
.21 
.50 
.51 
.55 
.47 

.34 
.25 
.69 
.39 
.60 
.24 
.43 
.42 

.23 
.48 

.01 

't. 
"."ie 

'."62 

"f. 

'."62 

■.'36 
".'64 

"t".' 

T. 

.02 

't'.' 
.04 

"."62 

.26 
.23 
.42 
.09 

'."is 

.25 

"."is 
"."64 

".in 
.01 

.09 
.16 

.65 
.11 

■."39 
.13 
.03 
.23 

.01 
.38 

'."ii 

.13 
"."69 

■f." 

.10 
.09 
.08 
.02 

".M 
.01 

.10 
.15 
.19 

.10 
.07 
.06 
.28 

.18 

.06 

T. 

.15 

.09 

.01 

.11 

.11 

'!i8 

.44 
.05 
.07 
.07 
.08 

.01 
.26 
.06 
.01 
.07 
.10 
.06 
.08 

.76 
.06 

1 
5.60 
7.36 
8.43 
7.83 
7.63 
7.06 

6.98 
7.80 
10.02 
9.11 
6.96 
7.44 
8.65 

5.06 
7.M 
7.45 
6.03 
3.01 
§ 
8.05 
7.03 

8.62 
8.65 
7.41 
4.40 

§ 
6.51 
8.16 
8.43 

5.88 
5.36 
7.35 
6.76 
8.01 
4.63 
6.63 
8,54 

4.32 

5,88 

.88 
.38 
2.61 
1.50 
.84 
.23 

.47 
1.95 
2.24 
1.22 

.86 
1.38 

.50 

1.10 
1.34 

.84 
.50 
.50 

!94 
3.20 

.69 

.64 

1.32 

.41 

'.80 
1.46 
1.07 

* 

.49 
2.29 

.37 
1.64 

.64 

.44 
2.14 

.55 
.37 

.31 

.55 
,20 

'."26 
1.31 

.32 
.27 
.37 
.26 
.43 
.32 
.30 

'.'03 

'.'2,5 

T. 

'[45 
.02 
.01 

.10 

"t." 

T. 

T. 

'."si 

Bruokville 

....do 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela.. 

"m 

.04 

'.'io 

T. 

T. 
T. 

.04 
.08 

't." 

.02 

Chambersville 

fl  fl  i  rtonl        

Ohio... 

.01 

Conftuencellli 

Allegheny 

Conernauffh 

.... 

.18 
.60 
.25 
.22 

Monongahela.. .. 

Conemaugh 

Ynnerhioerhpnv 

T.' 

Ebensburg 

Plb-  T  ^n^z 

Pranklinllll 

Greensborollll 

Greeusburg 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  .. 

Beaver 

....do 

Ohio 

Monongahela — 
Conemaugh 

Allegheny 

Y'oughiogheny... 

Monongahela 

Beaver 

Ohio 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela . . . 
Allegheny 

■.'62 

tV 

'.'6i 
'1'. 

.'46 
.17 
.14 

'.'45 

.16 
.47 

'!i7 
'.'65 

".n 

'.'60 

.'i4 

■!59 

.31 
,56 
.10 

'  .&Q 
.25 
.45 

.26 

'.'56 

"ai 

.68 
.60 

.46 

.03 

.55 

T. 

.46 

.20 

.44 

.30 

.19 
T. 

't'.' 
'.'65 

'.'69 
"."ii 

T.' 

T. 
.01 

't." 
't.' 

'."06 
.01 

"t." 

.28 

.08 

■f." 
.03 

"t." 

.05 
.03 

"t." 

T. 

.12 
T. 

'.'2i 
"."is 

.43 

T. 

.05 

.85 

.25 

T. 

.10 

T. 

.34 

.26 

'39 
T. 

"."63 

"."96 
.05 
.03 
.04 
.16 
.02 
.31 

.30 
.05 

.08 
.18 

:o4 

.14 
.01 
.10 

.02 

"."25 

't" 
.23 

.01 

'!i6 

.02 

".ii 

.05 

";6i 

.25 
.18 
T, 
.04 

']• 
.03 

'."69 

"."63 
T.' 

"m 
'i',' 

'."62 

.36 
.20 
.26 
.09 

".if> 

T. 

.29 
.06 
.32 
.24 

'.'4i 
,31 
,23 

* 

'.'65 
.02 
.26 
.14 
.30 
.22 

.17 

.07 

.09 
.01 

'f,' 

.07 
.36 
.10 

','63 
,04 
.03 

1.41 

'."67 
.28 
.06 
,01 
T, 
T. 

■."26 

Grove  City 

Herrs  Isl.  Damllll.. 

Johnstown 

Kane  (near)  XX  — 

Lake  Lynn  111 

Linesvillellll 

Lock  No  21111 

Lock  No.  4  nil 

Lock  No.  5ttllll 

Lycippus 

McKeesportllll 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon... 

Matrnnftllll           .    ... 

....do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 
Allegheny 

Beaver  

Ohio 

"rV 

'•'?' 

.10 

T. 

.15 

T 

't.' 
'."6i 

"t." 

New  Castlellll 

Parkers  Landingllll 

Pennlinelllitt 

Pittsburgh"'...... 

Punxsutawneyllll.. 

Bidgway 

Saltsburgllll: 

Sharonilll   

T.' 

T. 

T. 

'f.' 

't'.' 

't.' 

.18 

.03 
.10 

.30 

.23 
.04 

.93 

■r. 

.91 

....do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela 

Youghiogheny  . . 

■.'62 

T. 

■."65 
.15 

.'43 
.24 
.40 
.10 
.33 
.12 

.08 

.26 

.70 

.19 

T. 

.10 

.65 
.16 
.11 

.39 
■.■46 

T. 

T 


'tV 
.'ii 

.03 
T. 

.21 

'.'49 
.04 
.03 

T. 

.05 

.09 

.04 

.31 

.11 

.06 

.01 

T. 

T. 

.22 

.05 
.09 
.07 

.04 
.08 

'."29 

.06 
..53 
.45 
.42 
.34 
.29 
.24 
.08 

.24 

.59 
.10 
.29 
.30 
.28 

.46 
.26 
.35 
.20 
.40 
.07 
.06 
.46 

.04 

.35 
.70 
.07 
.05 
.15 

.02 

.07 

.07 

.02 

.26 

T. 

.10 

.05 

.08 

.03 

.16 

'1'. 

.02 

.18 

T. 

.05 
.03 

"m 
'.'is 

T. 

'.'ii 

.25 

.16 
.03 
.04 
.22 
.09 
.0? 

t". 

.Of 

.63 
.6.1 
.07 
.55 
.47 

.52 
.80 

1.05 
.61 
.14 

1.04 
.40 
.30 

1  35 



8.72 
3.45 
6.25 
8.61 

6.40 
8.29 
7.41 
1 
6. 44 
6.9!- 
6.10 
6.39 

3.80 

.02 

t' 

T. 
T. 

'.'64 

".vn 

.05 

"t".' 

2.50 
.40 
.75 

3.65 

1.44 

2.45 
2.35 
1.93 
1.18 
1.22 
.6(1 
1.62 

1.5f 

'.'20 
2.70 
1.05 

1.60 

.74 

1.05 

.20 
.25 
.50 
.13 

.08 
.24 
.25 

2.10 

".'li 

.05 
.02 
.01 

.42 
.12 
.25 

.84 

.50 

1.32 

.51 

't,' 

.02 
.05 

■."63 

T. 

.03 
.86 
.15 
.46 

.09 
.37 
.10 

"lie 

.06 

.66 
"  .24 

.50 
.21 
T. 
.53 

.46 
.43 
.53 

•••• 

.07 

■[63 
.04 

.10 

.05 
.16 

".(A 

.06 
,in 
.11 

Smethportllll 

Springdalelllllt 

Unlontovpn 

Unity  Reservoirtl. 

Vandergriftt 

Warren      

Allegheny 

Monongahela — 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

T. 

.04 
T. 

T. 

'.'io 
.'32 

.20 

".ih 
.01 

.06 
.10 
.50 
.55 

,14 

.10 
.83 
.42 
.62 

.06 

.05 
.04 
.47 

T. 

.80 
.72 
.31 
.63 

.26 

'.'26 

.09 

.05 

'[so 

.22 

.15 
.31 

';6f 
.12 

.08 

.25 
"."28 

.16 
.30 

.40 
.30 



.01 

.50 
"."65 

.54 

.Of 
.Of 

'.'63 

.06 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll.... 

Lake  Drainage. 

Erie*** 

Except  as  otherwise  Indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation  *"  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours,      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplet« 
r  missing       t  Daily  amounts  incon.sistent.      XX  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  Springdale.  Cheswick.  (P.  O.  Barking.  Pa.)  :  of  Pennllne. 
inesville-  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Kane.  Wilcox;  of  Lock  No.  5.  Schenley.    X  Mdt.  to  mdt. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 

1  Wind 

Relative 
humidity 

Stations 

3 

• 

0 

n 

CD 

s 

1 

s 

1 

a5 
3 

1 

Si 

So 

a)  0 
>% 
<> 

1^ 
go 

0 
0 

0 

£ 
S 

0 

i 

OS 

00 

a 
0 

0 
a 

a" 

30 

ii 
11 

Erie            

29.88 
29.88 

30.39 
30.35 

1 

8 

29.38 
29.11 

13 
21 

14.0 
8.3 

38 
30 

se. 
nw. 

27 
22 

78 
75 

76 
61 

75 
66 

44 

Harrisburg 

40 

Philadelphia 

29.91 

30.41 

8 

29.07 

21 

12.9 

41 

se. 

17 

77 

64 

67 

63 

Pittsburgh 

29.87 

30,32 

1 

29.32 

21 

12.0 

34 

sw. 

2V 

82 

62 

68 

4h 

Reading    

29.90 
29.89 

30,40 
30.34 

8 
8 

29.05 
29.05 

21 
21 

12.1 
7.0 

45 
32 

nw. 
nw. 

22 

76 

bl 

58 

bV 
66 

40 

Scranton 

49 

•  For  any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


s 

& 

■s 

«A 

X3 

2 

CD 

& 

eS 

0 

ee 

s 

w 

0 

ij 

Q 

Port  Jervis... 
PhilUpsburg. 
Lehighton  .. 
Wilkes-Barre. 
Williamsport 
Harrisburg . . 
Greensboro.. 
West  Newton 
Lock  No. 4... 
Pittsburgh... 
Beaver  Dam. 


Delaware 

Delaware 

Leliigh 

Susquehanna.. 
Susquehanna.. 
Susquehanna. , 
Monongahela. 
Youghiogheny 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio , 


8.4 

18.6 

18 

5.7 

31 

11.0 

30.7 

19 

3.8 

6 

6.9 

13.1 

18 

4.4 

31 

16.3 

33.1 

20 

6.2 

4 

12.7 

33.7 

19 

7.5 

6 

14.3 

30.3 

19 

7.9 

10 

18.2 

40.4 

18 

11.5 

9 

6.7 

28.0 

18 

3.2 

9 

19.2 

40.1 

18 

12.3 

9 

« 

46.0* 

18 

16.1* 

9 

* 

54.8 

19 

19.6 

9 

18 
22 
7 
20 
20 
18 
SO 
20 
SO 
26 
30 


-Pool  stage. 


1  -Frozen 


X  Ice  reading' 


March,  193(5 
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Daily  Temperatures  for  March,  1936 


Stations 


18 


IS     16 


20 


22 


28 


H  I  25  I  26     27     28  I  29  I  80     81 


Moan 


AltOOUA 

Bedford 

Bothlehem 

BrookviUe 

Butler 

[Carlisle 

Jatawissa.  — 
^hambersburg.. 
Jliambersville. . 

.'laysville 

:neartield 

[^oatesNille 

:;orry 

Smporium 

Srie* 

'rankliut 

'reeland 

Settysburg 

Ireensburg 

3rove  City 

Hamburg 

larrisburg* 

lawley 

loltwood 

luntingdon 

ohnstowii 

Lancaster 

jawrenceville... 

jebanont ■ 

larcus  Hook* . . . 

leadville 

ilontrose 

Jount  Pocono . . . 
'hiladelphia*,... 

'ittsburgh* 

luakertown 

leading* 

lidgwayj 

cranton* 

elinsgrove 

omerset 

tate  College 

troudsburgt  — 

'owanda 

taioutown 

'andergrift* 

barren 

?aynesburg 

i^ellsboro 

I^illiamsport 

Hlliamstown. . . . 
'ork 


Maximum.. 

Minimum. . 
Maximum., 
Mii>inuun,. 
Maximum,. 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum, . 
Maximinn,, 
Mininuim,. 
Maximum., 
.Minimum.. 
Maximuu)., 
Minimum.. 
Maxinunn,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
.  Minimum,. 
Maximum,. 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum.. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum., 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum.. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximinn,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,. 
Minimum,. , 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,, 
Minimum,. . 
Maximum,, 
Minimum,. . 
Maxinnim,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum.,. 
Maximum,,. 
Minimum,.  . 
Maximum,,. 
Minimum,.. 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum.,. 
.Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum.. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum , . 
Minimum.,. 
Maximum,. 
Minimum  .. 


35  43 
31 

39 
25 
44 
21 
52 
30 
41 
29 
33 
24 
36 
20 
46 
35 
46 
32 
40 
30 
42 
32 
45 
16 
38 
33 
3R 
29 
41 
27 
39 
30 
36 
■  6 
38 
30 


56 


61      f.O 


62  60 
3.'i  40 
6S  75 
37i  46 
66 
36 
74 
43 
72 
44 
78 
39 


50.1 
80.9 
55.7 
82.4 
56.0 
36.8 
48.1 
24.8 
62.0 
31.3 
55.0 
84  2 
6ft.  5 
82.5 
55.1 
■35.2 
66.2 
29.9 
56.1 
32.2 
49.9 
27.7 
55.5 
35.0 
46.5 
25.3 


44.8 
30.6 
49.5 
26.5 
48.6 
31.0 
56.6 
36.1 
56.0 
32.3 
52.9 
29.6 
54.8 
34.9 
53.2 
37.1 
53.2 
28.5 
52.7 
37.6 
54.7*' 
30.1'' 


56.5 

33.4 

49.8 

26.7 

54.6 

34.8 

60.0" 

41.1' 

49.5 

28.7 

48.3 

34.6 

47.4 

29.0 

56.8 

39.8 

51.2 

33.3 

54.1 

33.7 

54.7 

37.5 


52.8 

33.9 

53.5 

32.8 

51.3 

28.7 

.51.5 

30.7 

50.8' 

27. 7« 

51.1 

29.9 

55.0 

34.2 


45.1 
29.8 
55.1 
33  0 
47  9 
25.fi 
52.0 
32.2 
64.3 
32.9 
57.8 
34.4 


*    Midnight  to  midnight, 


I    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 


^jVS       •        "^^ 
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a.   S.  BLISS. 
PHIliADEIiPHIA.  PA. 
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April,  1936. 


No.  4, 


GENERAL  SUMMARY. 

This  was  the  coolest  April  since  1!)28,  and  frosts  were  of  fre- 
quent occurrence  throughout  the  month.  The  soil  remained 
cold,  and  vegetation  started  slowly.  The  chief  damage  was  to 
parly  seedings  that  failed  to  germinate,  and  had  to  be  replanted. 
However,  since  seeding  was  generally  delayed,  this  condition 
was  reduced  to  a  minimum.  Tender  plants  were  not  set  out, 
and  orchard  fruits  did  not  come  into  l)looni  until  near  the  end 
of  the  month,  so  frosts  did  very  little  damage  above  ground. 
The  first  half  of  the  month  was  very  rainy,  with  considerable 
snow  in  the  northern  half  of  the  State,  and  the  soil  became  com- 
pletely saturated.  Fields  were  too  muddy  to  work  successfully, 
md  planting  was  delayed  ten  days  or  more.  An  abrupt  change 
Dccurred  after  the  15th,  and  the  rains  became  light,  local,  and 
svidely  scattered.  Apparently  about  twenty  per  cent  of  the 
month's  rainfall  occurred  after  the  15th.  The  soil  dried  out 
rapidly,  and  field  work  was  speeded  up,  but  the  end  of  the  month 
'ound  field  work  generally  about  two  weeks  late.  The  top  soil 
iried  out  so  rapidly,  during  the  last  half  of  the  month,  that 
jomplaints  were  made  in  some  regions  that  it  plowed  up  cloddy. 
However,  at  the  end  of  the  month  there  was  still  an  accumulated 
?xcess  of  moisture  for  the  calendar  year  in  nearly  all  parts  of 
;he  State,  and  in  the  central  counties  this  excess  reached  more 
;han  seven  inches  in  some  places.  As  a  result  the  subsoil 
retained  ample  moisture  for  well  established  or  deeply  rooted 
plants,  and  the  dry  conditions  were  felt  chiefly  in  the  seed  beds. 
Winter  wheat  and  rye  were  mostly  in  good  condition,  and  made 
I  good  healthy  growth.  Pastures  and  meadows  made  a  good 
5tart  during  the  wet  period,  but  slowed  up  a  bit  toward  the  end 
)f  the  month.  Near  the  end  of  the  month  it  became  apparent 
that  there  had  been  considerable  winter-killing  of  peach  trees, 
md  a  considerable  damage  by  freezing  of  the  apple  buds.  It 
seemed  that  the  worst  damage  to  peaches  was  in  the  south-cen- 
tral counties,  in  a  region  where  the  peach  crop  was  heaviest  last 
season.  Pears,  cherries,  and  grapes  seemed  to  have  survived 
;he  winter  in  good  condition.  Forest  trees  remained  dormant 
anusually  late,  and  mostly  greened  up  during  the  last  half  of 
the  month. 

TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
irom  85  stations,  was  46.1°,  which  is  2.5°  below  the  April  nor- 
mal for  49  years  of  record.     The  highest  monthly  mean  was 


53.2°,  at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  38.0°  at  Gouldsboro. 
Extremes  for  the  month  ranged  from  a  maximum  of  90°  at 
York  on  the  30th,  to  a  minimum  of  14°  at  Brookville  on  the  4th. 
The  greatest  daily  range  in  temperature  was  49°  at  Arendtsville 
on  the  15th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
the  observations  taken  at  136  stations,  was  3.01  inches,  which 
amount  is  0.38  inch  less  than  the  49-year  normal  for  April. 
The  greatest  monthly  amount  was  5.49  inches  at  Corry,  while 
the  least,  1.09  inches,  was  reported  from  Center  Hall.  The 
greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  2.88 
inches  at  Pine  Grove  on  the  5-6th. 

Snowfall  for  the  month  averaged  1.3  inches,  which  is  0.9  inch 
less  than  the  49-ycar  normal  for  April.  The  greatest  monthly 
amount  was  10.6  inches  at  Warren.  The  greatest  24-hour  snow- 
fall was  4.0  inches  at  Mount  Pocono  on  the  9th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  APRIL 


889. 
890. 
891. 
892 . 
893. 
894. 
895 
896. 
897. 
898. 
899. 
900. 
901. 
.902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 
908. 
909. 
910. 
911. 

912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
.917. 
918. 
919. 
920. 
921. 
922. 
923. 
.924. 
925. 
926. 
927. 
928. 
929. 
930. 
931. 
932. 
933. 
934. 
935. 
936. 


Period 


Year 


Temperature 

Precipitation 

S« 

to 

^ 

be 

^■3 

J3  t- 

g 

.C 

<a 

(S 

S^ 

Ua 

it 

& 

0) 

a>  o 

t< 

g 

W 

3 

> 
< 

°a 

48.6 


No  of  days. 


92 
90 
95 
91 
90 
86 
84 
89 
84 
89 
87 
89 
84 

83 
90 
93 
98 
87 
87 
81 
90 
87 
96 
91 
89 
82 
96 
84 
92 
88 
94 
92 
85 
86 
89 
86 
91 
90 

98 


1 

2.52 

1.3 

8 

14 

10 

4.50 

0.9 

11 

11 

8 

3.46 

0.4 

10 

14 

8 

2.08 

1.2 

8 

13 

9 

2.04 

1.1 

10 

10 

10 

4.74 

0.6 

14 

7 

10 

3.62 

14.7 

11 

11 

8 

3.76 

0.2 

10 

10 

8 

1.75 

0.9 

8 

10 

10 

3.30 

0.3 

10 

12 

9 

2.93 

2.5 

12 

9 

8 

1.76 

0.5 

6 

15 

9 

1.57 

0.9 

8 

14 

8 

5.41 

4.9 

11 

9 

5 

3.56 

3.0 

9 

8 

10 

3.53 

T, 

10 

11 

7 

3.45 

1.0 

13 

8 

8 

2.84 

2.8 

12 

9 

11 

3.13 

0.6 

9 

14 

8 

2.64 

4.0 

11 

10 

7 

3.51 

1.0 

12 

12 

8 

5.39 

2.6 

13 

10 

9 

5.07 

0.6 

13 

10 

9 

3.79 

4.4 

13 

11 

7 

4.39 

1.6 

15 

10 

7 

3.82 

0.2 

11 

12 

6 

4,66 

1.1 

14 

10 

8 

1.92 

1.6 

8 

13 

10 

3.65 

5.6 

14 

9 

9 

2.08 

2.6 

9 

11 

10 

4.53 

10.8 

14 

10 

9 

2.70 

1.2 

11 

10 

10 

4.39 

3.0 

16 

9 

9 

3.11 

0.8 

11 

13 

7 

3.17 

0.4 

12 

12 

9 

2.94 

1.9 

9 

14 

8 

4.15 

7.4 

12 

13 

7 

2.32 

0.5 

10 

15 

7 

2.03 

0.9 

9 

12 

9 

3.52 

1.0 

13 

12 

7 

5.50 

6.5 

13 

12 

8 

6.12 

1.1 

15 

9 

8 

2.71 

1.1 

10 

11 

8 

3.33 

2.3 

10 

14 

6 

1.71 

1.2 

8 

14 

6 

4.49 

0.5 

13 

12 

8 

3.06 

0.6 

11 

13 

8 

2.56 

2.9 

11 

11 

7 

3.01 

1.3 

14 

8 

8 

3.39 

2.2 

" 

11 

8 

6 
11 

8 

8 
10 
13 
11 
12 
10 

9 
13 

6 

8 
16 
12 
12 
14 
10 

8 
13 
10 
11 
11 
12 

13 
12 
12 

7 
12 

9 
11 
10 
12 
10 


9 
11 
10 
13 
11 
10 
10 
10 

9 
12 
14 


</ 
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Olimatolog'ical  Data  for  April,  1986 


Counties 

0) 

a 
o 

5 

■a 
o 

o 

0) 

s 

a 
-1 

'  Tempferature, 

in  degrees  Fahr , 

Precipitation,  in  inches 

No.  of  days 

.9  ° 

it 

Observers 

Stations 

i;  oe 

P 

03  <U 

ox: 

Q 

aj 
x; 
to 

3 

0 

a' 

S 

■a  D 

si 

3 

'5 
0 

S 

»a 

Is 

Cue 

0 

a 

is 

§•3 

_a 

JO 

0 
%  c 

5 
5 

>> 
■a 

0 

"2 
0 
0 

Allentown      

Lehigh 

254 

1,615 
350 
700 

1,060 
.364 
467 
520 

1.  272 
580 

1,120 
380 
560 

1,050 
380 

1,970 
190 
553 
840 

1,  875 
535 
600 
337 
900 
200 
650 
977 

1,637 
255 

1.000 

469 

5(50 

,50 

600 

1,  720 

1,045 

60 

398 

26 

100 

496 

273 

900 

746 

455 

51 

660 

1,217 
500 
754 

1,419 
455 
.■i21 

1,  275 
40(1 
700 

1,173 
1.077 
1,047 
1,020 
1,150 
1.430 
1.172 
762 

2,  000 
2,  680 

957 

1,  1.50 

950 

1,  256 
1,100 
1,184 

2,  020 
1,420 
1,080 

808 

800 
1,248 
1,350 

940 
2, 190 
1,100 

825 
1,180 
1.035 

670 

24 
49 
16 
14 

4 
51 
70 
40 
40 
37 
29 
49 
25 
49 
44 
43 
30 
63 
32 
21 
43 
32 
67 
18 
21 
49 
24 

& 
49 
39 
52 
46 
10 
47 
30 
24 
47 
18 
65 
26 
51 
66 

3 
42 
46 
40 

3 
52 
22 
42 
66 
87 
50 
21 
48 
44 
46 
23 
35 

4 
31 
23 
39 
10 
19 
19 
62 
27 
40 
29 
12 
54 

4 
44 
42 
56 
16 
94 
29 
23 
69 
48 
22 
47 

5 

64 

49 

46.9 
43.7 
47.8 
46.1 
46.3 
48.4 
49.3 
47.2 
44.0 
49.2 
44.8 
48.6 
46.4 

-1.6 
-4.2 
-2.6 
-3.1 

'-3!6' 
-2.7 
-3.1 
-3.7 
-1.0 
-2.9 
-1.9 
-2.8 

84 
79 
84 
82 
83 
84 
86 
87 
78 
88 
83 
84 
84 

30 

29 

30 

29 

29 

29t 

30 

30 

29t 

30 

29 

80 

30 

27 
20 
27 
25 
23 
28 
2: 
26 
22 
27 
20 
27 
25 

25 
4 
4t 
8 
41 
41 
81 
81 
8 
4t 
41 
8 
81 

37 
38 
41 
49 
42 
30 
40 
46 
32 
40 
46 
33 
39 

3.04 
3.26 
8.00 
3.65 
3.01 
3.49 
3.75 
2.88 
1.09 
3.33 
4.09 
3.21 
3.92 

-0.67 
-0.26 
-0.79 
+0.31 

'-o.'oi' 

+0.39 
+0.69 
-2.06 
+0.09 
+0.50 
-0.55 
+0.22 

1.66 
1.20 

1.40 
2.43 
1.27 
1.92 
1.80 
0.80 
0.26 
1.92 
1.05 
1.54 
1.47 

T. 
1.2 
T. 

■"tV 

T. 

T 

T. 
1.8 

T. 
8.0 

T. 
2.0 

14 
18 
11 

8 
14 
14 
16 
14 

9 
15 
19 
14 
16 

14 
10 
6 
15 
10 
12 
14 
10 
14 
4 
4 
4 
10 

7 

6 
11 
6 
0 
3 
6 
8 
9 
12 
15 
6 
7 

9 
14 
13 

9 
20 
15 
11 
12 

7 
14 
11 
21 
13 

ne. 
w. 

nw. 
nw. 
nw. 
nw. 

sw. 
nw. 
nw. 
w. 

John  A.  Frick. 
John  J.  Martin. 
H.  L.  Balderston. 
Dr.  S.  W.  Frost. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Prof.  C.  E.  Miller. 
W.  L.  Gearhart. 
Edward  E.  Bailey. 
William  K.  Spear. 
E.  W.  He,=s. 
Howard  L.  Pyle. 
Win.  A.  Korer. 
C.  E.  Koppenheller 
Ira.J.  Keath 
Andrew  B.  Evanslia. 
Prof.  N.W.Swayue. 
Dr  Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
Konald  H.  Marshall, 
Stati-  Sanatorium. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.S.  Weather Bureiai. 
Mrs.  Delia  M.Peunell. 
H.  W.Lowy.C.  E. 
Prof.  I'aul  R.  Yoder. 
Glenn  R.  Shaffer. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Supt.  of  Water  Works 

C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co. 
Joseph  Beaver.                       i 
Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wiiiti^rmute. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co 

New  .lersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bure;ui. 

Philadelphia  Sub.  WatiT  Co! 

Jolii)  £.  Beiiner.                     ; 

U.  S.  Weather  lUm.-riu. 

Tlieodore  J.  Sampson. 

U.S  Wt  either  Bureau 

Dr.  Goorge  E.  Fisher. 

W.  S.  (Tiiilps. 

State  Teachers  College 

(;.  A.  Kern. 

State  Normal  School.            ' 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

Ceorge  W.Hill. 

Harlan  Saylor. 

Miss  Veronica  E.  April 

Susquehanna  Collieries  Co 

York  Water  Co. 

U.  S.  Engineer.                      > 

Frank  S.  Fawcett. 

William  c.  Fau.st. 

John  E.Lewis. 

Carnegie  Steel  Co . 

J.  L.  Mel\in. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Ted  R.  Winemau. 

Donora  Zinc  Works. 

D.  H.Jones. 

J.  S.  Stevanus. 
R.  L.  Walters. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross. 
U.S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  f'o. 
New  Castle  Water  Co 
Gen.  Chemical  Co. 
t'.S.  Weather  BurPBU. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  H .  Gerber. 
D.L.(irove. 
Wm.W.  Marst^-ller 
.^.mor.S.AT.  Plate  Co 
Mrs.  Anna  Simoson. 
Thomas  S.  Knox. 

U.S.  Weather  Bureau. 

•  A-ltoonft       

Blair.        

Montgomery 

Adams 

^  Areiidtsville 

Bedford 

q  Bethlehem 

Northampton — 
Cumberland 

Carlisle        

^  Clearfield      

Clearfield 

Chester  

Coatesville     

Lancaster 

49.9 
41.8 
48.4 
49.8 
45.8 
38.0 
48.6 
50.2 
48.6 
43.6 
60.0 
46.8 
47.8 
41.6 
48.2 
44.1 
47.8 

-0.3 
-2.5 
-1.8 
-1.0 
-1.9 
-2.7 
-1.0 
-2.2 
-2.3 
-1.9 
-1.4 
-2.7 
-2.9 

-oig' 

-1.8 
-2.5 

88 
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.25 

'.'io 
'.'i4 

.05 
.26 

'.'30 

'.'67 

.... 

'.'6i 

.02 
T. 
T. 
T. 

't. 

■f.' 

.03 

't.' 

.36 
"69 

.32 

".bk 

.07 

2.77 

4.65 

ei'laudllll 

Lehigh 

W.  Br.  Susq 

.05 

T. 

2.74 
2.97 

orge  School 

ttysburg 

rardviUeilll 

.07 
.19 

T.' 

.01 

T. 

2.51 

3.09 

Lower  Susq 

Lower  Susq. 

.10 

T. 

1.58 
T. 
1.24 

'.'63 
T 

.75 

.20 
.12 

'.'27 

't.' 

.10 

.06.... 

3.47 
3.54 

uldsboroH 

Lehigh 

.10 

T.' 
.02 
.10 
.07 

.12 

'.'66 
.04 
.05 

.... 

't  " 

.02 

T 

.02 

T. 

T. 

T. 
T. 

.04 
.01 

't.' 

.... 

.03 

1.62 

4.55 

Schuylkill     .... 

.21 

.10 

.46 

T. 

.14 

.10 

.37 

T. 

T. 

.01 

.13 

.30 

.09 

T. 

T. 

.10 

tV 
'tV 

T. 

T. 
T. 

2.39 

Schuylkill 

Lower  Susti..   .  . 

.02 

't.' 
't.' 

.02 
T. 
T. 

't.' 

'.'67 
.05 

'.'63 
.06 
.08 

"08 

'!i6 

T. 

't.' 

.15 

T 

T 

'.'63 

•r. 

T. 

.02 

3.87 

mover 

.05 
.08 
T. 
.03 

.05 

.15 

.18 

.06 

T. 

.04 

.04 

T. 

.04 

T, 

'.'i4 

.21 

'i'V 

.01 
.22 

'!i7 

.05 

't.' 

3.62 

irrisbUTK*** 

iwleyiill 

Lower  Susq 

UpDer  Del 

.11 

3.61 

.21 
.24 

.... 

2.50 

)llisterville 

Upper  Del 

Lower  Susci 

3.07 
2.23 

mtingdon 

Juniata 

.05 
T. 

.12 

T. 

.03 

.05 

'.'28 
.57 
.10 
T. 
T. 

T. 

't.' 
't.' 

.05 
T 

.11 

.04 
.02 
.09 
.01 
T. 

'.'is 

.04 

'1'. 

.01 

.04 

.12 

.01 

.07 

T. 

T. 

.07 

.03 

.... 

2.78 

Potomac 

W.  B.Susq 

Upper  Del. 

2.23 

'lertowu*** 

kevillellll 

nc.ister 

T. 

.02 

T. 
T. 
T. 

't. 

T. 

't'.' 

T. 

T. 

'.'oi 

.... 

■.'64 

.01 
.01 

'!i6 

.10 

'."34 

•••• 

2.28 
2.36 

Lower  Susq 

2.86 

nsfordllll. 

4.84 

N.  Br.  Susq 

1.86 

oauoi) 

hightonllll 

ck  Haven 

ircus  Hook 

Lower    Susq 

Lehigh 

.14 

1.63 

3.15 
3.39 

W   Br  Susq. 

Lower  Del 

.25 

.90 
.19 
.52 
.12 

.11 
.16 

'.'63 

T. 

1.90 

1.21 

2.50 

.47 

.60 

1.60 

1.41 

1.25 

1.32 

1.40 

2.38 

95 

.01 

.11 

.12 

.10 

.18 

T. 

.15 

.05 

.05 

.16 

.06 

.45 

.36 

'!21 
.20 
T. 
.40 
.20 
.57 
.72 

'!.30 
33 
.48 

''28 
.20 

.37 

'.'is 

.37 
.10 
2.10 
.80 
.12 

'.'i2 
.04 
.02 
.07 
.38 

* 
.24 

.08 

T 

.14 

.06 

.06 

T. 

.19 

.18 

.10 

T. 

.18 

!ii 

.48 
.05 
.10 

.18 

..36 

.10 

.43 

.30 

.30 

T. 

.04 

.01 
.17 
'.'69 

T. 

.05 

'.'ii 

.03 

.11 

.08 

T. 

'.'63 
.06 

. . . . 

T. 

'.'33 

.39 
.24 
T. 

.08 
.01 

T. 

t" 

.01 

".b2 

"  " 

.... 

".bi 
.12 

.08 
T. 

'.'58 

't. 

T. 

••'■■ 

3.32 

itamorasllll 

luoh  Chunk 

Upper  Del 

Lehigh 

Susquehanna 

N.  Br  Susq 

.10 

't'  ' 

.08 

't'.' 
'.'20 

T. 
.18 

".oi 

T. 

'.'50 
.05 
.06 
.60 
T. 
.40 
.30 

'.'56 
.10 
.41 

.45 
.14 
.50 
.50 

3.61 

'!66 

.09 

4.76 
2.89 

)rris  Run 

2.15 

Upper  Del 

4.66 

W.  Br.  Susq 

.67 
.15 
.28 
.08 
.12 
.30 
.27 
.06 

.05 
.27 
.18 
.69 

T. 

.06 

't. 

'.'63 

.22 
.05 

T. 

T. 

T. 

.... 

'.62 

.. 

T. 
T. 

.... 

3.42 

sliaminy  nil 

Lower  Del 

Lower  Susq 

.11 

.04 

.37 

.10 

'.33 

3.04 
2.76 

.36 

.17 
.05 
.30 

.08 
.19 

.07 

'!25 
.01 
.16 

.10 
.14 
.10 
.65 

".m 

.08 

T. 

.02 

'.'61 

.08 
.01 
.02 

'.'ii 

.10 

.04 
T. 

't" 

'.'24 

't.' 

'[is 
"09 

T. 

•••• 

'.'62 

T. 
T. 

".'6i 

T. 

.02 

"."os 

"34 
.24 

•••' 

3.13 

Imertout 

Lehigh 

.05 

4.53 
2.92 

iladelphia***.... 
ila.  Navy  Yard  1111 

ila-P'nt  Breeze. t 

Lower  Del 

....do 

Lower  Del 

.03 

tV 

T. 

.30 

i!oo 

.61 
1.25 

1,55 

1..52 

1.88 

.73 

.01 
.09 

T. 
.03 

.18 
.46 

2.25 
2.87 

T. 
T. 
.01 

T. 

.01 

T. 

2.71 

Schuylkill 

't'.' 

.23 

T. 

.08 
.11 

.15 
.02 

".bs 

't. 

T. 

.22 

.78 

T. 

. . . . 

■;35 

".'ii 

...  . 

3.02 

ae  Grove 

iasant  Mt.llll.... 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

.10 

5.14 
4.15 

itsville 

Schuylkill 

.37 
.34 
.26 
.20 
.59 
.34 
.40 

.25 
.49 
.62 

T. 

.13 

T. 

.34 

T. 
.04 

.06 
.05 

t: 

T. 
'.'62 

tV 

T. 

T. 

T. 
.33 

".OS 
.04 

'.'61 
T 

2.37 

1.97 
.67 
.62 

1.46 
.86 

1.62 

1  24 
2.15 
1.13 
I  05 

.17 
.11 

.04 

'.'24 
.21 
.31 

.03 
.20 
.13 
1'' 

.05 
'.'65 

"t.' 

T. 

.54 

.13 

.19 

.03 

t'.' 

T. 

'r. 

.07 
.12 
.32 

.11 

.24 
.40 

.19 
.35 
.38 
T. 

'.'20 
.30 
.20 
.31 
.45 
.28 

'.'15 

.28 

"oe 

.32 

.47 

.31 

.03 

.22 

.39 

T 

.48 

.30 
.16 
.11 

.14 

.25 
.19 
.20 
.17 
.17 
.14 

.33 
.22 
.10 

.10 
.07 
.16 

'.'61 
.05 

.05 
.07 
.09 

.09 

.21 

.01 

.08 

.08 

T 

.09 

.17 

T 

.04 

.36 

.O.T 

.73 

.28 

.10 

.08 

.26 

.12 

.22 

.10 
.04 
.13 
1.28 
.21 
.03 

T. 
'.'61 

'.'6i 
't. 

T 

.08 
.08 
.07 
.01 

't. 

'.'02 
'I'. 

T. 

't.' 

T. 

.04 
T. 
.03 

'.'07 
.05 

.01 
.05 
T. 
.41 

.is 

.02 

.05 

".b\ 
.02 

T. 

'.'02 
.02 

.03 
.02 
.06 
.21 
.1] 
.03 
.12 

.08 
.04 
.07 

T. 

't'.' 
't.' 

.02 

'.'62 

't'.' 

't'.' 

.01 

.02 

".'os 

.05 
.36 
.36 
.01 

T 
T 

.03 

"t" 

.23 
.10 
.13 
T. 

.17 
.07 

■'io 

T 

.01 

'.'63 

.26 
T. 

't. 

T. 
.39 

.13 
.37 

.02 
.03 
.03 

••■■ 

T. 
.01 
.01 

T.' 
T. 

't. 

T. 

"63 
.02 

't.' 

T. 
.01 
T. 

"Ai 
.12 
.21 

T. 

".bi 

.14 
.02 
.26 
.05 

.13 

".'ii 

.03 
.31 

.20 

.08 

:::: 

4.18 

3.65 

ading"' 

novo  nil. 

Schuylkill 

W.  Br.  Susn. 

.09 

2.41 
2.31 

N.  Br.  Susq 

....do 

Lower  Susq 

'.05 

3.87 

iiiggrove. 

2.85 
3.89 

Schuylkill 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

.03 

2.71 

ippeusburg 

ite  Collecre 

oudsburgJIJI 

.■;:; 

.04 

'!ii 

■'i'.' 

.01 

t'. 

't.' 

'.'62 

't.' 

'.'62 

'.'6i 
'.'01 

.05 

T. 

.16 

"t" 

.10 
.01 

3.90 

T 

T. 
T. 
T. 
T. 

.04 
.04 
T. 
T. 

T. 

".05 
.08 

'.'62 
.01 

2.75 
3.82 

Lower  Susq 

.48 
.22 
.31 
.45 
.25 
.32 

'!23 

.38 
.35 
.30 
.14 
.38 
.17 

.18 
.13 
T 

tV 
.22 

.40 
.15 

.21 
.02 
.32 
.29 
.09 
.07 

1.49 

.42 

22 

1.15 

..57 

1.20 

1.32 

1.01 

.54 
1.38 
1.47 
1.87 
2.42 

.68 

.07 

'^64 
.40 
T. 
.08 
.18 
.02 

■!33 
.05 

'.'67 
.03 

.26 
.21 
.06 

'  .'(is 

.17 
.32 
.32 

.48 

'.'is 

.44 
.40 
.22 

.02 
.06 
.14 
.34 

.'35 

.24 
.19 
.15 
.12 
.09 
.06 

.04 

't. 
't. 

.08 

T. 

.06 

.07 
.07 
T. 
.03 

't' 

3.07 

wanda 

iikert 

N.  Br.  Susq 

....do 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

...do 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq. 

T. 

T. 

T  ' 
.02 

T. 

T. 

i'V 

T. 

't.' 
'i' 

.16 

't'.' 

'.'63 
.28 

2.68 
2.01 
3.27 

jllsboro 

1.60 

ist  Chester 

3.22 
2.85 

Ikes-Barrellll 

lliamsportllil .... 

T. 

.13 

.32 
.25 
.28 
.22 
.13 

T. 

.17 
.14 
.02 

"Ab 

.08 

T. 
T. 

't.' 

.02 

.02 

T. 

'.'04 

'.'64 
.01 

.... 

••"•■ 

t'.' 

.02 

T. 

.12 

".bi 

T. 

.06 

.10 

•••• 

2.84 
2.28 

lliamstown 

Susquehanna 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 



3.21 

rk 

3.16 

rkHavenJIIJ 

)nsville    (near). 

4.38 
4.09 

enton.  N.J***.... 

Lower  Del 

.04 

T. 

.01 

.04 

T. 

T. 

2.11 

Continued  on  page   19. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


April,  193 


Daily  Precipitation  for  April,  1936— Continued  from  page  18 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


12       3       4       6       6       7 


Ohio  Drainage 


Beaver  Damllll. 
Beaver  Fallsll  || 

Bradford 

Brookville 

Butler 

Chambersville. 
Clairtont 


Clays  viUe... 
Conflueucell 

Corry 

Derry 

Donorallll... 
Ebensburg  . 
Elk  Lick.... 


Pranklinllll  ... .• 
Greensborollll. .. 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Harvs  Isl.  Damil 

Irwin 

Johnstown 


Kane  (near)  \\- 

Kregarllll 

Lake  Lynn II II... 

Linesvillellll 

Lock  No  21111.... 
Lock  No.  4  nil... 
LockNo.Sttllll.. 
Lycippus 


McKeesportllll 

MeadviUe 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon. . 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell 

Parkers  Landingll 


PennlinellllW..  . 
Pittsburgh***..  . 
Punxsutawneyll 

aidlgway 

Saltsburgllll:.... 

Sharonllll 

Smethportlill . . . . 
Somerset 


Ohio 

Beaver 

Allegheny 

...do 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela... 

Ohio 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Couemaugh.  ... 
Monongahela. . 
Conemaugh.  ., . 
Youghiogheny  . 


SpringdalellllK 

Uniontown 

Unity  Reservoirtt 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll... 

Lake  Drainage. 

Erie*" 


Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  . 

Beaver 

...do 

Ohio 

Monongahela... 
Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny.. 
Monongahela... 

Beaver 

Ohio 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  .. 

Allegheny 

....do 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 


Beaver  

Ohio 

Allegheny 

...do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela.. 
Youghiogheny  , 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.. 

Beaver 

Youghiogheny 


10     11      12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


56    .01 


.64 
.15 
.88 
1.09 
.28 
.14 

.06 
.38 
.11 
.26 
.29 
.33 


.03 


.06 


Lake  Erie. 


.13    .04 

.10    .04 


06 


.18 


.01 


.43 
.34 

.89 
.61 
.59 
.86 
.25 

1.21 

1.50 

.46 

1.15 

1.35 
.45 


T 

1.40 


.05 


.08 


.01    T. 
T 


.03 


.58 

l.HO 

1.21 

54 

54 

83 

1.16 

1.36 

.96 
.08 

1.12 
52 
67 

1.32 
.90 
.98 

.96 
.59 

.70 
.67 
.97 
.44 
1.42 
.20 

.63 
.35 


.09 


.58 

.59 

1.42 

.89 
1.31 
.92 
.20 
.64 
1.41 

i!25 


.20 


T. 


.38 


T. 


.21 


.04 


.41 


.12 


.06 


..    .01 


.04 


.02 


.06 


.30    .02 
T.      .04 


.23    .06 
.05    .20   T. 
.41    .12    .82    .12 


.02 


.55 


.03    .02    .03 
.01    T.     T.      .03   T. 


.13 


T.     T. 
.02   T. 


.03 


T. 


.01  .... 
;66  '."64 


.03 


.09 


.06 


.02 


.03   T. 
T. 


.25 


.28 


.33 


.02  .. 


.02 


.06  .. 


.07 


.23 


.11 


.33 


.22 


.48 


.46 


.26 


.21 


.05 


.16 


.33 


.01 


.05 


.05 


T. 


.02  .02 
.02  .02 
.22 

.07 
.04 
.15 
.05 


.05 
1.7) 


.11 


.31 


.07 


1.10 
.02 


.52 


.24 


.25 


.08 


.08 


.07 


1.1 
l.i 
3.' 
3. 
2.! 
2.1 

2.; 

2. 
3. 
5. 
3.: 
2. 
2.' 


3.: 
3.: 
3. 

3. 

1.^ 

2.1 
3.1 
3.: 

3 

3.: 

3. 

2.' 

1. 

2. 

2. 

2. 

1. 
3. 
2. 
2. 
2.' 
1. 
3. 
2.- 

2.! 
2.' 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation  *"  Regular  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning ;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  ( trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete 
r  missing       t  Daily  amounts  inconsistent.      «  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville,  Newville;  of  Springdale.  Cheswick.  (P.  0.  Barking,  Pa.)  :  of  Pennl.ne. 
inesville:  of  Unity  Reservoir,  Greensburg:  of  Girardville,  Shenandoah:  of  Kane.  Wilcox;  of  Lock  No.  6,  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


PRESSURE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

i  Wir^i 

Relative 

(  reduced  to  sea  level ) 

humidity 

Stations 

3  ^ 

a 
0 

0 

1= 

13 

a 
^ 

0 

1 

5 

3 
Q 

0 

go 

Q 

1 
0 

a 

00 

0 
0 

a 

a 

6. 

1 

Erie                .   •  ■ . 

30.02 
30  03 

30.48 
30.50 

24 
9 

29.33 
29.41 

2 
2 

12.5 

8.9 

38 

28 

s. 
w. 

5 
16 

80 
65 

72 
53 

75 
61 

40 

Harrisburg 

49 

Philadelphia 

30,05 

30.55 

9 

29  44 

2 

13.9 

46 

s. 

b 

bS 

54 

bi 

53 

Pittsburgh 

30.02 

30.50 

8 

29.39 

2 

12.1 

49 

nw. 

lb 

n 

■v; 

hi 

46 

30.04 
30.01 

30.. 54 
30.51 

9 
9 

29.43 
29.43 

2 
2 

13.5 
7.5 

49 
25 

sw. 
nw. 

b 
21 

64      ftO 
68     53 

bb 
60 

45 

Scranton       

48 

1 

*  For  any  flve-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


BIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


4; 

s 

£ 

bo 

s 

V 

'm 

.4^ 

s 

2 

eS 

0 

s 

Ui 

0 

J 

- 

Port  Jervis... 
Phillipsburg. 
Lehighton  . . , 
Wilkes-Barre. 
Williamsport 
Harrisburg . . 
Greensboro . . 
West  Newton 
Lock  No. 4... 
Pittsburgh... 
Beaver  Dam. 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna . . 
Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


6.2 

7.6 

7 

3.6 

.10 

6.3 

11.6 

7 

3.0 

30 

4.3 

5.6 

7 

3.3 

30 

9.2 

12.6 

14 

5.3 

30 

5.4 

9.0 

8 

2.6 

29 

6.8 

9.1 

8 

4.7 

30 

14.1 

31.0 

7 

11.2 

28 

2.9 

11.0 

7 

1.0 

27 

15.2 

28.8 

7 

11  8 

27 

» 

25.6* 

7 

12.4* 

28 

* 

29.5* 

7 

14.7* 

29 

-Pool  stagre. 


April.  1936 
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Daily  Temperatures  for  April,   1036 


StaUons 

1 

2 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Moan 

Altoona 

S  Maximum... 

46 

46 

42 

40 

45 

68 

39 

42 

88 

62 

49 

60 

^2 

60 

71 

68 

42 

42 

41 

71 

70 

44 

67 

64 

62 

60 

66 

78 

7» 

77 

64.0 

(  Minimum... 

•29 

S6 

24 

•20 

31 

39 

30 

21 

27 

83 

42 

84 

37 

•29 

42 

39 

83 

32 

88 

83 

84 

21 

28 

38 

•29 

48 

82 

42 

60 

62 

83.4 

Bedford 

J  Maximum,.. 

1  Minimum.. . 

47 

47 

46 

43 

54 

62 

48 

46 

46 

57 

56 

60 

54 

63 

75 

73 

43 

48 

43 

78 

77 

45 

61 

61 

66 

64 

69 

80 

88 

81 

68.1 

ai 

40 

27 

23 

34 

86 

83 

23 

27 

36 

44 

40 

36 

27 

41 

40 

36 

32 

87 

82 

42 

•26 

23 

82 

•29 

44 

81 

38 

46 

58 

84.6 

Bothlehom 

^  Ma.ximum,,. 

52 

47 

42 

46 

51 

69 

66 

47 

47 

60 

53 

53 

54 

60 

76 

76 

46 

45 

51 

66 

78 

68 

60 

57 

66 

62 

68 

68 

84 

84 

68.9 

(  Minimum,. . 

32 

35 

34 

28 

38 

44 

38 

28 

31 

83 

41 

40 

40 

35 

46 

46 

84 

34 

38 

39 

60 

32 

30 

39 

'29 

40 

85 

40 

54 

68 

88.0 

Brookville 

'<  Maximum.,. 

42 

50 

60 

33 

40 

54 

55 

41 

42 

44 

53 

44 

45 

64 

69 

68 

44 

41 

46 

46 

71 

62 

41 

68 

68 

70 

87 

64 

79 

78 

62.7 

(  Minimum,. . 

24 

29 

22 

14 

26 

38 

•23 

17 

22 

•28 

37 

34 

32 

22 

30 

35 

31 

31 

33 

32 

44 

26 

17 

26 

28 

45 

26 

86 

51 

52 

30.4 

Butler 

.  .  *  Maximum,,. 

60 

51 

49 

40 

52 

52 

41 

41 

47 

56 

65 

50 

58 

57 

66 

65 

41 

40 

43 

72 

66 

38 

55 

55 

69 

71 

63 

77 

78 

78 

58.9 

'  Minimum,. . 

j  29 

30 

25 

21 

29 

34 

30 

•a 

25 

39 

40 

35 

30 

26 

41 

.35 

32 

31 

35 

40 

35 

■24 

19 

31 

30 

40 

36 

45 

56 

58 

3:t.4 

Cftrlisle  

. . .  ■  i  Maximum,,. 

49 
34 

45 
39 

45 
32 

47 
28 

63 
38 

72 
45 

63 
36 

51 
27 

43 

•28 

48 
33 

68 
43 

54 
35 

68 
38 

64 
32 

80 
42 

77 
47 

51 

.38 

47 
30 

55 
38 

76 
36 

82 

48 

55 
82 

62 
30 

62 
37 

62 
27 

70 
46 

64 
33 

75 
44 

82 
61 

86 
56 

61.2 

I  Minimum,. . 

37.4 

Catawissa.  

S  Maximum,,. 

49 

45 

40 

48 

50 

66 

54 

48 

47 

53 

54 

52 

55 

60 

76 

70 

44 

52 

47 

69 

74 

54 

62 

56 

63 

65 

68 

70 

84 

87 

58.7 

'  Minimum,. . 

35 

30 

30 

28 

36 

45 

34 

26 

28 

34 

35 

86 

40 

28 

30 

40 

35 

39 

36 

37 

38 

81 

27 

35 

36 

26 

32 

46 

67 

56 

86.5 

Chambersburg, . . . 

\  Maxinuim... 

54 

47 

47 

46 

54 

70 

56 

48 

45 

51 

56 

58 

58 

62 

81 

73 

49 

48 

52 

76 

81 

53 

61 

60 

64 

66 

61 

79 

84 

88 

60.9 

1  Minimum... 

34 

40 

30 

27 

36 

46 

36 

27 

30 

35 

44 

39 

40 

30 

43 

47 

39 

30 

38 

36 

44 

33 

29 

3r 

31 

44 

34 

41 

50 

.56 

87.5 

Chambers  viUe  — 

\  Maximum,,. 

51 

56 

44 

41 

49 

59 

43 

48 

47 

57 

57 

53 

56 

64 

69 

61 

44 

41 

46 

72 

67 

45 

56 

64 

71 

68 

61 

80 

80 

80 

67.2 

1  Minimum,. . 

25 

.37 

24 

19 

30 

34 

29 

19 

25 

36 

89 

38 

30 

23 

47 

33 

30 

27 

32 

34 

31 

25 

18 

28 

29 

42 

28 

44 

66 

66 

32.3 

piav^ville  

. . .  ■  i  Maximum,,. 

51 
31 

55 
32 

39 

24 

41 
20 

51 
33 

53 
39 

45 
31 

49 
20 

48 
28 

60 

38 

56 
41 

54 
42 

55 
•29 

65 
■29 

72 
54 

70 
39 

44 
•SO 

41 
32 

46 
33 

74 
36 

72 
32 

45 
18 

58 
19 

58 
'27 

75 
33 

74 
42 

57 
36 

78 
51 

80 
54 

82 
57 

58  3 

\^inj  o  V  liic  •••••■••• 

'  Minimum,. . 

84.3 

nnfcrflAld    

. .  •  •  f  Maximum,,. 

58 
27 

48 
35 

45 
23 

42 
20 

47 
30 

56 
39 

47 
•26 

47 
20 

48 
24 

49 
32 

46 
40 

46 
35 

54 
85 

54 
21 

71 
25 

70 
34 

64 
32 

54 
34 

45 
32 

72 
33 

60 
34 

50 

28 

58 
•20 

62 
30 

66 
30 

63 
45 

62 
28 

82 
38 

83 
54 

82 
66 

57  7 

VflUliJl  IIDIVA  •  •••••••• 

t  Mininmm.. . 

32.0 

Coat^sville, 

.  • .  •  ^  Maximum,,. 

49 
32 

45 
37 

45 
33 

45 

28 

55 
35 

71 
45 

58 
38 

47 
27 

46 

28 

52 
34 

58 
40 

55 
36 

57 
42 

63 
33 

78 
45 

67 
46 

50 
33 

51 
32 

54 
36 

71 
38 

81 
49 

53 
36 

59 
30 

64 
37 

60 
29 

69 
39 

65 
34 

72 
42 

83 
52 

84 
52 

.59.9 

(  Minimum.. . 

37.2 

Corry 

—  S  Maximum,,. 

45 

50 

36 

37 

48 

40 

38 

47 

40 

50 

47 

46 

81 

54 

61 

57 

35 

37 

39 

67 

66 

48 

48 

50 

56 

60 

67 

68 

73 

70 

51.0 

(  Minimum.. . 

25 

31 

19 

17 

33 

27 

20 

26 

15 

33 

36 

35 

30 

25 

42 

30 

28 

31 

30 

28 

24 

27 

36 

36 

86 

47 

40 

45 

54 

66 

32.0 

ir»>i»M^riiiTv\     ... 

- ...  i  Maximum,,. 

HiUipuriuiii 

*  Minimum, . . 

"  *  * 

Erie* 

•  •  •  ■  )  Maximum,,. 

"33 

27 

"49 
29 

"si 

24 

"34 
25 

"49 
33 

"56 
31 

"38 
24 

"38 
23 

"56 
35 

"45 
34 

"45 
36 

"45 
36 

"48 
35 

"60 
36 

"ei 

40 

■42 
34 

"39 
32 

"37 
32 

"45 
35 

"66 
44 

"eo 

31 

"36 
30 

"46 
30 

"« 

32 

"64 
36 

"6.5 
37 

"66 
36 

"72 
50 

"74 
60 

"•72 
55 

"bb'.O 

(  Minimum,. . 

34.7 

Franklint 

•  ■  • .  J  Maximum,,. 

50 
25 

54 
31 

34 
24 

40 
20 

.52 

28 

53 
35 

42 
23 

47 
20 

47 
25 

58 
32 

45 
37 

46 
38 

57 
30 

60 
26 

70 
35 

43 
35 

40 
32 

41 
31 

52 
33 

76 
36 

48 
43 

45 
25 

55 
20 

55 
29 

70 
28 

58 
38 

67 
28 

78 
40 

77 
53 

78 
54 

54.6 

r  itfcijftiiiU+t"  •  •  *  • 

'  Minimum,. . 

31.8 

R*rPAl]\n(i   

■  ■  ■  •  )  Maximum,, . 

44 
24 

38 
29 

39 
•25 

40 
20 

41 
30 

56 
39 

52 
30 

40 
19 

38 
29 

44 

29 

48 
37 

45 
35 

44 

32 

53 
29 

70 
44 

66 
37 

38 
29 

38 
30 

44 
31 

64 
32 

69 

38 

45 
24 

53 
•24 

49 
31 

51 
25 

55 
40 

57 
31 

62 
38 

75 
53 

78 
56 

51.2 

p  rcoiifci*'^' 

(  Minimum,. . 

32.3 

Gettysburg. ■  ■ 

—  )  Maximum,,. 

50 

46 

46 

46 

55 

69 

60 

59 

45 

49 

58 

52 

59 

62 

85 

76 

51 

49 

52 

76 

80 

56 

60 

58 

62 

69 

65 

74 

82 

85 

61.2 

I  Minimum,. . 

34 

39 

33 

28 

31 

45 

39 

27 

30 

36 

42 

35 

38 

33 

48 

48 

38 

32 

39 

37 

54 

34 

32 

37 

31 

43 

36 

42 

53 

56 

38.3 

Greensburg 

•  ••  ^  Maximum,.. 

60 

72 

44 

39 

59 

55 

59 

43 

52 

60 

66 

48 

53 

60 

72 

66 

44 

44 

43 

72 

70 

44 

59 

54 

75 

77 

57 

80 

80 

81 

59.6 

'  Minimum.. . 

30 

43 

•22 

22 

32 

39 

26 

22 

30 

40 

41 

42 

34 

30 

52 

35 

30 

32 

34 

29 

33 

26 

25 

31 

34 

42 

35 

46 

58 

60 

35.2 

rj^rtTTp  r'itv  

•  • '  -  )  Maximum,, . 

45 
26 

51 
37 

58 
19 

37 
25 

49 
31 

50 
32 

40 
29 

44 

20 

45 
30 

54 
36 

51 
37 

48 
38 

54 
34 

53 
37 

64 
31 

62 
32 

42 
31 

45 
30 

48 
29 

78 
39 

70 
30 

41 

23 

54 
25 

55 
33 

68 
33 

67 
37 

59 
34 

73 
35 

74 
5f 

75 
58 

54.5 

vjru  V  c  v/-«  vj  1  .-■•■•  • 

(  Minimum,. . 

32.9 

TTflmhtnrif   

.  ■ .  ■  )  Maximum,,  - 

49 
32 

44 

35 

45 
33 

48 
28 

52 
35 

69 
43 

61 
36 

48 
27 

48 
29 

49 
32 

56 
41 

52 
.34 

53 

47 

61 
33 

79 
47 

76 
46 

48 
37 

47 
33 

53 

38 

71 
36 

82 
46 

53 
33 

60 
30 

56 
39 

59 
27 

65 
42 

64 
36 

71 

40 

83 
55 

87 
57 

59.6 

XlELUIL-'UlS 

'  Minimum,. . 

37.4 

FTnrri<ihurH* 

- . . .  ^  Maximum,,. 

46 

35 

46 
38 

43 
33 

45 
29 

52 
39 

68 
44 

46 
33 

48 
29 

44 

34 

50 
34 

55 
42 

52 
42 

55 
42 

62 
36 

77 
47 

64 
40 

47 
37 

46 
34 

61 

40 

73 
40 

80 
41 

52 
34 

59 
34 

53 
41 

60 
34 

67 
46 

61 
41 

71 

45 

80 
56 

84 
58 

67.9 

n.  Oil  1  1 0  <J  UA  B   1  .  .  .  t  •  • 

'  Minimum,. . 

39.3 

FTb  wIpv    . .  ■  •  1  •  - 

. ...  j  Maximum,,. 

48 
26 

44 
31 

39 
30 

43 
23 

45 
29 

65 
39 

58 
29 

42 
22 

46 
20 

43 
31 

48 
39 

48 
37 

49 
35 

61 
26 

75 
41 

67 
39 

40 
33 

44 
33 

47 
34 

61 
29 

68 
38 

48 
26 

56 
20 

.52 
33 

57 

18 

55 
42 

65 
'2;^ 

67 
39 

81 
49 

82 
56 

54.8 

jimYicj » • 

(  Minimum,. . 

3-2.3 

TTnltwnod   

. . '  •  S  Maximum , , . 

48 
39 

47 
42 

46 

37 

45 
34 

51 
38 

69 
46 

55 
42 

46 
31 

45 
36 

50 
38 

54 
44 

51 
37 

55 
44 

61 
37 

80 
50 

66 
47 

48 
39 

46 
37 

51 

41 

75 
42 

79 
46 

52 
38 

61 
37 

54 
42 

59 
36 

66 

48 

61 
39 

72 
46 

77 
58 

81 
55 

58.4 

XlOl  V"  <J^J<-1  .••••••■• 

'  Minimum,. . 

41.5 

Uiiii  +  iTi  otnotl     ... 

•  •  •  •  i  Maximum,,. 

50 
31 

45 
41 

47 
29 

46 
26 

50 
31 

64 
44 

45 
34 

47 
26 

43 
24 

57 
35 

52 
44 

58 

86 

55 
38 

62 
26 

75 
39 

65 
39 

46 
36 

45 
35 

47 
38 

73 
33 

75 
38 

50 
38 

60 
23 

59 
37 

64 

26 

64 
41 

68 
30 

79 
42 

84 
50 

82 
55 

58.2 

jiuunue'-*'-''* 

(  Minimum,. . 

35.8 

Johnstown 

•  •••  )  Maximum,,. 





T  ani^act^T         .  . 

(  Minimum,. . 
. . . .  ^  Mmrimum 

"52 
33 

"48 
39 

"46 
34 

"48 
28 

"56 
36 

45 

"66 
39 

"48 
28 

"ii 

28 

"52 
35 

"55 
42 

"56 
32 

"53 
42 

"64 
30 

"■75 
44 

"•72 
49 

"52 
34 

"48 
32 

"52 
37 

"74 
35 

"74 
45 

"57 
34 

"60 
28 

"59 
31 

"58 
25 

"69 
37 

"66 
31 

"76 
41 

"79 

50 

"84 
50 

66!6 

IjallClMvCl  1 

(  Minimum,. . 

36.5 

Lawrenceville  — 

—  )  Maximum,,. 

50 

46 

43 

45 

48 

59 

45 

45 

51 

45 

52 

46 

50 

57 

69 

63 

41 

41 

46 

67 

63 

51 

59 

55 

60 

62 

74 

81 

80 

75 

55.6 

(  Minimum,. . 

25 

33 

25 

23 

30 

40 

27 

20 

24 

31 

40 

37 

36 

25 

40 

34 

32 

31 

34 

32 

38 

24 

23 

29 

20 

25 

46 

52 

50 

52 

32.6 

Lebanon! ■  ■  ■ 

\  Maximum,,. 

47 

4J 

41 

48 

57 

71 

44 

49 

46 

50 

57 

54 

67 

64 

80 

54 

48 

48 

53 

73 

80 

54 

60 

64 

60 

67 

64 

70 

82 

85 

58.7 

'  Minimum,. . 

33 

37 

33 

27 

33 

39 

38 

27 

29 

33 

38 

34 

42 

30 

47 

48 

35 

30 

36 

35 

46 

33 

31 

39 

28 

43 

34 

42 

49 

57 

36.9 

Marcus  Hook*.... 

S  Maximum,,. 

51 

48 

47 

53 

70 

69 

48 

49 

52 

58 

59 

56 

63 

77 

77 

53 

53 

62 

66 

85 

77 

62 

58 

61 

66 

69 

72 

84 

83 

83 

63.7 

(  Minimum,. . 

40 

37 

32 

40 

48 

41 

30 

38 

38 

42 

43 

38 

48 

48 

52 

42 

38 

39 

41 

56 

40 

35 

42 

36 

45 

42 

44 

55 

56 

58 

42.8 

Mpftflvillft  

■  •■•  )  Maximum,,. 

47 
27 

49 
37 

40 
23 

40 
21 

50 
30 

50 
33 

41 
22 

40 
21 

48 
30 

55 
37 

53 
38 

44 
39 

51 
31 

55 
30 

63 

47 

64 
33 

40 
32 

89 
81 

47 
34 

73 
40 

72 
32 

39 

25 

49 

23 

52 
29 

67 
30 

61 
36 

66 
30 

73 
48 

73 
57 

74 
57 

53.8 

iTLOOiVl  V  111^  t  ........ 

'  Minimum,. . 

33.4 

Af  nntro'sP      .... 

■  •''  \  Maximum,,. 

45 
41 

42 
38 

38 
26 

40 
26 

44 
34 

56 
42 

45 
33 

39 
33 

44 

32 

44 

32 

f. 

49 
42 

45 

38 

55 
38 

66 
42 

.58 
35 

36 
34 

37 
34 

43 
35 

58 
39 

58 
36 

43 
36 

52 
36 

47 
36 

56 
36 

49 
45 

64 
45 

68 
56 

77 
58 

76 
66 

50.7 

ilXUli  ti  LrSC  ....■•■•• 

i'  Minimum,. . 

38.9 

Mount  Pocono  — 

\  Maximum,,. 

48 

50 

46 

44 

42 

59 

49 

38 

39 

42 

48 

45 

45 

52 

69 

59 

44 

38 

42 

61 

69 

43 

53 

51 

52 

52 

59 

61 

76 

77 

51.8 

1  Minimum,. . 

25 

30 

31 

30 

32 

41 

32 

21 

27 

30 

38 

38 

35 

30 

43 

37 

30 

31 

32 

32 

38 

26 

26 

33 

26 

39 

32 

39 

45 

58 

38.6 

Philadelphia* 

*  Maximum,,. 

51 

47 

44 

48 

52 

69 

52 

49 

46 

50 

58 

50 

56 

61 

75 

65 

49 

48 

53 

67 

83 

53 

60 

57 

59 

66 

64 

73 

82 

83 

59.0 

/  Minimum.. . 

38 

39 

33 

32 

40 

52 

40 

31 

37 

37 

42 

42 

42 

42 

50 

43 

39 

86 

40 

41 

45 

40 

36 

43 

38 

44 

43 

43 

56 

56 

41.3 

Pittsburgh* 

—  \  Maximum,,. 

50 

54 

33 

88 

50 

55 

44 

45 

44 

58 

50 

48 

53 

59 

70 

63 

43 

39 

45 

72 

68 

42 

54 

53 

71 

61 

54 

77 

78 

78 

55.0 

'  Minimum,. . 

29 

31 

24 

21 

34 

33 

25 

22 

34 

42 

41 

40 

38 

34 

57 

35 

31 

32 

35 

39 

30 

26 

26 

34 

.36 

41 

38 

50 

59 

60 

35.9 

Quakertown 

(  Maximum,,. 

(  Minimum,. . 

51 

47 

42 

46 

50 

68 

65 

46 

45 

49 

53 

53 

53 

61 

76 

73 

49 

47 

52 

67 

77 

54 

59 

56 

58 

57 

63 

69 

82 

83 

58.4 

30 

36 

34 

27 

35 

44 

37 

27 

25 

34 

41 

35 

40 

31 

39 

45 

35 

32 

36 

43 

50 

31 

29 

34 

24 

36 

31 

40 

49 

54 

36.1 

RftBdinfif*   

....  J  Maximum , , . 

46 
36 

43 
36 

41 
32 

46 
29 

53 
40 

69 
46 

46 
31 

47 
28 

49 
35 

52 
37 

55 
41 

52 
41 

54 
42 

64 
39 

78 
51 

64 
40 

47 
39 

47 
35 

53 
38 

71 
40 

78 
43 

52 
35 

59 
35 

52 
41 

59 
33 

66 
45 

64 
40 

72 
44 

80 
58 

85 
60 

58.1 

£vcauius  ,.....•!•• 

(  Minimum,. . 

39.7 

Rldgwayt 

S  Maximum,,. 

.. . . 

.. 

.... 

'  Minimum,. . 

.... 

Scran  ton* 

■  ••■  J  Maximum,,. 

"56 
29 

44 
36 

'42 

29 

"43 

27 

"49 
38 

"64 
39 

"39 
32 

"43 

25 

"47 
29 

"56 
34 

■52 
43 

"53 

42 

"49 
38 

"57 
35 

"■73 
50 

"54 
38 

"42 
34 

"44 
36 

"48 
38 

"65 
38 

"76 
36 

"48 
30 

"57 
30 

"47 
33 

'  60 

28 

"56 

41 

"67 
32 

"73 

46 

"82 

58 

"si 

61 

"bb.b 

1  Minimum,. . 

36.8 

Selinsgrove 

—  \  Maximum,,. 

48 

45 

44 

46 

50 

67 

55 

47 

45 

50 

53 

50 

53 

68 

76 

74 

47 

46 

52 

72 

76 

52 

57 

56 

58 

60 

59 

70 

81 

82 

68.0 

'  Minimum,. . 

31 

38 

30 

27 

37 

44 

32 

26 

27 

32 

41 

37 

40 

29 

49 

44 

37 

35 

34 

33 

50 

29 

26 

39 

35 

38 

40 

46 

50 

55 

37.0 

Somerset 

1  Maximum,,. 

46 

55 

39 

36 

47 

55 

38 

41 

40 

59 

54 

45 

46 

56 

69 

64 

40 

35 

37 

67 

69 

40 

55 

51 

65 

62 

50 

76 

76 

75 

52.9 

'  Minimum.,. 

28 

37 

21 

17 

30 

38 

28 

17 

24 

34 

37 

37 

29 

23 

44 

33 

28 

24 

30 

30 

31 

21 

17 

24 

25 

43 

25 

40 

41 

50 

30.2 

State  College 

—  \  Maximum,,. 

47 

.50 

39 

43 

46 

60 

44 

45 

42 

47 

50 

.50 

50 

60 

72 

60 

44 

43 

46 

71 

70 

49 

58 

53 

61 

60 

61 

74 

80 

76 

55.0 

'  Minimum,. . 

28 

36 

26 

22 

32 

41 

"9 

22 

26 

32 

42 

37 

35 

30 

43 

37 

32 

30 

33 

35 

37 

26 

24 

31 

27 

37 

32 

44 

45 

58 

33.6 

Stroudsburgt 

.  ■ . .  j  Maximum,,. 

1  Minimum,. . 

Towanda 

[  Maximum,,. 

"48 

"44 

"4.5 

"45 

"56 

62 

"4i 

"44 

"49 

"47 

"53 

"si 

"56 

"ei 

"■7i 

"59 

"46 

"42 

■48 

"66 

"63 

"48 

"5'7 

"48 

"59 

"57 

"67 

"■74 

"si 

"•79 

"55!6' 

I  Minimum,. . 

27 

35 

28 

25 

32 

40 

33 

24 

24 

M 

42 

39 

37 

28 

44 

32 

32 

34 

35 

31 

38 

27 

23 

32 

21 

40 

25 

47 

54 

58 

34.0 

Uniontown 

. . . .  J  Maximum,. . 

57 
33 

60 
41 

41 

28 

40 
22 

53 
36 

56 

42 

43 
34 

46 
23 

44 
29 

61 
42 

58 
44 

52 
44 

54 
34 

61 
79 

74 
51 

68 
42 

44 
32 

41 
33 

43 
35 

73 
38 

76 
33 

44 
24 

55 
23 

56 
23 

73 
37 

68 
44 

54 
87 

79 
52 

82 
60 

78 
58 

57.8 

'  Minimum,. . 

36. S 

Vandergrift* 

—  j  Maximum,,. 

63 

58 

38 

39 

52 

59 

47 

44 

48 

58 

46 

52 

54 

62 

71 

66 

47 

41 

46 

77 

69 

44 

58 

57 

71 

62 

62 

82 

82 

81 

57.9 

1  Minimum,. . 

30 

35 

28 

25 

24 

34 

29 

25 

29 

42 

39 

36 

35 

29 

45 

38 

33 

32 

36 

40 

32 

27 

24 

32 

34 

40 

36 

43 

56 

59 

34.9 

Warren 

j  Maximum,,. 

45 

44 

40 

30 

47 

47 

38 

36 

44 

46 

47 

44 

42 

48 

58 

45 

37 

36 

41 

60 

60 

37 

42 

44 

58 

50 

58 

64 

68 

69 

47.5 

1  Minimum,. . 

40 

36 

27 

23 

29 

38 

27 

19 

29 

36 

40 

40 

37 

35 

36 

34 

31 

30 

35 

40 

37 

26 

24 

30 

28 

30 

30 

46 

53 

55 

34.0 

Waynesburg 

—  j  Maximum,,. 

49 

49 

45 

38 

53 

52 

42 

46 

46 

59 

58 

52 

52 

62 

70 

70 

44 

46 

46 

71 

71 

45 

57 

57 

73 

73 

57 

75 

77 

79 

57.1 

(  Minimum,. . 

32 

39 

27 

22 

34 

41 

33 

2? 

29 

,39 

42 

44 

32 

28 

52 

40 

31 

32 

33 

36 

33 

24 

23 

29 

33 

34 

36 

51 

53 

59 

35.4 

Wellsboro 

. . . .  J  Maximum,,. 

50 
34 

43 
32 

43 
24 

46 
21 

46 
28 

57 
38 

40 

25 

67 
19 

48 
23 

48 
36 

52 
39 

57 
35 

50 
35 

58 
32 

69 
42 

64 
34 

38 
31 

42 
30 

46 
32 

73 
30 

62 
37 

61 
22 

60 
19 

49 
27 

61 
19 

60 
40 

66 
23 

73 
43 

80 
53 

72 
63 

56.0 
31.9 

(  Minimum,. . 

Williamsport 

—  j  Maximum,,. 

46 

44 

45 

48 

48 

63 

52 

48 

45 

46 

53 

48 

55 

60 

76 

69 

45 

47 

50 

75 

68 

57 

62 

58 

62 

62 

65 

70 

82 

83 

57.7 

(  Minimum,. . 

30 

37 

31 

27 

35 

44 

30 

25 

27 

33 

43 

40 

40 

29 

48 

42 

35 

35 

35 

35 

42 

29 

28 

37 

27 

47 

32 

47 

56 

60 

36.9 

Williamstown 

S  Maximum . . , 

,   46 

42 

42 

42 

50 

66 

58 

45 

42 

41 

51 

50 

51 

59 

74 

68 

45 

46 

50 

69 

76 

50 

56 

57 

59 

69 

64 

67 

79 

84 

56.6 

(  Minimum.,. 

28 

32 

26 

22 

33 

39 

30 

21 

28 

30 

35 

36 

35 

32 

40 

36 

32 

30 

33 

35 

46 

27 

28 

36 

29 

42 

36 

39 

64 

52 

34.1 

York 

j  Maximum,. 

55 

47 

47 

48 

51 

71 

65 

49 

48 

53 

58 

57 

59 

67 

83 

75 

52 

48 

54 

76 

79 

55 

63 

60 

65 

68 

66 

75 

81 

90 

62.2 

1  Minimum .. 

33 

39 

34 

30 

35 

45 

39 

28 

29 

36 

42 

33 

39 

29 

47 

49 

35 

28 

38 

32 

50 

34 

26 

31 

25 

42 

31 

43 

56 

53 

37.0 

*    Midnight  to  midnight. 


t    Thermometers  read  in  morning,  maxiraum  set  back  to  preceding  date. 
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No.  5. 


GENERAL  SUMMARY. 

May  was  abnormal!}'  warm  and  dry,  and  was  not  wholly 
avorable  for  agriculture.  The  month  opened  unseasonably 
Farm,  and  temperatures  continued  well  above  the  normal  at 
aost  places  during  the  first  ten  or  twelve  days.  This  condition 
fas  followed  by  a  short  cold  period  that  centered  on  the  15th, 
,nd  during  which  frost  occurred  generally  in  the  northern  coun- 
ies,  and  in  the  mountain  districts,  with  damage  confined  mostly 
0  gardens  and  truck  crops.  The  last  four  days  of  the  month 
?ere  unseasonably  cold,  and  light  frost  was  reported  in  many 
(laces.  Light  to  moderate  rains  occurred  in  most  regions  on 
ix  or  seven  dates,  and  generally  totaled  a  little  more  than  one- 
lalf  of  the  May  average.  This  deficiency  continued  a  dry  peri- 
id  that  began  about  the  middle  of  April,  and  by  the  end  of  May 
he  top  soil  was  so  dry  in  many  regions  that  seeds  did  not  germi- 
late  properly,  and  crops  that  were  up  grew  very  slowly.  Up  un- 
il  the  middle  of  April  a  fairly  large  precipitation  excess  had  ac- 
umulated  since  the  first  of  the  year,  and  on  May  1st  the  crop 
eason  seemed  to  be  opening  under  generally  favorable  condi- 
ions  except  that  it  was  about  ten  days  late.  As  the  month  pro- 
xessed  without  a  sufficient  supply  of  moisture,  the  soil  dried 
ut  rapidly.  Small  plants,  and  shallow  rooting  crops  soon  stop- 
ped growing,  or  grew  very  slowly,  while  new  plantings  failed  to 
;erminate,  or  else  came  up  unevenly.  Pastures  and  meadows 
lecame  short  and  thin,  and  the  first  cutting  of  hay,  excepting 
Ifalfa,  promised  to  be  light.  Corn  planting  began  in  the  south- 
rn  counties  about  the  10th  or  12th,  and  was  finished  in  many 
egions  at  the  close  of  the  month,  when  the  first  plantings  were 
LP  and  were  being  cultivated.  Stands  were  generally  more  or 
sss  uneven  due  to  irregular  germination.  Wheat  and  rye  be- 
an heading  about  the  middle  of  the  month,  with  rye  in  good 
ondition,  and  generally  promising,  while  wheat  in  many  re- 
:ions  was  short  of  straw.  Oats  came  up  unevenly  and  spotted, 
,nd  grew  slowly.  A  very  small  portion  of  the  crop  could  be 
ated  as  good.  The  planting  of  truck  crops  was  backward  on 
.ccount  of  low  soil  temperatures  during  April,  and  many  tender 
»lants  were  nipped  by  frost  during  the  cold  period  in  the  mid- 
He  of  May.  It  became  apparent  early  in  the  month  that  peaches 
.nd  plums  had  suffered  much  winterkilling,  and  that  apples 
fere  damaged  in  some  regions.  Later  developments  indicated 
hat  peaches  would  be  scarce,  and  that  the  apple  crop  would  fall 
Quch  below  the  ten-year  average.  Near  the  close  of  the  month 
everal  correspondents  reported  the  arrival  of  the  seventeen  year 
ocusts,  and  some  said  "  in  swarms  ". 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
rom  87  stations,  was  62.8°,  which  is  3.3°  above  the  49-year 


normal  for  May.  The  highest  montldy  mean  was  08.1°,  at 
Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  54.2°  at  Gouldsboro.  The 
highest  temperature  recorded  during  the  month  was  90°  at 
Bethlehem  on  the  8th,  at  Mauch  Chunk  on  the  13th,  and  at 
Pha^nixville  on  the  8th,  9th,  and  24th.  The  lowest  tempera- 
ture recorded  was  24°  at  Brookville  and  Somerset  on  the  15th. 
The  greatest  daily  range  in  temperature  was  56°  at  Vandergrift 
on  the  17th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  based  on  the  reports 
from  141  well-distributed  stations,  was  2.09  inches,  which  is 
1.79  inches  less  than  the  49-year  normal  for  May.  The  greatest 
monthly  amount  was  5.16  inches  at  Matamoras,  while  the  least, 
0.79  inch,  was  reported  from  McKeesport.  The  greatest  amount 
reported  in  any  24  consecutive  hours  was  1.75  inches  at  Strouds- 
burg  on  the  13th. 

There  was  no  measurable  snow  during  the  month,  but  traces 
occurred  at  Montrose  and  Somerset  on  the  14th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  MAY 


Year 


Temperature 


Precipitation 


88S. 
889. 
890. 
891. 
892. 
893. 
894. 
895 
896. 


.900. 
901. 
902. 
90S. 
904. 
905. 
906. 
907. 
908. 
909. 
910. 
911. 

912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
917. 
918. 
919. 
920, 
921. 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927. 
928. 
029. 
980. 
931. 
932. 
.933. 
934. 
935. 
936. 


Period 


57,3 

91 

24 

60.4 

96 

25 

58.6 

89 

23 

57.3 

93 

20 

58.5 

91 

28 

5-'.  9 

93 

26 

60.8 

92 

27 

60.6 

102 

22 

65.4 

98 

31 

57.7 

88 

25 

60.0 

94 

22 

61,1 

100 

24 

60.4 

96 

20 

58.9 

91 

28 

59.8 

95 

25 

61.8 

94 

18 

61.6 

94 

21 

60.8 

93 

22 

60.0 

99 

23 

54.8 

91 

19 

61.2 

96 

22 

59.2 

92 

23 

56,8 

88 

24 

65.2 

99 

20 

61.2 

91 

28 

58.5 

93 

21 

61.5 

96 

19 

56.2 

84 

21 

61.0 

93 

26 

53.3 

90 

20 

65.1 

96 

21 

59.5 

98 

27 

56.6 

92 

18 

59.8 

93 

22 

62.5 

96 

20 

58.3 

93 

20 

54.6 

92 

18 

.55.2 

98 

22 

58.8 

95 

18 

58.2 

92 

23 

58.0 

95 

20 

58.5 

97 

23 

61.2 

99 

25 

59.8 

93 

19 

59.8 

98 

21 

62.2 

94 

24 

62.2 

98 

22 

56.0 

92 

21 

62.8 

96 

24 

59.5 

102 

18 

4.24 
5.91 
6.71 
2.12 
5.70 
5.54 
8.88 
2.68 
2.85 
5.24 
5.11 
3.82 
2.79 
5.56 
1.96 
1.67 
3.78 
2.59 
3.23 
3.08 
6.28 
2.90 
3.38 
1.97 

3.15 
3.86 
3.34 
4.16 
3.19 
3.39 
6.04 
6.80 
2.02 
3.93 
3.21 
3.50 
5.71 
3.49 
1.78 
4,14 
2.23 
4.81 
3  03 
5.28 
3.69 
5.86 
2.61 
3.00 
2.09 


No  of  days. 


T. 

0 

0 

0.2 

0 

0 

0 

0 

0 

T. 

0 

0 

T. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.1 

0.3 

0.1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

T, 

T. 
0 
0 
0 
0 
0 
0.6 
0 
0.2 
0 
0 
0 

T. 
0 

T. 
0 
0 
0 
0 
0 


>  >■■ 

tl 

si 

■K  3 

So 

O 

(^■Z 

4 

11 

11 

9 

7 

11 

10 

10 

7 

10 

11 

8 

9 

8 

13 

10 

10 

12 

11 

10 

8 

9 

10 

11 

13 

9 

8 

9 

13 

11 

16 

9 

12 

10 

11 

9 

12 

10 

11 

9 

10 

10 

12 

10 

11 

10 

17 

10 

14 

8 

13 

8 

16 

9 

10 

8 

12 

11 

9 

10 

13 

12 

13 

7 

17 

8 

14 

8 

15 

8 

19 

6 

9 

9 

13 

10 

17 

10 

9 

9 

16 

9 

13 

9 

16 

8 

13 

9 

15 

8 

8 

10 

18 

8 

13 

8 

19 

8 

12 

9 

16 
11 
13 
U 
14 
12 
14 


10 
14 
10 
9 
14 
7 
6 
9 

n 

9 
11 
U 

9 

10 

4 


10 
6 

13 
8 

12 
6 

11 
6 
9 


/ 


"7 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


May,  1936 


Climatolog-ical  Data  for  May,   1936 


Stations 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Pahr . 


Precipitation,  in  inclies 


S 


,2~ 

en  aj 

-  s 

rt  a 

0   = 


No.  of  days 


S  E 


.H  ° 


Observers 


AUentown Letiigli 


^  Aitoona. 

g  Ardmore 

s  Arendtsville 

'S  Bedford 

q  Bethlehem 

u  Carlisle 

■•S  Catawissa 

5  Center  Hall 

g  Chambersburg 

~  Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata ■ 

Freeland 

(ieorge  School 

Gettysburg - 

Gordon 

Gouldsboro ■■ 

Hamburg 

Hauover 

Harrisburg 

Hawley 

lioltwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawreuceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley...  ■••■ 
Neshaminy  Fallsll... 

Palmertou 

Philadelphia 

Phoenixville 

Quakertovifn 

Heading 

Retreat 

Scrantou 

Selinsgrove. 

Sha  wmonttt 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

Williamstown 

V'ork ;;■•■• 

Beaver  Damtl 

Brookville 

«;  Butler 

o  Chambersville  — 

•s  Clairton 

g  Claysville 

(^  Corry 

o  Derry 

S  Donora 

"^  Ebensburg 

ElkLicklt 

Franklin 

Qreensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin •• 

Johnstown 

Kane  (near)  tt 

Lycippustt 

Meadvilie 

New  Castle 

Newe  il 

Pittsburgh 

Ridgway 

■Sharon  11 

Somerset 

[Iniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 


Lake  Drainage. 


Erie. 


Blair. 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton 

Cumberland 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

liuntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Carbon  

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  — 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland. .. 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . . 

Warren 

Greene 


Erie. 


FortheState 49 


254 
615 
350 
700 
060 
364 
467 
520 
272 
580 
120 
380 
560 
050 
380 
970 
190 
553 
840 
875 
535 
600 
337 
900 
200 
650 
977 
637 
2.55 
000 
4fi9 
560 
50 
600 
720 
045 
60 
398 
26 
100 
496 
273 
900 
746 
455 
51 
660 
,217 
500 
754 
,419 
455 
521 
,275 
400 
700 
173 
077 
047 
020 
150 
430 
172 
762 
,000 
680 
957 
150 
950 
,256 
100 
184 
020 
,420 
,080 
808 
800 
248 
350 
940 
:,  190 
,100 
825 
.180 
035 


670 


64 


63.8 
61.4 
64.1 
63.8' 
62.8 
66.3 
66.2 
63.6 
62.0 
65.8 
62.2 
64.0 
62.2 
60.6 
66.6 
60.4 
64.8 
66.6 
61.6 
54.2 
66.7 
67.2 
65.5 
58.6 
66.3 
63.0 
63.6 
59.4 
65.0 
62.0 
65.2 
64.7 
68.1 


+3.7 
+2.6 
+3.1 
+3.8 


57.4 
58.8 
62.8 
61.8 
65.8 
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65.2 
62.0 
61.8 
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58.8 
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62.2 
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63.6 
64.9 
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63.8 
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58.4 
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+3.9 
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+4.9 
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+3.6 
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11 
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10 
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15 
15 
15 
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15 
15 
15 
15 
15 
16 
15 
15 
16 
15 
29 
15 
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15 
15 
15 
29 
15 
15 
15 
15 
29 
15 
15 
15 
15 
15 
9 
15 
15 
15 
15 
15 
29 
29 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
20 
15 
15 
15 
15 
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15 
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15 
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15 
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15 
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15 
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15 
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2.87 
1.48 
2.21 
1.98 
1.56 
2.58 
1.90 
2.86 
2.94 
1.69 
1.12 
1.91 
1.37 
2.29 
1.48 
3.14 
3.82 
1.13 
2.74 
2.48 
1.51 
0.86 
1.60 
2.98 
2.37 
2.33 
0.84 
1.64 
1.73 
2.30 
1.35 
2.82 
2.58 


4.50 
3.62 
2.60 
2.42 
1.67 
1.64 
1.74 
1.35 
1.53 
2.18 
2.22 
1.86 
1.16 
2.81 
4.59 
4.20 
2.39 
2.12 
S.09 
2.69 
1.61 
3.13 
2.94 
2.69 
1.13 
0.87 
1.57 
2.06 
1.82 
0.86 
3.05 
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-2.54 
-1.67 
-1.90 


-0.54 
-1.48 
-0.48 
-1.44 
-1.70 
-3.25 
-1.68 
-2.22 
-1.90 
-1.56 
-0.70 
+0.46 
-2.56 
-1.18 
-1.33 
-2.63 
-2.51 
-1.84 
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-0.40 
-1.42 
-2.08 


-1.22 
-1.50 
-1.91 
-1.23 


+0.42 
-0.43 
-1.36 
-1.00 
-1.59 
-2.12 
-1.62 
-2.32 
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1.02 
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0.64 
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0.68 
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1.48 
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0.62 
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John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

C.  E.  Koppenheffer 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B.  Evansha. 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall, 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.Pennell. 

H.  W.  Lowv.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.of  Waterworks. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wintermute. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.  O.  Hacker. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co.- 

John  E.  Benner. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.  S  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 
State  Normal  School. 
Mrs  .M.  Ordelia  Parks, 
(ieorge  W.  Hill. 
Harlan  Saylor. 
Miss  Veronica  E.  April 
Susquehanna  Collieries  Co. , 
York  Water  Co. 
U.  S.  Engineer. 
Franks.  Faweett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co . 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 

D.  H.  Jones. 
J.  S.Stevanus. 
R.  L.  Walters. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross . 
U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
D.  S.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp, 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 


0.8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean".  ad,iusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  1  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters,  «,  '.  •,  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3.  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
tt  Pnst-Office  addresses  are  as  follows:  of  Beaver  Dam,  Beaver;  of  Elk  Lick.  Grantsville,  Md;  of  Lvf^inpns.  Greensburg:  of  Neshaminy,  Oakford;  of  Sharon.  Farrell;  of 
Shawmont.  Manayunk :  of  Kane  (near).  Wilcox.  W.  B.  0.  Phil»delphi».7.7-36.1050. 
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Daily  Precipitation  for  May,  1936 
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....do 

.26 

1.66 

tiila-P'nt  Breeze. + 

Lower  Del 

.29 
.10 

.88 

'.'45 
.56 
.41 
.47 
.02 
.19 
.07 
.93 

.19 
.17 
.11 
1.75 
1.06 
T. 
.12 
.26 
.08 
.37 

* 

T. 

T. 

1  96 

loenixville 

Schuylkill 

Lower  Susq 

'J5 
09 

1.64 

ne  Grove 

.20 

'.'63 
T. 

2  11 

easant  Mt.lHl 

Upper  Del 

.03 

't'.' 

.50 

".'is 

.25 

'.'32 
.08 
.01 
.11 

.22 
.03 
.10 

.42 
T. 

.04 

2  43 

jttstown 

Schuylkill 

Sclmylkill 

Lower  Del 

't  " 

.13 
T. 

.01 
.22 
.36 
.01 

T. 

1  30 

ntsville 

.03 
.04 

2  42 

[lakertown 

1  74 

sading"' 

■Schuylkill 

.14 
.21 
.10 
.10 
.11 

T. 

T. 

'.'65 

't.' 

.02 

'.'13 
.25 

T. 

".'i4 
.52 

'.'92 
.01 
T. 

1  35 

anovo.llll 

W.Br. .Susq 

N.  Br.  Susq 

.02 

.20 

2.64 
1  53 

etreat 

ranton*** 

....do 

Lower  Susq 

Schuylkill 

'.'02 

T. 

.02 

T. 

'.ii 

T. 

__ 

T 

2.18 

linsgrove 

2  22 

lawmont 

.81 

1.86 
1  16 

lippensburg 

Lower  Susq 

.i6 
.29 

ate  College 

W.Br.  Susa 

.25 

'.'6i 
T. 
.08 
T. 

.86 

.19 

.10 

'.'95 

•.45 

.47 

".'66 

'.'08 
.73 

.04 

.07 

2.81 
4.59 
2  93 

roudsbnrgllll 

Upper  Del 

mburyllll 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susa 

T. 

T 
T. 
1.06 
.07 
.18 
.48 

T. 

.72 
.48 
.01 

.11 

.08 

isquehannallll 

.06 
.06 

".m 

't.' 

''28 

i  .'23 

.05 
.07 

.04 
T. 

owanda 

eikert 

....do 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

T. 

T.' 
T. 

T. 

4.20 
1.42 

'!52 
1.08 

.17 
.12 
.09 
.15 
.54 
.29 

.15 

'.'ig 

.33 
.10 

.17 
.24 
05 

T. 

.30 

.90 
.36 
.19 
.36 

.70 
1.09 
.42 
.36 
.50 
.17 

est  Chester 

2.39 
2  12 

estgrove'lll 

...do 

1.99 
1  89 

ilkes-Barrellll 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Susquehanna 

Lower  Susq ....   . 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

.11 

.02 
.68 

'.'62 

.... 

T. 
.73 

T. 

.12 

.10 

T. 

.07 
.16 
.06 

'.'23 
.93 

T. 

.20 
.62 

T. 

T. 

illiarasportllil 

3.09 
2  69 

'illiamstown 

T. 

ork 

't.' 

.52 

iisi 

.01 

't.' 

.02 

'  *  *  ■ 

1.61 
1.06 
1  91 

orknavenjlll 

onsvine..(near). 

.... 

'.'6i 

't.' 

•••• 

.25 
.16 

.12 
.06 

•enton.  N.  J***.... 

.22 

3.59 

Continued  on  page  24. 
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Drainage  Basin 

Day  of  month 

0 

Eh 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30     31 

Ohio  Drainage 

Beaver  Damllll 

Beaver  Fallsll  11  .... 

.29 
.39 
.10 
.12 

T. 
.01 

.38 
.04 
.55 
.08 
.30 
.22 
.09 

.12 
.17 
.51 

.28 
.09 
.38 

.65 
.26 

.09 

T 

.26 

1.22 

1.06 

.42 

1.34 

05 

.42 
.12 

.08 
.20 
.38 
.59 
.27 
.14 
.27 

.38 

.... 

.... 

3.13 

2.07 
2.03 
2.94 
2.69 
1.13 
0.87 

1.57 
1.96 
2.06 
1.82 
0.86 
3  05 

Beaver 

T. 

.... 

'.'64 

.26 
".2b 

T. 

.02 

Hn 

.08 

■.'65 

.16 

.19 

.38 

Ohio 

Allegheny 

.04 

1.08 
.16 

.65 
.10 
.06 

'.'62 



Chambersville 

.05 

.44 
.45 

.52 
.56 
.41 
.63 
.24 
.46 

Ohifi 

.01 

'.'46 

T. 





'.'52 

'.'io 

.21 

.52 

.02 

'.■36 
.03 

Contiuenceilll 

"  " 

Allegheny 

Conemaugh 

.09 
.07 

.... 

.... 

.79 
.12 
.05 
.26 

.23 

.19 

.21 

1.06 

.03 

.40 
.06 
.05 

't.' 

.... 

.... 

T. 
.37 

T. 

Ebensburg 

.34 

.02 

.12 

.... 

.... 

Pranklinllll 

yreensborollll 

Greensburg... 

Allegheny 

.07 

.55 
.07 





.19 
05 

.30 
37 

.90 
1.17 
.47 
.45 
.50 
.34 
.07 
,50 

.70 
.03 
.88 
1.15 
.26 
.21 
.45 

.16 

.16 
.19 
.10 

.... 

.56 
.02 
.39 
.40 
.60 
.01 
.V 
.16 

.35 

'[64 

2.88 
1.92 
2.35 
2.18 
2.16 
1.39 
1.28 
1.55 

2.38 
1.81 
1.69 
2.96 
1.38 
0.99 
1.4J 
1.02 

0.79 
2.26 
1.96 
1.48 
1.74 
2.34 
1.04 
3.22 

3.58 
1.01 

"2!77 

"i'.is 

1.76 
1.97 

0.98 
2.91 
1.85 
].6l 
2.53 
0.98 
1.77 
1.06 

1.27 

.01 
.10 
.16 
.43 
.04 
.22 
.04 

.29 
.65 
.11 

Youghlogheny  . . 

'tV 

T. 
T. 

.22 
.02 
.09 

T. 

.02 

.85 

1.05 

.15 

.03 
.10 
.02 
.09 
.05 
.03 

T. 

.17 

.... 

Gfrove  City ■■■ 

Herrs  Isl.  Damllll.. 

....do 

.21 
.02 
.02 

.08 
'J". 

.01 

.01 

.14 
.86 
.11 
.06 

".0$ 

'isi 
'.'i4 

.... 

T. 

.03 

.07 
.16 

.02 
.09 

.19 
.30 

.43 

.48 
.03 
.41 

.44 
.11 

.11 
.15 

I 

.... 

Conemaugh 

.04 
.24 

T. 

.16 

.16 

Johnstown 

Kane  (near)  It---- 

Youghlogheny... 
Monongahela — 

T. 
.03 

Kregarllll..... 

Lake  Lynn  HI 

Lines  villell  11 

Lock  No  21111 

Look  No.41111 

Lock  No.  5«||ll 

.50 

'[is 

06 

.60 

.47 

.... 

Ohin 

.11 
T. 
.05 
.02 

.15 
.21 
.12 
.18 

T. 

..S5 
.05 
.13 
.15 

.51 
.13 
.25 

Monongahela 

Allegheny 

Conemaugh 

.02 
T. 

.07 

— 

.32 
.39 
.21 

.05 

.47 

.17 

.06 

.21 

.11 

T. 

.08 

.24 
.25 

'.'36 

".30 
.60 
.68 

.07 

T. 

.2'2 

.30 

.72 

T. 
.46 

.  .  .  . 

.. . . 

,.  .  - 

Lycippus 

McKeesportllll 

.29 

.58 
.84 
.36 
.51 
.70 
.25 
.84 

.55 
.23 

i!65 

i!46 
.84 
.46 

.22 
.60 
.45 
.41 
.63 
.32 

.45 

Allegheny 

do 

';o7 

.2« 

".oi 

.16 

.50 
.04 

.10 

.05 

T. 

.10 

.38 

T. 

.48 

.83 
T. 

';i2 

'.'6i 

.06 
.04 

T. 
T. 

.83 

T. 
.05 
.56 
.27 

'tV 

T. 

.... 

.40 

.38 
.02 
.46 
.79 
.14 
1.18 

'.'6i 

T. 

';6i 

Mount  Lebanon. .. 

Ohio 

T. 

.14 

.26 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 
Allegheny 

.07 
.01 

tV 



.07 
.27 
.10 
.54 

.29 

.05 
.02 

't.' 

T. 





New  Castlellll 

.01 

T. 

■I 

.... 

T. 

T. 

.04 
.05 
.10 

1.17 
.14 

■.'12 

.... 

'J'. 

.37 

.03 

••■• 

Parkers  LandingllH 

Pennlinelllitt 

Pittsburgh"'...... 

Punxsutawneyll  II . . 

T. 

Ohio 

•••• 

T. 

,. .. 

.... 

T. 
'.'37 

.18 

.17 

T. 

'.'is 
'.'23 
'.'22 

.31 
.30 
.24 

. . . . 

T. 

..  .  . 

Allegheny 

fin 

"m 

•'•• 

"32 

'[■is 

.IP 
.10 

.... 

';27 

Kidgway 

Saltsburgll  II : 

Sharonllll 

Conemaugh 

Beaver 





Smethportllll 

Allegheny 

Youghlogheny  . . 

Allegheny 

.05 

tV 

tV 

.iii 

.37 

'.'io 

.33 
.20 
.13 
.42 
.25 
.05 
.40 
.03 

.IC 

.05 

.... 

Springdalelllllt 

Uniontown 

Unity  Reservoirtt. 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Monongahela 

Youghlogheny  . . 

'.'45 



t'.' 

i.bt> 
.30 
.10 
.22 
.23 

.25 
.06 

T. 

.28 

.06 



••• 

•••■ 

.  .  .  . 

Allegheny 

Monongahela — 

'Im 

.54 

.04 

.04 

.03 

.... 

.... 



';i8 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 

LaJce  Drainage. 

Erie**' 

Beaver 

Youghlogheny  . . 

Lake  Erie 

.6'i 

.25 
.04 

.42 

T. 

T 

.56 
.23 

.42 
.19 

".31 


.01 

.... 

'.■36 
.02 

't.' 

;;;. 

T. 

.14 

.23 

.24 

.07 

.... 

••■■ 

T. 

, 

, 

- 

. 

.  . 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is 
of  observation  "'  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  ni  inch. 
or  missing       t  Daily  amounts  inconsistent.      »  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  BloserviUe.  Newville:  of  Springdale.  Cheswick,  (P.  O.  Barking.  Pa.) :  of  Pennhne 
Linesville:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Girardville,  Shenandoah;  of  Kane,  Wilcox;  of  Lock  No.  5.  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


for  the  24  hours  ending  at  the  time 
i  Incoraplet*" 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 

1  Wind 

Relative 
humidity 

Stations 

• 

0 

a 

c3 

1 

1 

1 
0 

S3 

h 
<> 

1^ 

a 
0 

'€ 
£ 
5 

1 

i 

OS 

00 

a 
0 
0 

a 

a 

d 

00 

So 

(2g 

Erie 

30.06 

30.60 

21 

29.56 

31 

11.6 

52 

w. 

2 

74 

68 

69 

69 

Harrisburg 

30.04 

30.63 

22 

29.63 

28 

7.5 

35 

w. 

13 

66 

48 

bU 

81 

Philadelphia 

30.06 

30.64 

22 

29  61 

28 

13.3 

34 

sw. 

13 

6b 

4b 

53 

82 

30.06 

30.53 

22 

29.68 

31 

10.0 

34 

nw. 

2 

63 

41 

49 

84 

30.04 
30.04 

30.63 
30.66 

22 
22 

29.62 
29.61 

28 
28 

10.8 
7.1 

41 
32 

w. 

nw. 

13 

24 

62     44 
69     43 

bU 
47 

i'l 

79 

1 

*  For  any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 

Rivers 

3 

a 

IS 

is 

K 

1 
0 

OS 

3 

03 

1 

0 

Pnrt  Tprvis 

Delaware 

3.1 
2.9 
3.1 
4.7 
2.0 
4.3 

11.1 
0.8 

11.8 

3.7 
4.9 
3.6 
7.4 
3.0 
4.9 
12.8 
1.1 
13.8 
13.1* 
16.1* 

1 
2 
1 
5 
5 
7 

21 
1 

21 
5 
1 

2.5 
1.8 
2.8 
3.4 

1.3 
3.8 
10.6 
0.2 
11  1 
10.9' 
13.6* 

30 
31 
31 
31 
31 
31 
29 
31 
29 
31 
12 

18 

PhilUpsburg 

22 

7 

20 

Susquehanna 

20 

Susquehanna 

18 

80 

Youghlogheny 

Monongahela 

•20 

30 

Ohio 

26 

Ohio 

30 

-Pool  stage. 


A  Y , 
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Daily  TemperutureB  lor  May,   193(5 


Stations 


1      2      3 


6      7      8      9     10     11     12     18     14     IS     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     80     31     Mean 


Itoona j  Mftxiimmi... 

(  Minimuui... 
jilford f  Maxiuuini... 

I  Miiiiuiuui,. . 
sttilehoin )  Miixiimiiu., . 

(  Mli\iimnTi,. . 
rookville \  Maximum,.. 

(  Minimum,. . 
itler I  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
irlisle j  Maximum,.. 

I  Minimum,. . 
itawissa i  Maximum,, . 

'  Minimum,. . 
lambersburg j  Maximum.,. 

I  Minimum,. . 
lambersville j  Maximum,, . 

I  Minimum,. . 
aysville i  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
earfield f  Maximum,,. 

I  Minimum,.. 
>atesviUe S  Maximum,,. 

(  Minimum,. . 
)rry )  Maximum,,. 

I  Minimum.. . 
mporium \  Maximum., . 

(  Minimum,. . 
rle* )  Maximum,,. 

(  Minimum,. . 
ranklint \  Maximum,,. 

;  Minimum,. . 
reeland S  Maximum., . 

I  Minimum,. . 
sttysburg \  Maximum , , 

I  Minimum.. . 
reensburg )  Maximum,. 

(  Minimum,, 
rove  City S  Maximum... 

I  Minimum,. . 
amburg S  Maximum,. 

'  Minimum... 
arrlsburg* S  Maximum,, 

'  Minimum., 
awley j  Maximum.. 

(  Minimum... 
oltwood \  Maximum.. 

i  Minimum., 
untingdon S  Maximum. . 

<  Minimum.. 
)linstown j  Maximum.. 

(  Minimum,, 
incaster S  Maximum.. 

(  Minimum., 
iwrenceville S  Maximum.. 

<  Minimum., 
ebauont S  Maximum,. 

I  Minimum., 
arcus  Hook* S  Maximum,. 

(  Minimum,, 
eadville \  Maximum.. 

I  Minimum., 
lontrose )  Maximum.. 

'  Minimum,, 
lount  Pocono S  Maximum,. 

I  Minimum.. 
biladelpliia*. *  Maximum.. 

(  Minimum., 
ittsburgh* j  Maximum.. 

'  Minimum.. 
uakertown /  Maximum,. 

I  Minimum., 
eading* S  Maximum,. 

(  Minimum., 
idgwayt (  Maximum.. 

(  Minimum.. 
jranton*. j  Maximum.. 

I  Minimum., 
jlinsgrove (  Maximum,. 

I  Minimum., 
jmerset j  Maximum.. 

'  Minimum., 
tate  College S  Maximum,. 

'  Minimum., 
troudsburgt f  Maximum.. 

I  Minimum., 
owanda S  Maximum., 

'  Minimum., 
niontown S  Maximum.. 

'  Minimum., 
andergrift* j  Maximum., 

'  Minimum., 
barren j  Maximum., 

'  Minimum., 
^aynesburg (  Maximum,. 

I  Minimum.. 
?ellsboro i  Maximum.. 

(  Minimum.. 
?illiamsport S  Maximum., 

(  Minimum.. 
?llliamstown (Maximum. 

(  Minimum., 
'ork j  Maximum. . 

I  Minimum .. 


83 

81 

68 

68 

85 

88 

,V2 

62 

83 

82 

61 

54 

77 

84 

4!i 

48 

86 

82 

fil 

61 

86 

86 

M 

66 

M 

83 

^■^ 

58 

86 

86 

h(, 

.52 

85 

86 

.M 

61 

88 

86 

s- 

62 

8fi 

86 

50 

,53 

82 

81 

M 

49 

8,'> 

87 

50 

48 

84 

85 

53 

54 

84 

82 

62 

56 

87 

84 

50 

55 

77 

76 

66 

53 

84 

84 

57 

55 

87 

94 

58 

51 

83 

81 

58 

63 

85 

86 

65 

57 

84 

83 

61 

57 

85 

81 

,52 

51 

79 

79 

59 

55 

86 

87 

52 

54 

87 

88 

,52 

54 

82 

81 

,52 

47 

87 

86 

52 

57 

85 

82 

.59 

54 

80 

82 

57 

61 

85 

85 

,52 

61 

81 

82 

76 

74 

52 

53 

80 

80 

59 

,59 

85 

84 

61 

62 

82 

78 

52 

44 

81 

80 

61 

58 

85 

82 

49 

58 

84 

84 

56 

59 

83 

83 

53 

,54 

81 

84 

45 

49 

82 

85 

,54 

59 

71 

70 

33 

89 

85 

85 

.52 

56 

87 

86 

6(1 

65 

88 

86 

54 

65 

76 

80 

50 

60 

84 

85 

5? 

63 

85 

85 

5f 

55 

»A 

85 

55 

58 

8f 

81 

56 

54 

86 

85 

56 

54 

72 

87 

88 

89 

84 

86 

88 

79 

70 

69 

77 

80 

81 

71 

f6 

69 

74 

85 

86 

76 

78 

78 

66 

62 

68 

78 

36 

50 

57 

54 

68 

61 

57 

61 

39 

32 

41 

41 

61 

54 

36 

36 

85 

44 

51 

68 

43 

60 

48 

84 

41 

37 

77 

89 

89 

90 

85 

86 

86 

81 

75 

73 

76 

90 

89 

81 

73 

76 

77 

88 

89 

78 

83 

79 

74 

66 

68 

70 

85 

47 

48 

64 

62 

63 

52 

58 

40 

29 

40 

44 

46 

56 

40 

37 

36 

44 

48 

60 

46 

62 

47 

88 

35 

40 

78 

80 

96 

95 

96 

80 

89 

87 

68 

68 

69 

82 

88 

84 

79 

78 

72 

81 

90 

89 

82 

82 

82 

65 

63 

70 

44 

55 

59 

69 

56 

52 

61 

66 

45 

36 

47 

46 

62 

60 

46 

43 

44 

44 

62 

66 

50 

56 

50 

40 

48 

42 

64 

74 

87 

87 

87 

90 

91 

86 

77 

68 

68 

71 

86 

69 

66 

72 

79 

80 

84 

82 

73 

79 

71 

64 

59 

66 

28 

42 

44 

44 

44 

48 

62 

55 

37 

24 

37 

36 

47 

29 

29 

30 

39 

40 

44 

60 

34 

51 

38 

33 

32 

29 

76 

90 

90 

90 

91 

90 

86 

80 

68 

65 

75 

86 

86 

66 

63 

68 

78 

83 

83 

81 

81 

79 

71 

60 

76 

80 

36 

52 

50 

52 

66 

53 

56 

66 

40 

■39 

41 

42 

56 

32 

32 

35 

36 

46 

56 

53 

55 

69 

42 

32 

34 

38 

75 

86 

93 

91 

88 

81 

92 

85 

75 

72 

70 

90 

89 

84 

72 

72 

74 

85 

92 

88 

83 

80 

70 

74 

71 

74 

.39 

50 

64 

63 

58 

51 

58 

64 

43 

34 

49 

45 

65 
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71.8 
43.1 
76.2 
55.5 
75.0 
52.2 
78.2 
46.8 
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54.7 
75.2 
42.5 
74.8 
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46.5 
71.6 
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78.7 
48.5 
79.8 
.50.0 
81.4 
49.6 


Midnight  to  midnight. 


I    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 
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^L.  XLI. 


Jdnk,  1936. 


No.  6. 


GENERAL  STrMMART. 

Temperatures  for  June  averaged  just  a  little  above  the  nor- 
nal,  due,  chiefly,  to  a  warm  period  that  centered  on  the  2d  and 
id,  after  which  small  to  moderate  daily  departures  were  mostly 
in  the  high  side  of  the  normal  until  the  fourth  week,  when  an 
mseasonably  cool  period  wiped  out  nearly  all  of  the  accumu- 
ated  excess.  To  say  that  the  rainfall  averaged  about  a  third  of 
n  inch  below  the  June  normal  affords  no  conception  of  the  con- 
litions  because  of  the  wide  variation  in  distribution,  the  ex- 
remes  of  monthly  rainfall  ranging  from  1.06  to  12.01  inches, 
reographically  speaking,  there  was  an  excess  at  most  stations 
Q  the  eastern  third  of  the  State,  and  in  a  few  central  counties, 
rhile  a  large  and  fairly  general  deficiency  was  recorded  in  the 
western  third,  and  in  the  north-central  counties.  In  the  re- 
ions  of  heaviest  rainfall  the  crops  suffered  more  or  less,  early 
a  the  month,  from  a  drought  condition  that  developed  in  May, 
nd  continued  in  June  to  the  10th  inclusive.  This  condition  was 
slieved  on  the  11th,  12th,  and  13th  by  good  rains  that  covered 
little  more  than  one-half  of  the  State,  while  the  drought  con- 
nued  to  intensify  in  most  western  and  northern  counties.  The 
loister  regions  were  again  favored  on  the  18th  and  19th  by 
eavy  thundershowers,  while  the  drier  regions  continued  to  burn 
p.  These  thundershowers  appeared  to  follow  beaten  paths 
irough  the  moister  regions,  the  rainfall  being  heaviest  in  the 
laces  where  it  was  least  needed.  As  a  result,  the  reports  from 
rop  correspondents  covered  both  extremes,  and  an  intelligent 
immary  of  conditions  was  next  to  impossible.  After  the  19th 
le  rains  were  mostly  light,  and  at  the  end  of  the  month  there 
'as  a  varying  shortage  of  moisture  in  about  three-fourths  of  the 
tate.  Corn  was  least  affected  of  all  of  the  growing  crops,  and, 
tcepting  the  driest  regions,  it  was  generally  making  a  fair 
rowth.  Pastures  and  meadows  suffered  most,  and,  excepting 
le  moister  regions,  they  were  generally  thin  and  backward .  The 
rst  cutting  of  hay  was  well  advanced  at  the  close  of  the  month. 
.Ifalfa  generally  gave  fair  returns,  but  yields  of  timothy  and 
.over  were  mostly  light.  Wheat  and  rye  ripened  a  little  earlier 
lan  usual,  but  did  not  seem  to  suffer  much  from  a  lack  of 
loisture.  The  heads  filled  well  with  plump  grain,  although 
ley  were  rather  sho-  ^  in  some  regions.  Harvest  was  in  pro- 
ress  under  favorabJ  ,onditions  in  the  southern  counties  at  the 
ad  of  the  month.  Potatoes  were  mostly  fair,  with  the  best 
)nditioDS  in  the  chief  potato  growing  regions.     Truck  crops 
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were  fair  to  good  in  the  m^^t^r, ,M«iQns^ ^rid  ^ecidedly  back- 
ward in  the  drier  regions.  '  "^''^ 

TEMPEBATTTRE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  86  stations,  was  68.5°,  which  is  0.4°  above  the  49-year 
normal.  The  highest  monthly  mean  was  74.0°,  at  Marcus 
Hook,  and  the  lowest,  59.2°  at  Mount  Pocono.  The  highest 
temperature  for  the  month  was  100°  at  Phoenixville  on  the  3d, 
and  the  lowest  was  33°  at  Brookville  and  Somerset  on  the  5th. 
The  greatest  daily  range  in  temperature  was  51°  at  Butler  on 
the  17th. 

PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  shown  by  the  re- 
ports from  141  stations,  was  3.80  inches,  which  is  0.30  inch  less 
than  the  49-year  normal.  The  greatest  monthly  amount  was 
12.01  inches  at  Quakertown,  and  the  least  was  1.05  inches  at 
Clairton.  The  greatest  amount  recorded  in  any  24-hour  period 
was  6.92  inches  at  Quakertown  on  the  13th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  JUNE 


Year 


Temperature 


Precipitation 


889. 
890. 
891. 
892. 
3. 


895 
896. 
897. 


900. 
.901. 
90-2. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 
908. 
909. 
910. 
911. 

912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
917. 
918., 
919. 
920. 
921.. 
922. 
923. , 
924., 
925., 
926.. 
927 . . 
928.. 
029.. 
930.. 
931.. 
932.. 
933.. 
934.. 
935.. 
936.. 


Period 


68.4 
66.7 
70.1 
68.2 
71.8 
69.8 
69.6 
71.4 
67.4 
64.8 
69.6 
69.9 
69.9 
69.1 
66.0 
63.5 
67.9 
68.0 
69.3 
63.6 
68.8 
68.8 
65.4 
68.3 

65.6 
68.2 
68.6 
65.6 
63.7 
66.8 
66.0 
71.2 
67.0 
70.6 
69.5 
70.9 
65.8 
71.9 
64.1 
63.8 
65.5 
67.8 
69.1 
68.5 
68.5 
70.9 
72.9 
67.4 
68.6 


100 
95 
97 
100 
99 
100 
102 
104 
93 
96 
100 
101 
97 
103 
97 
90 
96 
99 
97 
98 
102 
96 
95 
99 


99 

101 
92 
89 
92 
98 

102 
99 

101 
96 

103 
98 

104 
94 
99 
93 
98 

100 

102 
98 

107 

104 
96 

100 

107 


33 
33 
30 
40 
38 
30 
32 
32 
28 
33 
32 
35 
32 
32 
34 
32 
30 
28 
30 
28 
34 
32 
38 

29 
20 
25 
31 
28 
32 
29 
32 
32 
26 
30 
32 
26 
29 
23 
25 
30 
28 
22 
28 
26 
28 
35 
33 
33 

20 


3.04 
5.43 
3.42 
4.50 
5.64 
3.12 
2.67 
3.50 
4.64 
3.38 
2.79 
3.51 
3.60 
3.47 
5.97 
6.53 
4.06 
4.39 
5.43 
4.99 
2.36 
4.48 
4.31 
4.71 

3.36 
2.26 
3.71 
4.00 
6.14 
5.38 
3.46 
3.90 
4.97 
3.12 
5.11 
2.73 
5.67 
3.04 
3.63 
3.72 
7.96 
3.66 
4.20 
3.71 
3.16 
2.58 
3.64 
4.22 
3.80 

4.10 


bo  ^ 
S  o 


No  of  days. 


5.2 

Pi  a 


10 


5 

7 
9 
8 
6 
6 
7 
7 
7 
13 


3 
7 
7 
12 
6 
6 
6 
8 
4 
4 
8 
7 

7 
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Stations 


Counties 


Temperature, 

in  degrees  Fahr . 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

o 

h 

a 

•a  « 

1. 

0  ^ 

!a 

S 
g£ 

CO 

t» 

o  Z 

c 

as 

P.J= 

2 

1 

^ 

'5 

9S 

©•a 

P 

03  S 

Is 

ce 

s 

>> 
"2 

S  ° 
II 

3J 

a;  43 

In 

£ 

•*A 

^ 

J 

g 

B 

Q 

hJ 

p 

cs 

E- 

Q 

o 

H- 

u 

PLh 

u 

11- 

Observeri- 


Allentown Leliigh., 


^  Altoona. 

g  Ardmore 

s  Arendtsville 

S  Bedford 

,§  Bethlehem 

u  Carlisle 

■s  Catawissa 

§  Center  Hall 

g  Chambersburg... 

"^  Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Uauch  Chunk 

Ml.  Pocono 

Muncy  Valley  •  ■  ;  r  ■  • 
Neshaminy  FallsU.. 

Palmerton 

Philadelphia 

Phoeniiville 

QuakertovFU 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove 

Shawmontlt 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

York ■■••• 

Beaver  Damtl. .. 
Brookville 

^  Butler 

§  Chambersville... 

.§  Clairton 

g  Claysville ■ 

Q  Corry 

o  Derry 

S  Donora 

^  Ebensburg 

Elk  Licktt 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  XX 

Lycipous  It 

Meadville 

New  Castle 

Neweil 

Pittsburgrh 

Ridgway 

Sharon  It 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 

Erie 


Blair 
Montgomery. 

Adams 

Bedford 

Northampton 
Cumberland. . 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Carbon  

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Beaver 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland... 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango..  

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland... 

Warren 

Greene 


254 

1.615 
350 
700 

1.060 
364 
467 
520 

1.272 
580 

1.120 
380 
560 

1,060 
380 

1.970 
190 
553 
840 

1,876 
535 
600 
337 
900 
200 
050 
977 

1.637 
255 

1.000 

489 

560 

50 

600 

1.  720 

1,046 
60 
398 
26 
100 
196 
273 
900 
746 
155 
51 
660 

1.217 
500 
754 

1.419 

455 

521 

1. 275 

400 


Erie. 


FortheState *^ 


1.  173 
1.077 
1.047 
1.020 
1,150 
1.430 
1.172 

762 
2,000 
2.680 

957 

1.  150 
950 

1.266 
1.100 
1.184 

2,  ffiO 
1.420 
1.080 

808 

800 
1.248 
1.360 

940 
2. 190 
1.100 

825 
1,180 
1,035 


670 


70.0 

66. S 

69.8 

69.8 

68.8 

71.2 

70.8 

69  3 

66.2 

71.0 

65.4 

70.0 

67.3 

67.0 

71.8 

66.2 

70.2 

71.4 

66.5 

61.2 

70.8 

72.0 

70.4 

64.2 

72,2 

67,3'' 

70,0 

64,6 

70,2 

67.6 

70.6 

69.2 

74,0 


64 


69.2 
64.0' 
69,3 
67.6 
71.8 
73.0 
68,6 
70.1 
66.6 
68.0 
69.6 
72.2 


+0.4 
-0.7 
-0.6 
-0.7 


+0.7 
-0.8 
+0.7 
+0.3 
+1.1 
-1.8 
-0.2 
-0.8 
+1.1 
+2.6 
+0.3 
+  1.0 
+  1.3 
+0.5 
+0.1 
+  1.7 
+0.7 
+0.1 
-2.0 
-0.4 
-1.2 
+  1.6 


+0.2 
+  1.6 
+0.8 
-0.6 
-1.0 


68  7 
66.0 
66.4 
69.6 
68.6 
68.0 
70.9 


63,6 
69.0 
67.0 
69.2 
70.8 
64.6 
69.6 
71.8 
67.0 


67,9 
70.2 


67.4 
69,2 
69.6 
63,4 
68.3 
68.6 
66.1 
70.4 
69.4 
66,2 
70,7 
63,1 
70,8 
69,6 
67.4 
69.7 


67,2 
68.6 


-2.4 
-1.3 
+0.3 
0.0 
+0.4 
+  1.6 
+0.2 
+0.3 


+0.2 
+0.6 
-0.1 


-0.1 
fl.9 
+0.3 
+0.9 
0.0 
-0.4 
-0.1 
+0.8 


0.0 
+  1.2 
-0.8 


+  1.5 
-0.6 
+0.9 
+0.5 
+2.1 


+1.7 
+1.7 


+1.3 
+0.6 
+0.2 


-0.1 
+3.0 
-2.8 
+0.4 
-1.3 
+  1.1 
+2.0 
-2.2 
+0.7 
+0.2 
+2.2 


79 
87* 
95 
9^2 
93 
100 
96 
93 
89 
90 
91 
95 
94 
89 
91 
90 
89 
94 
91 
91 
95 


3 

2t 

3 

3 

21 

3 

3 
19 

3 

3 
20t 

3 

3 
201 

3 

8 


3 
26 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

2t 
2t 
3 
2 
8 
2 
2 


47 

41 

62 

44 

41 

50 

45 

42 

40 

47 

38 

47 

44 

37 

48 

42 

47 

49 

38 

36 

48 

50 

52 

36 

55 

40'' 

40 

40 

44 

37 

46 

45 

54 


+  1.0 
+0.4 


90 
100 


2 

3 

3t 

3t 

8 

2 

2 
26 

2t 

3 
26 

3 


18t 
17 

21 
17 
17 
26 
17 
17 

2t 


35 
37' 
46 
43 
66 
46 
42 
52 
41 
46 
42 
60 


23 
23 
23 

6 

6t 

6 

6 
25 

6t 

6 
23 

6 

5 

6 

5 

61 
23 

6 

6 

61 

6 
24 


It 

6 

6 
28 

6 

51 
23 


4 

1 

61 

6 
24 

6 

6 
24 


171 

17 

17t 

18 

18 

27 

21 

18 

17 

17 

17 

18 

17 

26 

18 

171 


61 
23 
6 
1 
6  42 


5 

4t 
5 
29 
5 
4 
5 
5 
51 


5 

6 

41 

3 

5 

6 
22 
18 

4 

5 

5 

4 

5t 

4t 

5 

5 

5 
22 

6 


48 
44 

44 

45 

46 

37 

31 

46 

38 

35 

.32 

48 

46  \ 

44 

41 

45 

37 

42 


6.10 
4.49 
5.08 
4.43 
3.83 
5.67 
3.81 
5.20 
4.06 
3.68 
6.12 
4,80 
6.91 
3.26 
6.11 

3  62 
3.58 
3.64 
5.66 
5.86 
5.05 
4.46 
4.61 
4.38 
2.03 

4  30 
5.16 
3.60 
4.55 
2.23 
5.06 
3.07 
3.28 

5.60 
4,26 
4.72 
4.75 
3.96 
8.29 
12.01 
6.76 
4.55 
6  76 
4.06 
4.41 
4.37 
4.88 
5.65 
2.86 
2.65 
3.87 
2.77 
6.73 
4.65 


+2.16 
+0,64 
+  1.28 
+0.16 


+  1.81 
-0.05 
+  1.41 
-0,23 
-0,64 
+  1,61 
+0,60 
+2,82 
-1.09 
+0.85 
-1.34 
-0.09 
-0.75 
+  1.23 
+  1.36 
+0.59 
+0.45 
+  1.02 
+0.63 
-1.18 
+0.18 
+0.88 


+0.49 

-1 

69 

fO 

71 

-1 

19 

2.49 
2.36 
8.94 
1.05 
2.44 
4.07 
4.76 
2.32 
4.53 


+0.84 
-0.10 

+0.85 
+1.04 
+0.72 
+  0.08 
+  8.10 
+2.21 

+3!68 
-0.07 
+  1.99 


+0.76 
+1.23 
-0.96 
-1.08 
-1.18 
-1.09 
+2.22 
+0.9C 


2.20 
3.76 
3.40 
1  69 
8.01 
3. -52 
4,25 
2.87 
2.66 
2,82 
2,25 
1,61 
8.64 
2.24 
2.14 
1.32 
3.59 
4.05 
2.11 


1.75 
3.80 


-1.85 
-2.31 
-0.81 


2.80 
1.53 
2.52 
1.00 
1.15 
1.97 
1.09 
2.50 
2.12 
0.94 
1.40 
1.63 
2.56 
1.27 
1.49 
0.85 
0.92 
1.85 
1.48 
2.00 
1.70 
1.05 
1.37 
1..57 
0.61 
1.70 
2.63 
0.95 
1.58 
0.70 
0.98 
0.70 
1.13 

'2!66' 
2.16 
1.52 
1.37 
1.82 
0.73 
6.92 
2.82 
2.13 
2.76 
1.77 
2.68 
1.48 
1.88 
1.60 
0.59 
0.88 
1.13 
0.81 
2.9^2 
1.58 


-1.86 
-0.04 
-0.18 
-1.08 
-0.31 


-1.98 
-0.63 
-0.51 
-2.48 

— 1..38 
-1.68 


-2.01 
-1.40 
-1.47 
-1.60 
-2  20 
-0.84 
-1.44 
-3.50 
-3.40 
-0.65 
-0.42 


1.16 
1.01 
1.82 
0.28 
0.98 
1.82 
2.06 
0.70 
1.90 


0 

13 

0 

/ 

0 

8 

0 

12 

0 

9 

0 

11 

0 

11 

0 

12 

0 

7 

0 

12 

0 

11 

0 

11 

0 

13 

0 

14 

0 

10 

0 

16 

0 

12 

0 

14 

0 

11 

0 

9 

0 

1(1 

0 

11 

0 

12 

0 

10 

0 

10 

0 

9 

0 

8 

0 

10 

0 

10 

0 

8 

0 

14 

0 

13 

0 

11 

'6' 

"l 

0 

8 

0 

U 

0 

9 

0 

11 

0 

9 

0 

11 

0 

10 

0 

10 

0 

9 

0 

10 

0 

9 

0 
n 

11 
a 

1.20 
1.09 
1.26 
0.92 
1  40 
1.22 
1.89 
1.32 
1.34 
0.78 
0.55 
0.44 
1.08 
0.77 
0.62 
0.40 
1.92 
1.50 
1.06 


-1.59  I  1.28 
-0.30     6.92 


1 

11 

10 

6 

4 

13 

5 

9 

6 

» 

2 

15 

5 

9 

4 

4 

8 

4 

11 

9 

14 

3 

3 

18 

9 

8 

9 

2 

6 

14 

9 

16 

10 

7 

5 

9 

7 

8 

.■> 

7 

12 

4 

4 

11 

U 

9 

8 

4 

10 

8 

5 

9 

6 

6 

11 

11 

14 

5 

18 

3 

12 

3 

15 

5 

9 

7 

"s' 

"4' 

3 

7 

2 
14 

11 
4 

w. 


nw. 
nw. 
sw. 
se. 


ne. 

nw. 

sw. 

nw. 

w. 

s. 

se. 

se. 


s. 

se. 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 


nw. 
sw. 


sw. 
n. 


n\>'. 
nw. 

s. 


w. 

w. 

sw. 

ne. 

nw. 

nw. 

s. 

nw. 

sw. 


nw. 

sw. 


5     n. 


John  A.  Frifk. 
John  J.  Martin. 
H.  L.  Balderstou. 
Dr.  S.  W.  Frost. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  Univer.sity. 
Prof.  C.E.  Miller. 
W.  L.  Gearhart. 
Edward  E.  Bailey. 
William  B.  Spear. 
E.  W.  Hess. 
Howard  L.  Pyle. 
Wm.  A.  Korer. 
C.E.  Koppeuhefler 
Ira  J.  Keath 
Andrew  B  Evanslia. 
Prof.  N.  W.  Swayne. 
Dr   Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
Konald  II.  Marshall, 
State  Saiiatoriiuii. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.S.  Weather  liureui:. 
Mrs.  Delia  M.  Peunell. 
H.  W.  I.owy.  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
Gleuu  R.  Shaffer, 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt.of  Water  WorU.s 
C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  (0 
Joseph  Beaver. 
Sun  Oil  Co. 
R.  K.  Wintermutc. 
Paul  C.  Hoskinson.  '■ 

H.  O.  Hacker. 
PhiladelphiaSub.  Water  Co 
New  .Jersey  Zinc  Co. 
U.  b.  Weal'ljei  Bureau. 
PhiladelphiaSub.  Water  Coi; 
.lohn  E.  Benner. 
U.S.  Weather  liiueau. 
Theodore  J.  Sampson. 
U.S  Wwither  bureau 
Dr.  George  E.  Fisher. 
W.  8.  iTiiiles. 
State  Teachers  College 
C.  A.  Kern. 
State  Normal  School. 
Mrs   M.  Ordelia  Parks. 
<}eorge  W.  Hill. 
Harlan  Saylor. 
Miss  VeronicaE.  April 
Susquelianna  Collieries  << 
York  Water  Co. 
U.  8.  Engineer. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
JohuE.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co . 
J.L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  <t  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 
Donora  Zinc  Works.  1 

D.H.Jones.  ■ 

J.  S.  Stevanus. 
R.  L.  Walters. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.Harmon. 
W.  F.  G'«llagher. 
Robert  Tross . 
U.S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  C<^ 
i  Ass'd  Gas  &.  Electric  Co. 
I  New  Castle  Water  Co 
1  Gen.  Chemical  Co. 
I  U.  S.  Weatli'TBvircan. 
i  West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L. Grove. 
1  Wm.W.  Marsteller. 
i  Carnegie-Illinois  Steel  Corp. 

Mrs.  Anna  Simpson. 
I  'Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau . 


Departures 

10  to  14 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Dei 
of  precipitation  for  stations  with  16  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  So-year  period ;  for  stations  of 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  „,  .     ^       . 

Reference  letters  •  "  •  etc    indicate,  lespeotively,  1,  2,  3.  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  radicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
It  Post-Offlce  addresses' are  as  foUows:  of  Beaver  Dam,  Beaver:  of  Elk  Lick.  GrantsviUe,  Md:  of  Lyclppus,  Greensburg: of  Ne3haminv^Oakford:_of  Sharon.  Farrell;  of 
Shawmont,  Man»yunk;  of  Kane  (near>,  Wilcox, 


W,  B.  0.  Philadelphia-7.31-36-1060. 


fUNK,   11)3() 
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Daily   Precipltatiou  for  Juue,  1986 


.stiitlons 


Day  of  month 


Draluatre  Basin 


Atlantie  Oiainaae. 


lUeutownUI 

.Itoona 

.iisuniallll 

■rdinore 

.ri'iuitsvillo 

iftkor's  Summit. 

lodford 

ellolonte 

luhlehem 

loservilli'tt 

lutTiiloMiUsllll... 
arlisle 


atuwissal N.  Br.  Susq.. 

oiiUT  l£a)[ Su.<quet\anna... 


Lehigh 

Juuiata 

\V.  Br.  Susq.. 
Lower  Del . . . 
Lower  Susq.. 

.hiniata  

Juniata 

W.  Br.  Susq.. 

Lehigh 

Lower  Susq.. 

Juniata 

Lower  Susq.. 


hambersburg.. 

ieartidlJ 

oatesville 

olf  brook 

onshohockeu. 
oyle-rtown    .. 

mporium 

phmtfl. 

orest  City 

reelandllll. ... 


aleton 

eorgre  School. 

Btt.vsburff. ... . 
iraidvilieillj... 

ordon 

ouldsboroll.. 

raterford 

amburg 

.anover 

arrisburg'". 

awleyllil 

ollisterville. . 


oltwoodJi... . 
uiitingdon... 

vndman 

ylertown***.. 

akevillellll 

aacastor 

msfordllll 

iwreucevLUe. 

shanon 

ehightonllll.  . 
Ofk  Haven... 
larc-us  Hook.. 


latamorasilll 

aurh  Chunk 

ontrose 

orris  Run 

ount  Poeono 

uncy  Valley 

esliaminy  ||;| 

ew  Park 

ewportllll 

ilmertont 

lupackllll 

hiladelphia***.... 
hlla.  Navy  Yard  nil 

tiila-P'nt  Breeze.t 

tioenixville 

ine  Grove 

leasant  Mt.l|i|.... 

jttstown 

)tt?ville 

iiakertown 

Bading"* 

3110V0.IIII 

Btreat 

Tanton"* 

iliiisgrovo 


lawmont...  . 
lippensburg.. 
ate  College, . 
roudsburgllll. 

inburylljl 

-isauehannaim 

owanda 

'eikert 

ellsboro 

'est  Chester... 
estgrovel'll. . . 
ilkes-Barrellll. 


illiamsportllil 

'illiamstown 

ork 

orV  Havenllll 

onsville..(near). 
renton.  N.J***.... 


Potomac . 
\V.  Br.  Susq.. 
Lo\ver  Del... 
Lower  Susq., 
Schuylkill... 
Lower  Del. . . 
W.  Br.  Susq. 
Lower  Susq.. 
N.  Bt.  Susq.. 
Lehigh 

W.  Br.  Susci. 
Lower  Del... 

Potomac 

Lower  Susq.. 
Lower  Susq.. 

Lehigh 

Schuylkill. .. 
Schuylkill.  .. 
Lower  Susq.. 
Lower  Susq . . 

Upper  Del 

Upper  Del 


Lower  .Susq.. 

Juuiata 

Potomac 

VV.  B.Susq... 
UpperDel.. . . 
Lower  Susq.. 

Lehigh 

N.  Br.  Susq.. 
Lo  wer   Susq . 

Lehigh 

W.  Br.  Susq.. 
Lower  Del. . . 


Upper  Del 

Lehigh 

Susquehanna . 
N.  Br.  Susq. . . 

Upper  Del 

W.  Br.  Susq.  . 
Lower  Del. . . . 
Lower  Susq.. . 

Juniata 

Le'iigli 

Upper  Del 

Lower  Del . . . . 
...do 


Lower  Del . . 
Schuylkill.. 
Lower  Susq. 
Upper  Del... 
Schuylkill.. 
Schuylkill . . 
Lower  Del, . 
Schuylkill . . 
W.Br.  Susq. 
N.  Br,  Susq, 
do. 


Lower  Susq. 


Schuylkill 

Lower  Susq  . , , 
W,  Br.  Susq... 

Upper  Del 

Lower  Susq.. . 
N.  Br   Susq.. . 

...do 

Lower  Susq... 
W,  Br,  Susq... 

Lower  Del 

,,,do 

N,  Br,  Susq,,, 


W.  Br,  Susq.,, 
Susquehanna, 
Lower  Susq. . , 
Lmver  Susq.,. 
Schuylkill . . . . 
Lower  Del 


.05 


.03 


19 


20 


21 


22 


28 


24 


26 


26 


27 


28 


29 


80 


81 


.41 


.16 


T. 


.01 


.29 


.01 


.36 
1.01 


.22 


.22 


.02 


,30 


.20 


.03 


.05 


.43 


.08 


.03 


.71 


.05 


.07 


T. 


.55 


T. 


.2S 


.02 


T. 


T. 


1.20 


.13  .... 


T 

.45 

1.01 

.04 


.10 


T. 


.05 


.02 


.01 


.20 
.18  .01 
.12  .03 

.22  .08 


.03 


.04 


.12 


.74 
.09 
.93 
.46 
2.07 
1.10 
18 


.15 


.09 


1.00 


.27 

.38 
.18 
.53 
.30 
1.53 
.24 


.33 


1.19 


1.17 

"]48 


.02 
1.04 


1.20 


.03 


87 
1.68 


.42 


.25 


.26 
2.36 

T 

.65 

1.45 


1.37 


.92 


.02 


.65 


.01 

.39 

.05 

1.10 


1.05 

.23 

1.13 

.09 


.02 


.29 
.06 
.76 
.02 
.01 
.09 
T. 
1,01 


1.65 

.02 

,84 

1,71 

2,00 

11 


.35 
1.00 

.58 
1.15 
1.46 

.99 

.10 
1.07 

.40 

.70 
2.12 
.11 
.96 
.12 
2.56 
11 
34 


.43 


1.49 
T 
,43 


.19 

1.85 

.28 

.71 

!27 
1.6' 
1.05 
1.36 


.16 

2^63 

74 

01 

1.58 

1.07 

.'ei 

.40 
.26 
.58 

.23 


1.76 
T 

.28 

.08 
.50 
.57 


32 
1.22 


.64 
...92 
1.19 

2!  is 

.10 
.70 

.51 
.65 
1.88 
.80 
.11 


.37 
.87 
.13 
.,S6 
561  .63 
1.30  .07 


1.08 


.13  1,70 
...2,20 
.01  ,15 


T. 


T 
1.11 

.27 
.15 

'.'09 
,04 
,34 


,78 


1  30 
T 

.05 


.01 


.03 


.04 


T. 


T. 


.05 


.43 


46 


,01 


,12 


2,50 

T 
1,40 
,06 
,16 
,97 
,14 
,55 

,'52 
.34 


2.80 

.05 

.'■78 
.16 
.30 

1.97 

.'25 
1.06 


.05 


.11 


.03 
.92 
.13 

1.20 
.91 
.43 
.67 
.16 
T. 

1.37 
.49 
.96 


1.70 
.02 
.74 
.76 

".ii, 

.70 
.98 
.23 
.43 
.24 


1. 

i 

1, 

,59 

1,79 

1,90 

1.15 

21 

1  93 

13 

67 

47 

1,48 

,90 

,13 
,01 
.07 
.00 
,14 
.27 
,47 
.78 
.45 
.98 


.46 
.39 

i!48 
.88 
.56 

1.05 
.98 
T. 

1.08 
.53 

.10 


1,25 

1,2' 
1,00 

74 

1,03 

,05 

,55 

.74 


.09 


T 

1.46 


.58 


2.16 
65 


2.28 


1..35 
T 
2.44 

.05 
.73 
T 

T 

.86 

.61 

T. 

,22 

,43 

T 

,87 

2,45 
1.48 

r 

1  60 

,70 

.78 
.09 


15 
16 
15  1,92 


,50 
2,92 
1.08 

.70 
1.12 

.05 


2.76 


.05 


T. 


2.00 


.57 


1.31 


28 
2.06 
T 


.80 


T. 


.35 


.10 


.01  .... 


T. 
T. 


,03 


.56 


.01 


.06 


.01 
.49 
.23 
.08 
.30, 


.18 


T. 
.01 


.03. 


T. 

.27 

T. 


.09 

.05 

T 

.04 

.01 

.03 

.01 

.12 

.12 

,03 

T, 

.01 

.11 


T. 


.02 


T. 

.01 


.02. 


.52  .... 
,59  .... 
.34  .... 


,09  , 
.04  . 


.06, 


,09 

.11 

.26 

.11 

.19 

T, 

T. 

T. 

T. 

T. 
T 


.33 
.46  , 
1,01 
,64 
,19 
,03  , 
,63 
T, 
,01 

,03, 
.26  . 
.02 
.07 
.11 

.'57 
.07 
.26 
.61 
.03 
.09  , 

.19  , 
.15  , 


,29 


.02 


.08 


.03 


.52 


.07 


.64 


.03 


.05 

'.'6i 
.01 
.35 

T. 


.35 


,12 


.27 

* 

T. 
.49 
.12 
.03 


.14 


.30 


.16  , 
.66, 
.86, 
.20  , 
.21  , 
.32  , 
.61  , 
.93  , 
.18  . 
,30. 
.36  , 
.30  . 


.70  , 
.14 
.22  . 
1,05 

20  , 

42  , 

14 

40 
1,27 
.35  . 
.28  , 
.36  , 

.74  , 
.42 
,17 
,36  , 
,88  , 
,25 
,34 
.47 
.14  , 
.42  . 
.04  , 
.03  , 

.19, 
,55. 
,33  , 
.63  , 
.01 
.19  . 
.22. 
.10  , 
.10  , 
.18  , 
.70  . 
.12. 


.05 


.14  , 

.30 
.20. 
.09, 
.02 


.07 


.33  , 


.02 

,22 

,06 

T, 

.23 

.15 

.01 

.04 

.75 

.06 

.12 

.05 


.05 

.15 

T. 

.06 

.22 

.10 

.29 

.03 


.08 
.07 
.03 


.21 
.11 
.05 
.41 
.02 

.50 
36 
.20 

.19 

12 
,13 
,18 
,02 

T, 

,04  , 

,43  , 
,27  . 
.09 

'."lis 
,09  , 
T 

.12  , 
T, 
,54 

,'22 

.04 
.41 
.02  , 


..S3 


.63 


.09 
T. 


T. 
.05 


.23 


.04 
.07 


.07, 
.45, 


.40  , 
.15  , 
.55, 
,68  , 
,02  , 
.17  , 
.15  , 

.16  , 
.29  , 
.60  , 
,04  , 
,52  , 
,34  , 
.31  , 
,51  . 
,63  . 


.40  , 

.21  . 

"  .'90  '. 
.25  . 
.61  . 


.43 
.21 


.48  , 

.51 

.20  , 

.26, 

.40, 

.39. 


6.10 
4.49 
2.26 
6.08 
4.48 
5.66 
3.88 
6.23 
5.67 
3.24 
8.72 
3.81 

5.20 
4.06 
3.68 
6.12 
4,80 
6,91 
4,26 
3,48 
3,25 
5,11 
4,32 
3.62 

2.18 
3.58 
3.64 
4.59 
5.66 
5.86 
3.46 
6.05 
4.46 
4.61 
4.38 
5.09 

2.03 
4.30 
5.16 
3.60 
5.47 
4.55 
4.97 
2.23 
5.06 
3.76 
3.07 
3.28 

3.44 


2.96 
4.42 
5.60 
4.26 
4.72 
3.57 
5  93 
4.75 
4,41 
3,96 
5,40 

4.00 
3  29 
4.80 
3.81 
5,57 
3,61 
12,01 
5.76 
4,62 
4,55 
6.75 
4.08 

4.41 
4.37 
4.88 
5.65 
3,84 
3,00 
2,86 
3.99 
2.65 
3.37 
2.90 
4.78 

2.77 
6.73 
4.65 
5,29 
5.55 
2.39 


Continued  on  page   29. 
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June,  1936 

Daily  Precipitation  for  June,  1936-Continued  from  page  28 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

0 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ohio  Drainaoe 

BeaverFallsllll.... 

■Rrjulfnrd               .... 

T. 
'.'62 

'."6i 
6'' 

T. 
'.'67 

T. 
.02 

.02 

.04 

T. 
.02 
.02 
1.01 
.73 
.23 
.98 

.05 
.18 
.90 
.16 
.38 

.15 
T 

.'... 

'.'29 

T. 

.... 

"Im 

.22 
.50 
.43 

■;i7 

.27 
.18 

i!32 

1.05 

.14 

1.50 

.02 

'.'is 

.40 

.32 
.01 
.07 

'.'is 

"."62 

.06 
T. 

T. 
T. 

.07 
.04 

"is 

T. 

'.'o7 

.54 
.79 
1.16 
.91 
.66 

1.86 
1.84 
2.49 
2.36 

;-..94 

1.05 
2.44 

3.83 
4.07 
4.76 
2.32 
4.53 

Allegheny 

....do 

Ohio 

.... 

.04 
.02 
.21 
.20 
.18 
T. 

'.'6i 

T. 

.11 
.06 

't.' 

T. 
T. 

Brookvlllellll 

.08 

Chambersville 

.02 

T. 

.02 

1  .S5 

'.'08 
.10 

.04 

'.'ii 
.10 

.03 
.28 

.85 

'.'65 
.10 
.04 

1.82 
.06 
.03 

.35 

2]66 

.21 

1.90 

Ohio 

.44 

.08 

T. 
".03 

.65 

.45 
1.82 
.40 
.31 
.56 

Confluencell  11 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  — 

.05 

■ 

.31 

.09 
.10 
.28 
T. 

.... 

.... 

'.'62 

;;:: 

.10 
'I 

'!76 

.40 
.10 

Ebensburg 

.05 

.... 

Franklinllll 

Greensborollll 

Greensburg 

.38 

.11 
1.09 
.03 
.32 
.15 
.28 
1.09 
.29 

.25 

.30 

.15 
.87 
.49 
.12 
.42 
.71 
.35 
.60 

T. 

.25 

.19 

.08 

.13 

.46 

.11 

. . . . 

.15 

T 
T. 
.11 

.06 

.32 

■.'06 
T. 

't' 

.06 
.07 

'.'io 

'f.' 
.07 

't.' 

.01 
T. 

't.' 

'.'62 
.40 

... 

i.'io 

.30 
.36 

1.26 
.92 
.33 
.35 
.38 

1.89 

.•57 
.20 
1.10 
.40 
.45 
.69 
.38 
.22 

1.34 
.48 
.70 
.32 
.52 
.78 
.55 

1.10 

1.21 
.26 

2.26 

2.58 
3.76 
3.40 
1.59 
2.86 
3.01 
3.52 
4.25 

2.68 
1.27 
1.61 
3.36 
2.48 
3.11 
2.87 
1.81 

2.66 
1.23 
3.81 
2.90 
4.23 
2.82 
2.25 
2.06 

1.87 
1.61 

Monongahela — 
YoncrhiofirhenT    . 

'.'63 
.08 
T. 
T. 
.02 
'J". 
.10 

.32 

1.18 
.64 
.38 
.21 
.22 
.22 
.04 

T. 

.57 

.07 

.90 

.54 

.25 

.33 

.29 

.26 

.31 

.02 

't.' 

.06 

.70 
.10 

.16 
.75 

'.'24 
1.40 
1.22 

.15 

■.'67 

"t. 

T. 

T. 

T. 

.02 

.03 

T. 

T. 

T. 

.03 

.03 

.... 

.99 

C\f\ 

HerrsIsl.Damllll.. 
Irwiu 

Ohio 

Monongahela.... 

.... 

:::: 

.78 

i;i4 

't'.' 

.07 

.53 
.03 

.02 

— 

T. 
T. 
.37 

.14 

.09 
'.'67 

■••■ 

•'•■• 

.06 

.... 

T. 
.01 

.02 
'!64 

Johnstown....  .... 

Kane  (near)  XI  — 

Conemaugh 

Allegheny 

tV 

tV 

.... 

kregarllll..... 

Lake  Lynn  111 

LlnesvlUelll 

Lock  No  2111 

Lock  No.41111 

Lock  No.  Sttllll 

.02 

.... 

.... 

.07 

■;45 

'.'66 

.01 
.11 
.02 

'!65 
.56 

.07 

'.'34 
'•'r'.' 

.60 

.03 
.80 
.19 
.53 
.40 

.08 
.03 
.95 
.18 
1.82 
.42 
.20 
.05 

.47 
.04 
.23 

".'32 

'.'22 
.32 
.14 
.50 
.30 

.75 
T. 
T. 
1.32 
.30 

't.' 

.03 
.06 
.04 
.01 

.27 
.45 
.30 

.01 
T. 

.06 

T 
T. 

Monongahela.... 

T.' 
.31 

T. 
.27 

't.' 

— 

't. 

T. 





".ai 

Conemaugh 

Monongahela . . . 

Allegheny 

Lycippus..... 

McKeesportllll 

.28 

.36 
.26 

'.'66 
.65 
.25 

.... 

T. 

.03 
.04 
.06 
.03 
.06 
.04 

'.'io 

.29 

'!20 
.05 

.... 

.... 

"t.' 

.21 
T. 

.06 

■.is 

r. 
".ia 

.02 

Midland... 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon. . . 

Allegheny 

T. 

.04 

'.■96 

.01 
.36 
.06 
.40 

.29 
"^24 

'.'6i 

.47 

'.'12 

;:•: 

't 

Allegheny  

.01 
T. 

'i'. 

.06 

New  Castlellll 

T. 

"65 

.06 
.25 

.13 

Parkers  Landingllll 

Ponnlinelllltt 

Pittsburgh'"...,.. 

Allegheny 

T. 

.05 

.02 

T. 
T. 

T. 

.07 
.10 

T. 

.03 

.42 

.03 
.05 

.46 
.19 

't.' 

T. 

.0? 
.01 

T. 

.22 
T. 

i'. 

■i'. 
"6i 

Ohio 

.25 

.20 

.37 

.01 

T. 

.... 

.10 

Punxsutawneyll  11 . . 

Ridgway 

Saltsburglllh 

Sharonllll 

Smethportllll 

Allegheny 

....do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

T.' 

'.'6i 

■;63 

'.'62 

•••■ 

.09 

'!68 
.76 
.43 

.11 
.40 
.54 
.08 
.92 

'.'33 


't.' 

".'62 
T. 

.06 

't'.' 
'.'65 

'.'88 

".'26 
.84 
.20 

.48 

.17 

1.40 

1.92 

.20 

1.06 

'.'ii 

.05 

'.'62 

'129 

.02 

•••• 

'.'6i 

.49 
'.'4? 

.56 

'.'62 
.64 
.04 

.34 
.06 

'!46 

.... 

T. 

'!62 

T. 
.04 

.04 
T. 
.04 
.07 
.12 

't" 

T. 



.... 

.05 

't'.' 

.04 

T. 

1.08 

'.'77 
.67 
.62 

.51 
.27 
.34 
.70 
1.5C 
.50 
.03 
.29 

.6S 

... 

.... 
... 

. . . . 

3.54 

"2!24 
2.91 
2.14 

2.65 
1.82 
4.33 
3.5S 
4.05 
2.11 
2.41 
1.92 

1.76 

::.: 

.26 
.01 
.03 
.02 

'".is 
.01 

.45 

.10 

.12 

1.33 

.19 

't.' 

.21 

.... 

.19 

.41 
.13 

.50 
.53 
.86 
.28 
.42 
.16 

.02 

.02 

"t. 
'!6i 

't.' 

.01 

.15 

.13 
.09 

'.'05 
.30 

i;3£ 

.6S 

... 

'.'62 

.... 

Springdalelllltt 

Monongahela — 
Youghiogheny . . 

T. 
.14 

"06 

"62 

.09 

Uuiontown 

Unity  Reservoirtt. 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesbiirg 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 

Lake  Drairiaoe. 

Erie**' 

T. 

•••• 

•••■ 

"M 

.03 

... 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

"m 

.06 

.01 

T. 

:•:: 

.62 
'.'26 

.12 

'.'22 

.03 

'!65 
.20 

't.' 

.03 

'."64 
.07 
.03 
.43 

02 

• 

rnllv 

ie  Ifl 

tP  i 

1  th 

=(  aft 

ernr 

)on. 

nea 

r  sur 

set. 

and 

pre 

cipit 

atio 

Q  re 

cord 

ed  i 

>  for 

the 

24  1 

TOUTS  ending  at  the  time 

of  observation  '"  Regular  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning :  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  T.  ( trace)  when  precipitation  is  ess  than  m  moh. 
or  J iLr  Sany  aZnts  inconsistent.  «  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville .  of  Springdale,  Cheswick,  (P.  0.  Barkmg. 
Linesville:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg;  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Kane,  Wilcox:  of  Ix)ck  No.  5,  Schenley.    :  Mdt.  to  mdt. 


$  Incomplete 
Pa.) :  of  Pennline. 


PBESSTTRE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


29.93 
29.91 
29.93 
29.91 
29.91 
Scranton.... I  29 '.92 


Erie 

Harrisburg 

Philadelphia . . . 

Pittsburgh 

Reading. 


Atmospheric  pressure 
( reduced  to  sea  level ) 


30.30 
30.24 
30.29 
30.23 
30.24 
80.29 


29.43 
29.59 
29  57 
29.55 
29.57 
29.57 


1  Wind 


2'S 
<J  > 


go 


Relative 
humidity 


10.9 
7.2 

12.3 
9.6 

10.4 
6.4 


sw. 
sw. 

8. 

nw. 
nw. 
nw. 


*  For  any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


BIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


H 

t& 

tl$ 

^ 

^ 

.^ 

n 

■o 

o 

i 

8 

a 

b 

Port  Jer  vis... 
Phillipsburg. 
Lehighton  . . , 
Wilkes-Barre. 
Williamsport 
Harrisburg . . 
Greensboro.. 
West  Newton 
Lock  No. 4... 
Pittsburgh... 
Midland 


Delaware 

Delaware 

Ijchigh 

Susquehanna . . . 
Susquehanna... 
Susquehanna. . , 
Monongahela. . 
Youghiogheny. 
Monongahela.., 

Ohio 

Ohio 


2.5 
2.1 
2.8 
2.8 
1.2 
3.7 

10.3 
0.3 

11.0 


1.9 
1.0  I 

2.5  I 
2.2 
0.6 
3.4 

9.6  ! 
0.1  j 

10  4  ( 
9.8'l 
8.8* 


18 
22 
7 
20 
20 
18 
30 
20 
80 
26 
30 


-Pool  stage. 


Funk,  1936 


CLIMATO LOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


80 


Daily  Temperatures  for  Juuo,   1936 


Stations 


20 


22 


23 


25 


26 


27 


28 


29 


80 


Moan 


iltooua j  Maximum. 

I  Minimum., 
ledford 1  Maximum, 

I  Minimum,, 
lethlohom *  Maximum., 

(  Miuimum,. 
IrookvlUe t  Maximum, 

(  Minimum., 
lutler )  Maximum, 

I  Minimum., 
larlisle )  Maximum. 

I  Minimum,, 
'atawissa \  Maximum, 

'  Minimum,, 
ihambersburg \  Maximum, 

(  Minimum,, 
hambersville \  Maximum, 

(  Minimum,, 
laysville j  Maximum,, 

'  Minimum,, 
learfleld f  Maximum, 

I  Minimum,. 
loatesvlUe t  Maximum,, 

(  Minimum,, 
torry (Maximum, 

I  Minimum.. 
Imporium \  Maximum,, 

I  Minimum.. 
We* i  Maximum., 

(  Minimum,. 
tanklinl j  Maximum,, 

!  Minimum,, 
"reeland \  Maximum, 

(  Minimum,, 
tettysburg j  Maximum,, 

(  Minimum,, 
■reensburg )  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Irove  City \  Maximum,, 

(  Minimum,, 
[amburg i  Maximum, 

(  Minimum,, 
[arrisburg* \  Maximum,, 

'  Minimum,, 
[awley j  Maximum,, 

I  Minimum,, 
[oltwood S  Maximum, 

(  Minimum,, 
[untingdon \  Maximum, 

(  Minimum,, 
ohnstown j  Maximum, 

I  Minimum,. 
Lancaster \  Maximum, 

(  Minimum,, 
awrenceville j  Maximum, 

I  Minimum,, 
pebanont j  Maximum,, 

(  Minimum,, 
tarcus  Hook* S  Maximum,, 

(  Minimum,, 
[eadville (  Maximum,, 

(  Minimum,, 
lontrose \  Maximum,, 

'  Minimum, . 
lount  Pocono 1  Maximum,, 

I  Minimum,, 
hlladelphla* \  Maximum,, 

I  Minimum,, 
ittsburgh* j  Maximum,, 

I  Minimum,, 
luakertown /  Maximum, 

I  Minimum,, 
leading* \  Maximum. 

(  Minimum,. 
Lidgwayt S  Maximum,, 

I  Minimum,, 
cranton* j  Maximum, 

I  Minimum,, 
elinsgrove (  Maximum, 

(  Minimum,, 
omerset j  Maximum, 

(  Minimum., 
tate  College j  Maximum, 

(  Minimum,, 
troudsburgj f  Maximum, 

I  Minimum,, 
'owanda |  Maximum, 

I  Minimum., 
'nlontown S  Maximum, 

(  Minimum,, 
'andergrlft* S  Maximum, 

i  Minimum,, 
barren j  Maximum, 

I  Minimum,. 
Ifaynesburg |  Maximum, 

(  Minimum,. 
Sfellsboro. )  Maximum. 

(  Minimum,. 
Cilllamsport (Maximum. 

I  Minimum,. 
?llliamstown j  Maximvun . 

t  Minimum, 
fork J  Maximum, 

I  Minimum . 


M 

89 

85 

73 

76 

82 

80 

76 

77 

79 

77 

78 

70 

79 

81 

1  78 

89 

80 

77 

86 

1  76 

79 

66 

69 

78 

87 

81 

78 

76 

69 

■19 

54 

64 

47 

42 

43 

56 

62 

62 

67 

61 

60 

60 

53 

62|  52 

48 

61 

68 

69|  50 

43 

41 

49 

49 

59 

04 

61 

46 

65 

89 

92 

92 

84 

79 

86 

83 

82 

83 

84 

86 

76 

76 

80 

84 

83 

87 

91 

83 

90 

88 

77 

76 

69 

80 

80 

83 

88 

81 

81 

41 

52 

57 

54 

42 

41 

56 

63 

61 

67 

61 

62 

54 

63 

52 

52 

50 

67 

63 

63 

63 

47 

46 

60 

47 

67 

68 

70 

44 

57 

87 

91 

94 

92 

80 

86 

87 

86 

82 

84 

88 

86 

78 

71 

80 

81 

86 

84 

82 

82 

84 

77 

78 

64 

79 

88 

88 

80 

80 

79 

52 

67 

68 

60 

62 

SO 

55 

61 

60 

59 

65 

64 

62 

60 

61 

01 

51 

64 

62 

66 

68 

54 

61 

50 

66 

62 

70 

64 

58 

57 

71 

78 

87 

74 

73 

77 

86 

86 

85 

84 

85 

81 

79 

77 

83 

83 

78 

90 

84 

80 

88 

74 

72 

73 

08 

81 

90 

86 

76 

77 

44 

48 

60 

38 

33 

36 

53 

68 

52 

61 

68 

68 

60 

42 

48 

46 

42 

60 

64 

54 

44 

35 

36 

37 

43 

46 

56 

47 

86 

54 

80 

87 

88 

72 

90 

91 

85 

89 

89 

88 

71 

76 

78 

86 

86 

86 

96 

93 

91 

92 

90 

85 

72 

70 

85 

91 

88 

86 

86 

77 

54 

61 

54 

42 

45 

42 

61 

56 

56 

61 

60 

57 

53 

54 

55 

53 

44 

64 

55 

58 

55 

62 

44 

64 

45 

65 

70 

45 

42 

56 

87 

92 

97 

73 

81 

86 

84 

71 

83 

82 

89 

79 

76 

81 

86 

82 

88 

93 

86 

88 

85 

76 

76 

72 

81 

91 

89 

84 

80 

78 

50 

52 

64 

62 

48 

46 

66 

61 

62 

69 

66 

63 

63 

69 

60 

60 

49 

68 

63 

66 

69 

62 

46 

60 

68 

60 

68 

65 

64 

58 

86 

92 

92 

81 

82 

88 

77 

84 

89 

86 

83 

82 

71 

80 

86 

82 

86 

87 

96 

90 

81 

78 

78 

69 

82 

89 

83 

82 

82 

73 

58 

61 

60 

48 

44 

42 

44 

59 

61 

68 

65 

62 

60 

60 

69 

50 

45 

62 

60 

68 

58 

45 

47 

62 

66 

67 

66 

60 

48 

67 

87 

94 

98 

79 

82 

87 

82 

74 

84 

82 

89 

78 

78 

81 

86 

83 

88 

90 

86 

91 

86 

77 

71 

63 

83 

92 

82 

87 

84 

79 

52 

59 

64 

62 

50 

47 

57 

63 

62 

59 

63 

61 

62 

69 

57 

57 

62 

68 

63 

65 

70 

56 

47 

61 

47 

69 

64 

68 

55 

69 

84 

90 

81 

74 

77 

88 

88 

84 

87 

87 

81 

77 

76 

83 

84 

81 

89 

87 

83 

90 

87 

71 

71 

63 

83 

89 

84 

82 

77 

77 

50 

64 

58 

42 

37 

43 

62 

61 

67 

58 

60 

57 

41 

48 

52 

52 

50 

61 

57 

59 

54 

40 

44 

48 

41 

54 

64 

61 

40 

50 

85 

91 

88 

79 

80 

93 

91 

87 

87 

90 

82 

74 

79 

86 

91 

88 

98 

96 

87 

95 

92 

77 

74 

64 

87 

94 

93 

84 

83 

82 

56 

64 

68 

47 

40 

48 

67 

63 

58 

61 

60 

65 

47 

46 

54 

63 

58 

66 

59 

60 

57 

48 

47 

61 

45 

61 

71 

66 

44 

58 

82 

88 

87 

82 

79 

84 

86 

84 

81 

82 

83 

72 

75 

82 

85 

82 

86 

86 

82 

89 

81 

72 

72 

68 

65 

82 

89 

88 

77 

69 

42 

45 

53 

43 

39 

38 

53 

61 

60 

64 

61 

51 

50 

51 

53 

50 

45 

61 

68 

58 

50 

40 

39 

47 

50 

43 

50 

59 

42 

56 

86 

86 

96 

76 

78 

85 

85 

85 

83 

84 

85 

80 

70 

75 

82 

80 

85 

84 

83 

86 

83 

76 

74 

61 

80 

84 

84 

82 

83 

78 

61 

61 

67 

63 

62 

60 

52 

58 

68 

59 

65 

64 

60 

59 

59 

61 

51 

65 

63 

66 

70 

55 

47 

62 

53 

69 

66 

62 

53 

67 

87 

78 

69 

74 

87 

88 

80 

78 

87 

89 

70 

72 

86 

84 

82 

75 

90 

85 

86 

86 

79 

70 

76 

84 

88 

91 

82 

69 

70 

60 

50 

48 

44 

36 

39 

50 

52 

40 

54 

63 

56 

66 

52 

55 

42 

61 

48 

57 

52 

57 

48 

39 

44 

41 

62 

56 

54 

46 

41 

48 

82 

88 

88 

76 

77 

83 

84 

82 

84 

83 

84 

78 

82 

84 

85 

80 

86 

86 

85 

90 

82 

74 

75 

70 

81 

90 

87 

77 

79 

69 

51 

50 

66 

42 

37 

40 

52 

61 

63 

55 

62 

60 

62 

64 

61 

60 

44 

62 

59 

61 

48 

38 

39 

50 

44 

50 

62 

55 

41 

56 

82 

88 

60 

67 

72 

88 

79 

73 

79 

86 

70 

69 

76 

78 

78 

70 

90 

83 

77 

83 

66 

68 

73 

69 

80 

86 

76 

69 

69 

67 

59 

58 

60 

48 

52 

57 

66 

62 

63 

67 

56 

58 

67 

57 

62 

59 

59 

63 

61 

63 

64 

50 

57 

58 

68 

68 

65 

62 

63 

67 

83 

88 

75 

77 

83 

90 

90 

86 

92 

89 

72 

79 

85 

88 

90 

86 

94 

86 

93 

93 

77 

78 

76 

77 

88 

95 

90 

81 

77 

67 

55 

61 

53 

40 

38 

42 

59 

60 

57 

58 

65 

57 

46 

45 

54 

52 

48 

59 

69 

69 

46 

39 

43 

52 

44 

53 

60 

52 

42 

54 

78 

84 

88 

68 

73 

77 

76 

74 

78 

78 

78 

71 

71 

70 

75 

73 

78 

76 

75 

79 

78 

68 

77 

60 

73 

82 

80 

73 

75 

69 

68 

63 

62 

63 

42 

51 

66 

57 

69 

56 

60 

57 

59 

54 

57 

54 

51 

61 

58 

63 

58 

45 

49 

46 

61 

60 

62 

60 

49 

52 

87 

92 

96 

75 

80 

85 

86 

72 

82 

81 

88 

78 

77 

81 

85 

82 

87 

89 

81 

81 

85 

79 

72 

67 

79 

88 

86 

86 

86 

82 

51 

62 

68 

65 

52 

61 

58 

64 

60 

61 

66 

62 

61 

69 

60 

69 

63 

68 

65 

65 

71 

68 

49 

63 

63 

62 

68 

68 

54 

58 

82 

87 

92 

80 

83 

91 

87 

82 

83 

92 

82 

73 

72 

80 

89 

79 

99 

89 

82 

92 

91 

76 

76 

60 

81 

89 

85 

90 

77 

79 

64 

65 

54 

49 

45 

60 

67 

63 

60 

64 

63 

57 

53 

55 

68 

56 

55 

63 

61 

62 

60 

48 

50 

52 

48 

60 

70 

64 

47 

58 

82 

85 

84 

85 

78 

86 

87 

77 

85 

86 

80 

76 

80 

86 

86 

84 

89 

81 

84 

89 

86 

71 

70 

69 

81 

88 

88 

82 

71 

69 

55 

60 

40 

41 

42 

48 

64 

60 

69 

60 

55 

64 

50 

50 

58 

52 

58 

60 

58 

51 

45 

41 

60 

51 

63 

60 

66 

57 

44 

58 

87 

93 

97 

75 

79 

83 

86 

81 

84 

84 

90 

80 

79 

76 

81 

81 

85 

84 

81 

86 

87 

79 

76 

72 

81 

92 

89 

81 

81 

79 

53 

69 

64 

61 

51 

48 

56 

61 

60 

66 

64 

65 

63 

69 

59 

63 

49 

66 

62 

66 

70 

64 

48 

50 

57 

57 

62 

63 

51 

57 

84 

92 

93 

74 

77 

81 

79 

71 

82 

79 

82 

78 

72 

77 

84 

78 

86 

88 

81 

86 

82 

74 

75 

62 

80 

91 

81 

82 

80 

71 

57 

64 

69 

59 

56 

52 

60 

61 

63 

66 

66 

65 

63 

63 

63 

61 

54 

62 

63 

68 

63 

67 

56 

52 

54 

62 

70 

60 

60 

68 

80 

88 

90 

71 

76 

82 

81 

80 

80 

79 

76 

74 

71 

64 

75 

75 

82 

74 

76 

83 

78 

71 

72 

64 

78 

84 

79 

74 

76 

70 

43 

64 

60 

51 

38 

36 

41 

58 

52 

54 

57 

60 

58 

63 

58 

51 

40 

61 

60 

61 

54 

39 

38 

47 

51 

51 

61 

55 

44 

54 

84 

90 

93 

75 

78 

85 

84 

75 

84 

82 

87 

81 

75 

77 

82 

78 

84 

86 

82 

88 

82 

79 

74 

62 

79 

88 

79 

81 

82 

75 

65 

61 

68 

66 

58 

55 

59 

63 

66 

66 

66 

67 

66 

63 

64 

65 

57 

72 

68 

68 

73 

61 

56 

66 

58 

62 

72 

66 

59 

69 

87 

93 

90 

77 

80 

86 

82 

81 

84 

81 

79 

78 

79 

81 

88 

85 

84 

90 

81 

76 

71 

64 

81 

90 

82 

81 

79 

69 

.   43 

50 

50 

50 

41 

40 

65 

64 

54 

54 

66 

64 

55 

62 

47 

62 

61 

62 

65 

47 

43 

61 

48 

51 

64 

60 

46 

67 

86 

90 

86 

76 

81 

88 

89 

80 

87 

86 

89 

76 

"75 

83 

"87 

82 

91 

90 

84 

91 

87 

78 

72 

72 

82 

91 

84 

82 

79 

80 

50 

50 

59 

52 

44 

43 

58 

64 

63 

59 

63 

60 

66 

55 

64 

63 

61 

64 

61 

60 

68 

48 

46 

52 

46 

57 

66 

66 

66 

69 

86 

90 

93 

76 

81 

83 

83 

80 

82 

81 

87 

82 

79 

80 

87 

83 

84 

86 

83 

83 

86 

86 

79 

65 

83 

92 

89 

84 

84 

80 

45 

60 

62 

62 

47 

44 

51 

67 

69 

59 

65 

61 

60 

61 

68 

56 

50 

66 

62 

64 

68 

55 

48 

53 

52 

64 

66 

60 

52 

68 

83 

93 

88 

75 

80 

89 

85 

78 

88 

88 

88 

78 

81 

81 

84 

82 

88 

84 

87 

92 

85 

76 

78 

75 

83 

90 

86 

85 

80 

75 

53 

58 

55 

47 

39 

39 

52 

61 

60 

65 

62 

57 

49 

53 

49 

49 

40 

68 

67 

69 

50 

38 

37 

61 

42 

52 

61 

58 

41 

55 

87 

93 

97 

75 

80 

83 

86 

76 

83 

83 

90 

81 

75 

78 

84 

80 

87 

88 

84 

88 

82 

76 

76 

68 

81 

91 

82 

82 

81 

72 

52 

61 

64 

62 

48 

46 

68 

61 

61 

61 

67 

61 

62 

59 

60 

60 

51 

67 

63 

67 

70 

54 

62 

52 

63 

57 

68 

61 

62 

57 

91 

96 

95 

81 

87 

87 

85 

81 

81 

91 

91 

80 

72 

81 

83 

87 

83 

81 

88 

89 

87 

75 

68 

80 

95 

93 

83 

85 

84 

76 

67 

71 

65 

68 

60 

58 

60 

62 

64 

66 

68 

64 

62 

64 

66 

60 

69 

66 

69 

76 

59 

56 

54 

57 

67 

71 

66 

69 

60 

64 

83 

88 

88 

74 

80 

90 

86 

85 

88 

89 

84 

77 

83 

85 

86 

83 

93 

90 

85 

88 

86 

75 

78 

75 

84 

92 

95 

84 

72 

68 

57 

68 

51 

38 

40 

44 

64 

62 

57 

63 

56 

56 

46 

44 

56 

64 

56 

61 

59 

61 

46 

42 

52 

53 

46 

68 

64 

54 

43 

56 

76 

84 

79 

66 

70 

78 

78 

71 

81 

82 

80 

76 

70 

66 

75 

72 

80 

75 

79 

82 

76 

67 

72 

64 

75 

84 

77 

71 

72 

68 

"68 

"75 

"79 

"59 

"ii 

"79 

"76 

"75 

"74 

"75 

"73 

"74 

"71 

"62 

"68 

"72 

"74 

"73 

"71 

"70 

"74 

"60 

"64 

"63 

"76 

"74 

"68 

"73 

"76 

"76 

48 

60 

45 

35 

38 

40 

42 

41 

44 

46 

48 

63 

50 

46 

50 

54 

56 

54 

61 

58 

46 

38 

40 

43 

42 

46 

68 

66 

54 

60 

83 

89 

93 

77 

80 

86 

85 

84 

81 

81 

88 

79 

69 

69 

80 

82 

83 

81 

78 

85 

85 

76 

71 

62 

77 

90 

79 

81 

81 

74 

58 

67 

71 

66 

61 

63 

62 

61 

62 

63 

64 

67 

62 

61 

64 

65 

63 

66 

66 

68 

65 

61 

69 

55 

59 

64 

69 

66 

63 

60 

82 

87 

76 

71 

75 

89 

85 

82 

81 

84 

78 

73 

76 

82 

83 

79 

93 

91 

83 

90 

76 

72 

68 

60 

82 

90 

86 

80 

76 

79 

56 

64 

56 

49 

52 

57 

65 

61 

60 

64 

56 

57 

66 

56 

64 

57 

61 

64 

61 

66 

67 

50 

54 

52 

60 

65 

70 

6> 

55 

57 

86 

91 

96 

72 

77 

83 

84 

82 

80 

82 

87 

75 

74 

71 

75 

79 

82 

81 

80 

83 

83 

76 

77 

64 

81 

87 

89 

77 

79 

79 

46 

59 

65 

59 

45 

42 

45 

57 

64 

66 

63 

63 

60 

60 

56 

60 

46 

63 

62 

64 

67 

61 

46 

64 

65 

56 

68 

63 

50 

67 

84 

88 

93 

73 

76 

82 

83 

76 

81 

80 

86 

77 

69 

74 

80 

78 

84 

83 

79 

84 

81 

74 

71 

61 

78 

89 

79 

80 

78 

70 

58 

67 

67 

62 

55 

66 

60 

63 

62 

62 

67 

65 

62 

60 

61 

62 

56 

64 

64 

68 

60 

57 

54 

62 

57 

65 

72 

63 

69 

58 

80 

88 

76 

86 

76 

85 

86 

86 

84 

86 

81 

77 

77 

83 

84 

78 

90 

83 

84 

87 

73 

72 

75 

70 

80 

86 

86 

76 

75 

64 

50 

60 

55 

38 

35 

38 

64 

59 

58 

53 

61 

59 

60 

47 

51 

48 

46 

60 

57 

56 

43 

35 

39 

46 

44 

47 

62 

48 

36 

57 

81 

90 

90 

71 

74 

83 

82 

80 

83 

85 

83 

78 

72 

70 

80 

76 

86 

78 

81 

86 

73 

71 

73 

63 

79 

88 

76 

75 

77 

66 

60 

63 

60 

.53 

48 

46 

57 

63 

62 

69 

63 

63 

60 

58 

62 

68 

47 

65 

62 

66 

64 

50 

47 

61 

56 

63 

68 

62 

63 

57 

84 

90 

91 

79 

81 

84 

83 

74 

84 

84 

81 

89 

75 

79 

84 

78 

87 

91 

84 

87 

86 

73 

73 

65 

79 

89 

83 

81 

80 

74 

63 

68 

63 

60 

42 

52 

57 

63 

62 

63 

64 

62 

63 

59 

58 

58 

47 

68 

61 

64 

63 

48 

46 

50 

51 

58 

66 

6] 

60 

56 

80 

84 

82 

74 

76 

80 

82 

76 

76 

79 

80 

70 

68 

76 

79 

77 

85 

90 

79 

85 

82 

73 

67 

65 

77 

86 

82 

78 

74 

80 

47 

43 

60 

46 

33 

36 

51 

60 

67 

53 

54 

55 

45 

44 

44 

41 

43 

59 

54 

53 

67 

42 

37 

46 

42 

63 

61 

60 

34 

55 

83 

89 

84 

73 

77 

82 

79 

76 

79 

78 

80 

74 

66 

74 

80 

82 

84 

82 

82 

87 

76 

71 

71 

62 

78 

86 

81 

78 

77 

66 

53 

61 

66 

61 

44 

47 

62 

62 

60 

67 

65 

60 

52 

64 

52 

54 

49 

61 

59 

62 

58 

45 

46 

48 

48 

62 

63 

61 

60 

53 

84 

91 

88 

84 

87 

83 

83 

83 

85 

82 

83 

80 

78 

79 

79 

76 

87 

72 

82 

84 

89 

87 

79 

76 

81 

84 

89 

86 

78 

78 

61 

63 

69 

54 

65 

49 

43 

59 

66 

59 

45 

52 

fil 

67 

59 

57 

44 

49 

62 

64 

62 

49 

46 

51 

58 

61 

63 

55 

48 

64 

78 

88 

82 

71 

74 

82 

81 

69 

85 

82 

86 

76 

70 

69 

81 

72 

85 

78 

82 

86 

73 

71 

76 

63 

81 

90 

79 

75 

78 

68 

5fi 

67 

68 

55 

40 

39 

49 

61 

63 

56 

62 

60 

63 

56 

55 

62 

40 

64 

61 

63 

54 

42 

39 

61 

49 

56 

63 

60 

46 

66 

83 

88 

84 

77 

79 

91 

85 

82 

83 

86 

82 

70 

71 

81 

83 

81 

96 

94 

86 

92 

86 

77 

72 

61 

85 

92 

86 

88 

82 

87 

56 

63 

62 

54 

43 

56 

67 

62 

65 

66 

65 

68 

61 

60 

58 

54 

56 

64 

66 

63 

62 

64 

57 

52 

47 

63 

70 

67 

47 

61 

86 

91 

81 

77 

78 

90 

89 

92 

88 

87 

82 

78 

74 

84 

86 

82 

94 

85 

84 

90 

78 

75 

73 

65 

86 

95 

89 

83 

80 

79 

63 

61 

65 

50 

44 

45 

66 

64 

59 

62 

64 

69 

56 

65 

69 

56 

54 

64 

61 

62 

56 

59 

51 

52 

47 

66 

69 

53 

45 

57 

80 

85 

84 

68 

68 

78 

80 

82 

80 

83 

85 

70 

75 

82 

82 

81 

82 

86 

84 

80 

84 

68 

68 

72 

75 

82 

86 

80 

72 

72 

63 

68 

61 

45 

46 

46 

67 

65 

62 

65 

65 

59 

53 

46 

56 

67 

55 

64 

60 

64 

47 

44 

50 

66 

60 

69 

65 

59 

49 

69 

82 

8fi 

86 

78 

78 

87 

87 

81 

84 

85 

86 

72 

76 

79 

84 

84 

92 

92 

80 

87 

87 

76 

75 

64 

83 

88 

88 

79 

82 

84 

.  66 

71 

61 

51 

43 

45 

67 

61 

57 

62 

63 

57 

60 

50 

57 

56 

54 

64 

62 

61 

60 

62 

49 

51 

47 

60 

71 

66 

45 

60 

.   81 

89 

80 

71 

75 

84 

82 

75 

85 

82 

87 

7.'i 

73 

76 

82 

75 

84 

82 

86 

89 

74 

72 

75 

64 

80 

88 

84 

75 

76 

67 

.  46 

66 

66 

48 

57 

37 

50 

69 

60 

63 

69 

57 

61 

51 

47 

51 

61 

60 

66 

57 

47 

37 

37 

51 

61 

62 

60 

63 

40 

53 

.   84 

90 

88 

77 

79 

83 

80 

76 

85 

80 

84 

78 

75 

75 

83 

77 

84 

82 

80 

89 

86 

76 

72 

67 

82 

91 

85 

80 

82 

73 

.   54 

55 

69 

59 

45 

44 

66 

64 

63 

62 

64 

63 

59 

60 

S.^i 

57 

45 

66 

62 

64 

62 

45 

45 

52 

50 

54 

64 

60 

49 

66 

.  82 

88 

91 

74 

79 

83 

81 

74 

82 

80 

82 

84 

77 

81 

84 

81 

84 

86 

82 

84 

79 

78 

73 

65 

77 

87 

86 

81 

78 

73 

.   44 

62 

66 

51 

49 

52 

59 

59 

60 

60 

63 

61 

58 

54 

67 

54 

69 

55 

56 

66 

51 

47 

61 

48 

49 

61 

62 

60 

61 

63 

.   87 

92 

95 

75 

79 

87 

85 

71 

82 

81 

89 

78 

77 

79 

85 

83 

86 

88 

83 

91 

89 

81 

76 

64 

82 

92 

92 

84 

82 

79 

■   48 

66 

65 

64 

48 

46 

66 

61 

61 

60 

62 

60 

61 

61 

62 

55 

50 

70 

64 

63 

69 

57 

49 

53 

52 

56 

67 

60 

49 

68 

78.0 

53.6 

82.5 

.56.0 

82.8 

69.6 

80.2 

47.0 

84.7 

63.4 

83.2 

58.5 

83.2 

55.4 

83.4 

58.6 

81.8 

62.2 

85.9 

55.6 

80.7 

50.0 

81.3 

58.6 

80.1 

49.0 

81.7 

62.2 

75.7 

68.6 

84.1 

51.7 

76.1 

55.4 

82.5 

60.4 

88.3 

57.0 

81.4 

63.3 

83.0 

68.5 

80.1 

60.8 

76.7 

51.7 

81.0 

63.5 

81. 41' 

53.2i> 

83.5 

55.7 

83.3 

57.1 

83.6 

61.6 

82.2 

68.9 

84.5 

63.6 

83.7 

53.5 

74.8 

'7i!6' 
47.4 

80.3 
63.3 
80.3 
68.4 
80.4 
66.7 
79.0 
61.2 
80.4 
60.0 
78.2 
67.9 
81.7 
67.5 
77.7 
48.5 
77.9 
56.4 
82.6 
64.8 
77.7 
64.2 
83.0 
68.6 
83.4 
56.8 
78.5 
66.2 
82.4 
67.0 
78.9 
62.0 
80.7 
66.4 
80.5 
66.6 
83.1 
58.7 


*    Midnight  to  midnight. 


t    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 
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O-ENERAL.  SXTMHARy. 

A  moderate  temperature  excess  for  July  was  due  to  a  hot  week 
hat  centered  on  the  9th  and  10th.  During  that  period  a  new 
uly  maximum  was  established  for  the  State  with  a  tempera- 
are  of  HI  degrees  at  Phoenixville  on  the  9th  and  10th.  In 
ict  it  was  an  absolute  maximum  for  all  available  records.  Sev- 
ral  stations  exceeded  their  previous  July  records,  among  them 
eing  Philadelphia  with  a  maximum  of  104  degrees.  Except- 
ig  this  hot  period,  the  temperatures  were  mostly  near  the  nor- 
lal.  The  rainfall  averaged  about  two-thirds  of  the  July  nor- 
lal,  and  was  very  unevenly  distributed.  The  greatest  monthly 
linfall  was  in  the  region  of  York  and  Dauphin  Counties.  Good 
lins  in  most  of  the  Ohio  drainage  relieved  a  drought  condition 
lat  developed  in  June  to  a  degree  that  caused  much  concern, 
n  the  other  hand  the  rainfall  was  generally  deficient  in  the 
elaware  drainage,  which  was  the  most  favored  region  in  June, 
his  deficiency  in  moisture  became  rather  serious  by  the  end  of 
le  month,  especially  as  it  affected  the  pastures  and  meadows, 
he  rainfall  in  the  northern  tier  of  counties  was  deficient  in 
)th  months,  and  the  top  soil  became  too  dry  to  cultivate  or 
low.  Many  pastures  turned  brown,  and  presented  the  appear- 
ice  of  late  October.  The  first  cutting  of  hay  was  finished  dur- 
g  the  month,  and  reports  indicated  a  fair  crop  of  alfalfa,  with 
snerally  light  yields  of  timothy  and  clover.  Wheat  harvest 
jgan  near  the  end  of  June,  about  a  week  earlier  than  usual, 
id  was  nearly  finished  in  the  southern  counties  during  the  first 

July.  The  crop  was  generally  reported  as  fair,  the  heads  be- 
g  well  filled,  but  short  in  some  regions.  Threshing  was  in  full 
?ing  during  the  second  week.  Oats  harvest  began  about  the 
iddle  of  the  month.  The  crop  ranged  from  very  poor  to  fair, 
large  portion  being  too  short  of  straw  to  cut  with  a  binder, 
id  was  mowed  for  feed.     Corn  appeared  to  suffer  least  of  all 

the  crops  from  a  lack  of  moisture,  and,  excepting  the  driest 
gions,  it  was  mostly  good.  Good  rains  covered  the  chief  corn 
owing  sections  during  the  last  week,  at  a  time  when  the  early 
slds  were  in  tassel,  and  in  good  season  to  favor  the  earing 
■ocess.  These  rains  were  helpful  to  much  of  the  potato  crop, 
it  were  rather  light  in  the  chief  potato  growing  counties  of 
jhigh  and  Northampton.  Digging  and  marketing  of  the  early 
op  began  about  the  middle  of  the  month,  and  fair  returns  were 
nerally  reported.  The  growth  of  truck  crops  slowed  up  con- 
lerably  during  the  second  and  third  weeks,  and  the  rains  of  the 
urth  week  were  helpful.  Severe  thunderstorms  occurred  in  the 
uth-central  portion  of  the  State  on  the  12th,  with  much  dam- 
;e  by  wind,  and  some  hail  and  lightning.  York  and  Dauphin 
mnties  seemed  to  be  the  chief  sufferers.  Hailstorms  of  unusu- 
extent  and  severity  occurred  in  the  southwestern  part  of  the 
ate  on  the  27th.     The  path  of  great  destruction  was  ten  miles 


wide  in  some  places,  and  it  appears  that  the  t()tal  damage  from 
wind,  hail,  and  lightning  exceeded  a  half-mjUion  of  dollars. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  87  stations,  was  73.5°,  which  is  l.S*'  above  the  49-year 
normal.  The  highest  monthly  mean  was  79.8°  at  Marcus  Hook, 
and  the  lowest  was  64.7°  at  Gouldsboro.  The  highest  tempera- 
ture recorded  was  111°  at  Phoenixville  on  the  9th  and  10th. 
The  lowest  temperature  recorded  was  37°  at  Gouldsboro  on  the 
31st.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  61°  at  Law- 
renceville  on  the  8th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  from  137  well-distributed  stations,  was  2.88  inches, 
which  is  1.40  inches  less  than  the  49-year  normal.  The  greatest 
monthly  amount  was  7.68  inches  at  York,  and  the  least  amount 
was  0.37  inch  at  Pleasant  Mount.  The  greatest  amount  for  any 
24-hour  period  was  3.00  inches  at  Meadville  on  the  23d-24th. 


COMPARATIVE  DATA  POR  JULY 


Year 


Temperature 


Precipitation 


No  of  days. 


<S5 


1888. 
1889. 
1890. 
1891. 
189'2. 
1893. 
1894. 
1895 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
1911. 

1912. 
1913. 
1914., 
1915., 
1916., 
1917.. 
1918.. 
1919.. 
1920 . . 
1921. . 
1922.. 
1923.. 
1924.. 
1925.. 
1926.. 
1927 . . 
1928.. 
1929.. 
1930.. 
1931.. 
1932 . . 
1933.. 
1934.. 
1935.. 
1936.. 


Period 


69.2 

97 

38 

3.46 

8 

15 

10 

71.6 

96 

39 

6.80 

13 

12 

10 

70.7 

101 

33 

3.52 

8 

13 

11 

67.8 

97 

34 

6.32 

13 

11 

10 

73.1 

103 

38 

3.93 

10 

16 

11 

72.1 

102 

36 

3.15 

10 

15 

12 

73.8 

103 

31 

2.32 

7 

15 

11 

69.1 

102 

34 

3.24 

9 

12 

12 

72.8 

98 

40 

6.89 

14 

10 

11 

73.4 

103 

41 

6.26 

14 

10 

11 

74.8 

107 

33 

3.36 

9 

12 

12 

72.3 

101 

35 

3.91 

in 

12 

11 

74.0 

104 

35 

4.86 

11 

14 

12 

76.4 

107 

45 

3.88 

11 

in 

13 

71.8 

99 

41 

6.04 

16 

10 

12 

71.2 

98 

35 

5.36 

12 

13 

12 

70.6 

99 

34 

4.68 

13 

12 

11 

72.6 

99 

39 

4.87 

15 

10 

12 

71.3 

95 

38 

4.31 

10 

12 

13 

71.5 

96 

34 

3.84 

10 

15 

12 

73,9 

104 

39 

4.81 

11 

14 

12 

69.7 

98 

34 

2.14 

7 

16 

11 

72.8 

99 

41 

2.42 

7 

16 

11 

73.7 

105 

36 

2.81 

8 

16 

11 

71.3 

100 

36 

5.29 

11 

12 

11 

71.8 

101 

40 

4.16 

11 

15 

10 

71.3 

101 

38 

4.19 

12 

1?, 

11 

70.7 

98 

40 

5.28 

15 

in 

13 

74.3 

98 

37 

4.45 

10 

14 

10 

72.1 

105 

40 

4.33 

13 

12 

12 

70.1 

99 

35 

3.06 

9 

16 

10 

72.6 

104 

34 

5.90 

11 

16 

8 

6<m 

96 

33 

4.37 

n 

15 

10 

75.9 

104 

45 

4.13 

10 

15 

11 

71.9 

98 

38 

3.68 

9 

14 

10 

71.0 

100 

32 

4.M 

11 

15 

9 

69.7 

97 

34 

3.42 

9 

17 

10 

70.6 

101 

32 

5.57 

12 

13 

11 

71.8 

105 

35 

8.82 

10 

15 

9 

71.7 

100 

29 

4.97 

12 

14 

11 

72.8 

96 

40 

5.44 

13 

16 

9 

71.8 

99 

33 

2.81 

K 

18 

9 

73.0 

106 

33 

2.23 

7 

19 

8 

75.2 

105 

39 

5.28 

12 

16 

10 

72.0 

100 

36 

3.39 

in 

16 

10 

72.5 

104 

35 

4.26 

8 

17 

9 

75.5 

107 

40 

4.01 

9 

17 

10 

75.0 

104 

42 

5.63 

^?. 

15 

10 

73.6 

111 

37 

2.88 

8 

18 

9 

72.2 

111 

29 

4.28 

" 

14 

11 

9 
7 
10 

5 
4 
6 
7 
10 
10 
7 
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Climatolog'ical  Data  for  July,  1836 


Stations 


Counties 


AUentown 

^  Altoontk 

g  Ardmore 

s  Arendtsville 

S  Bedford 

Q  Bettilehem 

«  Carlisle 

■s  Catawissa 

3  Center  Hall 

5  Chambersburg... 

^  ClearOeld 

CoatesTille 

Colebrook 

Emporium 

Epbrata 

Preeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Uauch  Chunk 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley.. ■.;■• 
Neshaminy  Fallsll.. 

Palmerton 

Philadelphia 

Phcsnixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove. 

ShawmontU 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Willlamstown 

York 

Brookville 

Butler 

■^  Chambersville... 

e  Clairton 

•S  Claysville 

g  Corry 

i5  Derry 

o  Donora 

S  Ebensburg 

O  ElkLlckU 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  II 

Lycippus  U 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Newo  d 

Pittsburgh 

Ridgway 

Bharonit 

Somerset 

tJniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 

Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton 

Cumberland 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks . . 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Carbon  

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  — 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland . . . 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland... 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland.. 

Warren 

Greene 


Erie. 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


254 

1,615 

350 

700 

1.060 

364 

467 

520 

1, 272 

580 

1,120 

380 

560 

1,050 

380 

1.970 

190 

563 

840 

1,875 

535 

600 

337 

900 

200 

650 

977 

1,637 

255 

1,000 

469 

560 

50 

600 

1,  720 

1,045 

60 

398 

26 

100 

496 

273 

900 

746 

455 

51 

660 

1,217 

500 

754 

1,419 

455 

521 

1, 275 

400 

1,173 

1,077 

1.047 

1,020 

1,150 

1,430 

1,172 

762 

2,000 

2,680 

957 

1,150 

950 

1,256 

1,100 

1,184 

2,020 

1,420 

1.080 

691 

808 

800 

1,248 

1,350 

940 

2,190 

1,100 

825 

1,180 

1,035 


670 


FortheState *9 


75.8 
71.5 
76.1 
74.4 
73.6 
77.6 
76.8 
74.3 
73.2 
76.6 
72.6 
74.6 
71.4 
70.2 
77.4 
71.9 
76.0 
76.9 
71.6 
64.7 
76.8 
77.0 
76.3 
69.6 
78.0 
72.6' 


69.8 
76.0 
70.8 
76.0 
73.6 
79  8' 


66.0 
69.1 
74.7 
73.6 
77.3 
79.0 
73.2 
76.5 
70.8 
73.7 
73.9 
77.4 


72.5 
74.1 
71.5 
68.6 
75.6 
74  0 
74.8 
75.6 
67.7 


71.9 
74.0 
74.2 
73.2 
72.8 
77.0 
71.3 
68.6 
72.6 
74.2 
72.8 
72.4 
74.0 
73.7 
67.8 
73.2 
72.8 
74.0 
71.3 
74.2 
75.0 
68.3 
75.8 
67.. "i 
74.6 
74.4 
70.4 
73.4 


74.0 
73.5 


a 

ti  * 


Precipitation,  in  inches 


a 


'S'O 

Zb 

Eh"' 


No.  of  days 


9  * 


.Bo 


Observers 


+1.8 
+0.5 
+0.5 
+0.1 


+2.6 
+  1.7 
+  1.3 
+2.2 
+  1.9 
+  1.0 
-0.1 
-1.0 
+0.5 
+2.7 
+3.0 
+  1.9 
+  2.2 
+  1.2 
-0.4 
+2.3 
+  1.2 
+  1.6 
-0.8 
+0.9 
+0.2 


+2.0 
+0.4 
+  2.0 
-0.1 
+  1.1 


+0.3 
-0.7 
+0.9 
+  0.2 
+  1.1 
+3.4 
+0.6 
+  1.0 


+2.0 
+0.5 
+0.9 


+1.7 
+2.3 
+  1.0 
-0.2 
+  1.3 
+0.6 
+2.3 
+  1.0 
-0.5 


99 
104 
107 
105 
105 
108 


+0.3 


+0.8 
+4.4 
+0.1 
+0.7 
+2.9 
+0.9 
+  1.8 
+  1.6 
+  1.5 
+  1.9 
+1.7 
+0.4 


+0.6 
+3.2 


-1.2 
+0.2 
+0.4 
+0.5 
+2.9 
'-1.2 
+  1.2 
+0.8 
+0.6 


+  3.0 
+  1.3 


92 
101 
105 
101 
104 
111 
102 
102 
102 
102 
102 
104 
104 
102 
101 
104 
104 
105 
106 
104 
105 
100 


103 

9t 

51 

99 

lot 

45 

lO.S 

10 

56 

102 

91 

49 

104 

10 

45 

104 

9 

55 

104 

9t 

51 

104 

9 

45 

102 

10 

47 

107 

10 

50 

103 

91 

41 

104 

16 

55 

97 

10 

49 

103 

9 

42 

106 

9t 

52 

97 

9T 

49 

106 

9 

55 

104 

10 

57 

101 

9 

42 

90 

101 

37 

104 

10 

51 

105 

10 

56 

103 

9 

58 

100 

9 

39 

101 

10 

62 

103' 

9t 

43 

9 
10 
9 
9t 
91 
9 


104 
102 
103 
110 
101 
104 
98 
95 
106 
103 
104 
102 
102 
104 
97 
96 
104 
102 
101 
100 
102 
101 
108 
99 
102 
lOfi 
98 
98 


98 
111 


9 

9 

9 
10 

9f 

91 
10 

9 

9 

91 
10 

9 

9 
10 

9 

9 
10 

9 
11 
10 
10 


14 
14 
14 
14 
14 

9 
14 

91 

91 
14 

9 

9t 

9t 

9 

9 
10 

9 
10 
15 
11 
14 

9t 

9 
10 
10 
14 

lot 

14 


9t 


43 
50 
40 
51 
48 
61" 


40 
41 
51 
47 
62 
54 
41 
58 
44 
48 
47 
57 
56' 
48 
45 
42 
39 
51 
47 
48 
50 
39 


31 
31 
30 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
20 
31 

It 
31 

2t 
31 
31 
31 
31 
27 
31 
30t 
31 


31 
27 
31 
31 
31 
291 


1 
31 
26 
31 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
30t 
81 
31 
31 
31 
221 
31 
23 
81 
81 


31 

31 

31 

2lt 

31 

31 

251 

31 

21 

31 

21 

31 

31 

?t 
31 
21 

2lt 

31 

30 

20 

31 

31 

31 

31 

21T 

31 


1.14 
4.01 
3.66 
3.06 
4.59 
1.17 
2.09 
1.46 
2.91 
3.46 
2.36 
2.45 
4.00 
2.06 
2.12 
2.04 
1.56 
6.38 
1.18 
1.05 
2.90 
4.34 
6.02 
0.86 
2.40 
3.09 


2.07 
4.55 
1.10 
3.70 
3.36 
3.29 


1.90 
2.23 
2.07 
1.43 
2.60 
1.79 
1.68 
1.73 
1.40 
0.73 
2.37 
2.83 
4.10 
2.88 
1.81 
1.27 
1.80 
2.46 
1.86 
2.49 
7.68 


2.51 
2.93 
5.07 
2.06 
4.30 
4.27 
4.73 
4.50 
3.65 
3.03 
4.86 
2.93 
3.. 58 
3.39 
1.47 
3.75 
4.77 
2.63 
3.24 
3.82 
3.07 
2.87 
2.29 
4.57 
5.44 
2.85 
1.68 
5.05 


0.91 

2.88 


-3.47 
+0.01 
-0.91 
-0.90 


-3.39 
-1.74 
-2.22 
-1.26 
-0.55 
-2.20 
-2.11 
-0.28 
-2.36 
-2.26 
-2.87 
-2.87 
+2.02 
-3.68 
-3.40 
-2.00 
+0.16 
+1.19 
-1.92 
-1.37 
-0.97 


+0.27 

-3.00 

-0.67 

-0.64 

-2.57 
-2.45 
-2.40 
-3.05 
-1.55 
-3.17 
-3.00 
-2.63 


-3.30 

-1.67 

-1.46 

-0.98 
-3.50 
-2.53 
-1.40 
-2.18 
-1.98 
-2.93 
+3.46 
-0.48 


-2.18 

+6!82 
-1.12 
-0.17 
+  1.08 
+0.57 
-0.22 
-0.62 
-0.74 
+0.54 
-1.63 
-0.16 
-0.90 


-0.91 
+0.80 


0.31 
2.16 
1.19 
0.91 
1.49 
0.28 
0.72 
0.64 
1.25 
0.91 
0.95 
0.98 
2.08 
1.18 
0.65 
1.13 
0.99 
1.67 
0.45 
0.46 
1.68 
1.20 
1.53 
0.40 
0.75 
1.30 


1.16 
1.92 
0.80 
0.72 
0.91 
0.69 


1.28 
0.64 
0.72 
0.84 
0.99 
0.61 
0.84 
0.65 
0  73 
0.45 
1.45 
1.20 
1.31 
1.05 
0.90 
0.71 
0.63 
0.66 
0.66 
0.55 
2.03 
1.35 


-0.42 
+0.32 
-0.98 
-0.88 
-1.68 
-0.32 
+  1.12 
-1.52 
-2.72 


-2.10 
-1.40 


1.25 
1.52 
1.24 
0.89 
2.12 
2.05 
1.84 
1.85 
2.20 
1.71 
2.69 
1.00 
1.29 
1.19 
1.15 
1.18 
3.00 
1.65 
1.43 
1.58 
1.45 
1.81 
1.12 
2.42 
1.88 
1.47 
1.04 
1.69 


0.60 
3.00 


nw. 

nw. 


ne. 

nw. 

nw. 

w. 

w. 

s. 

w. 

s. 

ue. 

w. 

w. 

sw. 

n. 

w. 

w. 


w. 


w. 


nw. 
sw. 
w. 

ne. 

sw. 

w. 

nw. 

nw. 

s. 

sw. 

w. 

w. 

sw. 

w. 

w. 

nw. 

w. 

w. 

nw. 

sw. 

sw. 


nw. 

w. 

w. 

w. 

nw. 

sw. 

sw. 

nw. 

nw. 

se. 

nw. 

s. 


nw. 
w. 


John  A.  Frirk. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.Spoai. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

C.  E.  Koppenhefler 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B.  Evansha. 

Prof.  N.  W.Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall, 

State  Sanatoriuii). 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wintermute. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H   O  Hacker. 

PliiladelphiaSub.  Water  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  W'eatlier  Buroaii. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson . 

U.  S  Weather  Buresn 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

George  W.  Hill. 

Harlan  Saylor. 

Miss  Veronica  E.  April 

Susquehanna  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie  Steel  Co . 

J.  L.  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  c;o. 

Ted  R.  Wineman. 

Donora  Zinc  Works. 

D.  H.Jones. 
J.  S.Stevanus. 
R.  L.  Walters. 
Westmoreland  Water  Cu 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.H.  W.Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross . 

U.S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Wat«r  Ci.. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.Gerber. 
D.L.  Grove. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp, 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  "'f  ^°jf  J^^"*"^^ 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  3a-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete  «  .     ^,       . 

Reference  letters.  •. '.  •,  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

t?SofflcT.^ir;sses  are  as  follows:  of  Elk  Lick.  Grantsville,  Md=  of  Lvcippus.  Greensburg:  of  Neshaminy.  Oakford:  of  Sl-^on.Jarrell:  of^Sh^awmont^^M^^^^^^ 
of  Kane  (near).  Wilcox, 


lULY,    ll);Ui 
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Daily  Precipitation  for  July,  1936 


Statious 

Drainage  Basiu 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

in 

U 

12 

18 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

t 

iUantic  Drainage. 
Uciitovviil  It 

Lehigh 

Juniata 

.3 
.31 
.24 

'.'oi 

".Si 
T. 
.06 
.2C 

T. 
»  T. 

".k 

.0( 
.OS 

".'6t 
... 

>    .0( 
t 

)    .  .  . 

.01 

.04 

.07  ... 

.Of 

T. 

.01 

.2C 
.2C 

»  T. 

... 
.82 

".ii 

'.'i4 
'.'61 

.16 
T. 
.12 

.16 

2.01 

.47 

.77 

.91 

.89 

1.4S 

.72 

.13 

.40 

2.22 

.86 

.32 
.90 

.74 
.35 
.98 
.40 

.1 

.0; 
.04 

... 
.74 
.2C 
.If 
.35 

.66 

.oa 

i    .06 
.08 
.48 
.09 

1  14 

ItOOIlft 

.se 
.If 

.14 

.IS 

1.71 

1.16 

.58 

.06 

I.IC 

1.7C 

.72 

.12 
.36 

4.01 

iisoiiiftllll 

\V.  Br.  Susa 

... 

".k 

'.'7C 
.41 
.13 

1.4f 
.2C 

... 

... 

. . . . 

".2- 

.0' 
.01 

... 

... 

.... 

8.21 
8.66 

Lower  Susq 

.38 
.14 

.78 



3.06 

1.07 
.78 
.01 
T. 
.12 

'.'08 

4.25 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

T. 
T. 
T. 

2. 00 

".ic 

T. 

.16 
.08 

T. 
T. 

'.'04 

'.'22 



4.69 

dllefonte 

't.' 

.69 
.02 

.30 

'.'69 

.. .. 

'.'oi 

'.'20 

'.'28 

2.31 

etlUeheiw  

Lehigh 

Lower  Susq 

.28 

.... 

1.17 

losorvillolj 

4.32 

uiTaloMillsllll 

Juniata 

.40 
.12 





... 

.03 
.06 

"i'.' 

.22 

.22 

6.22 

Eirlisl@ 

Lower  Susq 

.36 

.26 

.22 

■.'46 
.03 
.01 

T. 

T. 

.08 

.35 
.12 

.04 

T. 

.02 

.... 

.... 

.... 

T. 

.21 

2.09 

.... 

1.46 

juter  llivU 

Susquehanna  — 

.18 
.29 
.02 
.02 
.19 

1.26 
.24 
T. 

.18 
2.08 

.10 

.... 

.... 

2.91 

.70 

.78 

.17 

.13 

3.45 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

.10 
.08 

.. .. 

.... 

..  .  . 



'.'6i 

.06 

.23 
'  .'23 

T.' 

'!i9 

.03 

•••• 

'.'26 
T. 

.17 
. . . . 

'!23 

.36 

.85 
.10 
.61 

.05 
.28 
T. 

2.36 

miosvillt) 

.... 

.40 
.17 

2.46 

.... 

.... 

4.00 

jusholiockoii 

ayK'stowu    

Lower  Del 

W .  Br .  Susq 

.03 

.01 
T. 
.58 

".'6i 

. ... 

••■• 

•■•• 

■••• 

.71 
'.'62 

2.85 
.01 
.02 

. .. . 

.18 

*."ii 

.14 

'.'63 

,. . . 

.07 

.01 
'.'06 

'.'38 

'!6i 

'.'io 

.39 
.99 
.65 
.30 
.41 

.77 

.99 

1.26 

.06 
.33 
.42 

't.' 

.02 
.07 
.02 

.35 

■;i9 

".'ie 

.17 

.... 



4.31 
2.06 

phruta 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

.06 

.... 

2.12 

0.61 

■eclandllll 

Lehigh 

W.  Br.  Susq 

.31 

T. 

.06 

.21 

.03 

T. 

.03 

1.13 

1.10 
.02 
.40 
T. 
T. 

'.'41 
.10 
.09 
.96 

't.' 

.37 
T 

.01 

.01 
.30 
.32 

.02 

".bi 

.02 

'.'6.3 
T. 

.21 

't.' 

T. 

T. 

i;67 
■;64 

".hb 

T. 

.06 

.33 

.06 
.72 
.10 
.14 

T. 

't. 

.01 

2.04 

^l6ton       

..  . 

2.77 

iorge  School 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Susq 

.05 
.08 

i!49 
.30 

.02 

.03 

.... 

.... 

1.66 

6.38 

I'artlviUeilli 

.02 
'.'37 

".oi 

0.93 

>rdoii 

Lower  Susq 

Lehigh 

.28 

T. 

.24 

.... 

.... 

.... 

!ii 

.98 
.37 
.05 
.15 
.06 

".05 
.16 

'.'67 

.... 

.03 

.46 
.45 
.72 
1.68 
1.20 
.23 
.40 
.48 

.75 
1.30 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

1.18 

1.05 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

.14 
.01 
.04 

tV 

.03 

.15 

.05 

1.53 

■■56 
T. 
.13 

.12 

".V 
.15 

.... 

..   . 

.... 

.04 

't'.' 

i.'so 

'.'89 
T. 

't'.' 

.i4 

.17 
.24 

'.'is 

.33 
.13 

.95 
.65 

"!iv 

T. 
T. 
T. 
T. 

* 

2.81 

ainbui'K 

.19 
.19 
T. 

.03 

2.90 

4.34 

arrisbui'sr*** 

T. 

.... 

5.02 

ft wlevllll          .  . . 

Upper  Del 

0.86 

ollisterville 

Upper  Del 

T. 
.12 

« 

T. 

.16 
.22 

T. 

T. 

T. 

0.65 

Lower  .Susq 

T. 
.16 

T. 

T. 

.11 
.27 

.40 
1.14 

.13 

T. 

2.40 

iiutiiiffdon 

.Juniata 

3  09 

W.  B. Susq 

.16 
.10 
T. 

T 

T. 

T. 

.13 

.33 

.83 
.36 
1.05 
.94 
.80 

".bi 

.64 

.97 

.62 

.... 

2.07 

.04 
1.92 

.06 
T. 

'.'io 

T. 

.17 
.84 
.52 

T. 

'.'oi 

".05 
.24 

.38 
■■*' 

".4b 

0  94 

Lower  Susq 

Lehigh 

.13 
.45 

.07 

'.'47 

.... 

.... 

.... 

.11 
.11 

.04 

.13 
.01 

T. 

.60 
.17 
.10 
.35 
.26 
.22 
.64 

.11 

.04 

't." 

'.19 

.49 

4  55 

n^fordllll  ..  .   . 

.06 

2  25 

wreiice '."ills. 

N.  Br.  Susq 

.10 
.70 

T. 
'.9i 

'.'26 

'.'37 

.... 

1  10 

baiioD 

Lo  wer   Susq 

.70 

.72 

.01 

.12 

T. 
1.04 

'!i6 

T. 

.... 

i!63 

't'.' 

'.'45 

.06 

3.70 
2.99 
3.36 
3  29 

hightonllll 

ck  Haven 

ircus  Hook 

Lehigh 

.49 
.35 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

Upper  Del 

•••• 

.01 
.07 

. . . . 

.13 

'.'35 

.17 
.20 

.10 

.12 
.03 

itamorasllll 

1  31 

lucli  Chunk 

Lehigh 

Susquehanna .... 

.33 

.02 

'.'06 

.02 
.45 
1.28 
.47 
.38 
.82 
.33 
.54 
.35 
.63 
.35 

.62 
.61 
.60 
.24 

.14 
.16 

0.51 
3  13 

arris  Run 

N.  Br.  Susq 

1.22 

'.'08 
T. 
.72 
.57 

.85 

'.hb 
't'.' 
.'62 

.02 

.06 
.06 
.46 
T 

.20 

.11 

.06 

.10 

T. 

.86 

.65 

.05 

.21 

.07 

.03 

.06 
.17 
.64 

.03 

junt  Poeono 

1.90 
2.23 
2.07 
3.57 

incy  Valley.. 

W.  Br.  Susq... 

.64 
.03 
.28 
.20 
.03 

T. 

'.'io 

.06 
.04 

'.'30 
.16 

".'32 

"63 

'.'65 
.02 
.30 

T. 

.12 

:.'.' 

'.'62 
't'.' 

'.'22 
.36 

.05 

.08 

".05 

"/25 

.37 
.27 

shaminy  nil 

w  Park 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

Leliigli 

Upper  Del 

.02 
.03 
.10 

'.'55 
.25 
.20 
.04 
.09 
.14 

.03 
T. 
.15 

wportllll 

.39 

".'36 

".ib 

.27 
.04 
.39 

.01 

't.' 
'.'63 

Imertont 

T. 

.04 

.... 

1.43 
0.92 
2.60 
3.07 

2.64 
1.79 
1.71 
0.37 

upackllll 

iladelphia***.... 
ila.  Navy  Yard  nil 

Lower  Del 

....do 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

T. 
.01 

tV 

.02 

'.'os 

.15 

'.'63 

'.'65 

.... 

.01 

.21 

.10 

.23 
.16 
T. 
.09 

T. 

.22 
T 

.40 
.28 

'.'70 

".be 

.30 
.60 

.33 

.27 

.99 

.96 
T. 

'.'42 

•••■ 

ila-P'nt  Breeze.t 

oenixville 

ne  Qrove 

. . . . 

.... 

T. 

'.'64 

'.'63 

.... 

'.'ie 

easant  Mt.llll 

Upper  Del 

■ 

.04 

.... 

ttstown 

Schuylkill 

..   . 

ttsville 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

.50 
.07 

.31 

T. 

.39 

'.'6i 

.19 
.07 
.01 

.... 

'.63 

.08 
.06 
T. 

'.'84 
.10 

'!63 

.09 
.20 

.07 
.02 

't.' 

't. 

.10 

'.'67 

.62 
.36 
.30 

.... 

.... 

.12 
.06 
.19 

"."46 

'!i4 

.... 

2.08 
1.68 
1  73 

akertown 

ading"* 

UO 70. II  II 

W.  Br.  Susq 

treat 

N.  Br.  Susq 

....do 

.08 
.06 

.05 
.03 
.04 

.25 

T. 

.06 

.08 
.13 

.50 

.20 

T. 
T. 

.73 
.23 

.06 

T. 

.30 

.12 
1.31 
.73 
.05 
.83 
'j'. 
.02 
.35 
.06 
.21 
T. 
.02 

.18 
.42 
.67 
.45 
.02 
0'> 

.03 
.01 

1.40 
0.73 
2.37 

2.83 
4.10 

2.88 
1.81 
3.19 
0.86 
1  27 

T. 

i.'45 

.22 
.02 

.18 

insgrovo 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

.30 

.03 
.48 
T. 

.20 
.07 

'.'ie 

awmont 

.02 
.48 
T. 

'.'is 

1.20 
T. 
T. 

.30 

.40 
.55 
1.05 
.61 
.57 
.29 
.24 
.51 
.42 
.66 
.37 
.59 

.66 
.55 
.66 
84 

.... 

.49 
.IK 
.24 

.12 
.31 

.02 

ippensburg 

T. 

'^24 

'.'61 

.48 

'.'i7 

kte  ColleEte 

oudsburgllll 

.01 

.90 

nburyllll 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

.23 

.35 

T. 

.06 

1.02 

T. 

't.' 

'.'62 

.13 

.02 
.71 

T.' 

.08 

'.'6: 

.26 
2.03 
1.25 
.15 
.01 

.21 

.27 

't.' 
'.ie 
'.'72 

.04 
.22 

wanda 

....do 

T. 

.07 
.32 
.63 

.32 
T. 

.'64 
1.82 

na 

.01 
'.'64 

sikert 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

...do 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  .Susq 

Susquehanna 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

'.'6i 

".a 

.36 
.16 
.1'! 
.16 
.05 
.01 

.'ie 

T. 

.'60 
.90 

.28 

'.'67 
.54 

■.■32 

.'08 

.10 

.'07 
.02 

T.' 
T. 

'.'45 

.82 

'.'64 

2  38 

5llsboro 



T. 

T. 
.55 

'.'so 

.02 
'lii 

".'Ofi 
.36 
.05 

.01 
.11 
.13 

.03 

.46 
.22 

'.'62 

.09 
T. 

.'46 
.65 

1.80 
2  46 

3st  Chester 

sstgrrovellll 

.40 
T. 

3  69 

Ikes-Barrellll 

T. 

0  91 

lliamsportllil 

.13 

T. 

.12 

.03 

.45 

.16 

'.'26 

.43 
.48 
.89 
.69 

T.' 

1  86 

lliamstown 

2  49 

rfe 

T.' 

.03 

'.'io 

T. 

;52 

!i9 

[62 
T. 

..■55 
.21 

'.bi 

.'68 

... 

7.68 
6.77 
1.41 

rkHavenllll 

)nsville..(near). 

'.'oi 

•••• 

T.' 

T.' 

.22.... 
.79.--. 

enton.  N.  J***.... 

... 

1  75 

1 

Continued  on  page  34. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


July,  1936 


Daily  Precipitation  for  July,  1936— Continued  from  page  i 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
0 

Ohio  Drainage 
Beaver  Fallsll  II 

Beaver 

.03 

.18 

.13 

.11 

T. 

1.75 
.82 

.21 

.40 

1.36 

.16 

■;66 

T. 
.43 

2.67 

Bradford 

Allegheny 

.03 

.25 
1.68 

1.98 

Brookvillellll 

....do 

Ohio 

T. 

.03 

.07 

.07 

.16 

.37 

. . . . 

3.68 

Butler 

.08 

.01 

.31 
.20 
.17 

'.'62 
.81 

.76 
.96 
.68 

1.02 
.89 
1.31 
2.05 
1.84 
.35 
2.20 

2.24 
.92 

1.25 

1.62 

.53 

1.36 
.62 
.76 
.62 
1.06 
1.86 
.55 

.15 

.24 

2.69 

.49 

.03 

1.02 

1.19 

T. 

.51 

.29 

1.16 

.10 
i!24 
1.62 

".'29 

.84 

.12 

1.45 

.05 

1.76 
.27 
.01 
.06 
.20 
.27 
.12 

i!46 

2.61 

Clalrtont   

Monongahela... 
Ohio      

.02 
1.12 

.30 

.18 
.34 

.04 

.89 

.90 



.01 

.... 

2.98 

Clavsville 

.06 

.10 
.13 

5.07 

Confluencellll 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela 

Conemaugh 

.15 

.15 

.09 

T. 

.12 

.15 

6.83 
2.06 

.05 
.52 
.36 

rV 

.03 

.03 

.57 

.36 
T. 

4.30 

.24 

'.■35 
.31 

.48 
.18 
.16 

';2i 

.02 

4.27 

Ebensburg 

Elk  Lick    

.54 

.70 

T. 
.60 

4.73 
4.50 

Pranklinllll 

Greensborollll 

Greensburg 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

.08 

.28 
.05 
T. 

T. 

.46 

.35 

.05 

1.03 

1.00 

'.'oe 

.02 
.05 

3.66 

'.'22 

'."is 

.85 

'.'79 
.95 

.76 

.12 

'!67 

.01 

6.24 
3.C3 

4.86 

....do 

.08 

'!62 

't.' 

... 

.50 
1.61 

.98 
1.10 
1.06 

.02 
.84 

't. 

.04 
.21 
.19 

.■S6 

2.93 

Herrslsl.  Damljll.. 

Ohio              

T. 

.08 
.10 
.01 

1.97 

Monongahela — 

Conemaugh 

Allegheny 

.10 
.01 

.65 
.05 

,11 

.31 
.22 
.09 

1.90 

3.58 

Johnstown 

Kane  (near)  It.... 

.05 

.24 

.. . . 

.10 

.12 

3.39 

';28 

.44 
.08 

1.47 

.10 

'.'ii 

T. 
T.' 

.16 
.52 

tV 

T. 

.66 
.04 
.22 
.43 
.01 

.30 

T. 
01 

3.79 

Lake  Lynn  III 

Linesvillelll 

Lock  No  2111 

Lock  No.  4  III 

Lock  No.  Sttllll 

Monongahela.... 
Beaver 

.22 
.14 

.17 

4.53 

.... 

1.90 

3.35 

Ohio                

.03 

.03 
.63 

1.86 
1.76 
1.17 
1.18 
1.48 

1.76 
1.65 
1.07 
1.11 
1.32 
1.43 
1.19 
2.28 

1.83 

.88 

1.09 

1.81 

.30 
1.34 
.20 
.34 
.31 

.10 

2.64 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . . 

.60 
.03 
.25 
T. 

.... 

1.22 
.14 
.34 
.65 

1.66 
.06 

1.08 
.65 
.11 
.02 
.45 

1.68 

1.06 

1.41 

1.04 

.37 

6.34 

T. 
.18 

2.08 

.53 

.31 

.62 

3.75 

McKeesportllli 

.19 

2.53 

.11 

05 

.... 

1.25 

4.77 

Ohio 

.38 

T. 

.60 

.02 

.11 

.08 

.07 

.20 

T. 

.18 

.01 

.42 

.18 
.04 
.26 
.28 
1.68 
.14 

.11 
T. 
.42 
.06 

2.63 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon. ., 

Allegheny 

Ohio 

.02 

T. 

"t." 

■.'49 

'.'oi 

3.15 

.34 
T. 

.07 
.02 
.06 
.30 
.33 

T. 

'tV 

2.62 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 
Allegheny 

Beaver 

.13 
.01 
.30 
T. 

.03 
.02 
.06 
.23 

T. 
1.34 

... 

.01 
T. 

2.14 

New  Castlellll 

T. 

3.24 

3.82 

Parkers' Landingll  II 

Pennlinelllitt 

Pittsburgh*" 

Punxsutawneyllll.. 

.58 

.04 
T. 

.18 

.03 

.... 

5.22 

't. 

3.06 

Ohio 

Allegheny 

rln 

.25 
.03 

T. 

.15 
.08 

T. 

.03 
.07 

't.' 

T. 

.44 

.04 

3.07 

2.86 

.11 

.21 

2.87 

Saltsburgllll: 

(SVtari-knIIII 

Beaver 

.... 

.91 

.03 

.05 
.10 

.26 

.... 

1.12 
1.04 
1.80 

1.21 

1.02 

.97 

1.01 

.74 

.41 

.04 
.35 

.78 

.25 
.88 
.22 
.59 
.34 
.61 
.12 
.85 

.50 

.14 

2.29 

Smethportllll 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

.44 
.35 

.01 

.28 
.08 

1.93 

.10 

.06 
.74 
.17 
.02 

.05 

.06 

.62 

.40 

.22 

1.30 

.29 

.02 

.41 

.02 
.07 
.11 

'[30 
.02 

4.57 

Springdalelllitt 

2.03 

.03 

.13 
.05 

'.'23 
.75 

.06 
.14 

.10 

.... 

.... 

.86 
.65 
.46 
.30 
.90 

5.44 

Uniontown 

Unity  Reservoirtt- 
Vandergrlftt 

2.84 

•• 

2.85 

1.68 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 

Lake  Drainage- 

Erie*"" 

Monongahela.... 

.31 

■;78 

.01 

.35 

.24 
.12 

1.13 

5.05 

1.85 

2.05 

4.92 

Youghiogheny  . . 

.25 

.30 

.10 

.02 

T. 

.30 

1.84 
.10 

.70 

.11 

3.67 
0.91 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

1        1        1        1        1        1        1        1        1        1         1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation  "•  Regular  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Jncomplet« 
or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent,      tt  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville,  Newville:  of  Springdale,  Cheswick,  (P.  O.  Barking,  Pa.) ;  of  Pennline. 
Linesville:of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Girardville,  Shenandoah:  of  Kane.  Wilcox :  of  Lock  No.  5,  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 

1  Wind 

Relative 
humidity 

(  reduced  to  sea  level ) 

Stations 

u 

3 

0 

Si 

* 

a 

0 

;3 

1 
1 

1 

3 

Q 

1^ 

<> 

0 
(5 

a 

a 

d 

00 

a 

1 
3 

a 

00 

0  en 

si 

Erie 

29.93 
29.89 

30.36 
30.32 

31 
31 

29.67 
29.59 

24 
14 

9.3 
6.4 

24 
34 

sw. 
ne. 

23 
14 

62 

72 

61 

48 

56 
53 

84 

Harrisburg 

Ti 

Philadelphia .... 

29.90 

30.34 

31 

29  62 

14 

10.8 

40 

nw. 

29 

69 

bO 

63 

bU 

Pittsburgh 

29.93 

30.36 

31 

29.67 

27 

8.7 

34 

nw. 

23 

bl 

4J 

4; 

84 

29.89 
29.90 

30.32 
30.34 

31 
31 

29.56 
29.56 

14 
14 

8.6 
6.0 

40 
21 

nw. 
nw. 

10 
29 

68 
68 

4V 
40 

63 
46 

69 

;7 

*  For  any  flve-minute  period. 


1  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


0) 

» 

eg 

d 

£ 

to 

.^ 

,S 

s 

a> 

d 

0 

efi 

S 

5 

a 

s 

Q 

Port  Jervis  — 
Phillipsburg. . 
Lehighton  . . . 
Wilkes-Barre. 
Williamsport. 
Harrisburg . . . 
Greensboro . . . 
West  Newton. 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna . . , 
Susquehanna... 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


1.9 
1.1 
2.6 
1.6 
0.4 
3.2 

11.8 
0.4 

11.9 


2.3 
1.8 
3.3 

2.1 
1.1 
3.6 
23.8 
4.2 
21.1 
14.7* 
12.2* 


1.2 
0.4 
2.1 
1.3 
0.0 
3.0 

10.0 
0.0 

10  5 
9.5* 
9.0* 


*  -Pool  stage. 
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Daily  Temperatures  for  July,   1936 


Stations 


Altoona j  Mfiximvim.. 

Bedford f  Maximum,, 

I  Minimum.. 
Botlilohem i  Maximum,. 

(  Minimum., 
BrookvUlo )  Maximum., 

'  Minimum.. 
Butler .  \  Maximum,. 

'  Miuin\um,. 
Carlisle j  Maximum,, 

I  Minimum,. 
t'atawissa )  Maximum,. 

'  Minimum,. 
Cliamborsburg j  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Chambersville j  Maximum,, 

1  Minimum,, 
ClaysvUle j  Maximum,, 

'  Minimum.. 
Clearfield ( Maximum., 

I  Miuimum.. 
Coatesville >  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Corry )  Maximum., 

I  Minimum,. 
Emporium \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Erie* \  Maximum,, 

(  Minimum.. 
Franklint \  Maximum,, 

!  Minimum,. 
Freeland j  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Gettysburg \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Greensburg )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Grove  City S  Maximum., 

'  Minimum,. 
Hamburg )  Maximiim., 

'  Minimum.. 
Harrisburg* \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Hawley j  Maximum,. 

I  Minimum.. 
Holtwood S  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Huntingdon S  Maximum.. 

<  Minimum.. 
Johnstown S  Maximum., 

'  Minimum,. 
Lancaster S  Maximum,, 

(  Minimum,. , 
Lawrenceville S  Maximum... 

'  Minimum,. , 
Lebanon! j  Maximum,, . 

'  Minimum... 
Marcus  Hook* J  Maximum... 

'  Minimum.. . 
Meadville \  Maximum... 

I  Minimum.. . 
Montrose j  Maximum.. . 

'  Minimum.. . 
Mount  Pocono i  Maximum... 

I  Minimum.. . 
Philadelphia* S  Maximum... 

^  Minimum.. . 
Pittsburgh* j  Maximum., . 

'  Minimum,. . 
Quakertown f  Maximum., . 

I  Minimum.. . 
Reading* J  Maximum... 

(  Minimum,. . 
Ridgwayt S  Maximum... 

'  Minimum.. . 
Scranton* i  Maximum.. . 

'  Minimum,. . 
Selinsgrove i  Maximum... 

'  Minimum,. . 
Somerset j  Maximum,., 

'  Minimum... 
State  College S  Maximum.,. 

'  Minimum.. . 
Btroudsburgt f  Maximum.. . 

I  Minimum.. . 
rowanda j  Maximum... 

'  Minimum.. . 
Qniontown, j  Maximum... 

'  Minimum.. . 
Vandergrift* j  Maximum,.. 

'  Minimum.. . 
SVarren j  Maximum... 

'  Minimum.. . 
Waynesburg j  Maximum,.. 

<  Minimum,. . 
Wellsboro S  Maximum.. , 

(  Minimum.. . 
vVilliamsport j  Maximum... 

(  Minimum,. . 
Williamstown S  Maximum.. 

(  Minimum.,. 
york J  Maximum,. 

(  Minimum  .. 


9  10  11  12  18  14  16  16  17  18  19  20  21  22  28  24  26  26  27  28  29  80  81  Moan 


79 
60 
79 
55 
70 
59 
79 
54 
80 
60 
78 

6-<; 

»0 
60 
77 
48 
80 
51 
73 
54 
85 
49 
75 
49 
70 
62 
75 
60 
80 
50 
80 
68 
78 
62 
79 
44 
77 
64 
76 
58 
78 
68 
80 
60 
86 
43 
80 
60 
85 
66 
78 
47 
75 
51 
71 
40 
76 
64 
76 
59 
78 
58 
78 
6(1 
78 
47 
78 
51 
77 
55 
73 
58 
75 
54 
81 
51 
78 
46 
73 
62 
80 
60 
69 
52 
75 
62 
82 
45 
79 
54 
78 
54 
75 
62 


81  79 


69 


96 


104 
72 

104 
68 

106 
68 

103 
81 

102 
61 

103 
63 

103 
73 

103 
80 

103 
65 
98 
81 

106 
64 
97 
74 

102 
69 

100 

64 

102 

63 

103 

74 

103 

75 
100 

63 
100 

74 
103 

64 
104 

62 
103 

67 
107 

63 
105 

7 
108 

80 
104 

69 
100 

70 

92 

64 
103 

74 
101 

69 
102 

69 
101 

78 
101 

60 
103 

70 
102 

69 

98 

51 
102 

68 

99 

70 
104 

67 
100 

6" 
104 

64 

94 

68 

94 

61 
104 

74 
106 

73 

99 

75 
104 

67 


99  92 
69  70 


76 

67 

99 

98 

62 

62 

101 

99 

77 

75 

102 

100 

64 

64 

102 

96 

66 

63 

104 

101 

67 

69 

102 

101 

62 

62 

105 

102 

71 

72 

104 

98 

75 

73 

102 

99 

68 

71 

97 

96 

69 

69 

88 

88 

62 

62 

104 

98 

81 

74 

101 

94 

74 

71 

102 

101 

68 

71 

102 

98 

76 

76 

99 

99 

,W 

60 

101 

99 

70 

71 

102 

92 

6' 

70 

99 

89 

59 

59 

99 

95 

71 

70 

101 

98 

64 

67 

102 

100 

63 

65 

102 

91 

68 

71 

102 

94 

62 

66 

98 

96 

68 

72 

94 

90 

68 

72 

loo 

95 

60 

62 

l04 

101 

69 

68 

101 

104 

77 

70 

105 

101 

68 

68 

99|  91  88 
63|  61 
95 
68 
95 
68 


90 
72 
93 
68 
92 
70 
93 
60 
98 
67 
94 
58 
86 
69 
94 
77 
92 
55 
95 
75 
100 
63 
83 
66 
90 
71 
92 
68 
97 
70 
88 
68 
83 
72 
88 
63 
85 
75 
87 
62 
93 
65 
96 
70 
94 
56 
86 
71 
93 
71 
101 
66 
86 
64 
78 
62 
84 
70 
93 
72 
86 
68 
87 
72 
93 
55 
89 
69 
91 
69 
89 
53 
87 
62 
89 
67 
91 
60 
95 
67 
95 
66 
93 
66 
91 
68 
90 
55 
90 
65 
98 
71 
89 
71 


104 

70 

101 

69 

106 

69 

104 

63 

103 

65 

103 

66 

96 

68 

110 

85 

102 

62 

92 

77 

106 

65 

931 

68l 

100 

69 

103 

68 

101 

72 

98 

71 

101 

71 

97 

68 

96 

75 

103 

67 

102 

65 

98 

69 

100 

66 

100 

70 

94 

76 

101 

72 

95 

68 

90 

64 

90 

70 

102 

72 

91 

69 

95 

72 

101 

60 

100 

72 

101 

71 

95 

58 

100 

70 

93 

74 

100 

70 

101 

67 

106 

65 

98 

70 

98 

66 

98 

63 

10? 

68 

99 

68 

98 

69 


64 


95 

63 

94 

60 

97 

63 

95 

53 

93 

62 

94 

48 

85 

64 

90 

57 

90 

52 

85 

67 

97 

51 

87 

64 

94 

64 

92 

63 

90 

58 

92 

64 

91 

67 

88 

56 

92 

70 

94 

62 

94 

58 

94 

62 

88 

64 

94 

67 

95 

85 

93 

56 

85 

60 

78 

60 

91 

72 

91 

68 

88 

62 

89 

69 

89 

50 


86 

62 

86 

56 

85 

6S 

85 

50 

87 

46 

82 

51 

82 

62 

84 

42 

78 

44 

76 

68 

89 

43 

77 

69 

82 

64 

85 

53 

84 

49 

84 

63 

81 

61 

78 

63 

82 

68 

84 

54 

84 

54 

82 

62 

86 

44 

83 

63 

83 

64 

84 

45 

79 

63 

72 

52 

79 

6' 

83 

56 

77 

58 

80 

65 

82 

42 

80 

62 

85 

56 

80 

47 

84 

64 

84 

60 

83 

48 

85 

64 

89 

52 

78 

48 

86 

52 

79 

42 

84 

52 

84 

59 

81 

62 


66  69 

85  83 


52 

86 

67 

85 

46 

86 

61 

82 

47 

83 

59 

86 

57 

81 

49 

79 

59 

84 

48 

75 

56 

84 

58 

87 

53 

81 

51 

84 

69 

83 

61 

80 

4' 

85 

66 

85 

51 

85 

52 

85 

57 

84 

48 

85 

66 

90 

64 

81 

60 

78 

51 

76 

48 

82 

66 

84 

58 

82 

53 

81 

65 

79 

44 

80 

66 

81 

55 

79 

41 

86 

65 

88 

61 

83 

51 

85 

54 

87 

52 

75 

64 


92 

79 

62 

58 

86 

80 

46 

47 

92 

84 

6£ 

64 

82 

76 

62 

56 

92 

90 

5S 

60 

92 

93 

64 

60 

90 

85 

42 

51 

9a 

78 

65 

■59 

91 

92 

65 

70 

85 

83 

b?. 

56 

84 

81 

48 

66 

78 

76 

44 

48 

86 

'  / 

66 

64 

90 

90 

64 

60 

87 

85 

51 

54 

89 

76 

61 

61 

87 

78 

46 

49 

87 

71 

54 

56 

90 

89 

53 

58 

84 

87 

47 

60 

88 

79 

57 

66 

83 

76 

53 

58 

89 

83 

49 

50 

91 

94 

62 

71 

94 

87 

52 

59 

80 

80 

64 

66 

90 

96 

61 

67 

86 

84 

45 

49 

92 

77 

63 

55 

87 

85 

56 

64 

95 

91 

57 

69 

66 

86 

71 

8) 

65 

86 

67 

87 

64 

84 

67 

76 

55 

78 

62 

72 

62 

78 

63 

81 

67 

88 

73 

82 

70 

79 

64 

88 

67 

84 

68 

85 

61 

84 

72 

88 

65 

82 

65 

89 

65 

90 

59 

87 

68 

82 

61 

87 

62 

82 

59 

80 

60 

88 

67 

77 

59 

91 

62 

85 

68 

77 

58 

84 

61 

86 

65 

7' 

64 

80 

66 

87 

63 

83 

62 

80 

70 

81 

58 

70 

54 

84 


67 


68 


81 
63 

79 

61 

79 

63 

76 

46 

77 

46 

85 

65 

78 

56 

72 

46 

73 

46 

72 

61 

77 

48 

75 

49 

81 

60 

74 

52 

71 

49 

81 

58 

78 

59 

77 

50 

77 

62 

77 

50 

73 

52 

85 

53 

75 

44 

78 

54 

80 

63 

71 

49 

73 

51 

72 

46 

77 

62 

73 

52 

82 

54 

76 

59 

73 
45 

74 

56 

80 

55 

69 

43 

73 

52 

79 

55 

77 

51 

73 

50 

78 

51 

70 

56 

76 

49 

70 

43 

78 

52 

79 

,52 

82 

53 


86.0 
68.0 
89.4 
67.8 
90.0 
66.1 
86.8 
49.6 


8f 

90.4 

6 

63.8 

8f 

89.3 

4,' 

69.3 

80|  90.8 

5( 

62.4 

7- 

88.6 

4i 

56.2 

7f 

90.3 

4;- 

58.4 

It 

88.7 

4 

56.5 

8r 

86.0 

6,'i 

63.3 

8( 

87.6 

42 

58.7 

79 

87.2 

44 

53.2 

76 

82.5 

bi 

65.5 

Hi 

90.5 

47 

64.8 

78 

83.4 

51 

60.4 

79 

88.7 

58 

65.1 

76 

88.4 

48 

69.9 

78 

86.7 

47 

58.2 

81 

88.8 

61 

62.8 

79 

86.9 

59 

65.7 

81 

85.8 

39 

63.3 

81 

87.2 

62 

68.9 

78 

88. 6» 

43 

56. 7« 

79 

89.5 

46 

57.9 

82 

90.8 

51 

61.2 

83 

89.6 

40 

52.0 

80 

88.7 

51 

63.2 

88 

90.5 

61 

69.1'' 

79 

88.3 

49 

57.3 

79 

83.8 

47 

67.5 

74 

78.7 

44 

53.4 

79 

86.1 

64 

68.5 

76 

86.6 

64 

63.3 

80 

87.2 

41 

59.3 

80 

86.1 

58 

66.9 

77 

86.9 

40 

50.7 

79 

86.1 

48 

61.3 

80 

88.0 

47 

69.8 

'3 

83.5 

38 

51.5 

76 

86.0 

48 

59.0 

87 

88.1 

45 

60.1 

82 

87.7 

42 

55.3 

77 

88.1 

47 

61.1 

80 

90.3 

47 

58.4 

72 

82.4 

48 

58.3 

79 

86.3 

47 

60.6 

77 

86.8 

39 

61.6 

81 

88.9 

47 

69.1 

79 

88.8 

.52 

60.7 

79 

89.0 

60 

62.1 

*  Midnight  to  midnight. 


t  Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 
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August,  1936. 


No.  8. 


GENERAL  STTMMABY. 

This  was  the  warmest  August  of  the  last  eight  years,  with 
luniiil  conditions  much  of  the  time,  and  left  the  general  im- 
)ression  of  having  been  an  uncomfortable  and  disagreeable 
QOnth.  The  warmest  period  covered  the  20th  to  2oth  inclu- 
ive.  Highest  temperatures  were  recorded  in  the  southwestern 
•ortion  of  the  State.  Tlie  month  began  and  ended  with  mod- 
rately  cool  periods.  The  rainfall  averaged  about  three-fourths 
f  an  inch  above  the  August  normal,  and  with  a  very  uneven 
istribution.  The  range  in  the  monthly  amounts  was  unusually 
irge  with  9.48  inches  at  Ebensburg  and  only  1.28  inches  at 
Irie.  In  a  general  way  these  heavy  local  rains  broke  the  sum- 
ler  drought,  yet  they  left  many  small  regions  still  suffering  sev- 
rely  from  want  of  moisture.  The  summer  drought  continued 
uite  generally  during  the  first  half  of  the  month,  with  only  a 
!w  heavy  local  showers.  Moderate  rains  were  numerous  on  the 
th  and  6th,  and  served  to  check  the  progress  of  the  drought  to 
)me  extent,  but  did  not  bring  lasting  relief.  The  next  period 
t  good  and  fairly  general  rains  centered  on  the  15th  and 
6th.  They  were  heavy  enough  to  again  check  the  progress 
f  the  drought,  and  to  start  the  revival  of  the  crops  in  fully 
ae-half  of  the  State.  With  a  short  interval,  the  showers  be- 
ime  more  numerous  and  more  general,  l>eginning  about  the 
3th,  and  continuing  almost  daily  to  the  29th  inclusive.  These 
lins  broke  the  drought  effectually  in  more  than  three-fourths 
I  the  State,  and  vegetation  revived  in  a  surprising  manner  for 
)  late  in  the  season.  Many  of  the  thundershowers  during  this 
eriod  were  severe  in  character,  and  considerable  damage  by 
inds  and  lightning  occurred.  Tiie  press  reported  that  four 
ersons  were  killed  by  lightning  in  Pennsylvania.  The  benefits 
)  crops  largely  overtopped  the  damage,  and  the  whole  outlook 
as  greatly  improved.  Early  corn  developed  heavier  and  better 
irs,  while  late  fields  that  were  just  beginning  the  earing  process 
ere  revived  and  put  in  a  vigorous  growing  condition.  As  a 
;sult  the  corn  was  generally  conceded  to  be  near  in  g  an  average 
•op  at  the  close  of  the  month.  The  rains  improved  the  pas- 
ires  to  a  great  extent,  but  came  too  late  to  help  the  late  cutting 
'  hay,  and  especially  the  timothy  and  clover.  Truck  crops 
ere  generally  improved,  and  sweet  corn  became  plentiful  and 
3ry  fine.  The  tomato  crop  was  also  generally  improved,  and 
3came  one  of  the  heaviest  ever  grown  in  the  State.  Cabbages 
id  celery  were  stunted  by  the  drought  to  such  an  extent  as  to 
3  beyond  recovery.  The  soil  was  put  in  good  condition  for 
lowing  and  for  preparation  for  fall  seeding.  The  rains  did 
ot  materially  affect  orchard  fruits,  although  there  were  some 
isses,  locally,  from  thunderstorm  winds. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  re- 
ports from  90  stations,  was  78.2"^,  which  is  3.1^  above  the  49- 
year  normal  for  August.  The  highest  monthly  mean  was  78.8", 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  63.4"  at  Gouldsboro.  Ex- 
tremes of  temperature  ranged  from  a  maximum  of  102°  at  Clays- 
ville  on  the  21st  and  at  Newell  on  the  22d,  to  a  minimum  of 
37°  at  Somerset  on  the  1st,  at  Gouldsboro  on  the  17th,  and  at 
Corry  on  the  18th.  The  greatest  daily  range  in  temperature 
was  60°  at  Lawrenceville  on  the  1st. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  shown  by  the  re- 
ports from  143  stations,  was  4.96  inches,  which  is  0.73  inch 
greater  than  the  49-year  average  for  August.  The  greatest 
monthly  amount  was  9.48  inches  at  Ebensburg,  while  the  least 
was  1.28  inches  at  Erie.  The  greatest  amount  recorded  in  any 
24  consecutive  hours  was  4.69  inches  at  Palmerton  on  the  23d. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  AUGtTST 


Year 


Temperature 


Precipitation 


bo  03 

SCO 


No  of  days. 


Si 


P-i  a 


1888... 
1889... 
1890..., 
1891.... 
1892 ... 
189a.... 
1894..., 
1895  ... 
1896..., 
1897..., 
1898.... 
1S99 . . . . 
19U0..., 
1901 . . . , 
1902..., 
1903,... 
i;i04.... 
1905.... 
1906.... 
1907.... 
1908.... 
1909.... 
1910.... 
1911.... 

1912.... 
1913.... 
1914.... 
1915.... 
1916.... 
1917.... 
1918.... 
1919.... 
1920.... 
1921,... 
1922.... 
1923.... 
1924..  . 
1925.... 
1926.... 
1927.... 
1928.... 
1"29.... 
1930.... 
1931 . . , , 
193?.... 

1933 

1934.... 
1935 . . . . 
1936.... 

Period  , 


69  8 

100 

33 

7.05 
3  24 

10 

■  8 
12 

13 
15 
9 

10 

10 

14 

67  4 

100 

37 

68.8 

98 

34 

5.76 

69.6 

99 

35 

5.09 
3  77 

12 
9 
8 
6 

8 
14 
14 
13 

12 

7 

10 

12 

71.4 

99 

42 

70.4 
69.4 

99 
98 

30 
32 

4.50 
1.84 

72  3 

101 

32 

3  23 

9 

8 
9 

15 
14 
14 

11 

n 
11 

71  2 

101 

35 

2  22 

67.9 

97 

34 

3,17 

72.3 

99 

37 

6.60 

12 

11 

11 

71.2 

101 

38 

4.01 

7 

14 

10 

75.0 

103 

38 

3.83 

9 

14 

12 

72.0 

99 

42 

6.81 

11 

10 

12 

67.8 

100 

34 

2.62 

8 

13 

13 

67.2 

99 

36 

5.29 

14 

9 

12 

68.0 

96 

34 

4.86 

9 

15 

10 

69.6 

95 

36 

5.71 

12 

12 

12 

73.2 

96 

39 

5.62 

12 

in 

12 

68.0 

97 

32 

2.94 

10 

16 

9 

69.4 

102 

30 

8.22 

7 

15 

10 

69.4 

100 

34 

2.31 

7 

16 

9 

69.8 

98 

85 

2.61 

6 

14 

10 

71.4 

102 

36 

7.63 

13 

11 

8 

67.1 

93 

36 

5.02 

14 

9 

12 

70.4 

102 

38 

2.69 

8 

17 

9 

71.3 

100 

34 

3.85 

11 

13 

11 

68.0 
71.9 

99 
103 

34 
32 

6.71 
2.57 

15 

8 

10 
17 

11 
10 

71.2 

101 

38 

6.69 

10 

15 

10 

73.6 

108 

32 

4.12 

11 

16 

10 

68.2 

94 

35 

5.48 

12 

18 

10 

70.2 

95 

37 

4.66 

15 

9 

12 

68.4 

97 

35 

8.83 

9 

17 

8 

69.1 

100 

31 

3.14 

10 

15 

9 

69.2 

96 

30 

3.10 

9 

15 

11 

70.1 

102 

31 

3,78 

9 

16 

10 

69.7 

97 

26 

2.28 

7 

18 

9 

71.9 

103 

32 

5.69 

15 

11 

8 

65.5 

92 

34 

4.12 

12 

12 

10 

73.4 

99 

35 

4.60 

12 

18 

11 

67.7 

98 

31 

2.52 

7 

17 

8 

70.3 

108 

29 

1.47 

7 

15 

10 

71.1 

104 

40 

4.01 

12 

11 

10 

71.fi 

103 

84 

2.82 

8 

19 

8 

7U.8 

104 

38 

7.61 

12 

13 

9 

68.6 

98 

30 

4.94 

11 

14 

8 

71.3 

98 

31 

3.91 

11 

13 

10 

13.1 

102 

37 

4.96 

12 

13 

11 

70.1 

108 

26 

4.23 

10 

13 

11 

6 
9 
7 
5 
9 
S 

10 
6 
7 
9 
6 
6 
6 
7 

12 

10 
5 
7 

10 
4 
6 
6 
8 

10 
6 
7 
5 
5 
4 

12 
9 
7 
6 
6 

10 
4 
9 
9 
8 
7 

7 
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August,  1936 


Olim.atolog'ical  Data  for  Aug'ust,  1986 


Stations 


Counties 


tf 

Temperature 

in  degrees  Fatu . 

Precipitation 

in  inclies 

No.  of  days 

CD 

d 
o 

> 

o 

'3 

a  ^ 

li 

0 

B  OJ 

>) 

0  S 
a 

a 

03 

5S 

OS  <D 

"5 

S 

0) 

Oi 

■5 

3S 

aj3 

ts5 

0) 

^ 

B  0 

tH 

£" 

£ 

H 

►J 

g 

P 

W 

c 

»^ 

a 

'^ 

H 

0 

0 

Eh~ 

0 

0 

Ph 

Observers 


Allentown 

^  A^ltoona 

g  Ardmore 

s  Arendtsville 

o  Bedford 

Q  Bethlehem 

„  Carlisle 

•«  Catawissa 

§  Center  Hall 

3  Chambersburg 

~  Clearfield 

Coatesvllle 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata ' 

Preeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro ••• 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrence  ville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley.. ..■•■• 
Neshamlny  FallsH... 

Palmerton 

Philadelphia 

Phoenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove. 

Shawmontu 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Willlamstown 

York 

Brookville 

Butler 

«  chambersvlUe.... 
§  Clairton 

•s  Claysville 

g  Corry 

(5  Derry 

o  Donora 

'.§  Ebensburg 

O  ElkLlcktt 

Franklin 

Qreensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  tX 

Lycippuslt 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Neweil 

PittsVmrgh 

Ridgway 

BharonU 

Somerset 

Dniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton 

Cumberland 

Columbia 

Center 

Franklini 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Carbon  

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . . . . 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland . . . 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland.. 

Warren 

Greene 


Erie. 


For  the  State ^^ 


254 

1.615 

350 

700 

1,060 

364 

467 

5-20 

1,272 

580 

1,120 

380 

560 

1,050 

380 

1,970 

190 

553 

840 

1,875 

535 

600 

33; 

900 

200 

650 

977 

1,637 

265 

1,000 

469 

560 

50 

600 

1.  720 

1.045 

60 

398 

26 

100 

496 

273 

900 

746 

455 

51 

660 

1,217 

500 

754 

1,419 

455 

521 

1, 276 

400 

1,173 

1,077 

1,047 

1,020 

1,160 

1,430 

1,172 

762 

2,000 

2.680 

957 

1,150 

950 

1,256 

1,100 

1,184 

2,020 

1,420 

1.080 

691 

808 

800 

1,248 

1,  350 

940 

2, 190 

1,100 

825 

1,180 

1,035 


670 


74.6 
71.2 
74.2 
73.9 
73.6 
76.0 
76,2 
74.0 
70.7 
76,7 
72.0 
73.0 
71.3 
71.0 
76,1 
70.2 
74.6 
75.8 
71,2 
63,4 
74.9 
76.7 
75.0 
68.9 
78,3 
73,4 
74,4 
69,4 
74,3 
71,1 
74,8 
73.5 
78.8 


65.6 
69,6 
74.4 
72.6 
76.0 
77.5 
72.6 
75.0 
70.6 
72.4 
74.0 
76.8 
75.0 
71.8 
72,4 
70.8 
68.7 
74.7 
73.0 
72.6 
75,6 
68.8 
71.8 
71.6 
74.0 
76.0 
71.0 
73.7 
76,9 
71.0 
68.8 
72.4 
74.8 
73.1 
72.4 
74.0 
74.1 
68,6 
73.9 
73.0 
74,3 
72,5 
77.2 
74,6 
69,6 
74.8 
68.8 
76,0 
74.2 
71,6 
75.8 


72.7 
73.2 


+3.2 

+2.2 
+2.2 
+  1.9 


+3.0 
+3.4 
+3.4 
+2.3 
+3.6 
+2.0 
+  0.4 
+  1.1 
+3.6 
+4.1 
+3.7 
+2.8 
+3.7 
+3.1 
+0.8 
+3.5 
+3.3 
+2.4 
+  1.2 
+  3.7 
+2.8 
+3.0 


+2.2 
+3.0 

+2.8 
+2.2 
+  3.3 


+  1.7 
+1.9 
+2.9 
+  2.4 
+  1.2 
+3.9 
+2.3 
+2.6 


+2.6 
+2.7 
+2.9 


+  3.2 
+3.2 
+2.6 
+2.5 
+2.7 
+2.2 
+  2.2 
+3.1 
+2.8 
+2,2 
+  1,8 


+4.4 
+  4,4 
+3,1 
+3.2 
+4,5 
+  2.9 
+  4.0 
+4.1 
+  4.2 
+3.9 
+3.5 
+2.9 


96 
92 
95 
98 
95 
97 

101 
99 
93 

100 
93 
96 
92 
94 
98 
91 
96 
96 
96 
66 
97 
96 
96 
94 
97 
96 

100 
90 
95 
97 
97 
97 

100 


+3,1 
+5.6 


+2.1 
+5.2 
+  1.7 
+2.6 
+4,5 
+1.7 
+4.3 
+3.1 
+4.0 


+3.1 

+3.1 


90 
94 
97 
91 
95 
101 
96 
94 
95 
95 
96 
95 
96 
92 
99 
96 
93 
95 
97 
92 
98 
94 
98 
93 
96 
102 
95 
95 
99 
90 
96 
95 
97 
96 
92 
98 
96 
90 
94 
95 
98 
93 
102 
98 
91 
97 
92 
99 
98 
90 
101 


93 

102 


3t 
23 

4t 
23 
23 
23t 
25 
24 
23 
23 
21t 
23 
23 
23 
23 
23 

31 
23 
23 

3 

4 
23 
23 

3 
25 
23 
22 
23 
20t 

3 
25 
23 


23 

3 

23 

31 

25 
3t 
3t 

23 
4 

23 

23 
41 

23 

23 

22 
3 
31 
31 

23 

14 

23 

24 

21 

2lt 

21 

21 

16 

2lt 

23 

23 

21 

131 

21 

21 

13t 

2lt 

211 

23 

21 

21 

22t 

22 

22 

21 

211 

13 

2lt 

21 

2lt 

16t 

21 


19 

211 


18 
18 
31 

1 

1 

2 

1 
18 
18 

I 
18 

9 
18 
18 

1 
18 

1 

1 

18 
17 

11 

11 
18 
18 

1 

1 

1 

18 
18 
18 
18 
18 
31 


30 
18 

1 

18 
31 
18 

It 
18 
18 
18 

1 

1 

It 
18 
17 

1 

18 
31 
18 
18 
18 
18 

1 

1 
l8l 

It 
18 

It 

1 

1 

1 
18 

It 
18 
18 

It 

1 
18 
31 
18 

2 
18 

1 
31 
18 
18 

1 

1 
18 
18 

1 


3.96 
4.71 
3.15 
5.94 
3.92 
3.28 
1.97 
6.98 
5.23 
4.57 
7.12 
4.63 
3.91 
5.92 
5.61 
3.10 
8.87 
3.66 
5,87 
4.96 
6.60 
3.42 
2.97 
5.15 
2.07 
6.28 
3.64 
6.22 
6.92 
7.78 
3,49 
5.15 
7.09 


-0.94 
+1.22 
-2.46 
+2.14 


4.41 
4.83 
6.59 
7.08 
3.30 
6.32 
3.48 
4.87 
4.36 
4.58 
3.64 
2.50 
3,97 
4.62 
4.24 
5.17 
6.51 
6.14 
3.65 
3.10 


-1.17 
-2.76 
+  2.98 
+  1.30 
+  0.75 
+3.00 
-0,20 
-1.18 
+  1.94 
+  1,35 
-1.30 
+3.83 
-0.66 
+  1.71 
+0.65 
+  1.43 
-1.10 
-1.07 
+  1.06 
-1.85 
+  1.40 
+0.07 


+2.84 
+4.31 
-0.94 
+  1.14 


+0.16 
+0.20 
+0.72 
+3.01 
-1.32 
+0.97 
-1.61 
+0.66 


+0.89 
-0.20 
-2.61 


1.10 
1.21 
1.18 
1.84 
1.07 
0  98 
0.66 
1.70 
1.10 
1.79 
1.35 
1.20 
0.92 
1.54 
1.74 
1.25 
2.09 
0.78 
2.20 
1.25 
2.35 
1.20 
0.89 
1.08 
0.68 
1.03 
2.10 
1.47 
2.30 
1.82 
0,53 
1.90 
2.00 


1.96 
0.93 
1.96 
4.69 
1.18 
2.45 
1.21 
1.12 
1.13 
1.20 
0.71 
0.77 
1.00 


10 
86 
55 
63 
3.15 
3.81 
3.81 
6.80 
4.09 
9,48 
5,79 
6,46 
6.21 
7.26 
3.99 
6.20 
9.25 
4.26 
6.35 
5.. 57 
4.06 
4.58 
3,75 
3,97 
6,47 
5,69 
6,66 
5,98 
4.13 
5.72 
4.27 


1.28 
4.96 


+  1.14 

0.98 

+0.04 

2.20 

+  1.74 

2.09 

+3.33 

2.36 

+  1.14 

1.62 

-0.08 

0.88 

-0,81 

1.10 

-0,96 

1.19 

+1.01 

1.18 

-0,36 

0.80 

+2,71 

1.11 

1.18 

+0,04 

2.50 

+0.77 

0.77 

+2.73 

1.88 

+0.18 

2.25 

+5.46 

2.88 

+1.51 

2.20 

+1.77 

2.14 

+2.10 

2  39 

+3.79 

1.35 

+0.52 

1.25 

+  1.42 

1  90 

+4.73 

2.30 

2.00 

+1.93 

1.78 

+2.04 

1.50 

1.40 

+1.10 

1.04 

+0.11 

2.80 

+0.74 

1.78 

+3.05 

2.00 

+2.12 

2.00 

+1.75 

2.03 

+1.27 

2.22 

+0.23 

0.83 

+1.97 

1.84 

2.48 

-1.99 

0,54 

+0.73 

4,69 

se. 

nw. 

sw. 


sw. 

se. 

nw. 

nw. 

w. 

s. 

sw. 

s. 


sw. 
sw 


sw. 
ne. 


nw. 
w. 

sw. 
ne. 
sw. 
sw. 


s. 

sw. 

w. 

w 

nw. 

nw. 

sw. 

w. 

sw. 


sw. 

s. 

nw. 


s. 

w. 

nw. 

nw. 

nw. 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 


sw. 
sw. 


John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderstou. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee, 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

C.  E.  Koppenhefier 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B.  EvansUa. 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Ur   Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall. 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowv.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

U.  8.  Weather  Bureau. 

Supt.of  Water  Work^ 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  C:o 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Winterniutk'. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Wcatlier  Burcan. 

PhiladelphiaSub.  WattT  Cn. 

John  E.  Benner. 

U.S.  Weather  BuH'ii... 

Theodore  J.  Sampson. 

U.  S  Weather  Bureau . 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 
Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 
George  W.Hill. 
Harlan  Saylor. 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
Susquehanna  Collieries  (Jo 
York  Water  Co 
Franks.  Fawcett. 
William  C.Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co. 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 

D.  H.  Jones. 

J.  S.Stevanus. 
R.  L.  Walters. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
W.  F.  Gollagher. 
Robert  Tross . 
n.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co 
Gen.  Chemical  Co. 
U.S.  Weather  Bureau . 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.Gerber. 
D.L.  Grove. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  16  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period ;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  „,.>,. 

Reference  lettem  •.  '.  •.  etc..  Indicate,  respectively,  1.  2.  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow, 
tl  Post-Offlce  addresses  are  as  follows:  of  Elk  Lick.  Qrantsville.  Md:  of  Lyclppns,  Greenshurir:  of  Neshamlny.  Oakford:  of  Sh^on^Farrell :^of  Shawmont,  Manaynnk ; 
of  Kane  (near),  Wilcox. 


W.  B.  O.  Philftdelphia-9  30-36-1050. 
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Daily  Precipitation  for  AuK^iut,  1936 


rttations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

3 

I 

■2 

S 

4 

.■) 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

0 
H 

[UaiiHc  Drmnaoe. 

Lehigh 

.10 
.39 
.56 

'.03 
.50 
.24 
.20 

'  .'22 
.20 

.05 
.10 
.04 
.15 

.04 
.91 

2.68 
.32 
.25 
.22 
.49 

1.11 
.15 
.36 
.37 
.03 

.25 

1.10 
.11 
.80 

1.16 
.15 
.69 
.13 

1.54 
.23 

1.11 
.06 

2.25 
.41 
.10 
.04 
.16 
.20 
.06 
.09 
.09 
.06 
.13 
T. 

.22 
.69 

.06 

.39 

't.' 

.11 

.28 

.84 
1(1 

.04 

"i£ 
.15 

T. 
.31 
.82 

'.'6i 

'!68 

"."87 

'.'62 

'.'35 

'.'63 

1.70 
.67 
.28 
.03 

.0? 

'.'7^ 
.0 
.Oi 
.S' 
.30 
.2C 

\'.b\ 

T. 

.02 

i!4i 

.03 
.45 
.03 
.2S 

.O.-i 

"52 
.55 

T. 
.05 
.35 

'.'86 

i.'ie 

2.35 

.24 
.05 
.30 

.05 

'.'62 
T. 

'.'64 
.39 

'!21 

.... 

]. .. 
.08 
.04 

T.' 

';i5 

't.' 

.30 

".M 
.16 

'.'6i 

. . . . 

".ib 
.59 

i/23 

'.'16 
.73 

.09 

.08 
.86 

1.10 
.98 
.63 

"09 
"."24 

.31 
T. 

.39 
.IE 

1.81 
.0: 
.43 
T. 
.14 
.2C 

1.2E 
.02 

.04 

'.'33 
.24 

.10 

".ii 

1.37 

.10 

.06 
.01 

i'.iii 

.69 
.20 
.20 
.05 
.05 

".ib 
'.'14 

.98 

T. 

.09 

.07 

.09 

.07 

".bs 

iiis 
.01 
.02 

.04 

.20 

T.' 

.20 
.02 
T. 
.14 

'.'64 

'.'i8 

.39 

1.21 

.70 

.15 

.29 

2.08 

1.07 

.60 

.45 

.80 

1.45 

.66 

.32 

.87 

.37 

1.12 

1.20 

.92 

.87 

.98 

.96 

1.10 

.96 

.45 

.49 

1.29 

.23 

.03 

.45 

.09 

1.34 

1.93 

.22 

.52 

.65 

.50 

.09 
1.03 

.45 
T. 

'.'is 

.14 

3.96 

Itooua.       

Juniata     

4.71 

usoiiiallll 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

T. 
.14 

.10 

T. 

.01 

.86 

.  I2I     01 

7  82 

.08 
.98 

"65 
T. 
.02 

'!i8 

.08 

.50 

'"36 
.22 
.45 
.54 

.27 
.03 
.44 

'.'54 

.65 
.40 

'.'is 

.69 
.12 

'  .'32 
.18 
.65 
.27 
.83 
.42 
.76 
.10 
.08 

8.16 

.41 
.02 
.03 
.03 
.30 

'.'26 
.32 

'."84 
.51 
.11 

.0.' 

.01 

'.'io 

T. 

.10 

'.'56 

't.' 

.20 
.18 

't'.' 

••'• 

".4\ 

.84 
.OS 
T. 

"M 

.02 
'.'ii 

1.08 

.12 
.07 



.11 
T. 
.20 
.46 
T. 

"J3 
.09 
.33 

6.94 

ik^r's  Suuimit 

JunifttA      

't.' 

.90 

i'.ib 

T.' 

.70 

.88 
.16 
1.19 
.98 
.18 
.08 
.05 

■.'56 

i!66 

.02 

''24 
.90 
.21 

.16 

't'.' 
'i'.' 

1.42 

'.'12 

.88 
.38 

'.'ig 

6.86 

Mlford           

Juniata 

T. 

T. 
.42 

"64 

".bh 

.07 
.16 

".bs 
"62 

T. 

.02 

T.' 

3  92 

Ut^foutd 

\V.  Br.  Susq 

T 
.06 

6.63 

Lehigh 

Lower  Susq 

.04 
'  .'29 

3.28 

oservillun 

jffalo  Miilsllll 

■•■• 

'.'63 

4.46 
6.60 

1.97 

kta\vi?sa 

N.  Br.  Susq 

Susquehanna 

.02 

.55 

6.98 
6.23 

lambersburfif 

Potomac 

4.67 

W.  Br.  Susq 

1.35 

7.12 

4.53 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lowt*r  l)ol   

T. 

.10 

T. 

.51 

.02 

.14 

'."6i 
.01 

.16 

.'5i 

.31 

".W 
.22 
.21 

.30 
.08 
T 
.07 

.... 

.... 

.63 

.21 

i!4.5 

■f." 
".'61 

T. 

'.'68 

.04 

'.'30 
T. 
.74 

.37 
'.'69 

".in 
'.'63 

T. 

'.'20 
.04 

T. 

.28 
.26 
T. 
.08 
.01 
.01 
1.23 

.10 
1..35 

iiis 

.03 
.10 

".m 

'.'45 
't 

'!26 
.07 

3.91 

usliohockou 

.06 
T. 

.02 

'.'65 
.03 

.09 
.01 

'.'62 

'."63 
T. 

't.' 

3.47 

jyK'stowu    .... 

'!04 

.09 

';46 

1.02 

T. 
'.■57 

6.19 

jiporium 

W.  Br   Susq   

.22 

't.' 

.20 

.63 
.29 
.72 
.06 

T. 

1.67 

.05 

.89 
.66 

".i2 
T. 

.77 
.64 
.36 

T. 

.26 

.24 

.11 

.30 

.09 

'[56 
'.'26 

5.92 

jhriitii 

Lower  .Susq 

1.74 

.20 

5.61 

N.  Br.  Susq..   .. 

't. 

.18 

■'61 
.03 
.01 

't. 

.22 
'.'i2 

5.60 

eolaudlill 

Lehigh 

.07 
.07 

1.25 

.08 
1.36 

2!20 
1.25 
.83 
.53 
T. 
.04 
.61 
1.01 

.56 

'!64 

.76 
'."67 

't.' 

".03 
".05 

.21 

T. 

1.06 
.77 
.07 
.02 

'.'47 
.30 
.70 
T. 
.03 
.03 

.16 

"!i4 

.01 

.10 

'!65 
.78 

'.'i4 

.04 

.23 
.27 
.57 
.24 
.09 
.04 

.17 

.20 
T. 

'.'64 
.14 

.56 

■.'65 
T. 
.37 
T. 

.06 
.20 

3.10 

W.  Br.  Susq 

Lower  Utl 

.53 
T. 

.... 

.82 

8.00 

orge  School 

.73 
.65 
.26 
T. 
.25 
.54 
.05 
1.20 
.18 
.08 
.02 

.48 

2.09 
.16 

'.'55 

'!62 

T. 

'.'06 

.23 

8.87 

.40 

".'52 

'.'62 

.58 

.21 

.06 

1.08 

1.26 

.58 
.20 

.03 

8.66 

rartiviliQillI  . 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

.07 

".'oi 

'.'ii) 
.02 

.93 

.03 

1.24 

6.18 

.. . . 

.08 

5.87 

)uldsboroll 

attrford    

Lehigh 

Schuylkill 

.04 
.31 

.06 

'^38 

'.'is 

'.'26 
.44 

.07 

.11 

't'.' 

1.12 

■!o2 

'.'48 

2.10 

.35 

4.96 
6.53 

Schuylkill 

6.60 

Lower  Susq 

'."61 

.■.":.' 

3.42 

irrisburg*** 

iwleyllll     

Lower  Susq 

.01 

.04 
.28 
.61 

'.'62 

.28 
.38 
.63 
.25 
.06 

't.' 

.27 

.08 

••■• 

.15 

2.97 
5.15 

4.67 

jltwoodl ]  , 

Lower  Susq 

2  07 

intingdon 

.09 

6  28 

3  64 

rlertown*** 

kkevillellll  

W.  B.Susq 

.-15 

.06 

.40 

.60 
1.04 

.03 
1.82 

.19 
* 

.90 

T. 

.15 

■qo 

.... 

.49 

.43 

2.30 

* 

'.'46 

.15 

'.'69 
1.37 

'.'i7 

.01 

2.00 

T. 

.31 
.04 

1.47 
1.12 

'.'72 
.12 

T. 
.32 

2^4 
.11 

i'.m 

.46 
1.56 

1  6Q 

.14 

T. 
T. 

.15 
.04 

.20 

".'15 
.42 

.70 
.56 
1.21 
.67 
.30 

T. 

.04 

'."62 
.10 

T. 
T. 

T.' 

.10 

6.22 
4  80 

Lower  Susq 

.02 
.11 

'.'i7 

'!9S 
.05 

i!76 

.38 

.55 
.52 
.... 

'.'75 
.60 
T. 

1.04 

■!64 

T. 
..53 
.90 
.01 

"92 
.06 

1.17 
.20 

6  92 

nsfordllil 

Lehigh 

5  60 

N.  Br.  Susq 

Lower   Susq 

".W 

.22 
.25 

7  78 

banoD 

.26 

.19 

.16 

1.54 

■[so 

.36 
* 

3  49 

hightonllll 

Lehigh. 

6  12 

W.  Br.  Susq 

.10 

.05 

.10 

".'67 
.24 

.13 

.52 

.08 

1.90 
.82 

.98 



.80 
.12 

5.15 

7  09 

ataxnoras  1111 

Upper  Del 

.15 

.12 

.49 

T. 

.14 

5  50 

Leiiigh 

Susquehanna  — 
N.  Br.  Susq 

tV 

.06 
.35 

1.56 
2.02 
.21 
.66 
.42 
.11 
.08 
.07 
.25 
,95 
1.33 

1.19 
.01 
.10 

1.10 
.13 
.20 
.22 
.12 

1.48 
.47 
.92 
.34 

.06 

.22 

.98 

.25 

.09 

1.68 

2.09 

.65 

2.36 

1.28 



.06 
.02 

'!i7 

.71 
.90 
.16 
.44 

.24 

.08 
.60 
..60 

'^44 



..33 
1.11 

'!07 
.74 

.12 

.'24 

.25 
.06 

"06 

'.'4i 

1.96 

83 

.01 

".hi 

.93 
.35 

'."06 
T. 
.08 
.15 

.55 
1.15 

'  .'93 
T. 

'.'01 

.67 
.30 
.20 
.15 

.18 
i!76 

'^62 

.09 
.09 
.02 

'i'. 

".K 





'.'i4 

.13 

.09 
.23 
.35 
.03 
.04 
.07 
.01 

.03 
.25 
.50 

.16 
.15 
.10 
.12 

'  .'('13 
.18 

■.'62 

T. 
'."22 

.30 
.60 
.36 
.93 
1.03 
.69 
.95 
.32 
.52 
.83 
.80 

.96 
2.45 
.60 
.46 
.39 
.57 
.3^ 
.38 
.64 
.78 
.42 
.71 

.77 
.77 
.93 
.76 
.60 
.27 
.22 
.76 
1.08 
1.55 
.64 
.47 

.88 
.81 
.41 
77 

'!io 
'.'2c 

.11 

.6C 
.06 
T. 
.01 
T. 
... 

6.00 

orris  Run 

7.64 
4.41 

iincy  Valley.. 

W.  Br.  Susq 

.04 

T. 
.07 

.071  T. 

4  83 

.02 

.89 
'.'33 

1.13 
.54 

".ib 

6  59 

iw  Park 

.46 
.12 

i.'do 

".01 

'.'2c 
T. 

4^69 
.73 

2  44 

.10 
'.■r3 

.07 

'.'89 

'!32 

.02 
.21 
Q5 

.23 
.21 
.15 
.22 
.46 

.41 
.26 
.03 
.06 

1.08 
.78 
.64 

1.06 
.06 
.02 
.06 
.30 

30 

.50 

't. 

3  32 

Iraertonl 

lUDackllll 

Leliigh 

Upper  Del  . 

T. 

7  08 

.25 

4  92 

liladelphia***.. 

Lower  Del 

.  .  do 

.11 

.23 
T. 

.17 

.03 

■^0 

.22 

.30 

'.'65 

.3C 
1.64 

.IJ 
.04 
T. 

i'.n 

T 

.05 
.08 
.01 

.18 
.17 
T. 

T. 

3  30 

lila.  Navy  Yard  illi 

3  37 

']'. 

'I'. 

.'ii 



T 
T. 

T 

* 

'.'90 
.53 
.79 

'.'77 

'.'i6 
.05 

* 
.61 

't'.' 
i.or 

.05 
T. 
.4.'i 
.01 
.01 
.68 

.24 
.48 

.26 

'!i6 

.81 
.60 
. . . . 

'.'60 

't. 

.50 

't'.' 

2.20 
T. 
T. 

.38 

'.'60 
.01 
.41 

.22 
.9-2 
.04 

'.'61 
.98 
.46 
T. 

.08 
.46 
.02 
.30 

.48 
.01 
.81 

'.'62 

i  .'65 

T. 

{'.08 

".be 
.02 

■.'63 

■'f.' 

T. 
T. 

3  37 

Schuylkill 

. . . . 

".40 
91 

'."06 

.66 
.01 
T. 

't' 

.49 

'!ii 

.08 

'.'62 

■;i2 

'.'is 
'.'64 

6.32 

Lower  Susq 

Upper  Del 

.07 

1.27 

1.40 

.15 

.30 

4  48 

easant  Mt  III! 

'  *  *  ■ 

.31 
.01 
T. 

6.28 

ttstown 

Schuylkill 

Schuylkill 

.01 
04 

T. 

.02 

.... 

1^ 

.07 
.04 

"m 

09 

1.13 

.02 

.14 

't.' 

•••• 

.45 
.11 
.08 
.47 

'!6l 
.02 
.65 

.08 
1.00 
.02 
.21 
.33 
.05 
'i' 

.04 

■.'62 
.03 

■.'30 
.01 

't'.' 

.02 
'.'26 

4.92 

itsville 

.82 
.22 
19 

4.86 

lakertown 

Lower  Del 

.08 
HP 

3.48 

ading"* 

Schuylkill 

T. 

17 

T. 

.12 

.07 

T, 

.04 

'.'64 
.19 

.17 
'.'83 

'.'6i 
't'.' 

T. 

.03 

■.'36 
.01 

't'.' 

4.87 

Qo  vo.ilil 

W.  Br.  Susq 

.93 
'.'32 

.24 
1.19 

4  39 

itreat 

N.  Br.  Susq 

T. 
.03 

4.36 

liiisgrove 

....do 

Lower  Susq 

T. 

4.58 
3.64 

awmont 

Schuylkill 

Lower  Susq 

tV 

tV 

2.. 50 

ippensburg 

SQ 

'I' 
.27 

.77 
.11 
.10 
.18 
1,30 
.04 
.39 
.02 
.13 

".m 

.70 

.02 
.17 

.10 
.41 

'.'23 

'.'23 

3.97 

ate  College 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

T. 
3=i 

.22 
.72 

T. 

4.62 

roudsburgllll . .     . 

4  24 

nburylHI      .   ... 

Lower  Susq.. 

.03 

^n 

.49 

T. 

'.'ofi 

.20 
.06 

.06 

1.36 

..53 

".S4 

'.'06 
.l.=i 

1.00 
.14 

1.16 
.41 

i.'62 
.40 
.01 

.15 
.26 

.07 

.36 

.25 

.03 

.85 

T. 

T 

■.'69 

.05 
.29 

■.'62 

T 

.05 

T. 

.02 

.28 

.02 

T. 

.01 
.06 

't.' 
't. 
't'.' 

4.00 

N.  Br.  Susq..    .. 

.03 

'.'09 
.11 

1.25 
.22 

.10 

.01 

i.'ns 

.26 
.18 

1.03 

T. 

'.'31 
'.'lO 

6.71 

)wanda 

....do 

.02 
'.39 

T. 

5.17 

eikert 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  De) 

tV 

.15 

3.39 

ellsboro 

'!54 

T. 
.20 
.18 
.06 

.13 

'.'38 
1.45 

.45 

T. 

'.'30 
.09 
.06 

.01 
1.10 
.20 
.28 
.21 
.03 

.29 
T. 

T.' 

6.51 

est  Chester 

.24 

'.'64 

.04 
.15 
1.19 
.72 
.46 
.46 

6.14 

estgrovellll 

...do 

T. 

T. 

.67 

.66 
.29 
.72 
1.39 
.86 
T. 

.O.'! 

.15 

T. 
.05 

't.' 

T. 

.10 
.06 
.08 

3.43 

llkes-Barrellll 

N.  Br.  Susq 

.02 

.02 
.07 

T.' 
T. 
.08 

.12 

.54 
.17 
.05 

'.'33 
.44 

.34 

.30 
.09 

.... 

2.94 

illiamsportllil 

W.  Br.  Susq 

.02 
T. 

3.65 

illiamstown... 

Susquehanna 

Lower  Susq 

Lowf»r  Susq  .... 

.05 

't'.' 

3  10 

)rk 

3.10 

)rk  HavenlHl 

.77 
.09 
T 

'.'64 

.62 
■.■59 

t'.' 

5.90 

onsville.  .(near). 

Schuylkill 

'.'6i 

.09 
T. 

T.' 

.76 
.76 

'."72 

46 

.04    .95 

3.71 

enton.  N.J***..,. 

Lower  Del 

T. 

4.11 

Continued  on  page 
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Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ohio  Drainage 
Beaver  Fallsll  11 

.16 
.23 

.74 
.13 
.28 
.05 
.01 

.45 

'.'25 
.31 
.57 

.01 

.63 

i!i6 

.08 
.46 

58 

.95 
.51 
.40 
.80 
1.10 
.07 
.19 

.54 
.76 
.95 
.10 
.62 
.80 
2.14 

.62 
.86 
.99 
.32 
.40 
.62 
.48 
2.00 

.03 
.93 
.13 
.48 
.05 
.11 

'.'99 

.55 
T. 
.25 
.04 
.30 
1.02 
.05 
.32 

.99 

.05 

.71 

2.00 

.02 
'.'65 

'.'6i 

't.' 

.... 

'[27 

T. 
'.'25 
'.'73 

.10 

1.88 

'.'08 

.11 

.06 

.11 

.12 

'.'42 
.02 

.26 
.61 
.24 
.25 
1.02 
60 

.69 
.44 
.32 
.75 
.42 

'.'06 

.94 

'!i2 
.04 
.44 
.41 
.56 

■.'69 

.33 
.42 
.01 

.75 

'.'64 

'.'68 
.09 
.67 
.39 
.42 

■.'63 

T. 

T. 

.09 
.07 

.48 

'.'88 

'."oi 
ilss 

'.'23 

'.'53 
.17 
.55 
.28 

'.'22 
.13 

.90 
T. 

1.18 

'.'23 

".ki 

1.07 
.14 
.25 
.73 
.07 

T. 

.05 

.21 

T. 

.10 

.09 

'!i4 

'!63 
'.'62 

'.'47 

T. 

".n 

.72 
.47 
1.13 
.71 
1.11 
1.18 
2.48 

2.15 
.77 
1.88 
2.25 
1.55 
1.20 
.78 

2.50 
2.39 
1.16 
1.25 
1.92 
1.90 
2.21 
.61 

.45 
1.91 

.09 
2.29 
2  25 

.97 
1.78 
1.55 

1.50 

.68 

1.00 

1.55 

1.44 

.94 

2.80 

.90 

.90 

1.67 

98 

1.34 

T. 
.19 
.02 

.05 
.01 

't.' 

.40 
.17 

T 

.12 
.13 

'.'i4 

.19 
.13 

.12 

'.'62 
.12 

4.1'J 

4  f>5 
4.86 
3.55 

6.ra 

3.16 
3.81 

7.56 
3.81 
6.H(. 

4.(i'J 

n.Jh 

5,7'j 
5.46 

4.51 
6. VI 
7. 26 
3.!0 
4.;-li 
5,'.o 
9,-5 
4.26 

9.:;5 

5.06 
5.37 

5  63 
i  ?.b 
3.64 
6.36 
4.25 

fi  .''7 
4.06 
3.10 

:-i.i2 
4.01 

4 .  .':i> 
3.75 
3.55 

4.119 
3.r.7 
5.76 
6.47 

Rrftdf  ord      

Allegheny 

....do 

Ohio 

.04 
.13 

Butler 

■!i7 
.22 

'.'36 

Chambersville 

Allegheny 

Monongahela... 
Ohio 

"'i'.' 

Youghiogheny  . . 

.50 

.10 

'.'26 

'lis 

'.'62 

.36 
■.'62 

'.'66 
'.'63 

.80 
.11 

"  ."52 
.50 

2.20 
.10 

'!62 
.78 
.13 

'.'67 
.29 

Allegheny 

.02 

.01 
.09 

Monongahela .... 

EbensbviTK 

Elt  T.ick           

Conemaugh 

T. 

.02 

.04 

.61 

2.88 

.83 

Franklinllll 

Greensborollll 

Greensbnrg 

Allegheny 

.06 

.05 

T. 

.13 

.01 

.03 

.05 

.26 

.04 

1.47 
.08 
.45 
.04 

.05 

.06 

.15 

T. 

.14 

.18 

.23 

.39 

1.54 
.22 

i!45 
.08 
.43 
.85 
T. 

'.'60 
.21 
.28 
.70 
.19 
.20 
.20 

1.06 
.23 
T 

.02 

't. 

.75 

.40 

.03 

T. 

.10 

.09 

".'21 
T. 

.48 

't.' 

.36 

T. 

.05 

'.'08 
.06 

".in 

.03 

.05 

".'\\ 
1.28 
.16 
.68 
.41 
.63 
T. 

.46 

"."54 

.17 

.26 

T. 

.18 

.49 

.70 

.09 

.02 

.23 

.11 

T. 

.50 

.16 

'.'si 

1.02 

'.'22 
'.'69 

.50 

.14 
.76 
.08 
.21 
T. 
.05 
2,30 

'.'64 
.53 
.04 
.14 
.79 
.10 
T. 

,28 

".hb 
.05 
.45 
.16 
T. 
.43 

.57 
.02 
.47 
.19 

■;i9 

1.35 
1.07 

".'\i 
.71 
.41 

1.32 

'!88 

.40 
.31 

■.■43 
'.'53 

.47 

.44 
.26 
.10 
.08 
.42 
.33 
.92 

.58 
.67 

1.06 
.49 

1.04 
.49 
.12 
.43 

.03 

'.'38 
.05 
.44 

1.04 
T. 
.46 

.50 
T. 
.76 
.28 

'.'41 

'.'69 

.14 

.18 

'.'i(' 

.04 
.02 
T. 

■.'67 

.03 

.42 

.19 

T 

.11 

.01 

.12 

.01 

.37 

't.' 

.m 
.01 

OE 
T. 
.0'. 

.22 

.12 
T. 

't 

.04 
.08 
.05 

'.'69 
.17 

'!i3 
.01 
.08 

.28 
.Of 
.06 
.09 
.01 
.0;- 

.2r 

.12 
X'1 

.11 

.Of 

Monongahela.. . . 

.40 

'i'. 

".Ob 
T. 

Youghiogheny  . . 
Beaver 

T. 

Grove  City ... 

HerrsIsl.Damllll.. 

....do 

Ohio 

Monongahela — 
Conemaugh 

T. 
T. 

.15 
.49 

't.' 

.80 
.04 

'.'19 

.04 
.14 

2.38 

i!29 

't. 

.12 
.19 

'  ''? 

.... 

.'46 

.33 
.36 

.85 

'.'60 
.05 

Johnstown 

Kane  (near)  XX.... 

ICratrnrWW          

T. 
T. 

T. 

'.'69 
.02 
.18 
.09 

.24 

'.'21 
.03 

't.' 

Allegheny 

Youghiogheny.. . 

".'dk 

■.'62 
.02 
.02 

't.' 

.... 

.04 

Lake  Lynn  III 

Lines  villell  II 

Lock  No.  211 11 

Lock  No.  4  nil 

Lock  No.  Sttllll 

Beaver 

.41 

Ohio 

Allegheny 

.05 
.40 

T. 

T. 

.05 

McKeesportllll 

.32 

.03 
.32 

.04 

't.' 

.14 

'[64 
.32 

'.'62 

Allegheny 

Ohio 

.44 
.37 
.04 
.12 
.22 
T. 

T.' 

.27 
.14 
.47 
.29 

.76 

.06 
.13 

i.'ii 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon... 

.74 

'^92 
.92 

'.'62 

Ohio  

T. 
T. 
.02 

.16 

T. 

.09 

.... 

■!25 

.10 

't. 

New  Castlellll 

Beaver 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

Parkers  Landingrllll 

Ponnlinellllt: 

Pittsburgh'"...... 

Punxsutawneyllll.. 

Ridgway 

Saltsburgllll: 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

T. 

T. 

T. 

.01 

..30 

.21 
T. 
.06 
.47 

.18 

'.'42 
.46 

.55 
1.20 

■;34 

.35 

"!65 

.10 

't. 

.13 

't'.' 

.19 
T. 

't.' 

'.'ii 

Allegheny 

't'.' 

T. 
.90 

....do 

Beaver 

.63 
.02 
.02 

.06 
.06 

.16 
.10 
.54 

1.21 
.65 
.21 
.32 
.50 
.26 
.85 
.18 

.46 

T. 

.02 

.25 
.01 

■f.' 

.... 

.20 

.62 

".'25 
.35 

.83 
.12 
.05 

i.'56 

.28 

.40 
.25 
.06 

.32 
.02 
.37 

".'08 
.29 

't 

.87 

2.00 

.50 

2.03 

2.16 
2.20 
2.71 

* 

.75 
2.48 

i!85 
.01 

02 
T 

\.'it 
.31 

'.'if 

.Of 
.02 

.0: 
.If 

.01 

'.'i? 

T. 
T. 

'  .'62 
.ir 

.01 

5.«9 
1.47 
0.66 

5  05 
5.P8 
6.47 
4.13 
5.72, 
4.27 
6.85 
3.83 

1.28 

Smethportllll 

Youghiogheny  . . 

.86 

.25 
.91 
.60 
.02 
1.34 
.47 

.03 

't. 

'.'43 

.03 
'.'64 

.13 

.04 
.25 
.53 
.83 
.12 

".m 

.44 
.01 

.38 

.02 
.19 
.04 

".'62 

.03 

'^48 
.23 

.96 

'ieo 

.23 
.34 

'.'68 
.09 

.58 

.34 
.86 
.27 
.23 
.10 
.77 

".hi 
T. 

.51 
.05 

".ia 

.19 

".'62 
.04 

Springdalelllltt 

Uniontown 

Unity  Keservoirtt. 
Vandergriftt 

Alleghenv 

Monongahela 

Youghiogheny  . . 

T. 

Conemaugh 

.66 
.02 

Allegheny 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonlill.... 

Lake  Draiiiaat. 

Erie"' 

.52 

.10 
T. 

.73 

.18 

.65 

.08 

.78 
.17 

.17 

'.'2! 

.08 
.02 

.06 
.60 

T. 

.22 

.24 

1.35 
.02 

.53 

Youghiogheny 

.08 
.11 

.01 

.01 

.06 

.... 

.... 

.... 

,     «** 

cat 

nr.H 

->iT\it 

af  i  m 

T     T(\t 

^nrd 

r>f1    U 

fnr 

thfl 

91  1 

miir 

"?  pii 

rlinc 

Rf, 

th« 

time 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  .,.,»t,jj.. 

of  observation  "*  Regular  Weatlii^r  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .m  inch, 
or  missing,      t  Daily  amounts  incons^istent.      XX  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  Springdale,  Cheswick,  (P.O.  Barking.  Pa. 
Linesville-  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Girardville,  Shenandoah :  of  Kane.  Wilcox :  of  Lock  No.  5.  Schenley.    X  Mdt.  to  mdt. 


S  Incompletes 
of  Pennline. 


PRESSTTRE,  WIND, 

HtJMIDITT  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

1  Wind 

Relative 

( reduced  to  sea  level ) 

humidity 

Stations 

u 

• 

0 

0 

a 
t 
S 

0 
Si 
en 

iS 

3 

1 

0 

So 

£.2 

go 

0 

0 
0) 
M 

s 

1 

0 

d 

CO 

a 
§ 

3 

a 

6, 

00 

si 

P-i  n 

Erie              

29.99 
30.00 

30.35 
30.37 

29.70 
29.72 

29 

29 

11.3 

6.2 

32 
24 

sw. 
ne. 

19 
10 

71 

79 

65 
55 

68 
63 

65 

50 

Philadelphia 

30.03 

30.35 

29  72 

29 

10.9 

32 

sw. 

16 

■I'l 

5b 

63 

b4 

Pittsburgh 

:«.00 

30.36 

29.76 

10 

9.0 

43 

nw. 

19 

81 

53 

bb 

80 

Reading 

30.01 
30.01 

30.35 
30.40 

29.71 
29.73 

29 
29 

9.1 
5.5 

43 
34 

n, 
nw. 

23 
23 

78 
77 

Ob 
52 

b5 
62 

55 

Scranton 

66 

•  For  any  flve-minute  period. 


1  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


0) 

a 

& 

s 

« 

£ 

g 

6c 

0) 

S 

s 

a 

i 

0 

c3 

Q 

Port  Jervis... 
PhilUpsburg. 
Lehigh  ton  . . 
Wilkes- Barre. 
Williamsport 
Harrisburg . . 
Greensboro . . 
West  Newton 
Lock  No. 4... 
Pittsburgh... 
Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna . . , 
Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela. . 

Ohio 

Ohio 


2.0 

2.9 

24 

1.2 

2 

0.8 

2.8 

25 

0.2 

11 

2.2 

3.0 

24 

2.0 

21 

2.1 

3.4 

22 

1.3 

3 

0.7 

1.6 

31 

0.1 

5 

3.3 

3.6 

26 

3.1 

6 

U.4 

12,7 

29 

10.7 

17 

0.8 

8.0 

30 

0.0 

19 

11.2 

12.6 

30 

10  6 

17 

14.7* 

30 

9.8* 

18 

12.3* 

30 

9.3* 

18 

18 
22 
7 
20 
20 
18 
SO 
20 
30 
28 
30 


*  -Pool  stage. 
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Daily  Temperatures  for  August,   1936 


Stations 


10     11     12     18     14     16     18     17     18     19     20     21     22     28     24     26     26     27     28     29     80     81     Moan 


Altoona j  Mnxlmum.. 

1  Minimum.. 
Bodtord (  Maximum,, 

I  Minimum.. 
Botliloliom \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Brookvillo )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Butler \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Carlisle j  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Catawissa j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Chambersburg s  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Cuamliersvillo S  Maximum,, 

(  Minimum,, 
Claysville i  Maximum,, 

'  Minimum,. 
CleMfield I  Maximum,, 

I  Miuinuim,. 
CoatesviUe ■ 1  Maximum., 

(  Minimum,. 
Ctorry )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Emporium \  Maximum,, 

(  Mimmum,. 
Erie* 1  Maximum,, 

I  Minimum,. 
FranklinJ j  Maximum,, 

;  Minimum,. 
Freeland j  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Gettysburg S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Greensburg )  Maximum,, 

(  Minimum.. 
Grove  City j  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Hamburg S  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Harrisburg* \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Hawley |  Maximum,, 

I  Minimum,. , 
Holtwood \  Maximum,,, 

(  Minimum,. 
Huntingdon S  Maximum,, 

(  Minimum,., 
Johnstown j  Maximum,,, 

'  Minimum,. , 
Lancaster j  Maximum,,, 

I  Minimum,., 
Lawrence vllle S  Maximum,,. 

'  Minimum,.. 
Lebanon! S  Maximum  „ . 

<  Minimum,. . 
Marcus  Hook* S  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
Meadville j  Maximum,, . 

(  Minimum,.. 
Montrose S  Maximum,,. 

'  Minimum,.. 
Mount  Pocono \  Maximum,, . 

<  Minimum,. . 
Philadelphia* (Maximum,,. 

i  Minimum,. . 
Pittsburgh* \  Maximum,, . 

'  Minimum,. . 
Quakertown f  Maximum,, . 

I  Minimum,. . 
Reading* S  Maximum,,. 

(  Minimum,. . 
Ridgwayt S  Maximum,,. 

(  Minimum,. . 
Scranton* (Maximum,,. 

1  Minimum,. . 
Selinsgrove S  Maximum,, . 

(  Minimum,.. 
Somerset j  Maximum,,. 

'  Minimum... 
State  College j  Maximum , , . 

(  Minimum,. . 
Stroudsburgt f  Maximum,, . 

I  Minimum,. . 
Towanda j  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
Uniontown S  Maximum,,. 

<  Minimum,. . 
Vandergrift* (  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
Warren ;  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
Waynesburg (  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
Wellsboro (  Maximum,,. 

(  Minimum,. . 
Williamsport j  Maximum,,. 

>  Minimum,.. 
Williamstown j  Maximum.. 

(  Minimum.,. 
York j  Maximum,. 

)  Minimum  .. 


92 
68 

88 
58 
91 
64 
92 
68 
84 
62 
90 
60 
91 
54 
87 
71 
92 
57 
89 
62 
93 
65 
91 
65 
8' 
65 
96 
62 
92 
67 
94 
56 
94 
67 
91 
57 
89 
61 
91 
58 
97 
48 
95 
62 

loo 

77 
90 
62 
91 
62 
86 
56 
92 
67 
87 
68 
96 
59 
93 
71 
89 
52 
95 
64 
92 
52 
83 
52 
89 
63 
96 
62 
96 
55 
88 
65 
93 
63 
84 
60 
89 
66 
93 
66 
96 
60 
91 
60 
95 
60 


79 
64 

83 
67 
87 
69 
83 
47 
86 
62 
86 
68  53 


65 


69 


94 
64 
86 
62 
97 
58 
92 
58 
80 
63 
93 
55 
90 
57 
87 
68 
95 
55 
85 
65 
92 
66 
91 
63 
92 
60 
93 
60 
90 
69 
88 
56 
91 
70 
94 
66 
92 
61 
92 
62 
90 
57 
93 
65 
95 
73 

92 
59 

86 
62 

80 

60 

90 

69 

92 

66 

93 

60 

89 

72 

88 

53 

81 

63 

92 

65 

87 

58 

88 

63 

86 

62 

90 

59 

92 

62 

93 

61 

84 

62 

93 

61 

88 

50 


67  46 


85 

/■J 
91 

69 

67 

83 

87 

67 

67 

80 

82 

60 

58 

88 

88 

73 

74 

88 

84 

71 

72 

91 

89 

70 

68 

90 

89 

72 

70 

88 

90 

62 

67 

88 

91 

69 

71 

91 

93 

70 

70 

88 

82 

67 

70 

89 

87 

67 

69 

91 

87 

66 

55 

87 

91 

68 

68 

92 

85 

73 

74 

93 

92 

72 

71 

82 

90 

65 

68 

91 

88 

72 

76 

87 

90 

63 

61 

90 

93 

70 

69 

90 

91 

70 

69 

92 

90 

73 

70 

86 

00 

81 

66 

49 

87 

81 

65 

67 

77 

83 

60 

40 

80 

81 

58 

48 

91 

90 

69 

68 

79 

80 

67 

38 

80 

79 

66 

47 

83 

85 

46 

.50 

80 

81 

63 

45 

87 

85 

72 

51 

85 

84 

66 

47 

86 

73 

66 

48 

86 

84 

69 

48 

«0 

75 

56 

39 

83 

78 

64 

46 

87 

80 

66 

,50 

89 

86 

68 

50 

90 

66 

82 

63 

94 

65 

91 

58 

80 

74 

89 

60 

86 

66 

78 

68 

90 

64 

87 

64 

90 

67 

89 

65 

86 

66 

91 

69 

90 

69 

84 

61 

91 

73 

89 

65 

90 

64 

95 

66 

90 

62 

91 

67 

92 

73 

86 

64 

80 

64 

82 

62 

93 

74 

88 

66 

89 

66 

91 

71 

85 

62 

84 

67 

88 

66 

86 

58 

85 

70 

89 

61 

81 

64 

92 

67 

84 

66 

89 

67 

93 

67 

86 

66 

87 


88  92 
66  70 


89 
65 

101 
75 
89 
68 
83 
68 
87 
62 
88 
67 
93 
66 
91 
67 
83 
66 
93 
69 
96 
70 
91 
68 
93 
68 
92 
70 
93 
63 
90 
73 
92 
66 
96 
65 
93 
70 
93 
64 
94 
69 
94 
72 
94 
70 

88 

66 

80 

62 

86 

72 

95 

73 

90 

66 

89 

71 

86 

64 

90 

69 

90 

67 

92 

63 

87 

68 

99 

63 

92 

64 

96 

72 

92 

70 

88 

69 

98 

74 

85 

63 

92 

66 

91 

66 

91 

70 


100  91 
69  71 
93  87 


90  79 
66 


98 

67 

89 

62 

96 

66 

90 

60 

86 

66 

92 

70 

89 

60 

75 

64 

92 

60 

86 

67 

95 

57 

93 

66 

86 

62 

93 

65 

95 

70 

84 

54 

97 

73 

93 

61 

94 

64 

93 

64 

83 

55 

97 

66 

94 

69 

88 

63 

78 

61 

80 

64 

95 

70 

93 

65 

91 

60 

92 

67 

89 

56 

86 

61 

91 


69 


86 
66 
84 
61 
86 
64 
80 
61 
84 
66 
86 
61 
75 
62 
70 
61 
80 
62 
74 
58 
88 
66 
83 
66 
80 
61 
80 
65 
80 
68 
74 
58 
81 
72 
82 
65 
84 
64 
81 
66 
76 
57 
78 
66 
78 

64 

76 

61 

72 

54 

68 

56 

72 

66 

82 

65 

85 

63 

74 

67 

78 

62 

77 

60 

78 

65 

79 

61 

77 

64 

87 

61 

75 

57 

80 

66 

82 

67 

84 

64 

81 

66 

80 

64 

76 

62 


78 

66 

81 

61 

86 

62 

78 

66 

78 

62 

81 

60 

79 

67 

72 

68 

81 

56 

68 

53 

79 

67 

83 

66 

80 

67 

74 

69 

74 

63 

72 

64 

77 

66 

79 

66 

86 

66 

76 

64 

'-9 

66 

74 

63 

84 

63 

78 

64 

72 

56 

64 

52 

76 

66 

82 

63 

71 

60 

73 

62 

79 

66 

74 

56 

74 

64 

83 

61 

71 

61 

83 

57 

77 

58 

86 

68 

82 

63 

76 

55 

87 

66 

76 

65 

75 

62 

79 

68 

79 

64 


78 
60 
71 
51 
76 
63 
67 
52 
79 
60 
69 
52 
67 
,52 
64 
67 
66 
54 
69 
64 
78 
69 
71 
59 
71 
52 
76 
60 
73 
62 
71 
52 
80 
73 
74 
59 
70 
65 
68 
58 
73 
56 
76 
69 
78 
60 
71 
58 
68 
53 

72 

40 

77 
65 

66 

64 

76 

51 

74 

61 

62 

52 

71 

60 

76 

57 

67 

50 

65 

65 

87 

54 

70 

64 

72 

54 

70 

66 

70 

64 

71 

64 

66 

62 

72 

65 

76 

58 

78 

69 


82.2 
60.1 
86.0 
61.8 
87.4 
64.6 
84.1 
53.4 
86.0 
57.6 
88.  U 
63.6 


87.6 

63.8 

83.9 

69.3 

90.3 

61.8 

85.1 

58.9 

82.2 

63.8 

85.5 

56.4 

84.6 

57.6 

80.4 

65.0 

86.7 

58.0 

79.7 

60.6 

86.7 

65.0 

86.3 

63.4 

83.9 

61.1 

86.9 

62.9 

84.3 

65.6 

82.0 

56.8 

86.8 

69.8 

86.1 

60.8 

86.5 

61.7 

86.4 

62.2 

86.2 

66.0 

86.1 

63.5 

89.1 

68.4 

85.8 

60.1 

80.4 

59.0 

76.0 

56.2 

84.6 

67.6 

84.9 

64.4 

85.7 

69.6 

84.0 

65.9 

83.1 

56.1 

83.4 

61.6 

85.6 

62.3 

81.2 

66.5 

81.5 

62.2 

87.3 

57.5 

84.2 

57.3 

87.3 

64.8 

86.8 

61.6 

81.6 

61.6 

88.2 

63.3 

82.3 

65.1 

85.4 

60.7 

84.0 

61.3 

87.4 

63.6 


Midnight  to  midnight. 


t  Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 
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PENNSYLVANIA  SECTION. 

a.   S.  BLISS. 
PHILADELPHIA.  PA. 


V^OL.  XLL 


September,  1936. 


No.  9 


QENEBAL  SUMMABT. 

September,  as  a  whole,  was  warm  and  dry,  but  with  no  un- 
usual extremes.  Temperatures  were  mostly  near  or  above  the 
[lormal  until  near  the  close  of  the  month,  when  a  fairly  sharp 
Irop  occurred.  The  cool  period  centered  on  the  26th,  when 
ight  frosts  occurred  on  valley  lands  in  nearly  all  parts  of  the 
State,  and  when  freezing  temperatures  were  recorded  at  about 
)ne-third  of  the  stations.  Actual  freezing  was  generally  a  matter 
)f  a  few  hours  only,  and  the  damage  was  confined  chiefly  to 
ender  garden  plants,  while  staple  crops  did  not  suffer  much, 
rhe  rainfall  was  deficient  in  all  regions  excepting  a  few  counties 
n  the  southwestern  part  of  the  State,  where  showers  on  the  last 
hree  days  were  heavy  enough  to  bring  the  monthly  totals  above 
he  normal.  However,  vegetation,  excepting  the  pastures,  did 
lot  suffer  much  from  a  lack  of  moisture  on  account  of  good 
■ains  that  soaked  the  top  soil  during  the  last  week  of  August. 
Moderate,  timely  rains  in  September,  on  the  18th  and  24th  re- 
pectively,  were  sufficient  to  keep  the  crops  growing.  Corn  de- 
veloped rapidly,  and  cutting  and  shocking  was  fairly  general  by 
he  15th,  and  progressed  rapidly  during  the  remainder  of  the 
Qonth.  Good  rains  in  August,  during  the  earing  process,  were 
n  time  to  save  the  crop,  which  was  reported,  in  September,  as 
)eing  practically  up  to  the  ten-year  average,  and  at  a  time  when 
ts  market  value  is  far  above  the  average.  Wheat  seeding  began 
,bout  the  middle  of  the  month,  and  was  nearly  finished  at  its 
lose.  The  soil  had  enough  moisture  for  good  germination  in 
Qost  sections,  and  the  outlook  was  favorable.  The  August  rains 
timulated  the  growth  of  pastures,  but  the  rains  that  followed, 
n  September,  were  not  heavy  enough  to  maintain  that  growth, 
xcepting  a  few  regions.  Late  cuttings  of  hay  were  short,  ex- 
epting  alfalfa,  which  was  mostly  fair.  Truck  crops,  excepting 
weet  corn  and  tomatoes,  generally  needed  more  rain  for  best 
esults.  The  tomato  crop  was  probably  the  largest  and  best 
ver  grown  in  the  State.  Conditions  also  seemed  to  be  favor- 
ible  for  tobacco,  which  was  generally  reported  as  being  better 
ban  the  average.  A  fair  crop  of  buckwheat  was  harvested  dur- 
ngthe  last  half  of  the  month.  The  digging  of  late  potatoes 
fas  in  full  swing  during  the  last  week,  and  a  fair  crop  was  re- 
)orted. 


TEMPERATITRE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  re- 
wrts  of  89  stations,  was  66.5°,  which  is  an  excess  of  2.2°  as 


compared  with  the  49-year  normal  for  September.  The  highest 
monthly  mean  was  71.5°,  at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was 
67.7°,  at  Gouldsboro.  Extremes  for  the  month  ranged  from  a 
maximum  of  96°  at  Claysville  on  the  15th,  to  a  minimum  of  28° 
at  Brookville  on  the  3d  and  2()th.  The  greatest  daily  range  in 
temperature  was  48°,  which  occurred  at  Arendtsville  on  the  8th 
and  at  Corry  on  the  22d. 


PKECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  by  the 
reports  from  142  well-distributed  stations,  was  2.17  inches, 
which  is  a  deficiency  of  1 .23  inches  as  compared  with  the  49-year 
normal  for  September.  The  greatest  monthly  amount  was  5.33 
inches  at  Mt.  Lebanon,  while  the  least,  0.28  inch,  was  recorded 
at  York  Haven.  The  greatest  amount  recorded  in  any  24  con- 
secutive hours  was  3.25  inches  at  Clairton  on  the  29th. 

A  trace  of  snow  was  reported  at  Wellsboro  on  the  26th. 


889. 
890. 
891. 


893. 
894. 
895 
896. 
897. 
898. 
899. 
.900. 
.901. 
902. 
90a. 
904. 
905. 
906. 
907. 
.908. 
.909. 
910. 
911. 

912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
917., 
918., 
919. 
920 . 
921.. 
922. 
923., 
924. 
925. 
926. 
.927. 

28. 

29. 
.930. 
931., 
932. 
.933. 
934. 
935. 
936. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  SEPTEMBER 


Year 


Temperature 


Precipitation 


Period  , 


65.5 
62.4 
61.5 
66.5 
62.5 
59.0 
58.7 
64.4 
64.5 
68.9 
66.3 
64.8 
59.8 
67.5 
64.2 
64.9 
60.4 
65.7 
67.8 
69.1 
65.2 
66.3 
66.4 
62.2 
66.5 

64.3 


84 
92 
91 
94 
90 
90 
95 

100 
98 

100 

100 
93 

100 
95 
99 
94 
95 
95 
99 
95 
99 
96 
95 
92 

95 
97 
98 
96 
98 
91 
88 
96 
91 
98 
100 
92 
99 
99 
99 
97 
94 
101 
101 
104 
105 
98 
94 
95 


105 


4.84 
5.05 
4.57 
2.39 
2.81 
2.67 
6.30 
1.71 
4.82 
2.18 
1.70 
4.70 
1.77 
3.39 
4.66 
2.09 
3.37 
3.41 
2.46 
6.37 
1.60 
2.27 
4.49 
5.29 

5.57 
3.28 
0.99 
2.56 
3.77 
2.31 
3.97 
2.07 
3.99 
4.68 
1.48 
3.55 
6.44 
2.80 
5.81 
2.08 
2.33 
3.71 
2.45 
3.15 
1.45 
4.66 
6.58 
3.51 
2.17 

3.40 


S  o 


No  of  days. 


n*° 


10 


11 

14 

11 
5 
7 
9 

10 
5 
9 
5 
6 
9 
7 
9 

10 
5 
7 
6 
6 

12 
4 
6 
9 


11 
10 
5 
5 
5 
5 
10 


5 
6 
5 
9 
10 
8 
9 

7 
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Climatolog'ical  Data  for  September,   1986 


Stations 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


Allentown 

,j;  Altooua 

g  A.rdmore 

s  Arendtsville 

o  iJedford 

1^  Bethlehem.  

u  Carlisle 

'a  Catawissa 

S  Center  Hall 

5s  chambersburg — 

'^  Cleartield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Free  laud 

Cieorge  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro --■ 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hvndman 

Kyiertown 

Lancaster 

LawronceviUe 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley.  ..•■■• 
Neshaminy  FallsU--' 

Palmerton 

Philadelphia ■ 

Phoenixville 

ftuakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove. 

Shawmontu 

Shippensburg 

Statfi  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Brookville 

Butler 

«  Chambersville... 
§  Clairton 

•5  Claysville 

g  Corry 

i§  Derry 

o  Donora  

S  Ebensburg 

O   ElkLicktt 

Franklin 

Green  sburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  It 

Lycippustt 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Newftil 

Pitt'iburgh 

RidKway 

Bharonll 

Somerset 

Dniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Cumberland 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon — 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Carbon  

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  .   . 

(!hester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  .   . 

Snyder 

Philadelphia  ... 
Cumberland  — 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmorelau'i 

Washington... 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland. 

Warren 

Greene 


254 
1,615 
350 
700 
1,060 
364 
467 
520 
1,272 
580 
1,120 
380 
560 
1,050 
380 
1,970 
190 
.353 
8-10 
1,875 
535 
600 
337 
900 
200 
650 
977 
1,  l',.37 
2.5r> 
1,000 
469 
560 
50 
600 
1,  720 
1.045 
60 
398 
26 
100 
496 
273 
900 
746 
455 
51 
660 
1.217 
500 
754 
1.419 
455 
521 
1,  275 
400 
1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
;  1,430 
1,172 
762 
2,000 
2.680 
957 
[  1,150 
950 
1,256 
1, 100 
1,184 
2, 020 
1,420 
1.080 
691 
808 
800 
1,248 
1,350 
940 
2,190 
1,100 
825 
1.180 
1,035 


Erie. 


Erie. 


670     64 


FortheState *'^ 


24 
49 
16 

14 

4 
51 
70 
40 
40 
37 
29 
49 
25 
49 
44 
43 
30 
63 
32 
21 
43 
32 
67 

18 
21 

49 

24 

f> 

49 

39 

52 

46 

10 

47 

30 

24 

47 

18 

65 

26 

51 

66 
3 

42 

46 

40 
3 

52 

22 

42 

66 

87 

60 

21 

18 

46 

23 

3.5 
4 

31 

23 

39 
10 
19 
19 

62 

27 

40 

29 
12 
54 
4 
44 
42 

56' 
16 
94 
29 
23 
69 
48 
22 
47 
5 


66.6 
64.2 
67.4 
66.0 
66.7 
69.0 
68.6 
66.6 
66.0 
68.8 
66.0 
66.4 
64.4 
64.0 
68.8 
63.1 
68.2 
69.2 
64.6 
57.7 
67.6 
69.6 
67.9 
60.4 
71.2 
66.0' 


+1.2 

+0.9 

0.0 

-0.2 


Precipitation,  in  inches 


a 


sS 


^'O 


No.  of  days 


0  <D 

BO 

'c.  t- 


62.7 
68.2 
63.7 
67.4 
67.2 
71.5 


+2.0 
+3.1 
+2.2 
+3.6 
+2.4 
+1.8 
0.0 
0.0 
+2.4 
+2.6 
+3.0 
+  1.8 
+3.3 
+2.0 
+0.5 
+2.1 
+  1.7 
+2.1 
-1.2 
+  1.5 
+1.2 


+2.6 
+  1.8 
+  1.6 
+4.3 
+0.2 


60.0 

63.5 

67.3 

64.6 

69.5 

70.2 

64.7 

67.8 

64.9 

65.4 

67.0 

69.2 

68.2 

64.8 

64.0 

63.7 

61.8 

67.8 

66.3 

66.9 

68.4 

61.2 

66.8 

65.2 

67.0 

69.7 

65.4 

67.8 

70.5 

64.8 

62.6 

65.1 

68.7 

67.5 

66.2 

68.2 

67.4 

6<.2 

68.0 

67.1 

68.0 

66.6 

69.0 

67.8 

62.7 

68.7 

6'>.5 

70.1 

67.8 

64.2 

69.6 


66. 
66.5 


+  1.5 
+  1.8 
+1.6 
+0.3 
+  1.5 
+3.0 
+0.6 
+1.6 


8 
23 

9 

8t 
23 


81 
16 

8t 
16 
121 
12 
15t 

81 

9 

9 

8 

8 

9 

81 

8 

8 

8 
12 
11 


+  2.5 
+  2.0 
+0.7 


+1.9 
+  1.2 
+1.3 
+1.9 
+2.2 
+1.7 
+  2.0 
+1.9 
+0.5 
-t-2.1 
+0.3 


+1.4 
+4.2 
+2.2 
+  1.6 
+3.6 
+2.2 
+2.1 
+  3.1 
+4.1 
+2.7 
+3.4 
+1.6 


89 


0.87 
4.20 
3.31 
0.55 
1.45 
1.03 
1.15 
2.13 
2.96 
1.82 
2.98 
1.19 
1.84 
1.20 
1.26 
1.48 
3.27 
1.64 
1.28 
0.98 
0.86 
0.81 
2.45 
1.89 
1.08 
3.04 


89 

+1.2 

88 

+4.8 

92 

93 

+2.2 

94 

+1.4 

93 

+1.4 

91 

+2.3 

91 

+3.8 

94 

+1.5 

88 

+5.0 

95 

+2.1 

"3 

+1.9 

89 

94 

+3.2 

92 

+2.2 

96 

81 
23 

9 

8 

9 

81 

81 

8 

81 
23 

8 
121 

81 
23 
10 
23 
16 

8 

81 


161 
15 
161 
161 
15 
15 
151 
16 
23 
16 
10 
16 
1,'i 
15 
151 
161 
15 
23 
15 
16 
16 
24 
•23 
16 
111 
15 
23 
81 
15 
15 


32 

29 

40 

34 

47 

36 

30 

41 

33 

35 

32 

42 

37 

34 

33 

31 

29 

40 

35 

38 

32 

28 

34 

37 

42 

41 

30 

41 

48 

39 

37 

35 

44 

39 

40 

37 

37 

35 

44 

38 

40 

37 

40 

45 

31 

40 

33 

47 

38 

39 

39 


26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
31 
26 
26 
25 
19t 
30 
26 
26 
251 
25 
26 
25 
26 
25 
26 
26 
26 
25 
2.51 
29 
26 
26l 
25 
26 
26 
26 
191 
26 
30 
26 


30 
3t 


2.86 
0.94 
1.47 
3.64 
1.66 
3.36 


-2.47 
+1.26 
-0.75 
-3.54 


-2.21 
-1.87 
-1.55 
+0.12 
-1.15 
-0.33 
-2.21 
-1.43 
-2.28 
-2.11 
-2.37 
-0.19 
-1.95 
-2.75 
-2.78 
-3.19 
-2.23 
-0,60 
-1.32 
-1.68 
-0.05 


-2.43 
-1.54 
+  0.23 
-1.42 


2.61 

1.27 

3.72 

2., 50 

3.72 

1.92 

0.89 

1.02 

1.71 

1.70 

2.14 

2.16 

1.38 

2.84 

1.06 

1.59 

1.74 

1.94 

1.20 

1.67 

0.57 

1.61 

4.28 

3.46 

4.14 

1.39 

1.10 

2.93 

1.29 

4.87 

2.48 

1.85 

3.65 

2.32 

1.78 

4  69 

4.14 

2  31 

2.74 

2.57 

2.45 

2.21 

0.58 

4.93 

1.47 

1.95 

3.17 

1.86 

3.76 

0.93 

1.65 


1.52 
2.17 


-1.83 
-2.29 
+0.29 
-0.79 
+  0.58 
-1.35 
-3.00 
-2.19 


0.26 
2.45 
1.45 
0.25 
0.79 
0.48 
0.46 
0.96 
2.10 
0.69 
1  07 
0.43 
0,58 
0.50 
0.50 
0.70 
2.12 
0.71 
0.46 
0.56 
0.36 
0.38 
1.20 
0.51 
0.62 
1.72 


1.16 
0,40 
0.60 
1,27 
0.92 
1.70 


-1 

47 

-1 

17 

-1 

00 

-0.06 
-2.42 
-1.60 
-1.21 
-1.58 
-1.84 
-2,42 
-2,46 
-1.52 
+0.82 
-0,19 


-1,85 
-2.61 
-0,21 
-1.34 
+  1.37 
-0,43 
-1,54 
+0.73 
-0,97 
-1.73 
+  1.94 
+0.90 

-o!54' 
-1.13 

-o.m 

-2.10 
+2.35 
-1.52 
-0.75 
-0.43 
-1.44 
+  0.64 
-2.76 


—1.87 
-1.23 


1.38 

0.70 

2.03 

0.85 

1.87 

0.65 

0.38 

1.00 

0.76 

1.01 

0.84 

1.06 

0.56 

1.62 

0,43 

0,55 

1.09 

0.80 

0,62 

0.62 

0.32 

0.51 

2.07 

1.65 

3.25 

0.49 

0.65 

1,21 

0.32 

3.23 

0..50 

0.60 

1.51 

0,S6 

0,41 

2.5.5 

0.99 

1  45 

0.67 

1.01 

1.48 

0.95 

0.30 

3.01 

0,50 

0.59 

0.80 

0.54 

1.84 

0.50 

0.44 


0.88 
3.26 


0 
0 
0 
0 
0      10 


Observers 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


10 


ne. 
w. 


s. 
e. 
ne. 


ne. 
nw. 

se. 


ne. 
w. 


s. 
sw. 

se. 
sw. 
e. 


nw. 

sw. 

e. 

ne. 

sw. 

sw. 

s. 

se. 

ne. 

n. 

sw. 

s. 

sw. 

w. 

w. 

w. 

w. 

sw. 

w. 

se. 

s. 


nw. 

sw. 

s. 


sw. 


sw. 

sw. 

w 

sw. 

nw. 

nw. 

ne. 

s 

s. 

se 

sw. 

s. 


sw. 
sw. 


John  A.  Frick. 
John  J.  Martin. 
H.  L.  Balderston. 
Dr.  S.  W.  Frost. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Prof.  C.  E.  Miller. 
W.  L.  Gearhart. 
Edward  E.  Bailey. 
William  B.  Spear. 
E.  W.  Hess. 
Howard  L.  Pyle. 
Wm.  A.  Korer. 
C.  E.  Koppenheffer 
Ira  J.  Keath 
Andrew  B  Evansha. 
Prof.  N.  W.  Swayne. 
Dr  Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
Ronald  II.  Marshall, 
State  Sanatorium. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell . 
H.  W.  Lowy.  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
Glenn  R.  Shaffer. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Supt.  of  Water  Works. 
c.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co. 
Joseph  Beaver. 
Sun  Oil  Co. 
R.  K.  Winteruiute. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

PhlladelphiaSub.  Water  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co.. 

John  E.  Beiiner. 

U.S.  Weather  Bui  e;i  11. 

Theodore  .'.  Sampson. 

U.S  Weather  Kureiiii 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

(George  W.  Hill.  i 

Harlan  Saylor. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller.  \ 

Susquehanna  Collieries  Co.j 

York  Water  Co,  ] 

Frank  S.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E.Lewis.  I 

Carnegie  Steel  Co  : 

J.L.  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co.       j 

Ted  R.  Wineman. 

Donora  Zinc  Works. 

D.H.Jones.  J 

J.  S.Stevanus. 

R.  L.  Walters. 

Westmoreland  W  ater  Co , 

Charles  P.Clarke. 

Prof.  H.W.Harmon. 

W,  F.  Gallagher. 

Robert  Tross .  ] 

U.S,  Forest  Service. 

Westmoreland  Water  Co. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Perry  P.  Campbell  ' 

New  Castle  Water  Co. 

Gen.  Chemical  Co. 

U.S.  Weather  Bureau, 

West  Penn.  Power  Co. 

Harry  H.Gerber. 

D.  L, Grove. 

Wm.  W.  Marsteller. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

Mrs.  Anna  Simpson, 

Thomas  S.  Knox. 


D.  8.  Weather  Bureau. 


tl  Po^t-Offlce  addresses  are  as  follows:  of  Elk  Licfe.  Grantsviiie.  MO.     t  i,v    oo  ■  .  »  W.  B.  O.  Philadelphia-9 -SO -36-1050. 

of  Kane  (nearl,  Wilcox. 


Skptembkr,  15)36 
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Daily  Preoipitatiou  for  September,  103(3 

stations 

Draluave  Basin 

1 

:                                                                                              Day  ol  month 

1 

1 

2 

8 

4 

5 

6 

T 

8 

9 

10 

11      12 

1!! 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

AUantie  Druinaoe. 

lUeutowniii    

Utooua 

LelUgh 

Juniatii 

'.'sc 

.01 

.2i 

'.•44 
.17 
.09 
T. 
.05 

.18 
T. 
.08 

.... 

T. 

.26 

.68 

.06 

T. 

.02 

.09 

. . . . 

'.'i7 
.02 
.07 

.08 

T. 

.09 
.08 

.04 

2.46 

.11 

.11 

.20 
.66 

.... 

0.87 
4  20 

t.iisouiallll 

W.  Br.  SusQ 

.... 

.... 

.01 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.79 
,08 

.29 

.19 

1.58 

Irdmore 

Lower  Del 

1.46 

.... 

.86 

T. 

1.02 
.04 

.66 
.79 
.60 
.48 
1.52 
.29 
.46 

.80 
2.10 
.69 
1.07 
.43 
68 
.78 
.62 
.06 
.50 
.26 
.70 

.10 
.43 
.62 
48 
.44 
.56 
.24 
.36 
.38 
1.13 
.44 
.51 

.52 
.45 

..  .  . 
..  .  . 

..  .  . 

.  .  .  . 

..  .  . 

8  81 

Innidtsvillo 

Lower  SusQ 

.luuiata 

^o'i 

.16 
.02 

.28 

.09 

.... 

.02 

0  66 

Jtikor's  Suiu:uit 

.13 
.25 
.06 
.21 
.32 
.58 
.21 

';i2 

.09 
.14 

'.'62 

'.'16 

.65 
.05 

.... 

.... 

"o'i 

.50 
.16 
.15 
.06 

.... 

.... 

t" 

.01 

.08 
T. 
1.62 
.08 
.10 

2  60 

ii>dfortl 

Juniata 

T. 
T. 

1  46 

W.Br.  Susq 

LelUgh 

Lower  Susq 

"m 

.... 

"."oi 

.... 

•   •• 

'.'61 

.... 

.02 

"m 



T. 
.08 
.05 

'."65 

.... 

.... 

'.'6i 

2  84 

tetlUohem  

1.08 

(losorvillen 

2  04 

SulValo  Millslill 

Juniata 

.27 
.21 

't.' 

.28 
T. 

.26 
.32 

't.' 

1  68 

T. 

'.'is 

.12 
.05 

'.'io 

. . .. 

T. 

.11 

.  .  .  . 



T. 

.... 

.02 

.04 

.04 

.02 

".'67 

"!i8 
.03 
T. 

r 

T. 

.11 

'  .24 
.12 
.41 
.02 
.16 
T. 
.03 
.50 
.10 
4S 

•••• 

•■•• 

T. 

i'.bi 

T. 

.96 
.22 

■;22 

T.' 

.08 
.02 
.31 
T. 

'.'io 

.16 

I  15 

aUnvi.<sa 

•liter  IhiU 

\.  Br.  Susq 

Susiiuelianna 

Potomac 

".'io 

2.18 
2  96 

/liaiiibersburg 

.08 

".oi 

.09 
.11 
.08 

.60 

'.'36 
.48 

.05 
T. 

'.'6i 

1  82 

leintield 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

.... 

•■•• 

••■■ 

■.'25 

•'••• 

T. 

';i6 

.43 

T. 

T 

:;:: 

.02 

'.'67 

T. 

.86 

1.04 

'^23 
.42 

'.'oi 

T. 

.77 
.03 

"."6i 

•'■■• 

2  98 

oiitosviUe 

olebrook 

1.19 
1  84 

oiisbohockeu 

Schuylkill 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

8  08 

>ovlesto\vu    

.... 

2  24 

mporium 

.81 

'i''.' 

.05 

1.20 

Lower  Susq 

N.  V.r.  Susq 

Lehigh 

"i'V 

T. 

T. 

.... 

.24 

.12 

.... 

.... 

.02 
.13 
T. 

'.'06 
.02 
T. 
T. 

••'•■ 

.26 
.71 

.59 
.01 

'.'65 

.30 

.01 

".'87 
T. 
.10 

'.'i2 
.14 

i;25 

T. 

.01 

.... 

.... 

't.' 

.15 
T. 

1  26 

orest  City 

1  65 

T 

.01 
T. 
.01 
.09 

.01 

'i 

.03 
.02 
T. 

.06 
'.'51 

'.'62 

't.' 

.27 
T. 
.09 
.20 
.16 

.27 
"  .'62 

.... 

T. 
.05 

1  48 

raleton     

W.  Br.  Susii 

Lower  Del 

Potomac 

'.'69 
.16 

'!26 

't.' 

T. 

.    .. 

T. 
.01 

1  52 

90  rge  School 

3  27 

ettvsbursr 

.71 

1  64 

irardviHeiil! 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

.... 

.... 

.01 
T. 

.... 

.... 

T. 

'.'62 

.... 

.14 

.24 
.01 

.03 
".'63 

"t'.' 

.91 
.46 
.08 

'.'06 

1  28 

ouldsborott 

Lehigh 

.07 
■f.' 

.10 
.39 

0  98 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Susq 

.06 
.22 
.18 
.08 

'.'is 

.31 
.05 
.01 

.32 

.... 

'.'63 

.01 

.... 

.06 

.11 
.01 
.03 
.02 

.20 

.28 
.02 

.03 
.13 
.04 
.10 

T 

.21 

'!62 

1  74 

amburgr 

0  g6 

0.81 

Arrisburgr*** 

Lower  Susq 

.62 
.12 

'.'26 
.42 

:: ". 

T. 

't.' 

.05 

.12 
.01 
.14 

.03 
.44 

•■■• 

T. 

.61 

.02 

.05 

']i5 

'.'62 
.01 

T. 

't'.' 

"."i9 

.18 

'.'61 

.12 
.05 

•■•• 

'lis 

.18 

••• 

"f. 

.03 
.08 
.09 

.04 
.03 
T. 

T. 

1.72 

2  45 

tawleyllll 

I'poer  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.luuiata 

.02 
.02 

1  89 

[ollisterville 

LoltwoodI] 

.10 

.17 

:: 



1.75 
1.08 

uutiugdou 

3  04 

vudman 

Potomac 

ylertown*** 

ak.^villel|l| 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

.07 
.10 

.... 

.... 

.... 

'.'65 
.02 

.05 

T. 

'.'50 
.21 

T. 

.01 

'.ii 

.32 

.24 
T. 

.04 

'.'35 

'.'is 
"."20 

:;:: 

.02 

.04 
.10 

1.17 
T. 

.94 
.60 
.40 
.64 
.12 
1.27 
.62 
.21 
.19 

.73 

.... 

2.86 
1  81 

Lower  Susq 

.18 
.08 

.01 

.06 
".'63 



!o8 
".35 

iioo 

.02 

0  94 

ausfordllll 

Lehigh 

T. 

.11 
T. 

.06 
.60 

'r.' 

T. 
.... 

.17 

i!7o 

.20 

1  29 

aureuceville 

N.  Br.  Susq 

Lower   Susq 

Lehigh 

W.Br.  Susq 

.15 

.25 

'.'6i 

.10 

T. 

.40 

.20 
.26 

.30 
.18 

"'29 
.02 

■•■ 

"t".' 

T. 
T. 
T. 

T. 
.03 
T. 
.92 

1  47 

ebauoD          

1.17 

'.'25 

.05 

'.'6i 

3  64 

ehightonllll 

ock  Haven 

.... 

T. 
.22 

1.42 
1  66 

[arcus  Hook 

Lower  Del 

.18 
.18 

.27 
.29 

3  36 

lataniorasllll 

Lower  Dela 

.59 

.10 

.12 

2  23 

[auc'h  Chunk 

Upper  Del 

... 

«... 

Lehigh 

.02 

.16 
.02 

.42 

.38 
.16 
.34 
.07 

.05 
.10 

.06 
.20 
1.38 
.70 
.07 

.22 
.84 
.86 
.23 
.72 
60 

".... 

0  93 

[orris  Run 

Susquehanna 

.08 

.32 

1  94 

[ount  Pocouo 

N.  Br.  Susq 

.04 
T. 

.02 

.18 

.16 

.25 
T. 
2.03 
T. 

".03 

.21 

.05 

2  HI 

uncy  Valley 

Upper  Del 

T. 

'.'io 
''ii 

6'\ 

T. 

1  27 

eshaininy  |||| 

W.  Br.  Susq 

.13 

T. 

"JO 
.05 

'.'15 
T. 

'.'is 

'.'08 

'.'io 

1,56 
".'fi5 

'.'12 

.26 
.24 

'.'27 

.42 
'.'65 

'.'64 

.... 

.... 

3  72 

ew  Park 

Lower  Del 

1  26 

ewportllll 

Lower  Susq 

.02 
.08 

'.'i4 

.05 

'.'io 

.04 

".oe 
'.'35 



.... 

.... 

.10 
.35 
.07 
.13 

.14 

.62 

T. 

.27 

.22 

.02 

.24 

.02 

.03 

.08 

.76 

.53 

.84 
T. 

i!62 
.43 

1.24 
.06 
.13 

1.53 
.14 
•i 

.07 
.11 
.24 

.35 

.85 

.48 

1.35 

1.30 

1.00 

.45 

1.05 

1.48 

.53 

.53 

.38 

.51 

.54 

.29 

.67 

.52 

.48 
..56 
.60 

.■.'.': 

0  85 

almertont 

Juniata 

.10 
.05 
.03 

"*■ 
'.'24 

".m 

T. 

'.'os 

.57 

2  50 

aupackllll 

Lehigh 

Upper  Del 

.05 

1  65 

hiladelphia***.... 

.04 

.32 
.16 
.07 
.20 

'  .'06 

.an 

.04 

.05 
.02 

.29 

.30 
.40 

.'26 
.12 

'.'is 

.12 
.03 

.02 

T. 

1.06 

.04 
1.49 
22 
T 
.16 
.06 
.03 
.04 
.08 

"3^ 

.62 

'!86 
".'65 

"t. 

.07 

T. 

T. 

.^■> 

.76 
■.'67 

't. 

T 

.02 

T. 

'tV 

't. 
"t.' 

.01 

't.' 

.15 
.45 
.04 
.14 
.05 
.03 

'.'30 
.16 

.10 
T 
.06 
.19 

't 

T. 

3  72 

hila.  Navy  Yard  nil 

Lower  Del 

Lower  Del 

4  28 

hihi-P'nt  Breeze.t 

T. 

"io 

T. 
T.' 

't. 

.04 

.01 
T. 

.06 

"As 

.04 

't. 

.01 

T. 

.72 

.78 

.02 

T 

.04 

.01 

.26 

4  48 

hoenixville 

Schuylkill 

Lower  Susq 

T 

;::: 

...: 

1.92 

't.' 

'.'64 

".'08 
T. 
T. 

T. 

.02 

't. 
't.' 

.01 
.03 
.06 

2  76 

leasant  Mt.||||.... 
ottstowii 

Upper  Del 

Schuylkill 

.03 

3.30 
1  00 

iitsville 

Schuylkill 

1  47 

uakertown 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

0.89 

ealiiig"* 

enovo.ll  li 

'.'is 

T. 

1.02 
1.41 
1.71 

etreat 

....do 

Lower  Susq 

T. 

T. 
.36 

T. 

T. 

.02 

'.'28 
.28 

T. 

.15 

.32 
.05 

SI 

'.'o? 
".n 

.f!5 

T. 

't. 

.01 

'.'lifi 
.02 

.09 

.08 
.63 

".'43 

".'ii 

.07 

T. 

'.'io 

'.'34 

'.'oi 

.06 
T 

't. 

T. 

1  70 

slinsfrrove 

2  14 

tiawiTQont 

Schuylkill 

Lower  Susq 

.15 
.03 
T. 

'.'35 

.02 

.06 

'.'19 

.09 
.29 
T. 

2  16 

tiippensburg 

't 

"t. 

.09 

.18 

'.'63 

1  38 

W.  Br.  Susa 

.12 

2.84 
1  06 

roudsburglill 

Upper  Del 

mburyllll 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

....do 

Lower  Susq 

T. 

.06 

T. 

'.'27 
T. 

.07 

T. 

.48 

r. 

'^06 
T. 

t" 

T. 

T 

'.'.^7 
.16 
.22 
.01 

.'ie 

.02 

. . . . 

2  34 

asquehannallll 

.03 
.39 
.54 
.29 
.48 
.10 

.74 
.62 
.48 
.32 
.05 
40 

1  62 

owanda 

.ns 

.13 

T 

.02 

1  59 

eikert 

2  43 

elLsboro 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

T 

T 
T. 

."62 

1.09 
'.'65 
.33 

'.'oi 

'.'76 
T. 

't 

T. 

.'04 
.36 

.12 

'.'2i 

03 

'  '.9.k 
.40 

't.' 

T. 

'.'01 

'.'6i 

'.'63 

.28 
.18 

T. 

T. 

1  74 

'est  Chester 

.08 
.09 

.08 
.10 
.13 

m 

'.'62 

T 

';n2 

.06 
.01 

••• 

T. 

.'is 

.09 

T 

'.04 
07 
T. 
.33 

T. 

. .  .1 

1  94 

estgrovellll 

Okes-Barro^lll 

'illi  amstown 

...do 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Susquebanna. . . , 

.01 

T 

'.'6i 

.04 

.03 
.04 
T. 

1.14 

1.65 
1.20 
1  67 

ork 

Lownr  Siisq   ...    . 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

.  .  .  . 

0  67 

ork  Haven  11 II 

.12 

.08 
.03 

.03 
.13 
.01 

0« 

0  28 

onsville..(near). 

'.■.■.'. 

•■■• 

•• 

;62 

.20 
T. 

T. 

T 

!.38 

.03 

.93 

•• 

.04 

09 

.04 

1.27 

renton.  N.  J***.... 

03          1 

T. 

04     ^^1 

4.29 

..,| 

•^   1 

Continued  on  page  44. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


September,  1936 


Daily  Precipitation  for  September,  1936-Continue']  from  page  43 


Stations 


Drainagre  Basin 


Day  of  month 


Ohio  Drainage 

Beaver  Fallsll II  .... 

Bradford 

Brookvillellll 

Butler 

Chambersville 

Clairtonl 

Clays  ville 

Conauenceilll 

Corry 

Derry 

Donorallll 

Ebensburg 

Elk  Lick 

Frantlinllll 

Greensborollll 

Greeusburg 

Qreeuville 

Grove  City •••■ 

Herrs  Isl.  Damilll.. 

Irwin 

Johnstown..  ....-■ 

Kane  (near)  II  — 

Kregarllll..... 

Lake  Lynn  111 

LInesvillellll. 

Lock  No  21111 ■ 

Lock  No.  4  nil 

Lock  No.  5111111.  ■•• 
Lycippus......  ... 

McKeesportllll 

Mead  ville 

Midland 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon. .. 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell ■■ 

Parkers  Landinglll 

Pennlinelllllt 

Pittsburgh"*...... 

Punxsutawneyllll.. 

Ridgway 

Saltsburgllll; 

eharonllll 

Smethportllll 

Somerset 

Springdalelllltl.... 

Dniontown 

Dnity  Reservolrll 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll... 

Lake  Drainage. 

Erie*" 


Beaver 

Allegheny 

...do 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela... 
Ohio 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  — 

Conemaugh 

Youghiogheny  . . 
Allegheny 

Monongahela.... 
Youghiogheny  . . 

Beaver 

....do 

Ohio 

Monongahela... 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny.. 
Monongahela... 

Beaver 

Ohio 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

...do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela... 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie. 


.08 


.04 


.08 
.15 

.19 

.0* 

tV 

T. 
T. 
.15 
.10 

'!05 

"ii 

.13 

.11 

.04 

.08 
'.'28 


.04 


T. 


.02 


.02 


.06 


.08 


21 


22 


24 


25 


26 


27 


23 


29 


1.02 

M 

1.16 

.61 

.'2i 

.50 

'.S2 
.09 
.5,') 
.42 
.08 

.03 
.42 
.12 
.39 
.50 
.25 
.7 


.03 


.44 


.55 


.64 


.01 


.80 


.31 


.02 


.02 


1.21 
T. 


.73 


.02 


.30 


.10 


.01 


.35 


.06 


.04 
.73 
.11 

.40 
.68 
.18 
.16 

.06 
.66 
.18 
.15 
.58 
.50 
.15 

T 

.15 
.96 
.41 
.06 
.1 
..52 
1.45 

,34 


1.01 
T 

.02 
.25 

.04 


.35 


.35 
1.40 
.18 
.16 
.54 

'.Oh 


.28 


.74 

/27 
2.07 
1.65 
3.25 

.46 


1.21 
31 

3.23 
50 
12 


.45 


.48 


T. 

1.51 
10 
3] 
1.06 
2.55 
.9'.' 
.16 

.14 

.04 
.07 
.75 
.16 
.75 
.60 
.8: 


6' 
3.19 
7F 
57 
05 
2f- 


.69 

'.ii\ 
.05 
.17 
.43 
.26 

.10 

".is 

.27 
.'22 

'.'io 

.10 
.28 

't 

1.16 
89 


.46 
.12 
.19 
.85 
.30 
.93 
.60 
2.83 


03    .02 
1.48   T 


3.00 
.64 
.12 

1.19 
0' 
T. 
.07 

.95 

.06 

.9 

1.84 

'.'31 

'.'26 


31 

83 

19 

1.29 

.03 

T 

.60 

1.18 

.2C 
.22 
.41 

!34 
.20 

.29 


.05 


3.36 

48 

61 

28 

iC 

14 

39 

89 

10 

93 

29 

87 

48 

85 

07 

(5 

32 

78 

99 

69 

.14 

.31 

64 

.33 

.67 

.51 

.05 

M 

.74 

.58 

2.67 
2.45 
2.85 
5.33 
3.15 

2  21 
0.68 
2.27 

3  .'=3 
4.93 
2.73 
1.47 

S2.98 
1.95 
1.67 
8. 17 

3.49 
1.86 
3.14 
3.76 
C.93 
1.65 
2.54 
1.09 


1.52 


Except  as  otherwise  Indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
„f  ohrervatlon  "•  R^gurr  Weather  Bureau  station ;  precipitotion  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midmght.        *  Included  ,n  next  measurement. 

LinTviUe;  of  Unity  Reservoir.  Greensburg;  of  Girardville.  Shenandoah;  of  Kane.  Wilcox:  of  Lock  No.  5.  Schenley.    IMdt.tomdt. ^^ 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg 

Philadelphia . . . 

Pittsburgh 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressiire 
(  reduced  to  sea  level ) 


30.06 
30.08 
30.10 
30  06 
30.09 
30.10 


30.41 
30.44 
30.44 
30.30 
30.46 
30.44 


29.61 
29.65 
29  61 
29.71 
29.67 
29.64 


1  Wind 


C  9. 
at  o 

<  > 


S  > 


Relative 
humidity 


12.7 
6.8 

12.2 
9.4 

10.1 
6.1 


nw. 
ne. 
nw. 


0) 

to 

e3  to 

Pa 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


«3 

S 

u 

5 

00 

*i 

■s 

03 

5 

s 

u 

« 

0 

s 

ts 

0 

J 

^ 

Port  Jervis... 
Phillipsburg. 
Lehighton  . . . 
Wilkes- Barre. 
Williamsport 
Harrisburg . . 
Greensboro.. 
West  Newton 
Lock  No. 4... 
Pittsburgh.. . 
Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna.. 
Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


1.9 

2.9 

1 

1.2 

■29 

0.7 

1.3 

1 

0.0 

7 

2.0 

2.2 

19 

2.0 

4 

1.7 

2.2 

I 

1.5 

18 

0.6 

2.0 

1 

0.2 

■26 

3.2 

3.6 

2 

3.0 

20 

10.4 

11.5 

3 

9.2 

29 

0.4 

1.8 

1 

0.0 

19 

10.6 

11  5! 

1 

10  2 

24 

11   7* 

1 

9.5* 

26 

10.2* 

1 

9.1* 

10 

18 
22 
7 
20 
'20 
18 
SO 
20 
30 
25 


•  For  any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


*  —Pool  stage. 


Skptemukk,  193(5 
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Daily  Temperatures  for  September,   1836 


Stations 


9     10     U     12     18     14     15     16     17 


18     19 


20 


21     22     28     24     26     28     27     28     29     80     81 


Mean 


Altoona 

Bedford 

Bothlehom 

BrookvlUe 

Butler 

Carlisle 

Catawissa 

Cliambersburg 
Cliamliersville. 

Claysville 

aearfleld 

Coatesville 

Corry 

Emporium 

Erie* 

Frauklinl 

Freeland 

Gettysburg 

Greensburg  — 

Grove  City 

Hamburg 

Harrisburg*. . . . 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon . . . 

Johnstown 

Lancaster 

Lawrenceville. 

Lebanon! 

Marcus  Hoot* . 

Meadville, 

Montrose 

Mount  Pocono . 
Philadelphia*,. 
Pittsburgh*,.  . 
Quakertown . . . 

Reading* 

Ridgwayt 

Scranton*, , 

Selinsgrove 

Somerset 

State  College... 
Stroudsburgt . . 

Towanda 

Unioutown 

Vandergrlft*, . . 

Warren 

Waynesburg... 

Wellsboro 

Williamsport, . . 
Williamstown,. 
York 


Maximum.. 

Minimum.. 
Maximum,, 
.Minimum,. 
Mii.ximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum.. 
Maximum., 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,. 
Minimum,. 
Maximum,, 
Mininnnn,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maxinuun,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum., 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Jlinimum,. 
Maximum,, 
Minimum.. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum.. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum., 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum. . 
Minimum., 
Maximum,. 
Minimum  .. 


76 

66 

•ir. 

,58 

7'J 

76 

4^ 

fi-2 

78 

78 

55 

60 

70 

71 

3fi 

32 

-b 

75 

■in 

57 

S2 

78 

47 

,i6 

78 

72 

48 

53 

83 

76 

48 

56 

79 

71 

41 

,53 

83 

80 

47 

60 

74 

66 

39 

51 

79 

77 

51 

57 

79 

75 

42 

43 

74 

721 

76  75 

58  48 

78  78 

60  58 


68  76 

61  46 


77  79 
61  67 


82 
51 
84 
57 
82 
68 
82 
48 
80 
60 
90 
56 
85 
58 
87 
64 
82 
52 
86 
56 
83 
62 
80 
62 
81 
40 
80 
53 
75 
60 
83 
49 
80 
60 
88 
63 
83 
58 
79 
54 
84 
63 
85 
64 
77 
55 
78 
69 
86 
56 
85 
53 
84 
63 
82 
50 
84 
60 
82 
67 
79 
64 
80 
63 
70 
50 
78 
65 
81 
68 
77 
51 
82 
64 
80 
45 
81 
63 
86 
58 
78 
46 
86 
67 
78 
51 
82 
49 
89 
66 
86 
56 
76 
54 
86 
53 
79 
56 
85 
60 
83 
64 
86 
64 


87 

76 

59 

65 

9a 

82 

56 

59 

86 

80 

66 

62 

86 

91 

42 

50 

92 

91 

67 

66 

86 

84 

60 

60 

88 

74 

54 

,56 

90 

77 

60 

60 

90 

77 

56 

51 

95 

90 

58 

66 

84 

78 

66 

46 

81 

79 

65 

60 

81 

41 
69 

a 

45 

86 

65 

6( 

44 

14 

64 

51 

40 

If 

67 

6C 

47 

72 

65 

66 

48 

6? 

62 

65 

42 

82 

67 

66 

55 

75 

71 

6!J 

40 

74 

67 

55 

45 

81 

73 

60 

45 

78 

64 

64 

38 

78 

65 

61 

47 

81 

71 

51 

47 

89 

61 

54 

38 

74 

66 

51 

40 

66 

61 

60 

40 

83 

69 

60 

61 

73 

62 

49 

45 

78 

69 

60 

46 

78 

66 

67 

48 

69 

63 

56 

41 

74 

58 

50 

41 

82 

66 

61 

47 

76 

fil 

51 

41 

84 

62 

55 

40 

69 

62 

,56 

48 

74 

60 

54 

40 

80 

66 

57 

48 

72 

63 

51 

43 

69 

60 

55 

45 

SS 

68 

56 

48 

68 

56 

54 

39 

80 

69 

.57 

46 

77 

69 

,59 

44 

80 

71 

62 

46 

76.6 

.52.9 

79.9 

63.6 

7».8 

68.1 

78.4 

44.1 

81.9 

51.6 

81.0 

56.8 

79.2 

53.9 

80.6 

.57.1 

78.6 

51.9 

84.0 

55.4 

79.7 

52.2 

76.4 

66.6 

81.6 

49.1 

78.7 

49.4 

75.0 

68.6 

79.8 

60.4 

72.1 

54.1 

80.0 

58.4 

80.8 

56.6 

78.0 

54.5 

78.0 

57.2 

76.6 

59.2 

72.3 

48.6 

78.1 

64.3 

79. 3« 

52.6* 

80.1 

54.6 

81.0 

55.3 

77.9 

49.5 

77.8 

56.9 

80. y 

62.1 
80.4 
68.8 
72.1 
51.5 
70.1 
49.8 
77.7 
61.3 
77.9 
57.6 
76.3 
53.1 
76.0 
69.5 
76.5 
48.9 
75.5 
55.3 
78.8 
55.2 
75.8 
49.2 
76.3 
54.3 
75.2 
52.8 
76.7 
50.7 
82.3 
57.9 
80.7 
54.9 
74.4 
53.9 
88.1 
56.0 
74.8 
49.4 
78.1 
54.5 
78.1 
55.7 
80.0 
56.7 


*    Midnight  to  midnight. 


t    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 
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GENERAL  SUMMARY. 

The  toiupeniturps  were  moytl.y  reasonable  during  the  tirst  half 
of  the  month,  while  both  extremes  were  recorded  in  the  greater 
portion  of  the  State  during  the  latter  half.  High  temperatures 
for  the  month  were  recorded  at  most  places  in  the  Ohio  drainage 
basin  from  the  6th  to  the  10th,  and  in  the  remainder  of  the 
State  from  the  20th  to  the  2'2d  inclusive,  while  the  minimum 
temperatures  were  recorded  in  all  parts  of  the  State  on  the  27th 
or  28th.  This  cold  period  was  unusually  severe,  with  minima 
mostly  below  20  degrees,  and  several  stations  reported  the  low- 
est of  records  for  so  early  in  the  season,  flowever,  the  cold  was 
of  short  duration,  and  the  ground  did  not  freeze  enough  to  seri- 
ously damage  the  root  crops,  such  as  potatoes,  carrots,  and  tur- 
nips, although  the  tops  were  killed. 

The  rainfall  averaged  about  fifteen  percent  above  the  October 
normal,  with  the  plus  departures  north  and  west  of  the  Blue 
Ridge  Mountains,  while  there  was  a  general  deficiency  to  the 
south  and  east  of  that  range.  Since  the  crop  growing  season 
ended  with  the  general  freeze  on  the  27th  and  28th,  it  is  inter- 
esting to  note  the  accumulated  departures  of  precipitation  since 
the  first  of  the  year,  which  we  note  as  follows:  Philadelphia, 
— 1.21  inches;  Reading, — 3. 75  inches;  Scranton,  —1.08  inches; 
Harrisburg,  +5.01  inches;  Pittsburgh,  +-1. 33  inches;  and  Erie, 
— 10.57  inches.  However,  these  figures,  excepting  those  for 
Erie,  do  not  reveal  the  drought  condition  that  prevailed  in  May, 
June,  and  July,  during  the  vital  portion  of  the  crop  season. 
The  season  started  well,  with  a  large  excess  in  March  that  satu- 
rated the  soil  to  a  considerable  depth,  but  the  top  soil  dried  out 
to  such  an  extent  that  in  July  all  crops  excepting  corn,  tobacco, 
alfalfa,  and  late  potatoes,  were  badly  stunted.  Timely  rains  in 
August  saved  these  crops,  while  others  were  damaged  beyond 
recovery.  The  early  potato  crop  was  generally  short,  but  Octo- 
ber diggings  gave  full  returns  for  the  late  crop  in  many  regions. 
The  outstanding  rains  in  October  occurred  on  the  1st  and  17th 
respectively.  The  first  rains  served  to  revive  pastures  and  late 
feed  crops,  while  the  later  rains  were  chiefly  beneficial  in  re- 
plenishing the  surface  water  supply,  and  as  a  help  for  the  winter 
grains.  The  month  as  a  whole  was  favorable  for  field  work,  and 
corn  husking  and  potato  digging  were  well  advanced  at  its  close. 
Apple  gathering  was  generally  finished  about  the  middle  of  the 
month. 

TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  90  stations,  was  54.0°,  which  is  1.5°  above  the  49-year 


normal  for  October.  The  highest  monthly  mean  was  60.8°,  at 
Marcus  Hook,  and  the  lowest  47.8°  at  Mount  Pocono.  The 
highest  temperature  was  87°  at  Meadville  on  the  7th,  and  the 
lowest  was  11°  at  Gouldsboro  on  the  28th.  The  greatest  daily 
range  in  temperature  was  47"  at  Clearfield  on  the  28th  and  at 
Hyndman  on  the  20th. 

PREOXPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  142  sta- 
tions, was  3.69  inches,  which  is  0.49  inch  above  the  49-year 
normal  for  October.  The  greatest  monthly  amount  was  6.13 
inches  at  Natrona,  and  the  least  was  1.30  inches  at  Philadelphia 
Navy  Yard.  The  greatest  amount  recorded  in  any  24  consecu- 
tive hours  was  3.24  inches  at  Bedford  on  the  16-17th.  Snowfall 
averaged  a  trace,  which  is  0.2  inch  less  than  the  49-year  normal. 
The  greatest  monthly  snowfall  was  2.0  inches  at  Warren,  and 
the  greatest  snowfall  for  24-hours  was  1.0  inch  at  Warren  on 
the  26th  and  30th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  OCTOBER 


Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

Year 

a 

a; 
g 

3 

< 

n 

^  - 

.2  2 

Si 

a) 

ll 

3 
O 

6 

1888  

46.3 
47.3 
50.9 
50.6 
60.8 
53.0 
53.6 
47.3 
48.9 
54.2 
53.8 
54.6 
58.6 
52.2 
53.1 
53.4 
50.6 
53.2 
52.0 
48.2 
54.6 
48.4 
55.6 
52.3 

54.2 
54.9 
56.4 
54.2 
52.1 
47.2 
55.5 
57.5 
57.6 
52.6 
54.8 
51.0 
52.9 
46.1 
51.9 
65.6 
55.1 
50.6 
50.8 
55.7 
53.8 
51.6 
51.8 
53.0 
54.0 

52.5 

74 
83 
81 
91 
83 
91 
88 
76 
86 
95 
92 
94 
95 
83 
89 
91 
91 
90 
87 
87 
93 
87 
91 
83 

90 

88 
91 
85 
92 

84 
85 
92 
88 
84 
94 
87 
87 
83 
90 
99 
91 
85 
93 
93 
86 
90 
84 
89 
87 

99 

19 
13 
21 
15 
16 
17 
24 
17 
18 
16 
20 
15 
19 
20 
19 
20 
12 
16 
14 
13 
19 
15 
14 
18 

23 
16 
11 
17 
16 
12 
19 
21 
22 
18 
12 
12 
14 

9 
16 
21 
15 
14 

9 
20 
20 
11 
11 
16 
11 

9 

4.02 
3.85 
5.87 
3.06 
0.72 
3.26 
4.26 
1.99 
3.19 
1.32 
5.20 
1.55 
2.74 
1.23 
4.64 
4.64 
2.87 
4.23 
4.46 
3.16 
1.95 
2.27 
1.91 
4.83 

2.74 
5.44 
2.35 
2.65 
2.25 
6.38 
3.17 
4.77 
1.67 
2.16 
2.51 
2.38 
0.28 
4.83 
4.51 
6.40 
1.78 
5.59 
0.99 
1.83 
5.31 
1.91 
1.46 
2.77 
3.69 

3.20 

T 

0.2 
0.3 

T. 

T. 

T. 

T. 
0.3 

T. 

T. 

T. 
0 
0 

T. 
0.1 
0.1 

T. 

T. 
1.1 

T. 

T. 

T. 
0.5 

T. 

T. 
0.2 

T. 

T 

T. 

1.7 

0 

0 

T. 
0 

T. 

T. 
0 
3.8 
0.2 
0.1 
0.1 

T. 
0.2 

T. 

T. 

T 
0.6 

T 

T. 

0.2 

16 
10 
15 
8 
6 
8 
9 
5 
9 
6 
12 
6 
8 
5 
9 
9 
7 
9 
14 
7 
6 
7 
7 
11 

7 

13 

9 

8 

6 

13 

10 

17 

5 

8 

7 

8 

2 

15 

14 

9 

8 

9 

6 

9 

11 

8 

6 

9 

11 

9 
8 
6 
11 
13 
14 
12 
17 
11 
14 
11 
13 
11 
16 
12 
12 
15 
14 
7 
16 
16 
13 
16 
11 

15 
10 
11 
15 
18 
10 
15 

9 
19 
17 
18 
15 
21 

6 

10 
17 
14 
12 
15 
15 
10 
16 
17 
16 
13 

13 

! 

6 
9 
8 
9 

11 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
9 

10 
9 
8 
8 
7 
7 
8 
7 
7 
8 
7 

7 
6 
9 
7 
7 
10 
8 
8 
7 
7 
6 
8 
7 
8 
9 
5 
8 
8 
7 
8 
7 
9 
7 
8 
6 

8 

16 

1889   

14 

1890 

17 

1891 

11 

1892 

7 

1893 

9 

1894 

11 

1895  

1896 

6 
12 

1897 

9 

1898 

13 

1899 

10 

1900 

1901 

11 
5 

1902 

10 

1903 

1904 

11 

8 

1905 

10 

1906 

17 

1907 

7 

1908 

8 

1909 

11 

1910          

7 

1911 

13 

1912 

1913 

9 
15 

1914 

11 

1915          

9 

1916 

6 

1917 

11 

1918 

8 

1919 

14 

1920 

5 

1921 

7 

1922 

7 

1923 

8 

1924 

1925 

3 
17 

1926 

12 

1927 

9 

1928 

9 

1'I29 

11 

1930 

1931 

9 

8 

1932 

14 

1933 

6 

1934 

7 

1935 

7 

1936 

Period  

12 
10 

47 
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Climatolog-ical  Data  for  October,   1936 


Counties 

oS 

■c 
c 

QJ 

ti 

a 

3 

Temperature. 

in  degrees  Fahr. 

Precipitation,  in  inches 

No.  of  days 

a  a 

So 

:^tations 

B 

I-. 

0,8 
ax: 

0)** 

0) 
6« 

s 

Q 

o 

1-3 

s 

5 

o 

s 

o_. 
ii  OS 

5! 

a 

IS 

-a 

p 

a  o 

X 

1 

3 
O 

"2 
o 
5 

Observers 

254 

1,615 

350 

700 

1,060 

364 

467 

520 

1.  272 

580 

1,  120 

380 

560 

1,050 

380 

1,970 

190 

553 

840 

1,875 

535 

600 

33/ 

900 

200 

650 

977 

1,  637 

255 

1.  000 

469 

560 

50 

600 

1,720 

1.045 

60 

398 

26 

100 

496 

273 

900 

746 

455 

51 

660 

1.2L7 

500 

754 

1.419 

455 

521 

1,  275 

400 

1.173 

1,077 

1,047 

1,020 

1,150 

1.430 

1,  172 
762 

2,  000 
2.  680 

957 
1,150 

950 
1,256 

1,  mo 

1.184 

2.  020 
1.420 
1.080 

691 

808 

800 

1,248 

1.350 

940 

2, 190 

1,100 

825 

1,180 

1,035 

670 

24 
49 
16 
14 

4 
51 
70 
40 
40 
37 
29 
49 
25 
49 
44 
43 
30 
63 
32 
21 
43 
32 
67 
18 
21 
49 
24 

i) 
49 
39 
52 
16 
10 
47 
KO 
24 
47 
18 
65 
26 
51 
66 

3 
42 
46 
40 

3 
52 
22 
42 
66 
87 
50 
21 
48 
46 
23 
35 

4 
31 
23 
39 
10 
19 
19 
62 
27 
40 
29 
12 
54 

4 
44 
42 

'56' 
16 
94 
29 
23 
69 
48 
22 
47 
5 

64 
49 

54.4 

52.8 

55.9 

54.4 

53.8 

56.6 

55.9 

54.6 

52.0 

56.5 

.54.4 

54  0 

53.4 

52.4 

56.6 

50.5' 

.56.6 

57.4 

52.2 

48.6 

55.2 

58.0 

55.9 

48.8 

58.4 

54.7 

■54.1 

50.3 

56.0 

62.0 

54  8 

54.2 

60.8' 

+  1.4 
+0.6 
+0.6 
+0.1 

'+6'.8' 
+3.0 
+1.1 
+0.2 
+3.3 
+  1.8 
+0.2 
+0.8 
+2.3 
+  1.9 
+  3.0 
+  1.3 
+4.1 
+  1.4 
+  3.0 
+  1.6 
+  1.7 
+  1.1 
-0.6 
+  1.7 
+  1.9 
+0.7 

■+2!5" 
+  1.3 
+  1.0 
+0.6 
+  1.2 

78 

80 

77 

80 

77 

81 

78 

80 

77 

80 

82 

77 

76 

81 

81 

75- 

78 

79 

78 

72 

79 

80 

77 

76 

81 

80 

82 

76 

80 

81 

80 

77 

78- 

20 

20 

22 

19 

201 

20 

20t 

201 

20 

20 

9t 

7 
22 
20 
20 
20 
22 
20 
20 
201 
22 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20t 
20 

9 

21 

19 

23 

18 

17 

22 

19 

18 

19 

21 

15 

17 

17 

13 

21 

19« 

22 

22 

14 

11 

19 

24 

26 

12 

31 

19 

18 

17 

19 

15 

21 

20 
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28 
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28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
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28 
28 
28 
28 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
26 

38 

36 

30 

44 

40 

37 

41) 

40 

31 

38 

47 

34 

35 

43 

40 

28' 

31 

35 

40 

39 

35 

32 

30 

43 

31 

44 

47 

35 

41 

40 

39 

37 

35» 

3.84 
4.45 
2.18 
5.80 
4.53 
3.11 
3.47 
1.94 
4.76 
5.01 
4,11 
3.24 
3.38 
4.17 
2.75 
3.19 
3.11 
5.50 
2,61 
3.15 
3  34 
3.76 
2.00 
2.67 
2.66 
4.79 
4.11 
3.27 
3.27 
4.10 
2.24 
5.20 
3,54 

+0.29 
+  1.26 
-0.85 
-2.41 

-b]24 
+0.08 
-1,36 
+  1.76 
+  1  94 
+0.72 
-0.12 
-0.14 
+0.91 
-0.35 
-1.10 
-0.59 
+2,10 
-  1.71 
-0.77 
-0.63 
+0.82 
-0.93 
-0  69 
-0.15 
+  L72 
+  1..33 

'+6.'ir 

+  1.27 
-1.15 
+2.07 

1.65 
2.00 
0.92 
2.20 
3.24 
1.34 
1.60 
0.50 
2.25 
2. 34 
1.13 
1,01 
0.93 
1,15 
1.13 
1.03 
1.43 
2.16 
0.74 
0.84 
1.16 
1.10 
1.10 
0.95 
0.61 
2.41 
2.67 
1.63 
1.18 
1.08 
1.00 
1.94 
1.97 

0 

T. 
0 
0 

T. 

T. 

T. 
0 
0 
0 

T. 
0 
0 
0 
0 

T. 
0 
0 
0 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 
0 
0 

T. 

0.1 

0 

T. 
0 

T. 
0 

12 
12 
5 
11 

8 

9 
11 

8 

8 

10 
10 

7 
11 
13 
10 
14 

6 
13 
10 

9 

9 

8 

10 
15 

8 
11 

8 
17 

9 
10 
10 
11 

5 

17 
15 
11 
21 
17 
14 
14 
13 
18 
13 
12 
12 
15 
12 
16 

6 

8 
15 
13 
14 
16 
17 
13 
14 
17 

9 
19 

9 
17 
15 
IS 

8 
18 

12 
3 

8 
0 
1 
5 
8 
2 
4 
5 

11 
2 
5 
7 
1 
6 

15 
5 
8 
6 
7 
2 
4 

11 
3 
9 
6 
5 

8 
0 
14 
4 

2 
13 
12 
10 
13 
12 

9 
16 

9 
13 

8 
17 
11 
12 
14 
19 

8 
11 
10 
11 

8 
12 
14 

6 
11 
13 

6 
17 

7 

8 
13 

9 

9 

ne. 
w. 

nw. 
nw. 

sw. 
se. 

sw. 

nw. 

sw. 

w. 

w. 

n. 

w. 

s. 

8. 
W. 
W. 

sw. 
s. 
w. 
w. 

sw. 

s. 
nw. 

sw. 
sw. 

John  A.  Frick. 

<j  .\ltoona..  

Blair 

Montgomery 

John  J.  Martin. 
H.  L.  Balderstou. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Bedford 

Charles  C.  Lee. 

(§  Bethlehem.   

Northampton 

Cumberland 

Columbia 

Lehigh  University. 
Prol.  C.  E.  Miller. 

■c  Ciitawissa      

W.  L.  Gearhart. 

§  UenterHaii 

g  Charabersburg 

Edward  E.  Bailey. 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

William  B.  Spear. 
E.  W.  Hess. 

Ooatesville 

Howard  L.  Pyle. 
Wm.  A.  Rorer. 

Cameron 

C.  E.  Koppeuheffer 

Lancaster 

Ira  J.  Keath 

Luzerne 

Andrew  B  Evansha. 

Prof.  K.  W.  Swayue. 

Adams 

Schuylkill 

Wayne       

Dr  Henrv  Stewart 

Miss  8allio  M.  Johnson. 

Gouldsboro 

Ronald  H.  Marshall, 

State  Sanatorium. 

York 

Ihonias  Y.Cooper. 

naimhin 

U.  S.  Weatlier  Buieai;, 

Mrs.  Delia  M.Peunell. 

Lancaster 

H.  W.  Lowv,  C.  E. 

Huntingdon 

Prof.  Paul  R.  Voder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

Clearfield 

Lancaster 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Waterworks. 

Tioga    

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co 

Clinton 

Joseph  Beaver. 

Delaware    

Sun  Oil  Co. 

R.  K.  Wintermute. 

47.8 
50.1 
55.2 
52.4 
58.6 
56.9 
.53.0 
.56.8 
52.0 
52.6 
54.2 
57.0 
55.4 
.52.0 
51.4 
51.8 
49.7 
56  8 
53  9 
54.1 
56.4 
50.4 
55.0 
53.1 
53.1 
55.6 
51.3 
55.6 
57.2 
51.7 
50.8 
51.2 
55.2 
53.5 
52.8 
53.0 
55.4 
50.0 
54.8 
53.6 
54.7 
53.0 
.56.9 
54.4 
49.6 
54.6 
49.4 
.57.0 
55.3 
53.2 
56,1 

53.6 
54.0 

-0.5 
0.0 
+1,1 
+0.5 
+0.8 
+  1.8 
+0.7 
+2.1 

■fois' 

+  1.3 

+  4.4 

+  6'8 
-0.5 
+0.9 
+0.7 
+2.2 
+  1.2 
+0.7 
+2,2 
+1.5 
+  2.1 
+0.6 

'+i'.4' 
+2.0 
+  1.5 
+  1.4 
+  1.6 
+  1.1 
-0.1 
+1.0 
+  2,3 
+0.7 
-0,9 
+1.6 

'+6!4' 
+2.7 

+6!6 
+  1.6 
-1.3 
+0.7 
+1.6 
+0,1 
+2.2 
+12 
+2.4 

+0.2 
+1.6 

72 
74 
80 
76 

78 
84 
76 
80 

77 
78 
78 
77 
76 
77 
77 
79 
77 
80 
83 
78 
78 
77 
81 
79 
79 
81 
80 
81 
81 
77 
81 
79 
80 
78 
76 
80 
83 
78 
77 
87 
77 
81 
81 
78 
78 
80 
76 
84 
80 
76 
84 

78 
87 

20 
20 
22 
22 
22 
10 
21 
20 
10 
21 
20 

lot 

20 
20 
20 
20 
20 
22 
10 
22 
22 
101 
6 
6 

It 
9 

20 
61 

20 

21 
6t 
9 
51 
5 
9 

20 
9 
9 
7 
9 

10 

10 
•      6 
9 
9 
6 
6 
6t 

21 
9 

20 

7 

13 
15 
19 
18 
29 
18 
15 
24 
16 
21 
20 
24 
21 
18 
14 
18 
13 
21 
19 
23 
18 
12 
17 
19 
26 
20 
15 
22 
30 
18 
16 
16 
24 
18 
21 
20 
22 
15 
25 
19 
24 
19 
24 
27 
13 
25 
15 
23 
21 
22 
23 

27 
11 

28 

28 

28 

28 

27 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

27 

28 

28 

28 
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28 

28 

28 

27 

27 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

27 

27 

28 

28 

28 

281 

27 

28 

28 

28 

31 

28 

28 

28t 

28 
28 

31 
35 
38 
36 
26 
37 
35 
29 
38 
34 
35 
30 
35 
32 
41 
38 
39 
32 
40 
30 
35 
44 
40 
41 
35 
42 
44 
41 
35 
34 
39 
44 
40 
42 
31 
41 
43 
39 
35 
39 
31 
34 
35 
35 
41 
37 
.39 
44 
36 
33 
40 

26 
47 

3.. 37 
3.93 
2.92 
2.31 
1.76 
2.73 
2.72 
2.18 
3.28 
2.11 
3,20 
3.00 
3.66 
4.66 
3,82 
3,81 
2.45 
3.28 
4.08 
3.70 
2.54 
4.92 
5.86 
5.44 
3.40 
4.. 57 
3.16 
4,38 
3,78 
3.77 
5.18 
4.12 
4.07 
3.65 
3.87 
4.  ,54 
3. 57 
4.58 
4.. 50 
3.27 
4.70 
4.67 
4.02 
4.05 
3.65 
3,82 
3.40 
3.. 57 
4.94 
5.48 
4.65 

2.86 
3.69 

-1.31 
+0.32 
-1.10 
—  1.08 
-1.05 
-0.89 
-1  20 
-0.94 

'-o^g'i' 

-0.37 
-0.25 

'  +  i!64' 
+  0.08 
+0.90 
-0.58 
-0,34 
+0,86 
-0.01 
-0.50 
+  1.65 
+2.99 
+  1.93 

'+1.'32' 
-0.30 
+  1.14 

+  1.11 
+  0.45 
+1,98 
+0.83 
+  1.15 
+0,13 
+0.70 
+  1.67 
+0.31 

'+i.'io' 

-0.,50 

+  l!87' 

+  1,46 
+  1  ,53 
+0..52 
+1,00 
+0.19 
+0.20 
+  1.95 
+  1.96 

-0.83 
+0.49 

1.62 
0.38 
1.15 
0.69 
0,67 
1,21 
1.25 
1.00 
1.19 
0.40 
1,17 
1.37 
1.35 
2.61 
1.72 
1.08 
0.68 
1.29 
1.20 
1.20 
0.95 
1.26 
1.93 
1.85 
1.30 
1.53 
0.89 
1.20 
1.04 
0.70 
2,, 35 
1.20 
1.05 
1.05 
1.18 
1  59 
1  82 
1,10 
1  25 
0,90 
1.12 
1.84 
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1.97 
0  92 
1.07 
1.80 
1.09 
1.34 
1,96 
2.00 

0.68 
3.24 
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T. 
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0 
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T. 
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11 
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12 
12 

\l 

u 
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14 

n 
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11 
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11 
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13 
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16 
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13 
18 
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15 
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14 
U 
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15 
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14 

7 
15 
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13 
13 
13 
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19 
13 
15 

6 
13 
11 
10 
16 

8 

10 
14 

8 
12 
17 
14 

S 

7 
13 

5 
5 
8 

10 
8 
9 
7 
8 
5 

12 
6 

10 
6 

13 
1 

13 
0 
4 
3 
9 

10 
8 
4 
3 
3 
6 

15 
5 
4 
4 
8 
6 
8 
4 
8 
7 
8 
6 
3 

14 
5 

12 
4 
9 

H 
9 

ll 
6 

l6 

12 

7 

15 
12 

7 

8 
12 

7 

9 
12 
15 
13 
12 
12 
13 

7 
14 
10 
10 
14 
10 
11 

6 
18 
13 
17 
18 
10 

5 
11 

9 
11 

8 
14 
10 
12 
15 

8 
10 

9 
17 
12 
17 

7 
10 
11 
17 

8 
12 
10 

3 
11 
12 

12 
11 

nw. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

s. 

s. 

nw. 

sw. 

nw. 

s. 

sw. 

w. 

w. 

nw. 

nw. 

w. 

w 

sw. 

s. 

nw. 
w. 
s. 
w. 

11  \v . 

w. 

w. 
w. 
w 
w. 
w. 

sw. 

w. 

sw. 

w. 

w. 

nw. 

n. 

sw. 

sw. 

s 

se. 

sw. 

sw. 

nw. 
sw. 

8. 

w. 

Paul  C.  Hoskinsou. 

Sullivan  

H.O.  Hacker. 

Neshaminy  FallsU..-. 

Bucks    

Philadelphia  Sub.  WaU-.r  Co 

Carbon 

Xew.lersev  Zinc  Co. 

Philadelphia 

Philadelphia 

U.  S.  Weather  IJureiii,. 
PhiladelphiaSub.  Watei-  Co 

John  E.  Beimel . 

Berks 

t'.S.  Weather  Km e;,!.. 

Retreat 

Theodore  J.  Sampsim . 

Lackawanna 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

U.S  Weatli.^r  Butein. 

Dr.  George  E,  Fisher, 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

Tioga 

(leorKe  W.  Hill. 

Chester 

Harlan  Say  lor. 

Lycoming 

Mrs.  Ralph  F.  Keller 

Susquelianua  CollieruN  <  i 

York 

York  Water  Co, 

Jefferson 

Frank  S.Fawcett. 

Butler.. 

■^  Chambersville 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland  — 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland  — 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . . 

William  C.  Faut^l. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co. 

•i  Olaysville 

g  Corry... 

J.L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 
D.  H.  Jones. 

o  Douora  

O    1?1V  T.ifkit            . . .. 

J.  S.Stevanus. 

R.  L.  Walters. 

Green  sburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  11 

Westmoreland  \\  »ter  t;u 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmou. 
W.  F.  GMlagher. 
Robert  Tross . 

Elk 

Westmoreland  — 
Crawford 

U.S.  Forest  Service. 
Westmoreland  M'ater  «>., 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co 

Beaver 

Perry  P.  Campbell 

New  Tastle     

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset, 

Fayette 

New  Castle  Water  f^o 

Gen.  Chemical  Co. 

IT.  S.  Weather  Bureau . 

West  Penn.  Power  Co. 

Harry  H.Gerher. 

D.  L.  Grove. 

Wm.  W.  Mar.steller. 

Vtmdflrffrift    

Westmoreland 

Warren 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

Mrs.  Anna  Simpson. 

Waynesburgf 

Greene 

Erie 

Thomas  S.  Knox. 

Lake  Drainnae. 
Erie                  

r.  8.  Weather  Bureau. 

' 

For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  3.5-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters,  «.  ".  '.  etc..  indicate,  respectively,  1,  2,  3.  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  meUed  snow 
t:  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Elk  Lick.  Grantsville.  Md;  of  Lvcippus.  Greensburg:  of  Neahaminv.  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  of  Shawmont.  Manayunk; 


of  Kane  (nearl,  Wilcox. 


W.  B.  O.  Philadelphi»-ll  30-36-1050. 


)CTOBER,   1936 
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Daily  Precipitation  I'or  October,  193G 


Drainage  Basin 

Day  of  niontli 

^ 

>t«tlons 

1 

i 

3 

4 

6 

C 

7 

g 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

^ 

iUantie  Drainaoe. 
Ueutownli  1  

Leiagh 

Juniata 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Juuiuta 

Juniata 

W.  Hr.  Susq 

Lehigh 

1.6S 
.37 

.64 
.84 

1.65 
.44 
.31 
.39 

1.34 

.... 

.... 

■;i9 

;6-i 

.01 
.12 

'.M 
.12 
.04 

.35 
.63 

'.'36 
.17 
.28 
.30 
.20 
.39 

.20 
'.'37 

t" 

'!27 
.80 
.02 

.16 

.27 

.34 

T. 

.79 

.27 

.29 

.27 

.25 

.65 

.06 

.43 

.43 
.64 
.74 
1.09 
.41 
.34 
.04 
.16 
.82 
.20 
.11 
.26 

1.26 
.23 
.92 
.11 
.49 
.12 
.22 
.61 
.64 
.19 
.13 
.16 

.64 

.43 

.42 
.10 
.66 

T. 

.83 
2.00 
1.06 

.88 
2.20 
2,34 
3  14 

.04 
.10 
.68 

"62 

.... 

't.' 

.12 
T. 

'  '('15 
T, 
.05 

.05 
.12 
.47 

.04 
.46 
.10 

.08 
'!i2 

.01 
.19 
.12 

.01 
'.'06 

8.84 

.08 

'.'64 
.03 
.10 
.10 

.... 

4.46 

usoiiiallll 

.01 

.03 

4.28 

2.18 

nnultsville 

aker's  Summit. . . 

.'.'.'. 

tV 

.14 

.07 
.05 
T. 

.04 

'.'14 

'.'34 

.03 

.30 

'.'29 
.30 
.40 
.13 
.36 
.21 
.20 

•••• 

:;:: 

.07 
.18 
T. 
.12 
.02 

""62 

"t 

6.80 

4.11 

T. 

T, 

4.68 

.12  1.98 

.04 
.04 

4.08 

otlUuhera 

loservillott 

ulYalo  Millsllll 

.87 
1  30 

8.11 

.10 
.32 
.02 

.02 
.66 

.05 

't'.' 

.26 

.05 

2.77 

Juniata 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Susquetianna 

Potomac 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Uol 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lehigh 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upcer  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq 

■fuuiata 

Potomac 

.80 
.80 

.64 

.66 

.02 

1.01 

.93 

.73 

1.20 

.53 

1.13 

1..57 

1.03 

.40 

1.43 

.88 

.57 

.50 

.80 

1.19 

1.16 

I.IO 

.07 

.95 

.89 

.60 

.61 

.27 

.10 

1.08 

1.18 

1.20 

.15 

i.'is 

.95 
1.97 

1.47 

.48 

..'.'. 

T  ■ 

.21 
.22 

.... 

't'.' 

.04 

3,13 
1.60 

.51) 

2.25 

2.24 

1.13 

.72 

.78 

.63 

.87 

1.15 

.56 

.85 

.63 

1.40 
1.08 
2.16 
.24 
,74 
.50 
.18 
.65 
.80 
.66 
.46 
.96 

,47 

2,41 

2,67 

1.48 

.55 

.80 

.82 

1,08 

.09 

.71 

1.94 

.76 

1,28 

'.'06 

't. 

.09 
.02 

.12 
'!46 

.08 
.08 

.10 

.20 

.06 

T. 

T. 

.06 

6.20 
3.47 

1.94 

iMitor   Kail 

hambersburg 

'.6i 

.49 

.16 
.70 
.17 
.59 
.22 
.42 
.21 
.04 
.44 
.26 
.16 

'  .26 
.51 
.05 
.16 

'.34 
.50 
.57 
.19 
.17 
.21 

.12 
.43 

".'■ii 

'  .'26 
.10 

'."06 

';6i 
■f. 

.58 
.19 

'.'46 
.24 

.61 

.01 

.18 

'.'is 
'.'06 

't'.' 

.... 

".08 

.24 

.35 
.30 
.23 
.10 
.10 
.63 
.22 

'.'i8 

.26 
.10 
.14 
.06 
.30 
.26 
.32 
.23 
.09 
.13 
.03 
T, 

.16 

.45 

.10 

.26 

.04 

.17 

T. 

.18 

.03 

.24 

.45 

.02 

.14 

'."63 

"t".' 

■.'62 

'Iso 

4.76 

T.' 

T, 

.15 
.40 

'.'62 

6.01 
4.11 

ortiosviUo 

.... 

'.'ie 

3.24 
3.38 

1.94 

oylostown    

■'■'■■ 



"tV 

t'.' 

.03 

'.06 
.06 

'.'6i 

.13 
.11 
.08 

tV 

T. 
.03 
T. 
.02 

'.'ii 

.40 
.04 
.04 

T.' 
.32 

"67 

T 
.05 

'■i7 

.08 
T, 

2.64 

.02 
.02 
.24 
.05 

.06 

T. 

T. 

't. 

.03 
T. 

'.'oi 

T, 

.04 

't. 

'!6i 

.10 
.04 
.55 
.30 

.02 

T. 

.02 

.14 

.31 
T. 
.02 

.24 
.12 
.13 

T. 
T 

.03 
.02 

'!62 
.17 

.40 
.07 

'.'is 

.30 
.01 
'.'69 

".05 
T. 

.19 
.26 

.01 
.20 
.06 
.04 
.23 
.01 

".io 

T 
T 
.56 
T. 

.20 

■^08 

't'.' 

','62 
T, 

'!i4 

",'62 
.15 

.29 

'."64 
,02 

.32 

".'oi 

T. 
.02 
T. 

'!6i 

T. 
T. 

.03 
.20 

".be 

.18 
.10 
.05 
.01 

'^30 
T. 
T. 
.10 
T. 

'."06 

.16 

".bi 
.02 

"tV 

.01 

".bb 

't. 

T. 

4.17 

't. 

.05 
T. 

'.'06 

2.76 

orestCity .. 

reeland'lll 

4.47 

T. 

T, 

3,19 

'!6i 

".06 

4.44 

eorge  School 

ettysburg 

uardvilloiili 

3.11 

.18 
T. 

't'.' 

.05 

.05 

,01 

T. 

.02 

.06 
.64 

'!84 

't.' 

.47 
.24 
T 

.15 
T. 

. . . . 

5.50 

'.'64 

... 

2.43 

.08 
.20 

'.'08 
.05 
T. 
.32 
.62 

".bb 
,41 
.20 
.32 
.02 
.08 
.20 

'.'ie 

.25 

".bi 

,05 

2.61 

ouldsboroU 

ratt^rford    

.22 

3.15 

2.29 

amburg.        ..   . . 

3.34 

arrisbiirg*** 

3.76 

.01 

2.00 

.01 
.03 

T. 

T. 

T,' 

.02 

2.67 

[oUisterville 

oltwoodlJ 

untiugdon 

T. 

3.46 

...  - 

.... 

2.66 

.... 

4.79 
4.11 

.vlertown*** 

akevillellll 

VV.  B.Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower    Susq 

Lehigh 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Dela 

T.' 

....    .14 

.11 
.02 
.73 
.16 

.01 
T. 
.14 

.06 

.18 
.29 
.21 
.25 
.76 
.20 
.35 
.60 
* 

.19 

.07 

.04 

T. 

.22 

T. 

'.'08 
.01 

't'.' 

T. 

... 

't.' 

't. 

.29 
.23 

']l4 
T. 
.91 
,18 

't. 
't. 

.01 

'.'65 
'!22 

.05 

3.27 
2.95 

tV 

•■••  •.^•' 



'.'65 
.01 

'.'ie 
.20 

T 

3.27 

3.36 

awreuceville 

ebanoD 

ehightonllli 

ock  Haven 

[arcus  Hook 

[atamorasllil 

:auoli  Chunk 

.08 

.10 



T. 

'.'63 

4.10 

.26 
.13 
.10 

.68 

.25 
.18 

2.24 

T. 

3.03 

.17 

5.20 

.11 

3.64 

.13 

.... 

3.45 

Lehigh         

.80 
.05 
P'1 

.50 
.61 

.38 

.76 

i;62 

.86 

1. 10 

73 

.26 

1.60 

03 

.'30 

.35 
.47 
.10 
.43 

.43 

.38 
.07 
,42 
.02 

.... 

.62 
.12 

••■• 

.15 
.12 
T. 

.07 

't,' 

3.77 

iorris  Run 

[ount  Pocouo 

:uncy  Valley 

eshaminy  lill 

Susquehanna  — 

N    Br  Susq 

.06 
.10 
.24 

'.04 

't'.' 

.41 

1.05 

.69 

.04 

'.'65 

.03 
* 

.09 
.26 

.16 

T. 

".6i 

'.'06 

"62 
.06 

3.87 
3.37 

Upper  Del 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

Leiiigh 

Upper  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

.98 
1.15 
.72 
1.00 
.55 
.90 
.54 

.20 

.37 

1.21 

.04 

T. 

.91 

3.93 

04 
.25 
.4S 
.42 
.08 
.01 

.04 
.06 
.22 
.33 

.14 

2.92 

T. 

.25 
.13 

.12 
.38 
.28 

.41 
.42 
.20 
.44 

03 

.26 
.15 
.16 
.05 
.07 

.12 
.13 
.24 

.55 
.07 
.17 
.13 
.08 
,26 
.25 
.16 

.21 
.15 

'.'36 
.11 
.27 
.17 
.07 

3.29 

.15 

';ii 

,03 
,12 
.40 
,10 

T, 

* 

".ho 

1  15 

,20 

.12 
.0! 
,10 

.08 
.0? 
,15 
T. 

T, 

T. 

.03 
.16 

"*■ 

.03 
.03 
.15 
T. 

4.19 

almertoni 

aupackllll 

hiladelphia***.... 

hila.  Navy  Yard  nil 
hlla-P'nt  Breeze.J 

hoenixville 

ine  Grove 

leasant  Mt.HH.... 

.04 
.12 

■.'63 

'.06 
.20 
.80 
.07 

.84 
.05 
.18 
.10 

105 

tV 

T. 

2  31 

* 

.10 

.57 
.59 

* 
73 

01^ 

* 

3.13 

1.76 

T. 
T, 

.46 

1.30 

T, 
'.'62 

1.73 

'!■ 

.08 
.04 
T. 

,07 

.85 
,45 

.01 

i]4i 

.06 
.02 

. .   . 

.02 

■.'57 
.02 
.04 

".V 

T. 
T 

"."62 

2.73 

'.'40 
T. 

't.' 

.12 
.03 

2.21 
3.35 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Del 

.Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

....do 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

W    Br   Susq.. 

.42 
.82 

1.25 
.49 
.62 

1.19 
.35 

.74 

1.37 

.76 

.18 


.17 
.20 
.18 
.16 
,03 
.04 

.25 

:?^ 

.25 
.06 
.16 

.15 
T. 

'.'is 
"m 

.01 
T 
T. 
T 
.02 
..11 

.04 
.67 
.11 
.03 
98 
.41 
.11 

.41 
.16 

,08 
.23 
.18 
.18 
.19 
.87 

.15 
.04 

.25 
,59 

1.01 
.23 

1  SO 

..   , 

02 
.11 

2.09 

oitsville 

T 
.02 

2.86 

uakertown 

L,ea<lin?"* 

2.72 

T, 

.16 

.01 
.19 
.07 
.27 

.09 

.03 
,19 
,23 
.16 

.18 

T. 

T. 

06 
'f 

,06 

".b^ 

.28 

.11 
oe, 

T. 

,22 

.13 

't.' 

T 

,04 

2.18 

.54 

?5 

't.' 

,04 

4.72 

.02 

'■■' 

■.05 

tV 

T  ' 

't" 

't,' 

'.'46 

,02 

T 

T. 

.17 

,08 

T. 

't.' 

.66 
.30 

1.17 
,94 

1  3'i 

2  61 
1 ,09 

.9r' 

.42 

1.08 

3.28 

.11 

.10 

T 

.0.1 

.07 

.25 

.12 

.75 

.03 

2.11 

3.20 

3.00 

hippensburg 

tate  Collesre 

troudsburg'lll 

un')\iry|||| 

usquohannallll 

'owanda 

.18 
.03 
.11 
.23 
.18 
.05 

.08 

T. 

.01 

.01 
.17 
.01 
.03 
.20 
.53 

.10 
.24 
.12 

.32 
.80 
.45 

'.'07 
T. 
T. 

3.66 
4.66 

ITpper  Del 

Lower  Susq 

X.  Br.  Susq 

....do 

1.72 
.78 
.82 
.58 

.... 

"06 

.... 

3.82 

r. 

.02 

.02 

3,25 

I- 
T. 

.04 

3,91 

T. 

3,81 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

...do 

N.  Rr.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Susnuelianna 

LoivprSusq   ...    . 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

.34 
1.29 
1.40 

.98 

.92 

.79 

.95 

1.36 

1.52 

1.09 

T. 
T. 

.46 
.10 

.15 
.13 
.33 
.39 
1.24 
.21 
.17 

'  .'6'i 

.28 

"m 

.01 
.16 
.15 

'!i5 

.43 
..32 
.06 

.07 
,32 
.50 
.19 
.33 
.20 
.02 

T. 

T 

T. 

.''.. 

.68 
,90 
.82 

.35 
1  on 

.02 

'.'65 

.33 
53 

T 

.28 

,.37 
.02 

.16 
.26 
.01 

.14 
.24 
.32 
.12 
.12 
.16 
.10 

.21 

.10 
.03 

""03 

,18 
T. 

... 

2.45 

Vest  Chester 

Vestgroveilll 

Filkes-Barrellll 

Villi  amstowu 

fork  

.01 

3.28 
2.93 

'. . . . 
1 . . . . 

T. 

'.'26 

.02 

tV 

.03 

'.'69 

T. 

.02 

't.' 

't. 

.05 
T 

T. 

.... 

.10 
,08 
,26 

'.02 

.34 
.43 

.09 

T, 

.09 
.07 
T. 
T. 

't. 

2.70 
4.08 

T.  11  20 

'.'64 
.20 

.. . . 

3.70 

';io 

■.'65 

.02   T,  '   ,6.^ 

2.54 

fork  Haven ijll 

ions  vine..(  near). 
Prenton.  N.J***.... 

.04 

.85 

.88 

1.19 

4,49 

2.97 

T. 

.... 

'1' 

.01 

T. 

.... 

2.76 

1 

Continued  on  page  49. 
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Daily  Precipitation  for  October,  1936— Continued  trom  page  48 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


9     10     11 


13     14     16     16 


18     19 


Ohio  Drainage 


Beaver  Fallsll  II 

Bradford 

Brookvillellll... 

Butler 

ChambersviUe. 

ClairtonJ 

Claysville 


Confluencellll 

Corry 

Derry ■ 

Donorallll 

Ebensburg 

Elk  Lick 

FrankllnUII 

Greensborollll 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City ••• 

Herrs  Isl.  DamUll. 

Irwin 

Tohnstown . . . .  . . . 

Kane  (near)  It... 

Kregarllil...;; 

Lake  Lynn  II II 

Linesvillelli). 

Lock  No  21111 

Lock  No.  4  nil 

LockNo.SjtIIII.... 

Lycippus......  -.• 

McKeesportllli 

Meadvilla 

Midland 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon.. 

Natronallil 

New  Castlellll 

Newell •■ 

Parkers  Landingllll 

PennlinellllU 

Pittsburgh'"..  .... 

Punxsutawneyll  II . . 

Rldgway 

Saltsburellli; 

Sharonllll 

Smethportllll 

Somerset 

Springdalelllitt 

Dniontown 

Unity  ReservoirH. 

VandergriftJ 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll.... 

Lake  Drainage. 

Erie*** 


Beaver 

Allegheny  . . . . 
.do 


Ohio 

Allegheny 

Monongahela... 
Ohio 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Conemaugh.  ... 
Monongahela.. 
Conemaugh.  .. . 
Vonghiogheny  , 
Allegheny 


Monongahela — 
Youghiogheny  . 

Beaver 

...do 

Ohio 

Monongahela... 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny.. 
Monongahela... 

Beaver 

Ohio 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

....do 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Mononi;ahela.. . 
Youghiogheny . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela... 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie. 


.37 


.07 


.01 


.01 


.05 


T. 


.03 


.24 


.24 
.24 

.05 
.04 
.23 
.65 

!69 

.34 
.23 
.51 
.12 
1.46 
.34 

.'is 


.23 


1.24    .02 


.02 


T. 


1.00 
.10 
.01 


l.Ol 
.04 


.31 


.02 


1.34 


72 
1.26 
1.93 
1.85 
1.30 
1.53 

.62 
.47 
.60 

1.04 
.38 
.28 

1.20 

.08 

.95 

.92 

1.18 

2.82 

1.59 

.35 

.78 

.22 

.22 

.46 

2.05 

1.06 

1.81 

85 

2.00 

.44 
1.29 
1.31 
1. 00 
2.10 
1. 
1.59 


.41 

.96 
1.42 

.91 
1.56 
1.07 
1.02 

.07 


.07 


.05 


2.22    .04 


.OS 


.22 
.76 

* 

.36 

2.00 

.04 


06 
.15 
1.12 
.15 
.09 
.17 
.04 


.06    .09 


.05 


.02 


.05 


.01 


T. 


.05 


.05 


.11 


.07 
.11 
.09 
T 

1.06 
01 


.02 


.85 
.85 
.67 
.92 
1.50 
.30 
.73 

1.80 
70 

1.20 
50 
20 

2.35 


76 

1.05 

.79 

.06 

.60 

.93 

1.82 

1.10 

.42 
.95 

'.'b\ 
.50 
.72 
1.25 
.41 

.67 
.96 
1.12 
84 
93 
65 
60 


.11 


.71 

.51 

.92 

.92 

1.15 

.78 

1.06 

1.70 


.71    .21 
1.09    .03 


1.13 
.68 
.91 
.70 
.50 
.61 


.68 


.03 


.36 


.04 


.02 


20     21 


23 


24 


25 


T. 


'62 

.05 
.08 

.05 

.02 

.12 

T. 

.16 

.03 

.13 

.04 

.22 

.04 

.11 

.12 

.10 

.10 

T. 

02 
10 
07 
16 
09 
05 

70 


.05 


26 


27 


28 


29     30 


31 


.03 


.35 


.08 


61 
1.05 
.86 
.64 
.75 
.38 
.61 

.33 
.18 
.43 
.47 
.46 
.65 
.70 
.52 

.9( 
.66 
.38 
.64 
.66 
.66 
.51 


.38 


.09 


T. 


1.00 


.04 


.70    .01 

.60 

.62 

.62 

.60 

.55 

.10 

.47 


64  ... 


.08 


.03 


.04 


T. 


3.79 
4.60 
4.92 
5.86 
5.44 
3.40 
4.57 


4.67 

3.16 

4.38 

3.78 

3.77 

5.18 

4.12 

3.18 

4.07 

3.65 

3  87 

5.50 

4.54 

3.57 

4.58 

3.58 

3.34 

1.84 

4.48 

3  68 

5.44 

4. -Ml 

3.S-9 

3.27 

4  70 

4.f(i 

4.83 

6.13 

4.67 

4.02 


3.11 

4  t5 

4.45 

3  !.-> 

5.48 

3.82 

4.12 

3.40 

5.. 32 

3.57 

4.18 

4.F4 

5.4K 

4  65 

3  4S 

3.58 

2.86 


Except  as  otherwise  Indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  Funset.  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation  •«  Regular  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24.hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  m  next  measurement. 

7    Prec^ion  measured  ^n  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precip.tation  ,s  less  than  ^01  ,...,.      §  Incomplete 
or  mi  smg     TSaily  aruntsTnconsistent.      XX  Post  Oflice  addresses  are  as  follows:  of  Bloservil.e  Newvi.le :  of  Springdale.  Cheswick,  (P.O.  Barking.  Pa.) :  of  Pennhne. 
LnTvUIe   of  unity  Reservoir.  Greensbur.:  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Kane.  Wilcox:  of  Lock  No.  5.  Schenley.    X  Mdt.  to  mdt. 


PBESSTTBE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg  .. 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Reading 

Scran  ton 


Atmospheric  pressure 
( reduced  to  sea  level ) 


30.06 
30.10 
30.12 
:M.08 
30.  U 
30.08 


30.60 
30.54 
30.64 
30.44 
30.64 
30.64 


29.41 
29.29 
29  26 
29.39 
29.25 
29.23 


1  Wind 


0)   O 

<  > 


a 

Ho 


13.6 
7.0 
11.8 
10.0 
10.8 
6.2 


sw. 

nw. 

nw 

nw. 

se. 

nw. 


Relative 
humidity 


29 

80 

70 

30 

79 

59 

26 

79 

59 

30 

84 

61 

17 

77 

58 

12 

81 

60 

•  For  any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


RIVEB  CONDITIONS 


Rivers 


S 

& 

M 

& 

■s 

«a 

s 

<D 

e9 

0 

s 

£ 

Q 

►a 

a 

Port  Jervis 

Phillipsburg 

Lehighton 

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Harrisburg 

Greensboro ... 

West  Newton 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 

*  -Pool  stage. 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna  . 
Susquehanna. . 
Susquehanna . . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


2.3 
1.1 
2.3 
2.6 
1.7 
3.6 

11. 0 
0.8 

11.2 


3.4 
2.0 
2.C 
4.8 
4.3 
4.4 
14.5 
6.6 
13.8 
14.2* 
13.1 


1.6 

0.5 
2.0 
1.6 
0.4 
3.2 
9.5 
0.0 
10.3 
9.8* 
9.4* 


18 
22 
7 
20 
20 
18 
80 
20 
30 
25 
30 


^i^^: 


)iri)B«:u,  lt)3G 
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Daily  Temperatures  for  October,   1936 


Stations 


20 


22 


23 


26 


26 


27 


28 


29 


80 


ai    Mi'uii 


Itoona j  MaTimum... 

i  Miniimim... 
«aford i  Maximum,.. 

1  Minimum,. . 
eUUehom *  Maximum,,. 

(  Minimum.. . 
Tookville *  Maximum,,. 

/  Minimum,. . 
utler i  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
arlisle \  Maximum.,. 

I  Minimum.. . 
atnwissa )  Maximum,.. 

'  Minimum,. . 
hamtorsburgr \  Maximum.,. 

I  Minimum,. . 
namtiersviUe \  Maximum,, . 

I  Minimum,. . 
laysvillo !  Maximum.,. 

'  Minimum,. . 
leartield |  Maximum... 

I  Minimum,. . 
toatesville )  Maximum,,. 

(  Minimum,. . 
orry 1  Maximum,,. 

I  Minimum,. . 
mporium \  Maximum,,. 

(  Minimum,. . 
jie* )  Maximum,,. 

(  Minimum,., 
raiiklint \  Maximum,,. 

.  Minimum... 
teeland )  Maximum,,. 

I  Minimum,. . 
lettysburg !  Maximum.,. 

i  Minimum,., 
•reensburg •  •  )  Maximum,. . 

<  Minimum... 
Irove  City \  Maximum,.. 

I  Minimum,., 
[amburg S  Maximum,,. 

i  Minimum,. . 
[arrisburg* \  Maximum,,. 

'  Minimum,., 
[awley )  Maximum,,, 

1  Minimum,. . 
loltwood )  Maximum,,, 

*  Minimum.., 
[untingdon \  Maximum,, 

)  Minimum,, 
ohnstown \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
lOncaster )  Maximum,, 

I  Minimum,, 
awrenceville S  Maximum,, 

I  Minimum,, 
/ebanont \  Maximum,, 

)  Minimum,, 
larcus  Hook* \  Maximum,, 

(  Minimum,, 
leadville \  Maximum,, 

(  Minimum,, 
lontrose \  Maximum,, 

I  Minimum., 
lount  Pocono \  Maximiim,, 

I  Minimum,, 
•hiladelphia* S  Maximum,, 

i  Minimum,. 
Pittsburgh* \  Maximum,, 

I  Minimum,, 
luakertown |  Maximum,, 

I  Minimum,, 
leading* S  Maximum,, 

(  Minimum,, 
lidgway  t S  Maximum,, 

(  Minimum,, 
icranton* \  Maximum,, 

)  Minimum,, 
ielinsgrove S  Maximum,, 

(  Minimum,, 
lomerset )  Maximum,, 

'  Minimum . . 

Jtate  College (Maximum,, 

(  Minimum,. 

Stroudsburgl f  Maximum,, 

(  Minimum,. 

Dowanda S  Maximum,, 

)  Minimum,. 

Jniontown, j  Maximum., 

'  Minimum,. 

^^andergrift* j  Maximum,, 

)  Minimum,. 

(Varren j  Maximum,, 

I  Minimum,. 

Waynesburg \  Maximum  „ 

(  Minimum,. 

Wellsboro S  Maximum,, 

(  Minimum,. 

ffilliamsport (Maximum,, 

(  Minimum,. 

Williamstown j  Maximum . 

(  Minimum., 

York J  Maximum,, 

I  Minimum  .. 


66  64 
46  46 


61   62 


69 
42 

72 
45 

72 
42 
71 
34 

78 

40 

71 

41 

72 

38 

71 

43 

76 

45 

81 

47 

73 

47 

72 

40 

79 

40 

76 

39 

77 

5o 

77 

33 

63 

45 

70 

43 

77 

38 

76 

48 

70 

41 

68 

48 

67 

30 

66 

53 

72 

42 

78 

42 

71 

40 

77 

37 

70 

42 

74 

51 

7 

46 

68 

41 

63 

47 

70 

51 

76 

52 

68 

34 

71 

46 

75 

34 

72 

40 

70 

41 

71 

36 

69 

44 

70 

34 

74 

36 

80 

48 

78 

59 

72 

45 

78 

46 

70 

35 

71 

.39 

68 

47 

70 

43 


67  71 

86  62 

70  72 

60  62 

72  74 

58  58 


63 

54 

60 

69 

71 

47 

44 

32 

39 

56 

68 

62 

62 

72 

73 

62 

47 

86 

39 

47 

72 

63 

62 

57 

70 

58 

48 

40 

46 

48 

71 

55 

48 

64 

75 

48 

44 

33 

35 

40 

66 

58 

70 

75 

78 

50 

41 

35 

39 

49 

72 

64 

61 

70 

70 

52 

48 

35 

43 

51 

70 

61 

59 

64 

66 

49 

37 

42 

40 

47 

68 

67 

64 

67 

76 

55 

49 

39 

45 

54 

66 

53 

72 

75 

76 

47 

40 

33 

43 

57 

65 

66 

77 

8U 

79 

48 

45 

37 

44 

50 

74 

78 

73 

69 

78 

42 

45 

48 

39 

46 

72 

66 

61 

68 

64 

,54 

43 

36 

45 

57 

61 

52 

52 

75 

77 

40 

33 

33 

39 

54 

64 

50 

58 

76 

72 

49 

37 

36 

3b 

39 

54 

54 

48 

62 

75 

48 

36 

39 

45 

58 

54 

54 

66 

76 

78 

47 

37 

■if, 

39 

41 

64 

52 

53 

55 

59 

49 

38 

31 

40 

47 

69 

68 

63 

72 

68 

56 

47 

40 

48 

60 

65 

60 

73 

7V 

77 

50 

45 

37 

46 

57 

63 

49 

59 

73 

74 

4ft 

37 

35 

46 

54 

69 

64 

59 

58 

67 

54 

43 

37 

47 

52 

65 

62 

59 

63 

63 

51 

49 

40 

49 

55 

69 

,52 

47 

44 

63 

49 

38 

28 

37 

41 

70 

66 

61 

70 

74 

60 

55 

48 

53 

63 

74 

,59 

63 

70 

75 

52 

50 

32 

37 

55 

67 

68 

71 

78 

78 

,50 

47 

37 

41 

50 

72 

65 

63 

71 

7? 

50 

43 

35 

45 

59 

68 

52 

45 

70 

74 

48 

34 

33 

35 

50 

66 

64 

60 

64 

70 

5fi 

45 

38 

43 

49 

77 

66 

74 

75 

74 

51 

41 

51 

61 

60 

65 

51 

56 

75 

75 

47 

35 

39 

42 

52 

62 

49 

41 

55 

65 

48 

31 

29 

37 

50 

59 

50 

50 

45 

58 

45 

36 

30 

39 

44 

66 

66 

62 

69 

75 

54 

50 

43 

52 

59 

56 

55 

73 

75 

76 

48 

41 

38 

52 

57 

68 

63 

56 

63 

70 

53 

42 

34 

43 

48 

65 

63 

58 

6a 

7? 

5? 

48 

40 

49 

58 

55 

48 

58 

73 

74 

48 

38 

3P 

37 

41 

6? 

53 

50 

57 

67 

48 

39 

38 

45 

57 

70 

60 

59 

63 

60 

5,"; 

45 

35 

43 

55 

61 

57 

66 

72 

74 

46 

41 

30 

33 

40 

64 

50 

57 

66 

71 

47 

41 

34 

38 

52 

66 

57 

57 

52 

65 

40 

45 

31 

38 

43 

65 

52 

48 

65 

7? 

49 

W 

32 

40 

56 

65 

69 

78 

82 

78 

52 

45 

39 

43 

55 

74 

58 

74 

76 

77 

51 

40 

39 

44 

55 

66 

53 

46 

64 

70 

,50 

36 

39 

A? 

53 

66 

67 

76 

77 

78 

51 

46 

37 

42 

50 

6n 

60 

49 

66 

70 

50 

3^ 

32 

38 

49 

66 

5P 

5.= 

64 

71 

54 

42 

38 

44 

55 

76 

72 

59 

60 

64 

.52 

4' 

34 

46 

46 

74 

65 

61 

69 

70 

55 

48 

39 

45 

61 

60 
51 
64 
56 
69 
60 
67 
47 
65 
55 
71 
60 
68 
57 
72 
59 
62 
48 
62 
49 
69 
50 
59 
.■>6 
58 
36 
64 
50 
60 
44 
60 
47 
60 
54 
71 
60 
62 
50 
61 
41 
69 
59 
70 
55 
63 
56 
72 
61 
68 
57 
64 
49 
72 
61 
65 
54 
70 
60 
72 
48 
65 
50 
60 
55 
60 
5fi 
70 
56 
61 
45 
69 
60 
68 
54 
63 
49 
65 
50 
69  69 
.59 


44 

47 

86 

19  19 

81 

41  49 

66 

23  17 

80 

46  60 

65 

27  22 

82 

64 

48 

66 

20 

12 

17 

41 

44 

66 

25 

17 

37 

50 

47 

58 

31 

19 

28 

49 

62 

66 

26 

IH 

28 

45 

60 

59 

27 

21 

29 

42 

49 

66 

19 

19 

30 

41 

50 

66 

28 

20 

34 

56 

62 

60 

18 

15 

20 

43 

51 

43 

26 

17 

31 

45 

42 

67 

20 

15 

33 

46 

51 

67 

22 

13 

24 

37 

47 

55 

29 

27 

40 

48 

50 

58 

23 

16 

17 

39 

43 

48 

19 

22 

31 

51 

49 

59 

28 

22 

28 

41 

49 

56 

27 

24 

36 

45 

4fi 

55 

26 

21 

39 

45 

51 

57 

26 

19 

29 

44 

47 

58 

31 

26 

34 

39 

46 

49 

17 

12 

21 

42 

47 

55 

32 

31 

37 

44 

50 

.59 

25 

19 

29 

52 

54 

56 

26 

22 

43 

51 

51 

60 

25 

19 

22 

47 

50 

55 

23 

15 

29 

39 

49 

57 

26 

21 

26 

.52 

59 

59 

30 

39 

48 

41 

47 

51 

28 

19 

.36 

37 

45 

45 

16 

20 

28 

38 

44 

47 

17 

13 

24 

42 

52 

57 

29 

34 

42 

39 

47 

54 

27 

28 

37 

45 

48 

54 

22 

15 

25 

44 

53 

58 

30 

24 

35 

43 

47 

54 

15 

13 

19 

39 

49 

.52 

23 

21 

31 

40 

47 

56 

27 

20 

29 

33 

47 

47 

18 

15 

34 

45 

47 

54 

22 

18 

31 

41 

48 

58 

23 

14 

18 

40 

50 

52 

25 

18 

28 

45 

.52 

58 

27 

26 

36 

44 

48 

60 

26 

21 

38 

36 

38 

52 

25 

22 

38 

45 

50 

57 

28 

23 

37 

35 

45 

52 

Q?. 

13 

26 

44 

45 

57 

28 

19 

28 

4C 

47 

52 

2S 

24 

34 

45 

48 

57 

28 

18 

27 

60 

86 

68 

87 

64 

40 

89 

84 

64 

20 

53 

38 

64 

30 

52 

40 

53 

34 

54 

39 

69 

15 

52 

39 

59 

22 

63 

33 

47 

36 

40 

36 

45  . 

31  . 

54 

41 

52 

40 

54 

36 

51 

38 

49 

40 

46 

33 

51 

43 

50 

40 

51 

38 

53 

37 

50 

33 

50 

31 

55 

33 

54 

36 

45 

31 

43 

24 

52 

39 

49 

34 

52 

39 

51 

38 

42 

36 

47 

35 

52 

39 

46 

33 

49 

35 

53 

29 

48 

34 

51 

40 

55 

31 

52 

36 

53 

40 

43 

32 

53 

40 

52 

37 

53 

37 


62.7 

42.8 

66.0 

42.6 

66.8 

46.3 

68.9 

86.8 

66.5 

48.6 

67. U 

44.8 

67.1 

42.2 

67.2 

45.8 

65.1 

41.1 

67.7 

43.6 

69.3 

39,4 

63.6 

44.6 

64.1 

38.5 

65.2 

39.6 

61.4 

45.9 

64.5 

37.8 

58. 9» 

42. 1« 

67.4 

47.3 

65.7 

44./ 

63.0 

42.6 

65.6 

44. y 

64.5 

47.3 

60.2 

37.4 

65.4 

51.5 

65.8 

43.6 

67.3 

43.6 

68.2 

43.9 

64.4 

39.5 

65.2 

44.3 

70.2" 

51. 3» 

65.1 

42.0 

58.8 

40.1 

56.0 

39.7 

66.6 

,50.5 

63.4 

45.3 

63.9 

42.2 

65.3 

48.2 

62.2 

37.0 

61.4 

43.7 

64.5 

44.0 

60.7 

38.1 

61.9 

42.1 

63.4 

39.3 

62.9 

40.8 

68.5 

45.6 

66.3 

44.3 

61.7 

44.8 

67.7 

44.5 

60.8 

.38.6 

64.3 

48.5 

64.2 

44,0 

66.3 

46.5 


*  Midnight  to  midnight. 


t  Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 
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GENERAL  SUHMART. 

November  began  with  unseasonably  mild  conditions,  and  the 
high  temperature  for  the  month  was  recorded  at  most  stations 
on  the  3d.  Temperatures  fell  rapidly  on  the  4th,  and  after  that 
date  they  were  almost  constantly  below  the  normal  to  the  end 
of  the  month.  Lowest  temperatures  for  the  month  were  gen- 
erally recorded  during  short  cold  periods  that  centered  about  the 
19th  and  28th  respectively.  The  extremes  were  a  little  less  than 
usual,  the  high  temperature  having  been  exceeded  in  eight  of  the 
last  ten  Novembers,  and  a  lower  temperature  having  been  re- 
corded in  five  of  the  last  ten  Novembers,  with  much  lower  on 
three  of  those  occasions.  The  precipitation  was  about  four-fifths 
of  the  November  normal,  the  deficiency  being  due  chiefly  to  the 
large  deficiencies  that  were  recorded  at  stations  south  and  east 
of  the  Blue  Ridge  mountains.  Departures  in  the  mountain  re- 
gions and  in  the  Ohio  drainage  area  were  mostly  on  the  plus 
side  of  the  normal.  The  heaviest  precipitation  occurred  on  the 
ith  and  5th,  while  temperatures  were  dropping  from  the  high 
point  of  the  month  to  a  moderate  deficiency.  It  began  as  heavy 
rains  and  changed  to  heavy  snows  in  some  regions.  The  snow- 
fall was  unusually  heavy  in  the  northwestern  portion  of  the 
State,  being  in  excess  of  twenty  inches  in  most  of  Warren,  and 
portions  of  Crawford  and  Venango  Counties.  The  light  rainfall 
in  the  southeastern  portion  of  the  State,  following  a  similar  con- 
iition  for  October,  reduced  the  surface  water  supply  far  below 
the  normal,  and  caused  considerable  anxiety  in  some  sections, 
rhe  top  soil  became  too  dry  for  best  results  with  the  winter 
jrains,  which  were  none  too  well  established  in  some  regions 
ivhen  the  growth  was  stopped  by  the  cold  period  that  centered 
ibout  the  19th.  The  month  as  a  whole  was  favorable  for  out- 
ioor  pursuits.  Field  work  made  fair  progress,  for  the  season, 
md  was  drawing  to  a  close  at  the  end  of  the  month.  Corn  was 
mostly  husked  and  fodder  mostly  hauled  in.  Plowing  continued 
n  some  of  the  southern  counties.  Road  word  made  fair  prog- 
ress throughout  the  month,  especially  in  the  southern  part  of 
;he  State,  but  suffered  some  delay  in  regions  that  were  covered 
3y  a  snow  blanket.  There  were  no  damaging  local  storms  dur- 
ng  the  month.  The  highest  wind  velocities  generally  occurred 
luring  the  first  cold  wave,  that  centered  about  the  19th,  and 
were  not  of  a  character  to  do  more  than  minor  damage. 

TEMPERATURE . 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
'rom  88  stations,  was  38.6°,  which  is  2.7°  below  the  49-year  nor- 
mal. The  highest  monthly  mean  was  45.8°,  at  Marcus  Hook, 
md  the  lowest  32.8°  at  Gouldsboro.     The  Highest  temperature 


for  the  month  was  7.S°  and  occurred  at  Hamburg,  Newell  and 
Philadelphia  Navy  Yard  on  the  4th,  and  at  Lebanon,  Marcus 
Hook,  and  Uniontown  on  the  3d.  The  lowest  temperature  was 
2",  and  occurred  at  Gouldsboro  and  Hawley  on  the  28th.  The 
greatest  daily  range  in  temperature  was  50°  at  Clearfield  on 
the  12th. 


PRECIPITATION . 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  140  sta- 
tions, was  2.40  inches,  which  is  0.47  inch  below  the  49-year  nor- 
mal. The  greatest  monthly  amount  was  5.53  inches  at  West- 
ford,  while  the  least,  0.59  inch,  was  recorded  at  New  Park. 
The  greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was 
2.20  inches  at  Morris  Run  on  the  3d-4th. 

Snowfall  for  the  State  averaged  3.4  inches,  which  amount  is 
0.8  inch  above  the  49-year  normal  for  the  month.  The  greatest 
monthly  snowfall  was  23.8  inches  at  Warren;  the  greatest 
amount  for  24  hours  was  8.0  inches  at  New  Castle  on  the  6th. 


COMPARATIVE  BATA  FOR  NOVEMBER 


Year 


Temperature 


Precipitation 


1888 

42  2 

1889 

41  8 

1890 

41  8 

1891 

39  7 

1892 

39  0 

189.3 

1894 

38  2 

1895 

42  9 

1896 

46  0 

1897 

41  6 

1898 

40  0 

1899 

41  5 

1900 

43  5 

1901 

36  0 

1902 

47  3 

1903 

36  9 

1904 

38  8 

1905 

39  1 

1906 

41  5 

1907 

39  8 

1908 

41  2 

1909 

46  4 

1910 

36  8 

1911 

37  8 

1912 

1913 

43.0 
43  9 

1914 

40  6 

1915 

42  1 

1916 

41  3 

1917 

37  6 

1918 

42  1 

1919 

41  2 

1920 

40  3 

1921 

42  3 

1922 

42  9 

1923 

40  7 

1924 

1925 

40.7 
39  5 

1926 

40  4 

1927 

46  2 

1928 

43  4 

1<'29 

41  1 

1930 

42  0 

1931 

49  2 

1932 

39  4 

1933 

38  1 

1934 

44  9 

1935 

44  4 

1936 

38  6 

Period 

41.3 

S  o 


No  of  days. 


ii 


*5 


83 
76 
V3 
72 
79 
76 
78 
78 
79 
68 
80 
70 
75 
80 
68 
77 

81 
79 
81 
79 
79 
69 
76 
76 
75 
80 
73 
70 
78 
71 
79 
85 
81 
81 
75 
80 
75 
83 
80 
85 
78 

85 


4 
10 
10 

6 
10 
-4 

6 

6 
12 

2 


7 

10 

-2 

13 

4 

-5 

11 

11 

5 

3 

12 

10 

-9 

4 

-1 

10 

4 

-10 

-15 

12 

-2 

-11 

6 

5 

2 


-15 


3.37 
6.72 
1.49 
2.65 
4.34 
2.93 
2.50 
2.48 
3.55 
5.28 
4.03 
2.66 
4.10 
2.56 
1.53 
2.18 
1.14 
2.47 
1.48 
3.60 
0.90 
1.40 
2.45 
2,84 

2.17 
3.05 
1.76 
2.18 
2.27 
0.63 
2.03 
5.35 
3.54 
5.75 
1.21 
2.83 
1.54 
3.56 
4.49 
4.95 
2. 32 
3.39 
1.48 
1.52 
4.75 
1.55 
3. PI 
3.84 
2.40 

2.87 


2.1 

11 

9 

7 

0.7 

15 

5 

8 

0.5 

8 

9 

10 

1.2 

9 

9 

8 

8.6 

12 

6 

8 

2.4 

8 

8 

11 

6.3 

9 

10 

9 

0.5 

10 

10 

8 

1.1 

10 

8 

9 

2.6 

14 

6 

8 

6.9 

11 

8 

9 

1.2 

7 

10 

8 

3.1 

12 

6 

9 

3.1 

8 

7 

8 

1.5 

8 

10 

8 

1.4 

7 

11 

8 

3.5 

6 

10 

9 

0.9 

9 

11 

8 

4.0 

8 

12 

6 

2.9 

10 

13 

8 

5.0 

5 

12 

8 

1.9 

7 

12 

8 

8.5 

11 

4 

7 

3.7 

10 

7 

7 

1.9 

7 

10 

8 

4.5 

11 

10 

5 

1.5 

6 

12 

9 

1.3 

10 

10 

9 

1.6 

9 

13 

6 

1.4 

5 

14 

7 

'1'. 

7 

12 

6 

2.3 

12 

11 

7 

4.5 

11 

7 

7 

1.4 

16 

5 

7 

1.8 

9 

10 

7 

0.3 

10 

12 

5 

2.9 

7 

12 

8 

2.2 

10 

n 

7 

0.9 

10 

9 

7 

1.8 

14 

7 

7 

2.3 

12 

7 

8 

1.9 

12 

8 

8 

2.3 

9 

10 

7 

2.9 

9 

10 

8 

0.3 

10 

12 

7 

7.0 

11 

8 

7 

1.8 

12 

9 

7 

2.5 

12 

7 

6 

3.4 

8 

9 

8 

2.6 

10 

9 

8 

14 
17 
11 
13 
16 
U 
11 
11 
18 
16 
13 
12 
15 
15 
12 
11 
11 
11 
12 
9 
10 
10 
19 
16 

12 
16 

9 
11 
11 

9 
12 
12 
16 
18 
13 
13 
10 
12 
14 
16 
If 
14 
13 
12 
11 
15 
14 
17 
13 
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November,  1936 


Olimatologrical  Data  for  November,  1986 


Stations . 


Counties 


1 

H 

O 

!> 

o 

■B"' 

a 
a; 
1-1 

Temperature,  in  degrees  Fahi . 

Precipitation,  in  inches 

No.  of  days 

QJ'O 

s  ° 

11 

a 
S 

a 

ii  * 
£§ 

Q 

Cm 

5 

Is 

0) 

o 

s 

Pi 

'3 

o 

ii  « 

03  o 

C 

!a 

03  a 
1^ 

o 

a  a 

o3  a 
Is 

1^ 

o3 

5 

O 

1 

5 

Observers 


Allentown 

^  A-ltoona 

g  Ardmore 

s  Arendtsville 

S  Bedford 

q  Bethlehem 

„  Carlisle 

'■s  Catawissa 

o  Center  Hall •• 

2  Chambersburg.... 

"^  Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Qouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley..-.---- 
Neshaminy  FallsII  ■  -  - 

Palmerton 

Philadelphia 

PhtBulxville 

Quakertovpn 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove. 

Shawmontu 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Brookville 

Butler 

■»;  Chambersville — 

§  Clairton 

-s  Clays ville 

g  Corry 

§  Derry 

o  Donora 

S  Ebensburg 

o  ElkLicktt 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin — 

Johnstown 

Kane  (near)  tt 

LyciPDUsIt 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Neweil 

Pittsburgh 

Ridgway 

Qharon  ll 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrif  t 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 

Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery.... 

Adams 

Bedford 

Northampton... 

Cumberland 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Carbon  

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . . . 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . . . 

Snyder 

Philadelphia  .- . 
Cumberland  — 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefierson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Waslilngton  . . . 

Erie 

Westmoreland. 
Washington.... 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland. 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset. 

Fayette 

Westmoreland. 

Warren 

Greene 


Erie. 


FortheState 49 


254 

1.615 
350 
700 

1,060 
364 
467 
520 

1,  272 
580 

1,120 
380 
560 

1,050 
380 

1,970 
190 
553 
840 

1,875 
635 
600 
337 
900 
200 
650 
977 

1,637 
255 

1,000 

469 

560 

50 

600 

1,  720 

1.045 

60 

398 

26 

100 

496 

273 

900 

746 

455 

51 

660 

1,217 
500 
754 

1,419 
455 
521 

1,  275 
400 

1.173 

1,077 

1,047 

1,  020 
1, 150 
1.430 
1, 172 

762 

2,  ono 

2,  680 

957 

1,150 

950 

1,256 

1.100 

1,184 

2,020 

1,420 

1.080 

691 

808 

800 

1,248 

1,350 

940 

2,190 

1,100 

825 

1,180 

1,035 


570 


64 


89.8 

38.9 

40.7 

38.0 

40.2 

41.0 

40.6 

38.8 

38.6 

41.2 

37.4 

37.7 

37.8 

36.81' 

40.8 

34.8 

42.2 

42.2 

37.6 

32.8 

40.0 

42.6 

40.6 

33.8 

42.4 

40,0 


34.0 
41.1 
36.2 
39.0 
39.3 
45.8 


34.2 
34.2 
40.1 
37.9 
43.5 
41.2 
38.9 
41.6 
36.7 
37.6 
38.2 
43.1 
40.3 
37.8 
36.0 
37.0 
34.7 
42.0 
38.8 
39.4 
41.0 
36.. 3' 
37.2 
38.4 
.37.9 
39.0 
34.0 
40.2 
42.0 
38.0' 
36.3 
34.7 
39.6 


-2.6 
-1.7 
-3.7 
-4.5 


-3.4 
-0.9 
-3.7 
-1.9 
-1.0 
-3.8 
-5.2 
-3.9 
-2.6 
-2.4 
-2.4 
-1.5 
-0.1 
-2.3 
-3.1 
-1.8 
-2.3 
-2.2 
-5.5 
-2.8 
-1.8 


-2.1 
-3.0 
-3.6 
-2.8 
-1.8 


-2.0 
-5.2 
-2.7 
-4.5 
-2.2 
-2.3 
-2.5 
-0.9 


-2.9 
-3.6 
-2.1 


-2.2 
-4.7 
-2.8 
-2.9 
-1.1 
-2.4 
-2.7 
-2.2 
-1.5 
-0.6 
-2.8 


36.5 
.S9.0 
39.8 
34.1 
38.8 
.36.6 
39.4 
36  8 
41.7 
38.2 
33,9 
37.4 
34.6 
41.8 
3Q.4 
35.9 
40.6 


37.5 
38.6 


-3.4 
-4,7 
-1.9 
-3.3 
-0.8 
-2.5 
-4.9 
-3  4 


-4.0 
-3.2 
-2.2 


-3.7 
-2.5 


-3.4 
-2.7 
-5.0 
-4.5 
-4.0 
-4.2 
-2.0 
-3.4 
-3.3 


-3.8 
-2.7 


18 

28 

11 

19 

15 

28T 

13 

28 

12 

19 

17 

19 

15 

19-t 

12 

19 

8 

19 

15 

19 

7 

19 

15 

28 

10 

28 

66 

68 

77 

73 

77 

75 

75 

75 

74 

75 

72 

76 

73 

74 

75 

74 

70 

76 

73 

72 

76 

72 

70 

74 

73 

74 

68 

74 

76 

61' 

70 

70 

73 

68 

74 

73 

73 

69 

69 

68 

72 

70 

78 

74 

71 

69 

67 

78 

76 

68 

74 


14 


19  I  40' 


19 

19 

19 

19t 

28 

28 

28 

19 

30 

28 

19 

19 


19t 

19t 

19t 

19i 

19 

30 


30 

19 

19 

30 

19 

28 

19-t 

30 

19 

30 

19 

19t 

19 

19 

30 

30 

19^ 


19  I  29 


19 

19 

19 

19 

19t 

19 

30 

19 

30 

27 

27 

19 

191 

19 

19 


27 

19+ 

27 

19 

19 

27 

19-! 

27 
30 
30 
19-t 
30 
23 
19 
30 
30 
19 


1.47 
2.54 
0.91 
1.02 
2.44 
1.40 
1.05 
2.39 
3.00 
1.53 
2.90 
1.15 
1.14 
3.29 
1.30 
3.10 
0.77 
0.96 
2.42 
2.69 
1.18 
1.47 
1.35 
2.09 
0.65 
2.53 


-1.29 
+0.12 
-2.63 
-1.73 


2.61 
1.01 
2.,S7 
1.18 
2.53 
0.71 


2.60 
3.31 
0.74 
1..59 
0.69 
1.14 
1.38 
1.17 
2.34 
2.59 
2.67 
0.65 
1.69 
2.24 
1.74 
2.90 
2.35 
1.13 
2..=)4 
2.05 
1.75 
3.82 
2.95 
2.75 
2.28 
3.00 
4.60 
3.1R 
3.24 
2.54 
3.70 
4.24 
3.20 
2.93 
2.98 
3.25 
1.37 
2.56 
3.12 
3.22 
3.09 
3.18 
2.. 56 
2.65 
3.66 
2.61 
2.90 
4.08 
2.69 
5.03 
3.21 


4.11 
2.40 


-1.47 
-1.27 
+0.08 
+0.86 
-0.72 
-0.07 
-1.79 
-1.29 
+0,45 
-0.96 
-0.03 
-2.10 
-1.44 
-0,76 
-0.53 
-1.63 
-0.79 
-0.91 
-0.64 
-1.64 
+0.30 


-1.37 

■I-O.IO 

-1.33 

+0.42 

-0.61 
+0.54 
-2.29 
-1.00 
-2.01 
-1.85 
-1.76 
-1.56 


—0.18 

+  0.20 

-2,18 

-0.07 
-1.45 
+0.76 
+0.12 
-1.95 
+0.17 
-0,78 
-0.48 
+  0.93 
+0.15 
-0.02 

+6'60 
-0.06 
+0.55 
+0,67 
-0.34 
+0.88 
+  1.31 
+0.80 
0.00 
-0.05 
+0.96 
-1..51 


+0.45 
-0.32 

+6'83 
+0.39 
+0.36 
+0  96 
+0.38 
-0.28 
+  1.15 
+0.15 
+  1.67 


0.58 
1.39 
0.38 
0.75 
1.93 
0.44 
0.53 
1.85 
1.85 
0.56 
1.56 
0.44 
0.68 
1.55 
0.40 
1.69 
0.32 
0.62 
0.86 
1.11 
0.50 
0.95 
0.78 
1.10 
0.27 
1.54 


2.00 
0.35 
1.15 
0.67 
1.16 
0.28 


+0.81 
-0,47 


1.10 
1.67 
0.35 
0.72 
0.38 
0.44 
0.45 
0.54 
1.28 
1.80 
1.63 
0.29 
0.72 
1.33 
0.86 
1.86 
1.60 
0.45 
1.37 
0  91 
0.75 
1.33 

'i!44 
1.98 
1,95 
1.27 
1,51 
1.34 
1.59 
2  00 
1.10 
1.63 
0.85 
0,98 
1,58 
0.66 
1.36 
1.76 
0.93 
1.88 
1.15 
1.00 
1.87 
1.32 
0,95 
1.55 
1.80 
1.85 
1.10 
1.70 


1.31 
2.20 


1.5 
2.0 
0.3 
0.6 

T. 
2.5 
2.0 
1.0 
1.9 
1.2 
4.9 
1.0 
1.5 
3.4 
0.9 
5.9 

T. 

T. 
4.0 
7.0 
0.4 
0.7 
1.5 
8.5 

T. 

T. 


2.8 
T. 
8.0 
1.5 
0.7 
T. 


8.0 
1.7 

T. 
1.9 

T. 

T. 
2.3 
1.5 
6.5 
3.8 
1.0 

T 
2.0 

T. 
3.9 
2.7 
4.9 
0.3 
0.8 
1.0 

'1'. 
8.0 
4.0 
4.0 
0.1 
0.5 
14.8 
2.1 

T. 
7.0 
7.0 
22.5 
1.3 
6.3 
8.7 

T. 

3.0 

18.0 

2.4 

20.1 

T. 
9.4 

T 
1.2 
5.2 
1.2 
5.1 

T. 

0.6 

23  8 

T. 


18.4 
3.4 


12 


w. 
nw. 
nw. 
sw. 


sw. 

nw. 

nw. 

w. 

w. 

n. 

w. 

sw. 

w. 


nw. 
w. 


sw. 
nw. 


nw. 

n. 

sw. 

sw. 

sw. 

nw. 

w. 

nw. 

nw. 

sw. 

sw. 

nw. 

sw. 

w, 

w. 

ne. 

nw. 

sw. 

w. 

sw. 

w. 


s. 
nw. 


w. 

w. 

nw. 

nw. 

sw. 

sw. 

s. 


sw. 
sw. 


nw. 
sw. 


John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University . 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

C.  E.  Koppenheffer 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B.  Evansha. 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall, 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  ShaCfer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Ca 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

R.  K.  Wintermute, 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.  0.  Hacker. 

PhjladelphiaSub.  Water  Co 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.S  Weather  Bureau . 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School . 
Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 
George  W.  Hill. 
Harlan  Saylor. 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
Susquehanna  Collieries  Co' 
York  Water  Co. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co . 
J.  L.  Mel-vin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 

D.  H.  Jones. 

J.  S.  Stevanus. 
R.  L.  Walters. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.  Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross . 
U.S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 


U.  S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.    Departures 

of  precipitation  for  stations  with  16  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 

vears  the  means  for  period  of  record  are  used,  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

"   Reference  letters  »  "  ',  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  mch,  ram  or  melted  snow, 
tl  Post-omce  addreoses  are  as  follows:  of  Elk  Lick,  Grantsville.  Md;  of  Lyciopus.  Greensburg:  of  Neshaminv.  Oakford;  of  Sharon.  Farrell:  of  Shawmont.  Manayunk: 
r  TT        /         \  wii„„^  W.  B.  0.  Philadelphia-11 23-36-1080. 

of  Kane  (near).  Wilcox. 
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Daily  Precipitation  for  November,  1986 


StotiODS 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

AUantie  Vrainaae. 
AUentownllll 

Lehigh 

T. 

.02 
.40 
.06 

.04 
.26 

.26 
1.39 

.58 
3(1 

.68 

.51 

1  09 

.41 
T. 
.03 

.... 

.... 

.... 

T. 

.... 

T. 
.05 
.16 
.04 

T. 

'.'6i 

.... 

't. 

.... 

— 

't.' 

T. 

'.'io 
.01 

.20 

".'io 

16 

'.'64 

T. 
T. 
T. 

1 47 

Altooua 

Juniata 

.06 

't.' 

'!66 

".'oi 



2.64 

Ausouiallll 

W.  Br.  Susq 

'.'38 
.16 
.04 
.12 
.01 
.26 

2  87 

Ardmore 

Lower  Del 

0.91 

AroudtsviUe 

Lower  Susq 

.04 
.87 
.39 
.31 
.01 
.30 
.26 
.10 

.15 

.38 

.09 

.10 

T. 

.05 

.16 
.03 

.19 
1.40 
1.39 
1.83 

.44 

.56 
.66 
.54 
.23 
.31 
1.10 
1.-28 

.01 

.06 

*  "  ' 

1.02 

Baker's  Summit... 

Juniata 

.06 

T. 

T. 

't'.' 

'  *  * 

■ 

■  • .  . 

2.62 

Bedford 

Juniata 

'i'.' 

'.'63 

T. 
.02 
T. 

T. 
T. 

T.' 

T. 
.08 
.20 
.10 

T. 
T. 

■ . . 

T. 
T. 

.... 

2  44 

Belief  oate 

W.Br.  Susq 

Lehigh 

T. 

.... 

.... 

T. 

.01 

T. 

T. 

2  66 

Betlilehem 

.18 

.... 

1  40 

Bloservilletl 

Lower  Susq 

1.60 

Buffalo  MUlsltll 

Juniata 

".V2 

.81 
.53 

1.85 

1.85 

.56 

1.56 

.20 

.48 

.10 

.21 
T. 

.15 

'.'is 

.20 

T. 

■1 

■ 

.... 

' 

•      >  . 

2.66 

Carlisle 

Lower  Susq 

.18 
.12 

■!i4 

T. 
.30 
.25 
.33 

.27 

'.■39 

''22 
.21 

T. 

T. 
.12 

■■ 

'.'24 

.12 

'.'i4 
.03 
.16 
.16 
.14 
.19 
.12 
.17 
.22 
.12 

.29 
.18 

.12 

'.'26 

T. 

.... 

T. 

.... 

1.06 

Catawissa 

N.  Br.  Susq 

Susquehanna .... 

'.'42 
.39 
.70 
.44 
.20 
.19 
.28 
.50 
.40 
1.41 
1.69 

.60 
.22 
.44 

•••• 

'.'63 

T. 

T. 

".oi 

2.39 

Center  llall 

.... 

■r. 

.02 

.02 

3  00 

Chambersburg 

Potomac 

1.63 

Clearheld 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

.05 

.05 

.05 
.01 
T. 
T. 

T. 

.... 

T. 

.02 

.02 

.10 
.05 

".m 
i. 

't.' 

T. 

'.'62 

T. 

.02 

T. 

T. 

2.90 
1.15 

Coatesville 

Colebrook 

Lower  Susq 

Schuylkill 

T. 

.02 
.10 

't.' 

.20 
.18 

.04 
.10 
.01 

T. 

T. 

't. 

T 

.... 

" 

1.14 

Conshohockeu 

... 

0.70 

Doylestown    

Lower  Del 

.10 
1.55 
.32 
.51 
.71 

1.30 
.02 
.18 

1.19 
.86 

l.U 
.22 
.50 
.57 
.76 
.33 
.47 

.14 

1.54 

'j'. 
.12 

.... 

0.94 

Emporium 

W.  Br.  Susq 

.68 
.02 

.03 

T. 

34 

.03 

't.' 

.07 

't.' 

.08 
.26 

T. 
T. 

.02 

.... 

.17 

.  .  .  . 

. . .  ■ 

3.29 

Ephrata 

Lower  Susq 

1.30 

ForestCity 

N.Br.  Susq 

.04 

't.' 

.07 

.02 
T 

.28 

.23 

T. 

.02 
T 

.04 
T. 

.11 

.02 

.09 

T. 

T. 

3.18 

Freelandllll 

Lehigh  

.06 
.46 

.06 
.02 

T. 

T. 

.01 

T. 

.01 

T. 

T. 

.10 

3  10 

Galeton 

\V.  Br.  Susq 

3  29 

George  School 

Lower  Del 

■■ 

0.77 

Gettysburg 

Potomac 

T. 

.09 
.34 
.16 
.02 
.04 

T. 

.55 

.'52 

"t." 

.11 
.10 
.05 

T.' 

0.96 

Girardvillellll 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

.07 

.21 
.04 
.30 

.19 

.... 

.03 

.. . . 

2.33 

Gordon 

.78 

.20 
.20 
.14 
.30 
.30 
.20 

2.42 

Qouldsboroll 

Lehigh 

'  '.ii 

T. 

.10 

.30 

.  -  .  . 

•  •  * 

2.69 

Graterford 

Schuylkill 

.63 
.30 
.38 

i!i6 

1.58 

.14 

.64 

T. 

T. 

.06 

.03 

.. . . 

.... 

1.31 

Hamburg 

Schuylkill 

T. 
T. 
T. 
T. 
.03 

T. 
T. 

.04 
.17 
.11 
.26 
.20 

.08 
T. 

T 
T. 
T. 
T. 

't.' 

.. . . 

.... 

1.18 

Hanover 

Lower  Susq 

.05 

'.'14 
.15 

.02 

T. 

T. 
T. 

'.'6i 

'!68 

T. 

.05 

T 

't. 

.02 
.10 

T. 

"t. 

't. 

T. 
T. 

't. 

T. 

T. 

1  47 

Harrisburg"* 

Hawleyllll 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.08 
T. 

.01 
.06 
'1'. 

.02 
.34 

'.'62 

■r. 

.07 
.69 

'.'6i 

T. 
".02 

E 

••    • 

1.35 
2  09 

Hollisterville 

3  27 

Holtwoodli 

.25 
T. 

0.B5 

Huntingdon 

Juniata 

.01 

T 

T. 

2.53 

Hyndman 

Potomac 

Kylertown*** 

Lakevlllellll 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

.06 

.35 
.01 
.01 

.15 
T. 

'.'i2 

'.'25 
T. 
.02 

1.85 
.50 
.17 
.41 

1.15 
.42 
.55 

1.16 

.01 
1.23 

.35 
1.13 

.55 

't'.' 

.30 

'.'io 

.04 
.30 

T, 
T. 

T. 

.06 
.01 
T 

.06 

.10 

T. 

.04 

T. 

T 

.05 

.06 

T, 

T. 

T. 

.04 

.01 
.01 

.01 
.20 
.14 
.21 
.22 

'.'63 
.03 
•.12 

.24 

'.'ie 

.06 

.50 

.04 

.16 

T. 

.17 

.12 

.25 

.11 

.14 
.10 
.15 
.06 

■.'26 
.06 
.09 

'.'46 
.16 

.16 

.14 

.19 

T. 

.23 

.11 

.20 

.10 

.05 

.08 

.18 

.12 

.16 
.07 
.04 
.31 
.18 
.31 
.19 

.01 
T. 

.01 

T. 

T. 

T. 

T. 

2.61 
2  16 

Lancaster 

Lower  Susq 

Lehigh 

T. 

.. . . 

.. . . 

Lansfordllll 

T. 
T. 

. . . . 

. . . . 

2.21 
2.37 
1.18 
2.27 
2.53 
0.71 

1.98 

"s.\h 

2.99 

Lawrenceville 

N.  Br.  Susq 

Lower   Susq 

Lehigh 

.04 

.20 
T. 
T 
.25 

T. 

.10 
T. 

.10 

.05 
.20 

'.'40 

T 
T. 

T 

T. 

Lebanon 

T. 

.27 

'."29 

.... 

.... 

. . . . 

... . 

Lehightonllll 

.95 
.83 
.24 

... . 



Look  Haven 

W.Br.  Susq 

.14 
T. 

''i7 

.27 

'.'24 

T. 

T. 

03 

T. 

.... 

.02 
T. 

T. 

.07 

't.' 

.03 

't.' 
't.' 

".as 
't.' 

T. 

".m 

T. 

.02 

.... 

't'.' 

'f  ■ 

't. 

't.' 
"t.' 

T. 
T. 

"63 

'.'.'.'. 

Marcus  Hook 

Lower  Del 

.28 

Matamorasllll 

Lower  Dela 

Upper  Del 

Lehigh 

.09 

.18 

.12 
.32 
.03 
.18 
T. 

■.'63 
.01 
.08 

.01 

'.'6i 
.12 
.22 

'.'io 
.02 
.01 

.30 
.09 
.03 

.20 
.02 
.11 
.24 
.09 
.03 
.03 
.34 
.05 
.30 
.01 

T. 

.65 

tV 

'!i5 
.26 
.08 

.'i? 

".'63 
T. 
.04 

.22 

.09 
.01 

tV 

.10 
.01 
.15 

* 

.06 
.10 
.02 

.03 
.15 

tV 

.02 

.47 

i;58 
1.60 
.25 
1.67 
.04 
.46 
.75 
.72 
.38 
.06 

.13 
T. 

.11 

1.27 
1.85 

'."94 
.45 
.52 
.77 
1.28 
1.74 

1.63 

.05 

.72 

1.33 

.19 

.86 

.62 

1.86 

1.37 

1.60 

.04 

.03 

.55 
.79 
.81 
.75 
.22 
.50 
.09 

.28 

:;;: 

.07 

:::; 

,  .  ,  , 

:::: 

'.'oi 

".'65 

.20 

't.' 

'.30 
.06 

".6b 
'.'65 

't.' 

T. 

.16 
.03 

T. 
T." 

't.' 
'.'oi 

T. 

"t. 

't.' 

T. 

.12 

't'.' 
"t. 

't.' 
t'.' 

T. 

.04 

't. 

'i'.' 

".m 

T. 

*.'6i 

T. 

.03 
.03 

Mauch  Chunk 

Montrose 

'.'si 

.60 
1.10 
1.13 

.17 

."95 

.05 

1.13 

.11 

.11 
T. 

.44 

.'67 

.40 

.04 

1.16 

'.'08 

.59 
.12 
.48 
.55 
.86 
1.92 
1.61 
.44 
.85 
.20 
.45 
.42 

1.37 
1.37 
.91 
.32 
.27 
.31 
.15 

Morris  Run 

Susquehanna  — 
N.  Br.  Susq 

T. 

'.'65 
'."26 

.38 
'.'i4 

'!6i 

.09 

'.'69 

T. 

'.'32 
.02 
.02 
T. 

't.' 

.09 
.34 

.13 

... 

"io 
'.'oa 

"64 
■.'63 

"(is 
.08 

"t" 

'.'61 
'.'63 

't 

T. 

".oi 

't'.' 

'.'62 

.04 
T. 

't 

T. 
T. 

't. 

T. 
T. 

"t".' 

T. 

".OS 
T. 

Mount  Pocono 

■■■• 

.25 
".35 

•••• 

•••■ 

'.'is 

;:;; 

.05 
T. 

't'.' 

;;;: 

E 

'  *  *  * 

Muncy  Valley 

Neshaminy  nil 

New  Park 

Newportllll 

Upper  Del 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

Lehigh 

Upper  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

....do 

Lower  Susq 

Schuylkill. 

T.' 

"64 

tV 

T. 
T. 
T. 
.05 

T.' 

tV 

T.' 

.02 

2.  CO 
3.31 
0.74 
0.59 
2.13 
1.,'.9 
2. 69 
0.69 

0.82 
0.66 
1.14 
1.98 
3.23 

"2!26 
1.38 
1.17 
2.62 
2.  ,34 
2.59 

2.67 

PalmertonI 

Paupackllll 

Philadelphia***.... 

Phila.  Navy  Yard  1111 
Phlla-F'nt  Breeze.t 

Phoenixville 

Pine  Grove 

Pleasant  Mt.lHI.... 

Pottstown 

Pottsville 

Quakertown 

aeading"' 

Renovo.llll 

Retreat 

Scranton*" 

Selinsgrove 

Shawmont  .. 

".\5 

T.' 

.30 
'.'38 

'.'53 
.21 
.24 

'!25 
.32 
.39 

'!i4 
.17 

.0) 
.20 
.19 
T. 

't'.' 
.26 

't. 

.31 

't'.' 
't" 

't.' 

T. 

't.' 

.01 

T 

'tV 
't'.' 

.03 

r.' 
't. 

'.'63 

't.' 

.02 
.0! 
.11 
.24 

.27 

.04 

't, 

.02 

't' 

.03 
.04 

'.'08 

.04 
.06 
T 
T. 

'.'45 
T. 

T. 
T. 
T. 
T 
.27 

't.' 

't'.' 

.02 

.01 
T. 
T. 
T 

•r 

T. 

.10 

T. 

.05 

'.'62 
.04 

18 

"t.' 

't. 

••■• 

'.'.'.'. 

't. 

T 
.06 

'i'.' 
't.' 

.41 

't.' 
't.' 

.01 
T. 

't.' 

T. 

■.'64 

'.'62 
T. 

T. 

't.' 

.02 

't.' 

"65 

'.'67 

■.'63 
T. 

't.' 

.04 

T. 

.01 

T. 

Shippensburg 

Lower  Susq 

0.65 

State  College 

W.Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

....do 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

....do 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

T. 

t'.' 

*T. 

'!2i 

T. 

't'.' 
'.'64 

't.' 

't.' 

T. 
'.'62 

T. 

t'.' 

1.69 

Stroudsburgllll 

Sunburyllll 

Susquehannallll.... 

Towanda 

VVeikert 

Wellsboro 

Westchester 

Westgrovellll 

Wilkes-Barrellll 

T.' 
.03 

't" 

T. 

't.' 

't.' 

.... 

2.24 
1.74 
3.09 
2.94 
2.90 
2.47 
2.35 
1.18 
0.96 

2.68 

T. 
T. 
T. 

.... 

Williamstown 

York 

Susquehanna 

Lower  Susq  .... 

Lower  Susq 

SphiivlVill 

T. 

.29 
.02 
.03 

2.54 

2.05 

York  Havenllll 

Zionsville..(near). 
Trenton.  N.J***.... 

.... 

.25 
.09 

:::: 

.... 

.... 

.... 

1  7.1 
0.97 

Lower  Del 

T. 

T. 

'tV 

.30 

.... 

't.' 

't.' 

:::: 

:::: 

. . . . 

't.' 

'!6i 

'!oi 

i.iio 

't.' 

t'.' 

2.58 
0.75 

Continued  on  page  54. 
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Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

09 
1 

Ohio  Drainage 
Beaver FallslHI  .... 

Beaver 

.01 
T. 

";53 
T. 
.0/ 
.05 

T." 

.02 

.87 
.30 

'.'34 
.06 
.40 

.50 
1.19 

.68 
.78 
.07 

•.•35 

.70 
.93 
.50 
.98 
.03 
.88 
.21 
.74 

.23 

.46 

.31 
.13 
.36 
* 

.09 
.22 
.17 

.10 
.21 
.21 
.01 

.'45 

.08 
.17 
.19 
.13 
.48 
.18 
.10 
.02 

.82 
.07 

.84 
1.17 

.83 
2.12 
1.44 
1.98 
1.95 

.70 
1.27 
1.61 
1.34 

.55 
2.00 

.58 

.86 

1.63 

.85 

.94 

.94 

1.68 

.66 

1.36 

1.24 
.85 

.94 

.54 

1.33 

'.'63 
.02 

T, 

.08 

T.' 
T. 

'.'36 
T.' 

tV 

.06 

.73 

.19 

.20 

.08 

T. 

.14 

.20 
.67 
.20 
.09 
.02 
.30 
.24 

.08 
.06 
.30 
.34 
.03 
.13 
.28 
.13 

.08 
.05 

.02 

.14 

.10 

T. 

.09 

'.'6i 

'tV 

tV 

T. 

.14 

T. 

T. 

.04 

T. 

.01 

.01 
.02 
.14 

'.'63 

.02 
.23 
.19 
.03 
.16 

T. 

T. 
.01 
.01 

'ioi 

.01 

.02 
.07 
.03 

't.' 

T. 

T. 

T. 
.10 
T. 
T. 

.03 
.03 
.03 
.05 
.02 
T. 

T. 

.11 

.07 

".in 

T. 

T. 
.14 
.08 
.01 

T. 
.07 
.13 

2.27 

Allegheny 

....do 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela... 
Ohio      

4.80 

Brookvillellll 

Butler      

3.82 
2.95 

.44 

tV 



2.76 

Clairtonl 

T. 

2.28 

.26 

1.30 

'.'53 
1.00 
1.59 

.01 
.20 

.18 
.21 
.03 

'.'22 

T. 

3.00 

Confluencellll 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Conemaugh 

Motionurfthplft 

.03 

.15 

T. 

T. 

.02 

.20 

.16 

T. 
.01 
.06 
.05 

't.' 

.03 
.01 

T. 
.01 

3.21 

.17 

.01 

.09 

.11 
.02 
.01 
T. 

■'i'V 

.03 

.01 

't.' 

.02 

.08 

.11 

.15 

4.60 

3.18 

T. 

.01 

T. 

3.24 

Ebensburg 

Conemaugh 

Youghiogheny  .. 
Allegheny 

'.'60 

.02 

T. 

T. 

.15 

.14 

.01 

2.54 

.40 
.05 

tV 

T. 

'.'63 
T. 

.08 

.20 

3.70 

Pranklinllll 

Greensborollll 

Qreensburg 

1. 10 

1.32 
.35 
.17 
.01 

1.20 
.34 

.14 

tV 

"ho 

'.'6i 
■!62 

T. 

t'.' 

.08 

.01 

.60 

T. 
'I'. 
.36 

T.' 
T. 
T. 

.02 

.10 

.03 
.02 
.04 
.10 

.04 
.03 
.02 

.06 
.02 

.18 

'i'V 

T. 
.01 
T 
T. 

'!6i 

.16 

T. 

.01 

.01 

.07 

T. 

.04 

.04 

.04 

't.' 

T. 

.03 
T 

'.'62 
T. 

.01 

.08 

T. 

.01 

.22 

.10 

.02 

T. 

r. 

.01 

.06 
.01 

.03 

4.24 

Monongahela 

Youghiogheny  . . 

T. 
T. 

.02 

tV 

.03 

3.21 

■.'63 

'r. 

T. 

T. 
.02 

3.20 

T. 

.01 

2.93 

Grove  City 

HerrsIsl.Damllll.. 

....do 

Ohio 

Monongahela 

Conemaugh. 

2.98 

T. 

2.71 

.05 
.05 

3.25 

Johnstown ........ 

Kane  (near)  It.... 

'.'6i 

T. 

1.37 

Allegheny 

Youghiogheny... 

T 
.31 

.05 

i'.ii) 

.01 

2.56 

.02 

T. 

2.96 

LakeLynnllll 

Linesvillellll 

Lock  No.  21111 

Lock  No. 41111 

Lock  No.  snilll 

.06 

2.85 

.... 

Ohio  

.... 

.02 
.22 
.05 
.63 
T. 

.64 
.76 
.06 
.38 
.04 
.36 

'.'i5 

.28 
.43 
.26 
.27 
.05 
.34 
.30 
.51 

.02 
1.15 
.80 
.30 
.48 
.72 
.60 
.22 

1.05 

.53 

.38 
.35 
.03 
.54 

.17 
.11 
.25 
.40 
.36 
.28 
1.00 
.52 

.48 

.37 

.89 

.44 

.10 

.38 

T. 

.08 

.36 

.15 
.17 
.38 
.59 
.08 
.22 
.64 

.06 

1.09 
.90 
.83 

1.75 
.82 

.93 
1.88 

.84 
1.89 
1.00 
1.15 

.70 

.84 

.38 

1.73 

1.20 

.79 

.37 

.68 

.88 

1.55 

.89 
1.80 
1.75 
1.85 
1.10 
1.70 
.86 
.77 

1.17 

1.10 
1.44 
1.45 
.54 
1.30 

.16 
.22 
1.47 
T. 
1.40 
1.12 

.05 
.12 
.04 
.05 
.12 

.46 
.03 
.08 
.08 
.04 
.07 

T. 
T. 
.02 

■f.' 

.15 

T. 

.08 

T. 

.03 

.06 

T. 

.04 
T. 
.08 

'.'62 
. . . . 

T. 
T. 

.06 

.04 
.01 
.02 
.04 
T. 

.14 

'f.' 
.04 

't.' 

.05 

T. 

T. 

2.83 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monnniriihela 

'.'65 
T. 

tV 

.01 

"oi 

tv 

T. 
T. 

T.' 

3.12 

.02 

T. 

T. 

2.96 
3.12 

McKeesportllll 

2.78 

Allegheny 

Ohio    

.03 

.07 

.02 

.01 

T. 

.02 

.80 

T. 
T. 

T.' 

T.' 

■.02 
T 

.09 

.06 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T 

T. 

T. 
T. 

.02 
'.'62 

.09 

T. 

.11 

.04 

.22 

T. 

.02 

T. 

T. 

T. 

'!64 

.07 
T. 
.02 

3.22 

3.09 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon... 
Natronallll    

Allegheny 

Ohio 

'.'62 

J'.' 

"m 

T. 

.... 

T. 
.02 
.01 
T. 

.05 
T. 
.01 
.01 

.07 
T. 
.04 
.03 

8.13 

2.78 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 

T. 
T. 

.01 

.03 

.02 
.02 

.01 

T. 

r.' 

2.97 

New  Castlellll 

3.18 
2.86 

Parkers  Landingllll 

Pennlinelllin 

Pittsburgh"' 

Punxsutawnerll  II . . 

Ridgway 

Saltsburgllll: 

Hhn.rnnllll 

1.35 

.90 
T. 

llS'i 
.41 
.95 
.50 
.35 

1.38 
.31 
.43 
.01 
.43 
.39 

lioe 

'.'6i 

T. 
.10 

tV 

.07 
.01 
.04 

T. 

tV 

';67 

'.'62 

.11 

.49 
.06 
.16 
.29 

■.'62 
.02 
.15 

.09 

.20 

.07 

.06 

.30 

T. 

.55 

.02 

.27 

.08 

.29 

T. 

.05 

.12 

.02 

.02 

';67 

.04 
.01 
•1'. 

".h9 

T. 

".'6i 

.02 

.21 

T 

.06 

.05 

.05 

T. 

.10 

.02 
T. 
.08 
.12 

.03 

.03 
.01 
.03 
.01 
.04 
.03 

.03 

.10 
T. 

'.'64 

'.'08 

T. 

T. 
T. 
.07 
.04 

T. 

.06 
T. 

t' 

■.'62 

3.23 

Beaver 

.06 
.01 
.20 

tV 

T. 

.02 

.02 

'.'46 

'i'" 

T. 
T. 

't'. 

.18 
.11 

.06 
T. 

■.'63 

'.'63 
.10 
.01 

.03 

.02 

T. 

T. 

.08 

T. 

.25 

.01 

.06 

3.46 

Ohio 

2.66 

Allegheny 

....do 

Conemaugh 

3.02 

T. 

'.'62 

T. 

■i".' 

'.04 

. . . . 

T. 

.02 

3.66 

1.07 

Beaver 

2.61 

Smethportllll 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

•.'62 

T. 

T. 

2.32 

.10 

.01 

T. 
.02 

.06 

T. 
.04 
.04 

'.'36 
T. 
.16 
T. 

.20 

.02 

']6i 

.06 
.07 

T. 
.03 

'.6i 

'.'15 

T. 

.03 

't.' 

T. 

.08 

2.90 

Springdalelllltt 

Dniontown 

Unity  Reservoirtt. 
Vandergriftt 

T. 
T. 

2.90 

Monongahela.. . . 
Youghiogheny . . 
Conemaugh 

.22 
.03 
.03 

.18 
.01 

'.'36 

4.08 
3.34 

';64 

■.03 

2.69 

.20 

.10 

.19 

6.03 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 

Lake  Drainaoe. 

Erie**' 

Monongahela — 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

.32 
.20 

.29 

3.21 

.08 

.04 
.02 

T.' 
.01 

.58 

.29 
T. 

.03 

.03 

.10 
T. 

.16 

.08 
.02 

.07 

.34 
T. 

.16 

.32 

.41 

.28 

8.83 
2.76 

.07 



.27 

T. 

.01 

.08 

.01 

.03 

.... 

4.11 

•  ■  '  * 

.  .  .  . 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation  •"  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete 
or  missing       t  Daily  amounts  inconsistent.      «  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  Springdale.  Cheswick,  (P.  O.  Barking,  Pa.) :  of  Pennline. 
Linesville:'of  Unity  Reservoir.  Qreensburg;  of  Girardville.  Shenandoah;  of  Kane,  Wilcox:  of  Lock  No.  5,  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


PBESSTTBE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 

1  Wind 

Relative 
hmnidity 

Stations 

• 

"S 

1 

1 

It 

P 

X3 

•it 
al 

a 
0 

5 

1 

a 

OS 

00 

1 

a 

00 

S3  0 

11 

Erie 

30.06 
30.09 

30.71 
80.67 

19 

18 

29.46 
29.46 

15 
15 

14.0 
8.3 

36 

27 

sw. 
nw. 

17 
16 

82 
69 

77 
83 

78 
58 

22 

Harrisburg 

84 

Philadelphia 

30.09 

30.65 

30 

29  44 

lb 

14.3 

40 

nw 

18 

b'/ 

51 

bb 

b2 

Pittsburgh 

:M.09 

30.65 

18 

29.48 

16 

12.8 

34 

nw. 

lb 

V8 

b2 

bl 

54 

Reading 

30.10 

30.68 

18 

29.46 

15 

12.6 

40 

nw. 

16 

69 

bb 

b9 

42 

Scranton 

30.07 

30.64 

30 

29.41 

15 

7.4 

29 

nw. 

18 

V6 

b9 

64 

39 

*  For  any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


BIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


s 

«} 

s 

■s 

t 

•s 

a 

03 

.B 

s 

« 

& 

s 

flS 

0 

01 

s 

5 

fi 

►J 

0 

Port  Jervis... 
PhilUpsburg. 
Lehighton  . . 
Wilkes-Barre. 
WilUamsport 
Harrisburg . . 
Greensboro . . 
West  Newton 
Lock  No.  4. . . 
Pittsburgh . . . 
Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. .. 
Susquehanna... 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.2 


2.4 
5.6 


4.9 
12.2 

1.8 
12.4 


7.3 


3.2 
14.0 


9.4 
19.1 
11.6 
19.0 
23.7 
27.0 


2.4 


2.1 
3.1 


3.8 
10.8 

0.2 
10.9 
10.8 

9.6* 


'28 


18 
22 
7 
20 
20 
18 
80 
20 
SO 
25 
30 


-Pool  stage. 
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CLIM.VrOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION. 
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Daily  Temperatures  for  November,   1936 


Stations 


9     10     U     12     13     11     15     16     17     18     19     20     21     22     28     24     28     28     27     28     29     80     81     Mean 


&1ti^nn&     I 

...  j  Maximum.... 

60 
■10 

60 
fil 

70 
S3 

61 
42 

43 
38 

43 
25 

62 

40 

80 
35 

46 
37 

46 
82 

60 
21 

68 
27 

68 
35 

88 
81 

62 

28 

82 

24 

49 
27 

47 
26 

34 
11 

84 
27 

83 
88 

48 

28 

84 
17 

48 

29 

47 
19 

88 
22 

27 
14 

88 

14 

87 

24 

28 
20 

46.8 
29.0 

AlVUW"** • 

(  Miulnuiui 

D.i.ifnrH           

. ..  )  Maximum,.. . 

62, 

65 

52 

74 
53 

71 
44 

45 
35 

44 

23 

66 
89 

50 
36 

49 
37 

44 

30 

61 
19 

68 
22 

62 
26 

69 
24 

56 

28| 

34 
27 

58 
31 

81 
80 

88 
12 

56 
26 

66 

4l! 

42 

30 

48 
22 

89 
32 

50 
18 

48 
20 

49 
18 

46 
17 

44 

28 

40 
28 

60.8 

l>t?tii'Ji'-i 

1  Miuinuini.. . . 

29.7 

n^tVtlrtli  1^111        .  ■  ■  •  • 

...  J  Maximum,,. . 

601 
46: 

671 
501 

75 
60 

72 
48 

48 
87 

62 
32 

58 
43 

61 
44 

62 
37 

19 
40 

62 

27 

47 
28 

58 
34 

56 
29 

64  i 
37 

37 

30 

48 
29 

48 
25 

37 
17 

64 
28 

67 
38 

51 

36 

87 
25 

38 
25 

43 
26 

39 
80 

31 
21 

81 
19 

88 
80 

34 
22 

49.0 

lJPlUlt)lit.lii«  ..•■■•• 

i  Muilmum,. . . 

83.0 

RriiiilrvlllO    

.  - .  i  Maximum,, . . 

59 

67 
57 

72 
61 

66 
43 

43 
38 

52 
85 

60 
36 

43 

38 

42 
40 

54 

59 

53 

62 

49 

34 

30 

85 

25i 

48 
22 

29 
24 

89 

6 

81 

10 

47 
33 

38 
29 

84 
19 

32 
21 

40 
13 

27 
18 

26 
9 

88 

8 

34 

20 

81 
17 

46.0 

J)f  V'v'&  '  » llv  ..•■•••• 

I  Minimum,. . . 

27.6' 

Butler 

.   •  \  Maximum,,. . 

70 

70 

65 

58 

48 

55 

60 

68 

50 

"47 

■■53 

"59 

"58 

"55 

33 

30 

32 

31 

42 

50 

65 

45 

41 

36 

38 

36 

28 

81 

88 

31 

46.4 

)  Minimum. . . . 

SO 

5H 

51 

37 

32 

26 

30 

30 

28 

35 

17 

19 

30 

27 

27 

26 

25 

24 

11 

30 

40 

24 

19 

28 

26 

26 

11 

17 

23 

21 

28.0 

/^M«>1ialA                       .... 

• '  ■  \  Maximum... . 

60 
37 

61 

48 

78 
54 

73 

45 

45 
38 

49 
25 

64 
42 

52 
46 

53 
45 

51 
33 

52 
21 

48 
26 

57 
29 

56 
23 

54 
35 

38 
32 

56 
26 

62 
29 

40 
15 

6» 
26 

62 
30 

50 
35 

46 
26 

40 
27 

46 
80 

38 
28 

32 
19 

83 
16 

42 
26 

38 
20 

6U.3 

^ikruBi" •  • 

'  Minimum,. . . 

31.0 

CfttawissB,     

■  ■•  \  Maximum,.. . 

60 

65 

76 

54 

55 

52 

63 

50 

53 

47 

60 

50 

53 

58 

47 

39 

45 

40 

39 

58 

54 

45 

40 

44 

55 

50 

38 

30 

36 

28 

4».8 

'  Minimum,. . . 

33 

34 

44 

38 

30 

27 

45 

40 

39 

32 

20 

24 

30 

26 

30 

30 

32 

24 

12 

30 

38 

32 

23 

28 

30 

24 

18 

18 

20 

16 

28.9 

Chamtersburg,. .. 

■  '•  \  Maximum,... 

62 

58 

74 

70 

61 

46 

50 

60 

51 

51 

51 

62 

67 

58 

68 

67 

64 

54 

37 

57 

59 

45 

46 

40 

41 

39 

30 

35 

42 

36 

50.4 

'  Minimum,. . . 

42 

49 

52 

46 

38 

29 

43 

44 

41 

37 

23 

27 

30 

27 

27 

30 

30 

30 

15 

28 

41 

34 

27 

29 

23 

26 

20 

19 

29 

20 

31.9 

Cliamborsville  — 

..  •  i  Maximum... . 

59 

65 

74 

63 

58 

51 

59 

58 

45 

44 

56 

66 

55 

65 

53 

46 

50 

50 

42 

63 

61 

41 

36 

38 

43 

39 

31 

33 

37 

80 

49.4 

(  Miiumum.. . . 

46 

50 

57 

88 

31 

24 

33 

33 

35 

32 

17 

20 

29 

31 

26 

23 

24 

23 

10 

28 

37 

26 

14 

28 

24 

21 

11 

12 

24 

18 

27.6 

Ol  A^TC  villi*             ....• 

• '  ■  \  Maximum,,. . 

58 
51 

fi8 
53 

74 
60 

61 
36 

43 
32 

59 
28 

62 
33 

54 
33 

48 
33 

46 
37 

62 
21 

62 
26 

59 

29 

53 
30 

52 

27 

40 
24 

62 
26 

48 
27 

44 
14 

56 
32 

62 
38 

40 

28 

39 
19 

42 
29 

40 

28 

35 
22 

26 

15 

36 

18 

39 
24 

30 
16 

48.6 

l^lEh)  »*  »i»^ 

'  Minimum,. . . 

29.3 

Clearfield 

■  ••  J  Maximum,,. . 
I  Minimum,... 

fi2 

60 

69 

71 

65 

53 

57 

69 

44 

46 

67 

62 

58 

49 

52 

39 

60 

53 

37 

62 

52 

.39 

37 

35 

46 

33 

26 

34 

35 

33 

49.1 

22 

3S 

42 

45 

33 

23 

37 

37 

36 

28 

18 

12 

20 

36 

26 

24 

26 

22 

7 

26 

35 

23 

22 

17 

13 

21 

18 

18 

27 

14 

25.6 

Coatesville 

•  ••  i  Maximum,,. . 

63 

63 

64 

63 

52 

45 

47 

48 

47 

38 

37 

45 

43 

56 

49 

38 

44 

42 

29 

43 

46 

46 

35 

39 

40 

39 

29 

33 

37 

33 

44.4 

(  Minimum,... 

S6 

47 

59 

51 

37 

30 

41 

40 

36 

35 

23 

28 

35 

28 

31 

30 

27 

20 

16 

25 

39 

34 

27 

28 

22 

24 

19 

15 

28 

18 

31.0 

Corry 

•  •  ■  •  \  Maximiun,,. . 

5" 

60 

68 

47 

51 

48 

50 

55 

40 

42 

50 

57 

55 

54 

40 

34 

45 

42 

33 

51 

60 

31 

30 

28 

33 

29 

24 

26 

24 

30 

42.8 

(  Minimum,. . . 

88 

40 

47 

31 

30 

19 

34 

34 

33 

28 

19 

26 

35 

28 

27 

25 

24 

15 

7 

80 

31 

24 

19 

23 

24 

20 

14 

13 

12 

5 

26.2 

. 

.     i    \4  a  ■%- 1 1 1  ■»  1 1  Til 

60 
47 

6> 
52 

73 
55 

63 
38 

45 
H2 

50 
22 

57 
32 

49 
35 

46 
35 

42 
33 

54 
16 

60 
20 

50 
21 

65 
22 

45 
31 

36 
5 

52 
31 

51 
37 

37 

29 

32 
17 

32 
21 

46 
14 

41 
20 

30 
8 

34 
14 

35 
27 

28 
15 

46.9" 

Emporium 

•  •  •  •    )    iMilAlUmi-l-'n  •  ■ 

(  Minimum,. . . 

"26 

'28 

"'20 

2t.» 

IP-J  a*                      

•  •  •  •  i  Maximum , , . . 

67 
49 

lis 

.5oj 

70 
44 

44 
33 

44 

35 

52 
32 

52 
40 

47 
36 

46 
37 

43 
31 

52 
29 

58 
39 

45 
39 

47 
39 

43 
30 

37 
30 

50 
30 

40 
20 

37 
16 

56 
35 

52 
32 

35 

28 

29 
24 

32 
27 

35 
28 

29 
21 

25 
18 

38 
20 

31 

25 

26.... 

44. U 

JLTie  • 

1  Minimum.... 
•  •  •  *  )  Maximum,. . . 

8 

31.0 

IP— A  nVlint        

61 
22 

67 
51 

70 
53 

53 
37 

45 

31 

55 
24 

63 
25 

48 
33 

47 
33 

42 
34 

54 
18 

59 
19 

57 
22 

51 
27 

33 
28 

35 
25 

51 
25 

27 
22 

39 
9 

55 
10 

45 
31 

32 

28 

34 
20 

32 
21 

36 
26 

27 
20 

25 
11 

36 
13 

31 
13 

25 
16 

44.5 

rraiittii"*' 

i  Minimum.... 
■  •  •  •  i  Maximum,,.  - 

24.9 

flVoaltLIld        

61 
39 

56 
45 

69 
53 

64 
40 

42 
30 

45 

27 

46 
38 

45 
40 

45 
30 

40 
28 

46 
20 

58 
30 

45 
33 

49 

30 

47 
25 

28 
21 

42 
22 

42 
13 

34 
10 

49 
23 

49 
39 

42 

27 

29 
15 

32 
20 

37 
23 

38 
21 

23 
11 

25 
11 

32 

25 

27 
11 

42.9 

rreoi**"^ 

i  Minimum,. .. 

•  ••■  \  Maximum,... 

i  Minimum,. .. 

•  ••  )  Maximum,.. . 

'  Minimum, . . . 

26.7 

Gettysburg 

59 

65 

7-T 

72 

51 

50 

54 

52 

53 

51 

60 

49 

57 

58 

54 

39 

55 

54 

36 

65 

56 

48 

48 

43 

43 

39 

30 

36 

41 

36 

50.6 

45 

48 

.57 

50 

38 

SO 

44 

46 

39 

38 

25 

30 

31 

28 

35 

32 

43 

30 

18 

35 

40 

35 

28 

32 

24 

25 

19 

18 

31 

21 

33.8 

Greensburg 

60 
51 

68 
54 

73 

60 

61 
38 

42 
33 

58 
29 

62 
35 

55 
37 

45 
36 

45 
35 

58 
23 

62 
27 

54 
35 

63 
30 

53 
29 

35 
27 

52 

28 

48 
26 

44 

14 

65 
22 

52 
36 

37 
28 

41 
21 

43 
26 

43 
25 

36 
21 

24 
15 

36 
17 

39 
27 

28 
19 

49.1 
30. 1 

(tJrriVP  Oitv       

•  •  •  •  i  Maximum,,.  ■ 

58 
40 

74 
41 

69 
50 

55 
32 

44 
22 

53 
27 

56 
35 

50 
31 

46 
33 

44 

32 

52 
37 

56 
30 

54 
37 

47 
33 

44 
22 

3fi 
25 

48 
27 

46 
22 

39 
12 

53 
30 

51 
33 

35 
26 

33 
19 

33 

25 

34 
24 

32 
19 

22 
11 

32 

16 

33 
19 

33 
17 

45.4 

Vjru  V  c  \ji  ^3  t 

»  Minimum,. . . 

27  6 

TTomVinrff         

•  •  •  *  i  Maximum,,. . 

59 
38 

62 

4S 

75 
58 

78 
49 

50 
37 

49 
29 

57 
43 

51 
44 

52 
38 

48 
35 

49 
22 

46 
25 

51 
31 

55 
27 

54 
22 

38 
28 

49 

29 

53 

20 

38 
18 

54 
29 

58 
35 

49 
34 

40 
25 

40 
25 

38 
26 

38 
27 

40 
20 

31 

16 

41 
30 

33 

19 

49.2 

umiiuuiig 

'  Minimum,... 

30.9 

TTo  fvi  cYxt'Wtf              .  •  .  • 

.  •  •  •  \  Mmcimum.. . . 

59 

48 

65 
49 

75 
61 

61 
43 

46 
38 

50 
31 

54 
44 

50 
47 

61 
44 

48 
36 

49 
28 

49 
32 

54 
34 

57 
30 

51 
34 

38 
32 

54 
31 

63 
19 

35 
19 

58 
29 

55 
38 

41 

35 

40 
31 

39 

28 

38 
28 

37 
25 

28 
20 

35 
20 

39 

28 

30 
16 

48.0 

riarri»uuiB  ,...»•• 

1  lTl.aiJiJiJJVJ.Lw,,  ■  ■ 

<  Minimum,. . . 

33.3 

TlftTPlPV            . .  •  •   »•  ■ 

•  ■  •  •  i  Maximum,, . . 

64 
29 

58 
46 

71 
51 

66 
41 

43 
32 

46 
19 

48 
37 

48 
37 

46 
31 

42 
26 

50 
15 

48 
15 

45 
19 

51 
18 

47 
28 

32 
22 

43 
20 

44 
17 

33 
7 

47 
26 

53 
27 

45 
30 

31 

17 

34 
19 

36 
3 

36 
24 

25 
12 

26 
2 

32 
25 

28 
12 

43.9 

nawicj • 

»  Minimum,. . . 

23.6 

Holt-wood 

—  )  Maximxun , , . . 

64 

65 

73 

64 

54 

54 

58 

51 

50 

48 

46 

46 

53 

53 

53 

39 

47 

46 

36 

48 

55 

46 

40 

41 

40 

37 

30 

37 

41 

33 

48S.3 

'  Minimum,. . . 

42 

51 

59 

54 

41 

37 

47 

47 

41 

40 

30 

37 

39 

36 

34 

34 

34 

26 

21 

32 

37 

37 

34 

34 

32 

30 

26 

23 

33 

23 

36.4 

Umi  +  i  Tl  ornnTl          .... 

•  *  •  *  J  Maximum .... 

6S 
44 

60 
53 

73 
56 

64 
46 

48 
36 

45 
24 

54 
41 

50 
36 

49 
39 

47 
28 

53 
19 

60 
21 

54 
26 

59 
22 

57 
31 

35 
29 

55 
31 

65 
35 

38 
12 

59 
24 

59 
38 

39 
33 

39 
24 

37 
30 

51 
16 

49 
27 

28 
18 

38 
20 

42 
26 

31 
24 

49  7 

llUliLlliK^'-'*' 

(  Minimum,. .. 
•  ■  •  *  )  Maximum,,. . 

30.3 

TnVi  Ti  sitriwn 

62 
45 

65 
43 

73 
42 

58 
39 

% 

52 
27 

61 
36 

54 
38 

50 
40 

52 
36 

61 
23 

65 
26 

56 
34 

58 
35 

46 
28 

34 
21 

51 
31 

37 
26 

45 
25 

65 
32 

55 
41 

41 
29 

42 
25 

39 
27 

49 

22 

32 
23 

20 
17 

37 
19 

40 
27 

32 
24 

49.1 

J  Olli-lS  V*-'  ¥>*-*»•••" 

^  Minimum,. . . 

30. 5 

T  OTiPQctjiT"          ...••* 

*•*•  )  Maximum,,.. 

68 
34 

69 
47 

76 
57 

75 
59 

56 
37 

54 
25 

62 

44 

57 
41 

56 
32 

52 
33 

53 
20 

48 
24 

52 
31 

59 
24 

64 
32 

42 
25 

54 
27 

52 
30 

36 
15 

66 
27 

59 
28 

52 
35 

46 

28 

40 
28 

41 
21 

42 
27 

33 
20 

36 
15 

42 
27 

36 
15 

51. y 

IjailLtt&w:!  t  •  •  • 

I  Minimum. . . . 

30. 3 

Lawrenceville. .  •  ■ 

—  \  Maximum,,. . 

60 

63 

73 

65 

45 

49 

53 

50 

49 

43 

52 

60 

49 

53 

45 

35 

60 

44 

35 

53 

50 

42 

37 

39 

47 

42 

25 

30 

33 

27 

46.6 

'  Minimum,. . . 

42 

57 

56 

32 

29 

19 

37 

35 

31 

30 

16 

21 

28 

22 

30 

22 

22 

16 

9 

29 

33 

27 

9 

19 

22 

22 

9 

14 

24 

9 

26.7 

T  rtVion /^llT                   .... 

.  •  •  ■  \  MairiTmim 

60 

65 
48 

78 
51 

55 
54 

54 
37 

50 
27 

59 
33 

49 
44 

54 
36 

50 
35 

50 
22 

47 
26 

53 
27 

59 
25 

49 
27 

39 
30 

52 
27 

37 
32 

38 
15 

58 
19 

68 
30 

42 
34 

41 

28 

38 
26 

37 
26 

34 

27 

30 

18 

36 
15 

39 
25 

30 
18 

48.0 

ijeDauuu+ 

J    i'J.  Cb  A,  1  LLl  U.  UJ  .  ,  ■  . 

'  Minimum,. . . 

29.9 

Marcus  Hook* 

—  \  Maximum,,. . 

73 

76 

73 

76 

5] 

58 

58 

67 

53 

50 

53 

57 

61 

60 

45 

53 

63 

39 

56 

64 

64 

45 

44 

61 

52 

36 

41 

50 

4O 

30 

54.1 

1  Minimum,. . . 

5R 

64 

64 

42 

3fi 

48 

46 

41 

44 

30 

39 

43 

38 

44 

34 

35 

32 

21 

33 

45 

38 

32 

33 

33 

32 

25 

25 

38 

25 

13 

37.6 

Mpftiiville    

•■••  i  Maximum,,.. 

59 
49 

61 

52 

68 
49 

51 
32 

43 
32 

52 
25 

56 
35 

51 
35 

45 
34 

34 

51 
23 

58 
29 

54 
35 

48 
33 

42 
25 

34 

25 

47 
25 

47 
21 

37 
13 

54 
30 

52 
34 

35 
28 

33 
23 

32 
26 

34 
27 

30 
21 

23 
10 

32 

18 

35 
25 

26 
13 

44.5 

iXlCCLv-l-  VillCi-*'-** 

1  Minimum,. . . 

28.7 

TVT/rn  +  Ti^Cii                       .  .  • 

....    \   ^fnTriTTinTn 

60 
38 

55 
49 

66 
54 

62 
38 

39 
29 

47 
25 

49 
38 

45 
37 

45 
30 

37 
25 

45 
17 

52 

28 

42 
33 

51 
27 

44 

29 

31 

19 

44 
19 

43 
11 

29 

8 

47 
19 

49 
36 

39 
25 

27 

15 

32 
16 

39 
21 

36 
20 

21 
11 

24 

10 

29 
21 

22 

7 

41.7 

iV1.01iijroatJ ' 

'  Minimum,. .. 

25.2 

Mount  Pocono  — 

\  Maximimi,,.. 

6( 

?8 

66 

63 

41 

45 

45 

44 

44 

38 

46 

46 

43 

47 

45 

28 

40 

41 

42 

47 

47 

40 

25 

29 

35 

30 

26 

28 

30 

26 

41.5 

(  Minimum,... 

40 

46 

54 

41 

31 

25 

37 

41 

31 

30 

19 

30 

32 

28 

28 

21 

21 

17 

26 

24 

40 

18 

14 

16 

15 

23 

14 

15 

24 

3 

26.8 

PViilnrlpl  Tibia*. 

. . . .  \  MftTfimnm 

61 
44 

72 
5i 

76 
63 

77 

48 

51 
40 

50 
38 

58 
47 

55 
44 

52 
43 

51 
36 

50 
33 

52 
39 

56 
43 

59 
37 

55 
32 

39 
35 

52 
33 

60 
20 

36 
20 

54 
31 

61 
41 

45 
35 

43 
30 

43 
32 

50 
33 

39 
29 

31 
23 

38 
22 

42 
32 

35 
20 

51.1 

r  iiLmutJiiJiA*"  1  ■  ■  • 

1  Minimum,. .. 

35.9 

Pittsburgh*. 

—  \  Maximum,,. . 

59 

6fi 

74 

44 

42 

55 

60 

48 

45 

42 

55 

60 

51 

52 

42 

37 

60 

46 

41 

64 

50 

34 

41 

42 

39 

25 

23 

38 

37 

26 

45.9 

'  Minimum,... 

52 

56 

44 

33 

33 

31 

39 

41 

36 

31 

27 

36 

38 

35 

28 

27 

27 

17 

15 

32 

33 

29 

27 

23 

23 

20 

16 

19 

25 

14 

30.4 

Quakertown 

J  Maximum,,. . 

62 

69 

75 

72 

49 

50 

54 

50 

49 

49 

46 

46 

51 

55 

61 

37 

47 

49 

34 

52 

57 

50 

48 

39 

45 

40 

30 

32 

40 

34 

48.7 

I  Minimum 

34 

49 

56 

49 

36 

27 

42 

40 

32 

31 

21 

21 

27 

22 

35 

30 

25 

21 

16 

26 

28 

35 

25 

22 

16 

28 

18 

15 

27 

19 

29.1 

Reading* 

—  S  Maximum,,. . 

61 

68 

75 

63 

50 

51 

60 

51 

53 

49 

51 

48 

52 

57 

50 

38 

54 

52 

39 

67 

58 

40 

40 

39 

40 

36 

29 

38 

39 

30 

48.9 

(  Minimum,. .. 

49 

53 

63 

43 

37 

33 

45 

45 

42 

35 

29 

33 

37 

35 

32 

33 

34 

19 

18 

31 

43 

34 

28 

27 

32 

26 

23 

22 

29 

17 

34.2 

RlHffTFAVl            .  .  .  • 

.  ■ .  •  i  Maximum,, . . 

6C 
22 

67 
51 

71 

57 

57 
38 

41 
32 

50 
24 

58 
29 

46 
30 

43 
32 

40 
34 

52 
15 

57 
16 

52 
17 

53 
23 

36 
,32 

35 
25 

48 
24 

27 
23 

37 

6 

50 
6 

46 
30 

31 
20 

34 
20 

32 
20 

41 

24 

27 
21 

23 
14 

35 
14 

31 
20 

24 
14 

43.4 

XvlQsWIliJ'  + •  * 

'  Minimum,. . . 

24.4 

Rf»TII.Tlt4Tn*                  .  .  • 

....  J  Maximum,,. . 

61 
47 

62 
53 

75 
59 

60 
38 

40 
32 

52 
28 

54 
43 

60 
41 

48 
37 

41 

28 

48 
23 

51 
26 

47 
31 

56 
27 

46 
33 

33 
26 

47 
26 

47 
17 

33 
16 

62 
31 

54 
39 

89 
29 

29 
19 

36 
23 

43 
23 

36 
25 

25 
18 

33 

18 

36 
24 

24 

10 

45.4 

0\jl  tklXlAJU    1  f  •  • 

'  Minimum,. .. 

29.7 

flAlinQcrrnvpi 

. . . .  i  Mmrimiim 

61 

4(] 

59 
50 

72 
52 

71 
43 

48 
36 

50 
26 

52 
43 

51 

45 

50 
36 

49 
34 

49 
21 

51 
24 

53 
26 

54 
25 

55 
32 

37 
29 

63 
30 

32 
15 

34 
13 

58 

28 

47 
30 

37 
23 

40 
23 

37 

28 

44 
21 

41 
19 

35 
16 

38 

15 

39 
19 

35 
16 

47.7 

ocii  iism  UVC*'**** 

i  Minimum,... 

28.6 

SnmprSPt,            .  •  •  • 

•  •  ■  •  i  Maximum.,. . 

52 

45 

61 
52 

67 
53 

58 
40 

40 
32 

38 
22 

58 
27 

45 
31 

41 
35 

37 
31 

55 

15 

47 
20 

47 
25 

51 
25 

50 
23 

29 
21 

43 
22 

43 

23 

47 
9 

50 
27 

47 
34 

34 
25 

36 
8 

36 

28 

43 
21 

33 

18 

20 
13 

30 
13 

31 

23 

26 
19 

43.1 

OUlllCl  OCu  ..••-•  1  •  • 

'  Minimum... . 

26.0 

Stfltj^  r!nllf>eft 

....  \  Mflximum.. 

59 
44 

63 
51 

74 
54 

60 
42 

48 
33 

44 
23 

51 
38 

48 
39 

46 
37 

41 
31 

48 
21 

59 
23 

54 
36 

56 
34 

47 
28 

34 
25 

50 
26 

48 
20 

41 
10 

59 
28 

53 
32 

34 
29 

36 
23 

36 
27 

46 
24 

38 
22 

24 
14 

37 
15 

34 
23 

34 
14 

46.7 

OLUrln:]  Vy'JliCBC  ..... 

•  ■  *       1    i'ldj^i  lu  ui-u  1 .  ■  . 

(  Minimum,. .. 

28.9 

. . .  •  f  Maximum,, . . 

64 

64 

75 

51 

50 

48 

51 

48 

53 

46 

50 

46 

50 

55 

54 

35 

48 

31 

40 

50 

59 

40 

34 

40 

38 

36 

34 

35 

35 

40 

46.7 

1  Minimum,. .. 

32 

41 

50 

50 

37 

25 

27 

42 

35 

32 

19 

21 

23 

22 

30 

23 

24 

25 

12 

14 

31 

33 

21 

21 

12 

16 

11 

12 

10 

8 

25.3 

Towanda 

\  Maximum,,. . 

64 

63 

74 

64 

43 

53 

52 

50 

50 

42 

51 

58 

43 

54 

49 

36 

61 

49 

.34 

54 

.53 

39 

31 

38 

47 

40 

27 

34 

32 

26 

46.7 

'  Minimum,. . . 

4.^ 

5(1 

62 

37 

28 

35 

39 

36 

32 

26 

17 

23 

26 

22 

32 

25 

21 

16 

12 

33 

35 

25 

15 

22 

23 

25 

16 

16 

23 

11 

27.2 

Uniontown 

....  J  Maximum,, . . 

6i 
55 

73 
56 

78 
61 

61 
41 

41 
34 

32 

65 
37 

52 

40 

48 
39 

48 
37 

62 
22 

65 
28 

55 
32 

56 
35! 

53 
31 

43 
27 

52 
28 

49 
30 

50 
15 

56 
33 

53 
40 

41 
31 

49 
23 

45 
34 

47 
25 

37 
21 

28 
18 

36 
19 

40 
29 

29 
21 

.51.2 

(  Minimum,. .. 

32.3 

Vandergrift*, .... 

-••■  i  Maximum,,. 

65 
2f 

57 

76 
4f 

47 
34 

4i 
31 

56 
3r 

57 
32 

50 
36 

46 
39 

49 
27 

56 
22 

60 
23 

54 
31 

51 
46 

48 
28 

39 

29 

53 
30 

52 
18 

41 
15 

56 
35 

50 
36 

53 
31 

44 
23 

46 
30 

45 
29 

33 
24 

28 
15 

41 
22 

44 
26 

27 
14 

49.2 

i  Minimum,. . 

29.6 

Warren 

j  Maximum,,. 

5.= 

5P 

6f 

5S 

4r 

41 

46 

45 

47 

44 

37 

54 

50 

4? 

45 

36 

42 

30 

33 

42 

50 

43 

36 

33 

35 

28 

28 

26 

30 

24 

41.7 

'  Minimum,. . 

4( 

1      5S 

58 

32 

3f 

2f 

37 

34 

3f 

32 

24 

28 

37 

33 

30 

3C 

30 

20 

14 

32 

40 

32 

22 

28 

28 

22 

19 

22 

24 

10 

30.1 

Waynesburg 

\  Maximum,,. 

5f 

!      7f 

74 

61 

4? 

6? 

63 

56 

4? 

4fi 

6C 

63 

56 

5f 

55 

40 

52 

50 

45 

55 

55 

39 

43 

44 

42 

37 

31 

37 

40 

34 

50.5 

!  Minimum,. . 

4i 

'      54 

61 

3« 

3E 

2f 

34 

3- 

3" 

37 

21 

26 

30 

31 

29 

26 

27 

28 

14 

30 

38 

29 

22 

33 

28 

21 

17 

20 

28 

20 

30.6 

Wellsboro 

•  - .  •  i  Maximum,,. 

6 

4( 

)      4f 

7C 
55 

3.= 

Si 
25 

4F 
1? 

51 

•if 

4S 
34 

46 
3f 

44 
25 

4.= 

54 
IS 

56 
23 

5.= 
2f 

45 
27 

3(1 
26 

48 
26 

45 
14 

34 

H 

50 
27 

49 
38 

38 

27 

27 
12 

33 
21 

42 
22 

38 
21 

23 
12 

30 
14 

33 
22 

25 
8 

44.1 

(  Minimum,.. 

25.3 

Williamsport, 

\  Maximum , , . 

6' 
4' 

2     6f 
>     55 

>     5f 

64 
>     55 

4^ 
3r 

4f 
2f 

44 

4£ 

3? 

48 
3!- 

44 
31 

4S 
26 

47 
2? 

53 
28 

5- 
3f 

53 
31 

36 
30 

53 
30 

50 
18 

32 
14 

55 
29 

53 
38 

46 
32 

34 
20 

37 

26 

44 
26 

41 
26 

29 
19 

31 

15 

36 
29 

33 

17 

47.2 

)  Minimum,. . 

30.5 

Williamstown.... 

S  Maximum,., 

6 

5      6( 

»     75 

>     6f 

4" 

5' 

>     5? 

46 

54 

.52 

51 

5'i 

52 

5." 

53 

38 

48 

48 

38 

55 

55 

58 

57 

50 

40 

41 

37 

28 

37 

3fi 

50.0 

I  Minimum.,. 

3 

)      4( 

4< 

1     4' 

>      35 

2" 

3? 

3- 

3f 

.36 

24 

35 

3? 

3f 

32 

25 

27 

22 

11 

24 

31 

28 

22 

22 

26 

22 

15 

14 

23 

19 

28.8 

York 

(  Mfl,ximum.. 

6 
3 

3      6f 
5      4? 

7( 
)      5f 

1      75 
!     65 

!     55 
!     3E 

!     55 
)     2; 

!      6f 

)      44 

55 

44 

6S 
34 

4S 
36 

6C 
22 

4<: 
2f 

55 
32 

58 
2f 

55 
35 

3S 

52 
26 

49 
29 

36 
13 

56 
26 

59 
40 

51 
36 

42 
26 

41 
31 

38 
24 

38 

28 

31 
18 

88 
14 

40 
31 

34 
16 

50.2 

31.7 

*    Midnight  to  midniglit. 


t    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 
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GENERAL  STJMMABY. 

December  temperatures  were  mostly  season^We  until'  tR^last 
week,  when  there  was  an  unusually  large  excess.  There  was 
little  or  no  snow  cover  during  that  week,  and  the  frost  practi- 
cally disappeared  from  the  ground.  The  accumulated  temper- 
ature excess  brought  the  monthly  mean  a  little  more  than  three 
degrees  above  the  normal,  and  made  it  the  sixth  warmest  De- 
cember in  forty-nine  years,  while  the  maximum  temperature  of 
74  degrees,  that  was  recorded  at  Marcus  Hook  on  the  25th,  has 
been  exceeded  only  once  in  all  of  that  time.  There  seemed  to 
be  more  fog  than  usual,  especially  in  the  mountain  regions  and 
in  western  counties.  Precipitation  averaged  about  thirty  per 
cent  above  the  normal,  but  with  a  snowfall  a  little  less  than  the 
December  average.  The  matter  of  distribution  of  moisture  was 
practically  the  reverse  of  that  of  the  preceding  month.  In  No- 
vember the  heaviest  precipitation  was  across  the  northern  por- 
tion of  the  State,  with  the  heaviest  snowfall  in  the  northwest- 
ern counties,  while  there  was  very  little  snow,  and  less  than  half 
of  the  normal  rainfall  in  the  region  south  and  east  of  the  Blue 
Ridge  Mountains.  In  December  the  rains  were  heaviest  in  this 
latter  region,  while  the  lightest  precipitation  was  immediately 
along  the  northern  border.  However,  the  December  snows  were 
very  light  in  the  southeastern  counties,  and  there  was  almost  no 
snow  cover  on  the  fields.  In  the  regions  of  heaviest  snowfall 
the  ground  was  covered  less  than  half  of  the  time.  There  was 
little  damage  to  the  winter  grains  because  the  frost  did  not  pene- 
trate deeply  enough  to  cause  a  heaving  of  the  soil.  Heavy  rains 
in  the  southeastern  counties  served  to  replenish  a  surface  water 
supply  that  was  getting  rather  low,  and  the  streams  were  raised 
to  moderate  stages.  Subsoil  water  was  increased  to  some  extent, 
and  the  flow  of  many  springs  was  increased,  while  shallow  wells 
were  mostly  restored.  The  wind  movement  was  more  than 
usual,  yet  there  were  no  heavy  windstorms.  Conditions  were 
mostly  favorable  for  outdoor  work,  especially  road  building, 
and  fair  progress  was  made.  The  farmers  closed  up  their  field 
work  early  in  the  month,  and  made  ready  for  winter.  Manure 
was  hauled  out,  and  corn  fooder  was  hauled  in.  There  was 
some  pruning  of  orchards,  and  in  a  few  places  there  was  some 
plowing  done. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  90  stations,  was  34.5°,  or  3.2°  above  the  49-year  normal  for 
December.  The  highest  monthly  mean  was  42.4°,  at  Marcus 
Hook,  and  the  lowest  29.2°  at  Mt.  Pocono.  The  highest  re- 
corded during  the  month  was  74°  at  Marcus  Hook  on  the  25th, 


ancf^the  lowest  was  — 11°  at  Emporium  on  the  1st.  The  great- 
est daily  range  in  temperature  was  48°  at  Somerset  on  the  23d, 
and  at  Hyndman  on  the  24th. 


PRECIPITATION. 


The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
f©r<the  State,  as  deduced  from  the  records  of  143  stations,  was 
4.19  inches,  which  is  1.07  inches  above  the  49-year  normal  for 
December.  The  greatest  monthly  amount  was  7.15  inches  at 
Phoenixville,  and  the  least  was  1.19  inches  at  Erie.  The  great- 
est amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  2.50  inches 
at  Mt.  Pocono  on  the  11th. 

Snowfall  for  the  State  averaged  6.3  inches,  which  is  1.7  inches 
below  the  49-year  normal  for  December.  The  greatest  total 
snowfall  for  the  month  was  24.5  inches  at  Pleasant  Mount.  The 
greatest  24-hour  snowfall  was  12.0  inches  at  Clearfield  on  the  2d. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  DECEMBER 


Year 


Temperature 

Precipitation 

No  of  daj-s. 
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888. 
889. 
890. 
891. 
892. 
893. 


895 
896. 
897. 


900. 
901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 
908. 
909. 
910. 
911. 

912. 
913. 
9U. 
915. 
916. 
917. 
918. 
919. 
920 . 
921. 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927. 
928. 
929. 
930. 
931. 
932. 
933. 
934. 
935. 
936. 
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32.5 
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3.14 

5.2 

9 

8 

39.6 

73 
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2.77 

0.9 

12 

11 

27.2 

59 
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3.97 

29.4 

12 

7 

38.4 

68 
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4.09 

0.3 

10 

12 

27.8 
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5.7 

9 
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32.2 
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32.4 
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10 

31.5 
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-11 
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10 

10 

31.2 

65 
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3.9 

7 

8 

29.1 

77 
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7.6 

11 

7 

28.4 

68 
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5.54 

17.3 
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7 

25.4 

60 

-14 

2.66 

13.2 

9 

8 

25.8 

71 

-19 

2.48 

14.4 

11 

7 

33.6 

65 

-5 
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2.2 
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10 

30.8 
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-14 

3.97 

7.6 

14 

5 
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-8 
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32.0 
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10 

9 

27.0 
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12.7 

8 

9 

24.4 
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12 
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36.3 

70 
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3.27 

5.4 

13 

7 

34.4 
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9 
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34.2 
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29.4 

70 

-7 
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10 

36.6 
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3.0 

11 

9 

25.3 
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-23 
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11 

9 

33.4 
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3.8 
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7 

31.6 
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2.59 

7.2 
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8 

31.5 
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39.6 
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0.9 
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13 

32.2 

70 

-9 
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12 

7 

30.0 
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10 

33.3 
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11 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


December,  1936 


Olimatologrical  Bata  for  December,  1836 


Stations! 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Fahi. 


a 

»a 


AUentown 

C  Altoona 

§  Ardmore 

e  Arendtsville 

'8  Bedford 

^  Bethlehem 

u  Carlisle 

'-g  Catawissa 

o  Center  Hall 

3  Chambersburg... 

^  Clearfield 

CoatesTille 

Colebrook 

EmDorium 

Bphrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

La  wrencevlUe 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mifflintown 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley.  ..•••• 
Neshaminy  FallsU-- 

Palmerton 

Philadelphia 

PhOBnliville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove. 

Shawmontu 

Shippensburg 

Stote  College 

Stroudsburg 

To wanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

WiUlamstown 

York 

Brookville 

Butler 

^  Chambersville.., 
S  Clairton 

.S  Claysvllle 

f  Corry 

^  Derry 

o  Donora 

S  Bbensburg 

O  ElkUckU 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  U 

LyciPPUsU 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Newe  il 

Pittsburgh 

Ridgway 

Bharon  XI 

Somerset 

Dniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drcdnage. 
Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton 

Cumberland 

Columbia 

Center 

Frankliil 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berts 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware  

Juniata 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  — 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland . . . 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland. .. 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland.. 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 

1.615 

350 

700 

1,060 

364 

467 

520 

1,  272 

580 

1,120 

3S0 

560 

1,050 

380 

1.970 

190 

553 

840 

1,875 

535 

600 

337 

900 

200 

650 

977 

1,637 

255 

1,000 

469 

560 

50 

445 

1.720 

1,045 

60 

398 

26 

100 

496 

273 

900 

746 

455 

51 

660 

1.217 

500 

754 

1,419 

455 

521 

1, 275 

400 

1,173 

1,077 

1,047 

1,020 

1,150 

1,430 

1,172 

762 

2,000 

2,680 

957 

1,150 

950 

1,256 

1,100 

1,184 

2,020 

1.  420 

1.080 

691 

808 

800 

1,248 

1,350 

940 

2.190 

1,100 

825 

1.180 

1,035 


670 


FortheState *^ 


64 


35.8 
32.0 
37,9 
33.5 
32.8 
36.6 
34.4 
36.2 
32.6 
34.2 
31.4 
36.7 
33.4 
32.6 
36.8 
31.6 
38.2 
36.3 
33.2 
29.4 
35.8 
37.2 
36.1 
29.8 
36.0 
32.5 
34.4 
30.0 
36.0 
31.6 
34.4 
33.8 
42.4 
34.0 
29.2 
31.2 
36.6 
34.4 
39.6 
36.8 
35.0 
38.6 
32.4 
34.4 
34.6 
38.2 
34.6 
32.6 
34.6 
32.4 
29.3 
.SO.  9 
32.8 
35.8 
36.0 
29.4 
33.8 
34.1 
37.1 
36.8 
33.0 
36.8 
39.8 
31.1 
31.3 
31.2 
36.8 


33.6 
35.8 
34.0 
30.3 
35.9 
34.4 
36.0 
32.8 
37.0 
35.8 
30.0 
34.8 
30.2 
38.0 
35.7 
33.4 
37.6 


35.4 
34.5 


+4.1 

61 

+2.0 

57 

+3.7 

62 

i-0.4 

59 

60 

+3.1 

63 

+2.7 

60 

+4.5 

66 

+2.6 

65 

+  1.1 

59 

+  1.6 

59 

+2.8 

59 

+  1.9 

60 

+3.3 

65 

+4.3 

62 

+4.3 

59 

+4.9 

64 

+3.8 

64 

+3.8 

62 

+4.0 

54 

+  4.0 

60 

+2.6 

64 

-r3.4 

59 

+  1.2 

60 

+  1.5 

52 

+0.8 

62 

+  1.9 

61 

54 

+2.9 

64 

+2.8 

66 

+2.3 

62 

+2.6 

56 

+3.6 

74 

+2.4 

63 

+3.5 

52 

+3.1 

68 

+4.6 

64 

+2.9 

62 

+3.3 

62 

+3.3 

66 

+  3.7 

59 

+6.4 

65 

59 

+3.7 

60 

+2.9 

61 

+2.9 

60 

58 

+2.7 

59 

+4.4 
+  3.6 
fl.4 
+  4.6 
+2.0 
+4.5 
+2.8 
+  1.4 
+2.5 
+3.0 


+4.0 
+4.6 
+4.7 
+3.4 
+2.1 
+1.5 
+1.7 
+3.8 


+3.5 
+3.3 
+1.6 


+3.3 
+5.2 


+  1.9 
+1.6 
+1.6 
+2.0 
+3.9 
+1.3 
+3.0 
+2.3 
+4.9 


+3.5 
+3.2 


26 

26t 

26 

25t 

26 

26 

26 

27 

26 

26 

26 

25t 

27 

28 

27 

26 

26 

26 

27 

26 

26 

26 

27 

26 

27 

26 

26 

26t 

27 

27t 

26t 

26 

25 

26 

25+ 

26 
26 
26 
26 
26 
27 
27 
25 
26 
26 
27 
27 
28 
28 
26 
26t 
26 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
27t 
27-f 
27 
26 
28l 
27t 
251 
3 
27 
27 
27 
27 
26+ 
27 
27 
30 
27 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 


-10 


Precipitation,  in  inches 


a 

J-  d 

O 


fe-o 

-a 

5B 


No.  of  days 


a  <D 

gc5 


a  o 


Observers 


9 

5 

9 

8 

3 

10 

7 

6 

2 

9 

-3 

9 

4 

-11 

10 

11 

8+ 

8 

10 

2 

-4 

8 

11 

12 

-5 

12 

2 

-1 

23 

-1 

6 

-2 

10 

3 

21 

6 

2 

-2 

6 

4 

15 

8 

4 

13 

2 

5 

I 

23 
23 

1 

1 

1 

1 
23 
23 

1 

1+ 

1 
23 
23 
23 

1 
23 


5..« 

3.64 

5.00 

6.01 

8.92 

6.56 

6.52 

3.61 

2.69 

4.94 

3.51 

7.10 

6.15 

3.90 

5.41 

4.76 

6.62 

6  61 

6.19 

2.95 

6.24 

5.91 

6.06 

3.38 

5.13 

3.90 

5.22 

3.23 

5.30 

1.84 

6.09 

3  62 

4.62 

4.80 

6.33 

3.83 

6.53 

5.71 

4.83 

7.15 

8.30 

4.38 

3.04 

2.76 

4.82 

6.84 

5.16 

3.69 

6.76 

2.06 

2.58 

5.94 

3.07 

5.56 

5.87 

4.61 

2.67 

4.13 

3,34 

2.79 

3.76 

4.07 

3.51 

4.63 

3.64 

2.24 

3.87 

2.20 

2.58 

4.31 

4.81 

2.43 

4.32 

2.46 

2.31 

2.33 

4.05 

3.39 

4.03 

1.80 

4.61 

4  50 

2.91 

2  24 

3.86 


1.19 
4.19 


+1.80 
+0.90 
+1.76 
+2.86 


+2.28 
+3.42 
+0.61 
+0.30 
+1.98 
+0.43 
+3.11 
+2.68 
+0.68 
+2.29 
+0.83 
+3.06 
+2.48 
+  2.47 
-0.37 
+2.63 
4-2.86 
+3.04 
+0.31 
+2.46 
+0.98 
+2  55 


+2.11 
-0.14 
+2.75 
+0.77 


+2.10 
+3.07 
+0.80 
+3.01 
+2.80 
+  1.40 
+3.46 
+  1.34 
+0.82 


-0.27 
+  1.81 
+2.31 


+1.02 
+3.40 
-0.13 
+0.44 
+2.14 
+0.18 
+2.69 
+2.94 
+  1.59 
-0.34 
+0.80 


-0.17 
+0.16 
+0.77 
+1.06 
+  1.65 
+0.41 
-0.94 
+0.82 
-0.70 
-0.52 
+1.42 
+1.04 


+0.77 
-0.72 


-0.37 
+1.48 
+0.53 
+0.26 
-0.58 
+0.53 
+1.07 
—0.07 
-0.84 


-1.64 
+1.07 


1.20 
0.91 
1.26 
1.61 
1.11 
1.25 
1.80 
1.10 
0.72 
1.18 
1.50 
1.20 
1.24 
0.90 
1.61 
0.96 
1.38 
1.33 
1.81 
1.00 
1.32 
1.09 
1.44 
0.94 
1.60 
1,00 
2.04 
0.82 
1.40 
0,75 
1.18 
0.81 
1.67 
1.41 
2.50 
0.88 
1.08 
1.34 
1.36 
1.86 
1.86 
1.31 
1.10 
0.97 
1.32 
1.18 
1.01 
1.10 
2.00 
0.82 
0.74 
1.29 
1.22 
1.22 
1.21 
1.26 
0.71 
1.64 
1.06 
0.77 
0.67 
1.56 
1.18 
0.96 
2.00 
0.65 
1.41 
0.45 
0.60 
1.47 
1.38 
0.55 
1.16 
0.70 
0.52 
0.57 


0.97 
1.35 
0.43 
1.12 
1.33 


0.68 
1.20 


0.29 
2.50 


3.0 

12.6 
0.7 
6.6 
9.0 
1.7 
8.0 
2.0 
6.0 
6.2 
17.0 
3.5 
3.5 
9.0 
1.0 
2.6 
0.2 
4.0 
8.0 
6.0 
8  5 
2.0 
5.2 
5.5 
1.0 
7.0 
8.2 
8.7 
1.6 
8.0 
3.0 
6.0 
T. 
7.9 
2.0 
2.5 
T. 
3.0 
0.3 
T 
1.3 
2.7 
1.0 
3.4 
8.0 
0.8 
6.5 
7.2 
1.9 
4.2 
9.8 
1.2 
4.3 
2.0 
T. 
16.7 
11.0 
12.7 
8.8 
8.2 
13.5 
12.6 
2.0 
19.0 
11.0 
14.0 
8.5 
1.6 
11.5 
10.0 
9.0 
12.0 
9.5 
9.0 
9.0 
9.8 
7.0 
9.3 
13.4 
8.5 
14.8 
4.2 


14.5 
4.0 


3.2 
6.3 


15 


ne. 
w. 


nw 
nw. 

e. 
nw. 


ne. 

nw. 

nw. 

nw. 

w. 

ne. 


sw. 

sw. 

ne. 

w. 

sw. 

s. 

ne. 


se. 
nw. 

sw. 

ne. 

ne. 

nw. 

nw. 

n. 

w. 

n. 

n. 

w. 

nw. 

n. 

ne. 

n. 

n. 

nw. 

ne. 

w. 

w. 

ne. 

nw. 

nw. 

w. 

sw. 

sw. 


nw. 

sw. 
s. 


sw. 

se. 

w. 

w. 

w 

s. 


sw. 

se. 

w. 

s. 

nw. 

s. 

sw. 


nw. 
sw. 


sw. 
w. 


John  A.  Friok. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.E.Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.W.Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

C.  E.  Koppenheffer 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B.  Evansba 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall, 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co- 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

Andrew  McNeillie. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

New  Jersey  Zinc  Co.  i 

U.  S.  Weather  Bureau. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co.  \ 

John  E.  Benner.  | 

U.S.  Weather  Bureau.  j 

Theodore  J.  Sampson.  | 

U.  S  Weather  Bureau.  | 

Dr.  George  E.  Fisher.  | 

W.S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks.  j 

George  W.  Hill.  i 

Harlan  Saylor.  ( 

Mrs.  Ralph  F.  Keller.  ; 

Susquehanna  Collieries  Co.  i 

York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 

William  C.Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie  Steel  Co. 

J.L.  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Ted  R.  Wineman. 

Donora  Zinc  Works. 

D.  H.  Jones. 

J.  S.Stevanus. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross . 
U.S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.L.  Grove. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp, 
Mrs.  Anna  Simpson, 
Thomas  S.  Knox. 


C.  S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  S-S-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete  „,  .     ^       . 

RAf«™nce  letters  •  "  •  etc    indicate,  respectively,  1,  2,  3.  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
ttPost-OfBce  addresses"  are  W  fQllows:  of  Elk  Lick.  Graatsville,  M4;  of  Lvcippus,  Greensbur,;  of  Ne»U»ml«iy.  Oakford:  of  S>^"°  ^To  ptif.^e'I^Tl.  21^7'^^^ 
of  Kane  (near).  WUcox. 
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Dally  Preolpltatlon  for  December,  1086 


8Utiou8 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

2 

AUantie  Drainage, 
iUeutownllll 

Lehigh 

.26 

.ai 
.ub 
.yo 

T. 

.96 

l.U 

.y2 

.80 
1.10 

.6a 

1.8U 

1.10 

.62 

I.IS 

.23 
1.02 
1.24 
.7S 
.67 
.72 
.98 
.22 

.la 

.86 
.82 

i.aa 

.76 

.96 

.30 

.67 

1.32 

1.09 

1.44 

.17 

.25 

.27 

.87 
.67 
.82 
T. 
.85 
.28 
.76 
1.00 

1.11 
'.'87 

'.'45 

".bi 
.08 

't.' 

'."86 

i!o6 

'.'67 
.78 
.68 
.31 

1.16 
.02 
.54 

.80 
.19 
.72 
.50 
.84 
.93 
.41 
.48 
.18 
.70 

1.17 
.86 
.06 
.20 

.87 
.22 

't.' 

.94 

'.'54 
.32 

"t.' 

.02 

T. 

.06 

.07 
.46 
.08 
.46 
.13 
.50 
.60 
.53 
.64 
.36 
.33 
.77 

.71 
.60 
.63 
.35 
.75 
.65 
.49 
.59 
.29 
.63 
.35 
.44 

.37 
.60 
.46 
.42 
.52 
.25 
.73 
.76 
.58 
.62 

■fr 

.16 
.46 

''47 
.20 
.63 
.25 
.50 
.52 
.28 
.29 
T. 

.18 
.37 
.60 
.40 
2.50 
.44 
.84 
.35 
.30 
.80 
.30 
.68 

.46 

.69 

'.'36 
.10 
.32 

'.'06 

.69 
.06 
.10 
.01 
.74 
.11 
.10 
.18 
.64 

'.'i2 
.42 

"t" 

.... 

'iso 

.08 
1.03 

'  .'25 
.60 
.15 
.07 
.90 
.26 
.96 

.35 
.26 
.81 
.07 
.95 

« 

.12 
.13 
.13 
.31 
.04 
T. 

.23 

.18 

.80 

1.07 

i.bb 

.19 
.64 
.96 

1.02 
T. 

.... 

']• 

.20 

1.61 

.21 

'!46 

'.'12 
1.15 

1.20 
.70 

.48 
23 

.02 

.10 
.02 

T. 

T. 

.03 
.04 
.01 
.01 

'i'.' 

.05 

't.' 

.01 

.03 

.04 

.08 

.06 

.46 

.02 

.04 

T. 

.03 

.16 
..H2 
.61 
.45 

.'I'i 
.80 
.39 
.64 
.76 
.27 
.59 

6.31 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

3.64 

■J". 

T. 

.... 

2.58 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

Juniata 

W.Br.  Susq 

i.S4 

.48 

'.'ii 

.10 

.11 
'.'36 
".ii 

.25 

5.fK> 

A-rtUKitsville 

'.'67 

01 

T. 

T. 

"t." 

.61 
.04 
.11 

■^2 
.30 

";67 

.30 

.36 

.36 

T. 

.04 

.40 

T. 

1.61 
.65 
.37 
.14 

.86 

't'.' 

T. 

"t.' 

T. 

't.' 

6.01 
3.92 

Bedford 

3.92 

iellefoQte 

.02 
.16 

2.97 

6.66 

jloservillelt 

Lower  Susq 

Juniata    

4.90 

ButYalo  Millsllii 

'!62 

.85 
.32 

T. 

.08 
.02 

3.60 

Uarlisl© 

Lower  Susq 

6.62 

N.  Br.  Susq.     ... 

3.51 

Center   Hall     

Susquehanna 

Potomac 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

'.'24 
.17 

'.'64 
1.07 
.88 

".'33 
.03 

".ib 

.25 

.32 

.07 

.07 

T. 

.56 

.68 

.73 

log 

".55 
.10 

.82 

'.'94 
.81 
.93 

.70 

•••• 

'.'24 
.36 
.47 
.09 
.95 
.91 
.25 
.91 
.68 
.87 

i'.bk 

'."62 

'.'84 
.46 
.12 
.02 
.49 
.51 

1.19 

't.' 

.44 

1.02 

.92 

i."62 

1.16 

.37 

1.57 

.68 

"t." 

.02 
.01 
.08 
.06 
.01 
.28 
.18 
.07 
.02 
.37 
.46 

T. 
.33 
.02 

".'69 

■ 

.02 

.72 
.44 

"'ei 
.93 

.52 
.47 
.89 
.56 
.28 
.43 

.80 
.76 
.55 
.52 
.74 

i!o7 

.56 
.61 
.09 
.09 

.18 
.49 
.43 

.37 
.15 
.28 
.20 
.22 
.55 
.38 
.57 
.68 

.12 
.56 
.21 
.37 
.09 
.64 
.9] 
.70 
.23 
.85 
.10 
.48 

.64 

2.69 

.20 
.12 
.20 

* 

.01 

't.' 

.05 

.17 
.20 

1.20 
.80 
.39 

1.36 
.15 
.46 

"".be 

T. 
T. 

'.'63 

.18 

1.50 

.84 

1.06 

.6) 

1.24 

.90 

.69 

.72 

.96 

.53 

1.38 

.54 

T 

1.81 
.06 
.78 
.91 
.28 
.22 
.94 
.91 

1.60 
.61 
.11 

.52 
.88 
.82 
.97 
.10 
T. 
1.46 
.27 
.68 

.93 

4.94 

Jleartield 

.06 

T. 

't' 

.03 
.02 

.05 

't'.' 

'!i3 
.01 
.08 
.10 
.29 
.05 
.30 

.20 
.06 
.02 
.15 

'.'30 
.04 
.02 
.03 
.06 
.04 
.04 

.15 
.03 

".'i7 
.04 
.01 

'.'is 

.16 

3.51 

7.10 

'J'. 

T. 

.... 

6.15 

4.90 

)oylcsto\vu    

Lower  Del     

6.29 

£uiporliim 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

't.' 

'i'"." 
't.' 

T. 
.01 

'.'42 

T. 
.10 
.32 
.30 

.13 

'1'. 

.56 

.26 

.41 

.20 

.04 

.22 

.36 

.61 

.10 

.22 

.06 
.01 
.02 
.01 
.14 
.10 
.18 

'.'23 
.10 
.13 

T. 

"".b$ 

T. 

.03 

't. 

".'io 
'."64 

't.' 

.06 

.08 





't. 

.... 

3.90 

Splirata.        

5.41 

N.  Br.  Susq.. 

T. 

4.39 

"reelandllll 

Lehigh 

T. 

't'.' 

.28 

.10 
.77 
.52 

'!4i 

T. 

T. 



T. 

.02 

T 

T. 
T. 

.... 

"i'".' 

4.76 

N.  Br.  SusQ 

T. 
T. 

.12 
.40 
.60 
.80 
.33 
.50 
.63 
.34 
.90 
.87 

i.'oo 

i.(H 
.43 

'.'38 
'129 

T. 

".ik 

.36 

3.36 

6.62 

Jottysburg 

Hmrdvilleill! 

Potomac 

5.61 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

.47 

T. 

.... 

. . . . 

.01 

5.26 
6.19 

Jooldsboroll 

iratcrford    

"i"'.' 

2.95 

Schuylkill 

.26 

'."64 
T 
.74 
.61 

.38 

.01 
.05 
.09 
.64 

't.' 
'.'ie 

.92 
.35 
.81 
.05 
.05 
.07 

.42 
.23 

'.'62 
.09 
.65 
.36 
T. 
.87 
.65 
.20 
.61 

.25 

T. 

"t." 

't'.' 
"t".' 

.03 

.... 

5.33 

Schuylkill 

6.24 

Lower  Susq 

't.' 

02 

"t. 

't.' 
"t.' 

5.91 

{arrisburg*** 

Jawleyllll      .  .    .. 

Lower  Susq 

T. 

T. 

't.' 

T. 
T. 

't." 

".'23 

't.' 

6.06 

't.' 
'.'6i 

.01 

T. 

T. 

.02 

T. 

3.38 

.01 

3.71 

loltwoodli. 

luntingdon 

Ivndinftii 

Lower  Susq 

5.13 

Juniata 

Potomac 

3.90 

T.' 
.66 
.08 
.40 
T. 

'.'53 
.08 
.05 

.70 

.21 
.04 
.01 

T;' 

.04 
T. 
T. 

5.22 

Svlertown*** 

^akevillellll 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

".i^ 

T 

3.23 

3.42 

.02 

5.30 

jansfordllll 

Lehigh 

.30 
'.'67 

.57 

't. 

T. 

T. 

't.' 

4.68 

N.  Br.  Susq 

Lower    Susq 

'.'35 

'."6i 

1.84 

jebanoD 

Lehightonllll 

6.09 
5.55 

W  Br  Susq 

.30 

* 

.18 
1.26 

.57 

.80 
1.00 

.88 
1.05 
1.29 

.40 
1.34 

.27 

.99 

« 

.08 

.20 

• 

T. 

••■• 

••■• 

'.'69 

.03 
.01 

3.62 

tf  arcus  Hook 

Lower  Del 

4.62 

Vfatamorasllll 

Upper  Del 

4.31 

.74 
.27 

.30 

'."17 
1.50 
.10 
T. 
.35 
.43 
.02 
.18 
T. 

.16 
■[62 

1  41 
.11 
.24 

"* 

T. 
.07 

.08 
.10 
.07 

4.80 

N.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

'.04 
.50 
.10 

'.'98 
'^57 

1.01 

.08 

T. 

.05 

.03 

.40 

T. 

.10 

.10 

.32 

.01 

.65 

.05 

« 

.19 

.18 

.42 
.51 
.12 
.41 
.54 

i!66 

.35 

2.57 

't. 

.03 
.05 

"t.' 

T. 
.06 

".'6i 

2.87 

T. 

6.33 

iluncy  Valley, 

W.  Br.  Susq 

.74 
1.08 
1.50 

".^ 

i.04 

".'45 

".'98 
.02 
.39 
.32 

1.64 

T. 

T. 
.62 

'.'58 

.18 
.06 

'.■36 
.02 
.07 
.02 

.37 

.27 
.98 

1.53 
.05 
.78 

1.20 
.57 

3.83 

^eshaminy  111! 

Lower  Del 

6.53 

.02 

T. 

T. 

't.' 

.... 

.12 
T. 

.04 

5.96 

^ewportllll 

Juniata 

5.05 

'almertoni 

'aupackllll 

Lehigh 

5.71 

3.73 

Philadelphia***.... 

'hila.  Navy  Yard  nil 
'hlla-P'nt  Breeze.t 

Lower  Del 

Lower  Del 

T. 

.47 

.39 

.20 
.97 

T. 

T. 

.03 
.04 

T. 

.06 
.07 

4.83 
5.6-, 

Schuylkill 

.74 
1.48 
1.27 

1.07 

8S 

.28 

.40 
.90 
.77 

1.20 
.22 
.48 

1.25 
.05 
.42 
.32 

.58 
.43 
.73 

.72 

1.00 
.06 

.01 

T. 
.67 

.59 
.50 
1.04 
.06 
.57 
.07 
.64 
.17 
.61 
.58 

.61 

.48 
.69 
.45 
.18 
.31 
.30 
.50 
.40 
.44 
.63 
.24 

.21 
.17 
.54 
.61 
.12 
.80 
.71 

.30 



T. 
66 
.81 
.49 
T. 

'.'51 

■.'63 

.12 
T. 
.01 
.11 
.... 

1.86 

.14 
.95 

1.22 
.20 
.06 
.15 
.91 
.91 
.13 
.73 
T. 
.05 

.20 

1.10 

T. 

.69 

2.00 

1.05 

.18 

.28 

.65 

.26 

1.07 

1.32 

.40 
.61 
.46 
.68 
.38 
1.20 
.27 

T. 

.13 
.35 

.48 
.52 
.56 
.40 
.75 
.51 
.41 
.37 

";33 

.44 
.65 
.60 

'.'eo 

.13 
.05 
.18 
.50 
.60 
.62 
.06 

.02 
.20 
.58 
.50 
.15 
1.04 
.62 

7.15 

Lower  Susq 

Upper  Del 

6.18 

Pleasant  Mt.lHl.... 

.05 

4.56 

Schuylkill 

Schuylkill   

T. 

'.■47 

.05 
.60 
1.38 
.06 
.32 

'  i'.' 

.10 
1.18 

.49 

T. 
1.07 

.71 

.21 

T. 

't.' 

1.29 
1.78 

.60 
.20 
.12 
.53 
.65 
.75 
.34 

.02 

.09 
.37 
.03 
.09 

T. 
.06 

't.' 

.29 

't'.' 

.04 
.60 
.79 
.03 
.24 
.23 
.04 

.16 
.46 
.22 
.14 
.68 
.20 
.12 
T. 

'lis 

.60 
.62 

.11 
.19 
.42 
.88 
.82 
.80 
.02 

.... 

't. 

''i'.' 
'i"'.' 

T. 

.30 
.29 
.19 
.31 

'.'ii 

.16 

.80 
.24 
.95 
.21 

'.'67 
T. 
.14 
.60 
.10 
.18 

T. 

.02 

.76 

.60 

T. 

.30 

.75 

't.' 

.04 

T. 

T. 

.01 

.01 

.06 

T. 

.04 

.05 

.1;' 

.01 

T. 

'".bs 

.08 
.06 

't 

.05 
.01 

08 

4.32 

"*oitsville. 

5.91 

Juakertown 

ieading"* 

.03 
.01 

5.30 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

T. 

.88 

.08 

1. 10 

.97 

1.32 

.82 

1.01 

1.10 

1.54 

.35 

.08 

.82 

"m 

.66 
.34 

.23 

.25 

1.20 

1.10 

.23 

.70 

1.09 

■.'74 

't.' 

.13 

.15 
.01 
T 

T. 

't'.' 

T. 

't. 
't. 

■f.' 

.01 
.03 
.14 

.02 
.OS 
.01 
T. 

■.'63 
T 

T. 

't. 
't. 

4.38 
3.14 

Retreat    

N.  Br.  .Susq 

N  Br   Susq 

T. 
T. 

.42 
.26 

.33 

3.04 

.01 
.01 

't.' 

T. 

■f.' 
.05 
T. 
.04 
T. 

T. 

T. 

2.75 

lelinsgrove 

Lower  Susq . 

4.82 

Schuylkill 

.21 
.01 
.06 

']46 
.54 
.10 

't.' 

.26 
.62 

.46 
.37 

';63 

.44 
.02 
.07 

5.84 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburgllll 

Lower  Susq 

't.' 

T. 
.04 

.45 
.11 
.03 
.28 

":6i 

.40 
.11 
.02 

.81 

.07 
.55 
.19 
.19 
.03 
.01 

5.16 

W  Br.  Susq.. 

3.69 

Upper  Del 

.66 

".01 
T. 

"t. 

t'.' 

.07 
T. 

6.76 

Lower  Susq 

.90 
.56 
.01 

■.'25 
.68 

1.17 
.97 
.25 
.11 
.89 
.33 

'f.' 

'.'6i 

.40 
.04 
.38 

'.'68 
.48 

';85 

1.04 

't.' 

4.49 

3usquehannal|ll  — 

Towanda 

(Velkert 

N   Br    Susq 

2.22 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.Susq 

Lower  Del 

i.'25 

T. 
,32 
T. 
T. 

't.' 

.12 

2.06 
4.64 

(Vellsboro       ..    .. 

T. 

T. 

T. 

T. 
T. 

T 

'.'65 
T. 

.11 
.08 
.04 

.02 

.02 

T. 

.02 

T. 

2.58 

Westchester 

. . . . 

't.' 

.02 

'.'64 
T. 

'!67 

T. 

6.94 

fVestgrovellll 

5.82 

(Vllkes-Barrellll 

N   Br.  Susq.     .  . 

3.53 

iVill  i  amstown 

W.  Br  Susq. 

3.07 

Lower  Susq  .  . . . 

'.'oi 

T. 

.. . . 





"t.' 

5.56 

York 

Lower  Susq  ...   . 

Lower  Susq 

Schuylkill  

5.87 

York  Havenllll 

Zionsvine..(near). 
Trenton  N  J*** 

a  87 
6. 89 

Lower  Del 

T. 

.... 

.01 

T 

07 

5.44 

1   ■' 

Continued  on  page 
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Daily  Precipitation  for  December,  1936 -Continued  from  page  58 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


Ohio  Drainage 

Beaver  Fallsll  II  . . 

Bradford 

Brookvillellll 

Butler 

Chambersville. . . 

Clairtont 

Clays  ville 

Confluencell  II 

Corry 

Derry 

Donorallll 

Ebensburg 

Elk  Lick 

Franklinllll 

Greensborollll  — 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Herrs  Isl.  Damllll 

Irwin 

Johnstown ...... 

Kane  (near)  XX ■■ 

Kregarllll..... — 
Lake  Lynn II II-. •• 

Linesvillellll 

Lock  No,2||ll 

Lock  No. 4 111!.... 

LockNo.6ttllll... 
Lycippus......  .. 

McKeesportllll.... 


Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela. . . 
Ohio 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  — 

Conemaugh 

Youghiogheny  . . 
Allegheny 


Monongahela... 
Youghiogheny  , 

Beaver 

Beaver 

Ohio 

Monongahela... 

Conemaugh 

Allegheny 


Youghiogheny... 
Monongahela — 

Beaver 

Ohio 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . . 


Meadville 

Midland 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon... 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell 

Parkers  Landingjljl 


Pennlinelllitt 

Pittsburgh"* 

Funxsutawneyjl  II . 

Ridgway 

Saltsburgjlll: 

Sharonllll 

Smethportllll 

Somerset 


Bpringdalelllllt.. 

Unlontown 

Unity  Reservoirtt. 
Vandergriftt.... 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll... 

Lake  Drainaae. 

Erie**' 


Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 


Allegheny 

Monongahela.... 
Youghiogheny . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela 

Beaver 

Youghiogheny  . . 


.84 


.5-2 


.15 

.40 
.22 
.27 
.33 
.4 
.4<J 
1.10 
.62 

.37 

"36 
.58 
.35 
.38 


Lake  Erie. 


.34 


.25 
.9 

.30 
.20 
.39 
.35 
.20 
.92 

.45 
.72 
.82 
.67 
.54 
I. in 
38 
42 


.22 


.32 

'.'2 
.09 

1. 00 
.21 

.09 

1 

.26 

.28 

.10 

.08 

.55 


.01 


.37 


.02 


10     11     12     13     14     16     16     17 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


.05 


2.00 


.36 


.04 


.02 


.02 


.02 


.01 


.43 

.24 

1.10 
.04 
.44 
.41 
.96 


.07 
.69 
.25 
.09 
.05 
.40 
1.22 
12 

1.14 
.06 
.09 
.03 
.09 
.04 
.75 
.11 

.11 
.17 
.02 
.35 
.04 
T. 
1.00 
.02 

.03 

.45 

.01 

T 

.10 


.35  . 

.28 
.80 


.75 


.29 

.09 

.17 

.61 

T 

.46 

.19 

'.'42 

.05 
'I'. 
.93 
.41 
1.10 
T 


.02 


84    .28 


.16 


.07 


.03 


.20 


.02 


T. 


.02 


.35 


.23 


.10 


T. 


.) 
.12 
.15 
T 

02... 

54    .09 


.02 


.15 


.04 


.08 


.02 


.06 


.04 


.03 


.02 


.05 


.03 


T. 


.22 


.21 
'[•. 
.30 

« 

.24 

1.06 

.07 

.15 
.54 
.10 


.02 


.12 


.20 

.07 
.11 
.13 
.10 
.28 
.22 
.15 
.08 

1.32 
.23 
.03 
.04 
.08 
.25 

1.16 
.28 

.06 
.08 
.20 
.44 
.14 
.13 
.20 
.10 

.10 
.93 
.16 
.20 
.20 
.15 


.61 
1.12 
1.26 

.71 

1.54 

36 


1.17 
.17 

1.55 
.12 
.85 
.80 
.30 

1.12 
1.41 
27 
44 
89 
1.47 
2 
3' 


.18 
.34 
.05 
1.18 
.71 


.16 

1.01 

04 

93 

1.20 

1.26 

.03 

1.20 

.52 

.30 
1.46 

.53 
1.22 

.67 


.02 


.62 

.22 

.34 

1.21 

1.35 

.14 

15 


.05 


.33    .85 


.21 


1.07 
1.33 
1.26 
1.40 
20 
1.20 
.43 
1.28 


.10 


T. 


.01 


T. 


.02 


T.     T 

T 
.02 


.40 


T. 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


.16 


1.00 


T. 


.20 


.02 


T. 


.03 


.33 


.17 


.06 


.26   .26 


.28 


.52 


.06 


.05 


.11 

.36 

.34 

.04 

.20 

T 

.33 

.28 

'.'20 
.05 
.06 
.15 
T 
T 

.26 

.29 

.1 

.03 

.21 

.31 

.20 

.22 

.16 
.02 
.26 
.21 
.04 
.37 
.66 
.02 

.09 

"65 
.08 
.05 
.06 
.70 
.02 


.04 


.13 

.27 

1.60 

.65 

.34 
.18 
.42 
.53 
.24 
.18 
.29 
.65 

.03 
.10 
.12 
.27 
.31 
.41 
.31 
.17 

.70 
.39 
.53 
.30 
.35 
.37 


.29 


2.63 
2.88 
4.61 
2.67 
4.13 
3.34 
2.79 

4.60 
3.76 
4.07 
3.61 
4.63 
3.64 
2.24 

3.90  1 
3.87  1 
2.20  1 
2.58 
2.92 
4.31 
4.81 
2.43 

5.02 
3.37 
1.64 
2.31 
3.84 
3.96 
4.b2 
3.22 

2.46 
2.31 
4.12 
2.53 
3.42 
2.33 
4  05 
3.  (.6 

1.88 
3.39 
4.41 
4.03 
3.18 
1.80 
1.96 
4.61 

3.37 
4.60 
4.19 
2.91 
2.24 
3.86 
4.51 
3.48 


1.19 


' 


Fxoent  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation  •••  Itegular  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24.hour  period,  midnight  to  midnight.       •  Included  m  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning :  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  ,s  less  than  .01  inch.      5  Incomplete 
or  Ji Lr^g       t  Sly  aTo^^^^^^  inconsistent.      «  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  Springdale.  Cheswick.  (P.  O.  Barkmg,  Pa.)  ;  of  Pennl.ne. 
Linesville:  of  Unity  Reservoir,  Greensburg;  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Kane.  Wilcox:  of  Lock  No.  5.  Schenley.    X  Mdt.  to  mdt. 


PRESSTJBE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg . . . 
Philadelphia . 
Pittsburgh  — 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
( reduced  to  sea  level ) 


30.20 
30.27 
30.27 
:W.22 
30.27 
30.26 


30.65 
SO.  70 
30.75 
30.65 
30.72 
30.70 


29.62 
29.43 
29  52 
29.50 
29.46 
29.36 


1  Wind 


J3 


<> 


14.5 
7.3 
13.4 
11.0 
11.7 


se. 
sw. 


Relative 
humidity 


19     76 


s> 

O   GO 


*  For  any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


BIVER  CONDITIONS 


Stations 

Rivers 

0 

1 

ca 

ID 

Ji 

tc 

s 

1 

1 

0 

1 

gs 

■c 
0 
0 

3.6 
2.7 
3.5 
5.6 
3.8 
6.7 

13.5 
2.5 

14.0 

6.2 
6.0 
5.1 
8.9 
7.0 
6.5 
22.8 
6.9 
21.4 
18.6* 
18.6 

12 

13 

20 

13 

30 

21 

7 

8 

8 

8 

29 

2.1 
0.4 
2.2 
2.4 
0.8 
3.6 
11.1 
0.3 
10.8 
10.5* 
9.2* 

2 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
5 

18 

22 

Lehigh 

7 

Susquehanna 

20 

Susquehanna 

20 

Susquehanna 

18 

Greensboro ...           

West  Newton            

Monongahela 

30 

Youghiogheny 

Monongahela 

20 

Lock  No  4              

SO 

Ohio 

25 

Miflln-n^                                .    .. 

Ohio 

30 

*  -Pool  stage. 


Dkcemhku,  1'.);U) 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    I'KNNSYLVANI A  SECTION. 


m 


Daily  Temperatures  for  December,   1936 


Stations 


I      2      S      i       6      6      7      8      9     10     U     12     18     14     IS     16     17     18     19     20     21     22     28     24     2fi     26     27     28     29     80     81     Moan 


Altoona 

Bedlord 

Bethlehem 

BrookviUe 

Butler 

Carlisle 

Catawissa,  — 
Cliambersburg 
Cnambersville . 

Claysville 

Clearfield 

Coatesville, ... 

Corry 

Emporium 

Brie* 

Franklin  J 

Freeland 

Gettysburg 

Greensburg — 

Grove  City 

Hamburg 

Harrisbvu-g*, .  • . 

Hawley 

Holtwood* 

Huntingdon . . . 

Johnstown 

Lancaster, 

Lawrenceville. 

Lebanon! 

Marcus  Hook*. 

Meadville 

Montrose 

Mount  Pocono. 
Philadelphia*,. 
Pittsburgh*..  . 
Quakertown . . . 

Reading* 

Ridgwayt 

Scranton* 

Selinsgrove  — 

Somerset 

State  College . . . 
Stroudsburgt . . 

Towanda 

Uniontown, 

Vandergrift*, . . 

Warren 

Waynesburg. . . 

Wellsboro 

Williamsport,.. 
Williamstown,. 
York 


Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum,. 
Minimum,. 
Maximum,, 
Miniuuuu,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum.. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum.. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum.. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimim],. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximiim,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minbnum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximimi,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximvun,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum., 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum . . 
Minimum., 
Maximum,. 
Minimum .. 


.   27 

81 

36 

37 

.16 

33 

40 

26 

.30 

84 

.   6 

20 

80 

31 

2^ 

26 

19 

i 

24 

29 

.   .SO 

S2 

40 

4C 

38 

40 

38 

82 

32 

36 

S 

20 

82 

■29 

24 

30 

21 

10 

20 

32 

.   2h 

42 

42 

42 

42 

36 

84 

82 

31 

38 

.   10 

22 

37 

32 

28 

2t 

25 

17 

24 

81 

.  30 

35 

87 

38 

34 

42 

25 

31 

3^ 

48 

.  -10 

12 

27 

30 

20 

21 

16 

0 

a 

29 

.  :n 

36 

87 

87 

37 

47 

45 

29 

47 

48 

7 

26 

82 

32 

21 

27 

15 

10 

22 

35 

.   3S 

35 

42 

44 

39 

34 

37 

35 

34 

41 

7 

18 

33 

32 

26 

28 

21 

15 

22 

31 

.  32 

40 

42 

40 

42 

37 

38 

35 

37 

40 

.   6 

28 

26 

28 

31 

26 

22 

15 

29 

34 

.   34 

34 

42 

43 

39 

84 

39 

35 

32 

39 

9 

21 

32 

27 

25 

28 

23 

16 

27 

81 

.   32 

38 

40 

38 

37 

43 

49 

36 

41 

50 

.   5 

21 

31 

30 

20 

25 

15 

9 

24 

34 

.   39 

37 

37 

40 

36 

52 

52 

87 

50 

53 

.   10 

29 

32 

32 

15 

29 

18 

15 

24 

36 

.   .32 

34 

36 

37 

86 

84 

39 

32 

34 

46 

.  -3 

18 

29 

29 

20 

24 

16 

0 

12 

31 

.   29 

41 

41 

43 

36 

40 

41 

31 

38 

43 

9 

24 

29 

28 

25 

25 

23 

17 

26 

34 

.   30 

28 

30 

31 

33 

85 

34 

83 

38 

50 

17 

15 

20 

25 

27 

31 

15 

17 

27 

29 

.   30 

31 

37 

38 

38 

36 

38 

31 

34 

41 

.  -11 

14 

29 

30 

21 

Z^ 

17 

-2 

15 

34 

32 

36 

36 

37 

:14 

45 

31 

35 

42 

51 

8 

24 

33 

24 

23 

31 

16 

16 

27 

39 

36 

36 

38 

37 

38 

46 

25 

37 

45 

48 

-3 

-1 

28 

30 

20 

20 

14 

7 

8 

20 

23 

35 

35 

34 

33 

,33 

40 

28 

30 

41 

18 

15 

27 

24 

18 

19 

14 

11 

19 

28 

32 

36 

43 

48 

40 

33 

41 

85 

34 

42 

10 

22 

33 

27 

26 

27 

27 

18 

23 

33 

38 

3fi 

37 

40 

86 

51 

51 

40 

47 

65 

8 

26 

38 

33 

24 

30 

20 

15 

27 

39 

.   30 

35 

42 

37 

32 

44 

45 

30 

40 

48 

2 

20 

3'1 

31 

18 

25 

12 

10 

22 

34 

.   28 

41 

43 

43 

38 

35 

41 

33 

35 

42 

8 

24 

33 

32 

27 

26 

24 

17 

24 

32 

.   28 

38 

39 

44 

36 

35 

41 

32 

36 

42 

.   12 

24 

3c 

32 

29 

30 

21 

19 

23 

34 

.   26 

33 

33 

36 

32 

34 

39 

29 

29 

35 

.  -5 

13 

31 

25 

■2\ 

14 

19 

6 

13 

28 

.   29 

43 

89 

45 

36 

38 

39 

3-2 

.39 

41 

.   12 

29 

86 

31 

31 

32 

24 

21 

30 

36 

31 

33 

38 

44 

43 

34 

33 

31 

31 

37 

2 

21 

33 

29 

26 

26 

20 

8 

15 

31 

33 

37 

39 

40 

38 

37 

28 

35 

38 

47 

8 

23 

34 

32 

25 

25 

21 

18 

22 

35 

31 

45 

41 

45 

42 

35 

40 

35 

40 

42 

6 

20 

35 

25 

23 

23 

28 

17 

22 

34 

32 

34 

82 

40 

35 

37 

37 

32 

37 

42 

-2 

17 

28 

25 

18 

13 

14 

-1 

8 

33 

31 

.39 

38 

42 

36 

38 

37 

33 

38 

42 

10 

12 

30 

28 

28 

23 

30 

18 

19 

27 

.■iO 

50 

49 

,53 

42 

48 

35 

41 

47 

48 

29 

39 

35 

31 

31 

32 

21 

30 

39 

43 

30 

35 

36 

35 

32 

42 

44 

33 

42 

49 

.  --1 

21 

32 

30 

20 

28 

13 

12 

24 

36 

24 

33 

33 

32 

31 

33 

36 

27 

30 

40 

-6 

15 

26 

■'3 

18 

14 

13 

5 

16 

29 

16 

23 

33 

35 

32 

38 

38 

28 

27 

40 

3 

? 

24 

24 

20 

19 

11 

10 

15 

2(1 

31 

48 

44 

46 

40 

49 

46 

32 

39 

50 

15 

31 

36 

34 

31 

29 

23 

21 

30 

38 

37 

36 

37 

38 

33 

50 

38 

86 

45 

53 

.   10 

29 

32 

27 

23 

33 

16 

15 

26 

38 

.   26 

44 

45 

43 

.39 

34 

42 

30 

36 

41 

4 

24 

30 

32 

25 

23 

24 

16 

23 

33 

29 

44 

39 

43 

40 

40 

41 

34 

,39 

43 

13 

27 

34 

34 

30 

28 

23 

21 

28 

89 

31 

35 

35 

38 

.33 

45 

22 

32 

37 

46 

-10 

-10 

28 

31 

19 

19 

16 

1 

3 

28 

31 

40 

36 

38 

32 

38 

38 

35 

36 

45 

f, 

26 

30 

28 

24 

25 

20 

15 

22 

86 

30 

35 

36 

41 

41 

35 

35 

34 

32 

38 

7 

24 

31 

29 

25 

28 

26 

15 

25 

31 

27 

35 

35 

35 

33 

42 

40 

29 

32 

38 

4 

19 

30 

31 

19 

25 

16 

8 

19 

31 

33 

33 

33 

44 

33 

34 

39 

28 

34 

37 

2 

20 

28 

28 

20 

28 

16 

7 

20 

31 

31 

40 

37 

44 

31 

42 

39 

39 

35 

40 

4 

5 

?4 

30 

24 

23 

24 

13 

14 

26 

28 

36 

36 

37 

36 

40 

39 

30 

35 

4? 

0 

19 

29 

28 

18 

20 

16 

10 

23 

34 

39 

36 

39 

45 

41 

52 

52 

40 

48 

55 

IS 

29 

33 

33 

20 

35 

23 

18 

29 

38 

39 

37 

38 

44 

36 

53 

42 

38 

42 

55 

.   11 

29 

33 

26 

24 

34 

16 

16 

22 

34 

40 

39 

36 

38 

36 

44 

36 

26 

34 

45 

.  -10 

21 

33 

30 

22 

14 

14 

10 

25 

34 

.   44 

38 

39 

43 

40 

53 

53 

40 

54 

54 

.   10 

30 

32 

34 

18 

30 

20 

14 

23 

33 

.   24 

35 

42 

38 

34 

35 

38 

28 

36 

40 

.  -5 

11 

27 

25 

15 

16 

13 

-1 

15 

32 

.  2h 

37 

36 

40 

38 

36 

38 

29 

36 

39 

5 

21 

33 

31 

2.^ 

25 

20 

11 

22 

34 

,   27 

38 

40 

40 

45 

42 

34 

31 

33 

41 

.   6 

18 

29 

27 

22 

28 

20 

13 

21 

30 

.   32 

44 

,39 

47 

37 

37 

39 

39 

38 

44 

8 

20 

33 

25 

26 

26 

28 

18 

22 

35 

60 

67 

48 

67 

88 

89 

50 

84 

8« 

811 

37 

2(J 

34 

39 

54 

ar 

04 

65 

40 

41 

64 

2t 

27 

33 

82 

24 

86 

40 

56 

6i 

68 

67 

60 

8( 

68 

38 

8i 

36 

60 

27 

87 

87 

46 

52 

57 

48 

40 

64 

62 

U 

2i 

28 

81 

21 

30 

88 

61 

66 

62 

60 

46 

47 

48 

*: 

35 

36 

30 

24 

89 

86 

.52 

6( 

57 

65 

48 

45 

61 

25 

29 

31 

30 

25 

Hi 

39 

58 

62 

66 

62 

50 

45 

48 

28 

82 

37 

30 

80 

24 

32 

5a 

69 

55 

55 

39 

40 

61 

26 

8C 

32 

39 

30 

8a 

89 

48 

5J 

60 

67 

43 

52 

56 

30 

3( 

43 

36 

24 

87 

40 

S.'i 

67 

64 

61 

.56 

64 

68 

34 

3; 

49 

36 

29 

49 

43 

46 

59 

45 

50 

45 

46 

44 

24 

26 

20 

28 

22 

31 

28 

59 

bi 

59 

54 

40 

41 

65 

32 

84 

33 

38 

25 

35 

39 

48 

47 

59 

64 

41 

48 

63 

37 

3S 

41 

30 

24 

35 

37 

,52 

61 

62 

65 

,52 

48 

64 

18 

82 

84 

36 

17 

34 

48 

,53 

55 

62 

40 

44 

57 

65 

43 

48 

40 

30 

28 

40 

37 

,53 

5b 

61 

42 

48 

56 

61 

26 

31 

34 

37 

25 

28 

42 

54 

59 

55 

51 

.34 

36 

50 

38 

48 

44 

31 

19 

30 

36 

61 

64 

,59 

57 

45 

41 

61 

32 

33 

35 

45 

32 

35 

40 

53 

49 

62 

60 

51 

58 

59 

28 

40 

47 

35 

29 

42 

43 

51 

64 

60 

54 

42 

48 

,55 

38 

39 

44 

32 

28 

36 

37 

55 

60 

57 

54 

43 

40 

52 

28 

85 

37 

40 

25 

34 

38 

53 

58 

59 

55 

38 

42 

,52 

34 

38 

38 

38 

29 

35 

41 

53 

60 

52 

53 

36 

33 

,52 

28 

35 

26 

36 

12 

29 

33 

46 

45 

52 

52 

41 

44 

52 

30 

81 

34 

35 

34 

37 

38 

55 

62 

54 

58 

39 

44 

53 

■J7 

27 

31 

80 

21 

37 

35 

58 

69 

58 

42 

44 

47 

,59 

31 

30 

36 

33 

26 

37 

42 

59 

6S 

64 

68 

46 

44 

51 

23 

25 

28 

44 

22 

35 

41 

54 

55 

56 

56 

37 

43 

52 

30 

36 

38 

38 

18 

33 

41 

58 

62 

62 

52 

37 

50 

52 

23 

28 

30 

35 

24 

29 

36 

74 

62 

62 

55 

47 

60 

60 

38 

39 

52 

32 

.39 

4! 

38 

49 

59 

61 

54 

40 

67 

66 

39 

41 

45 

82 

28 

38 

39 

48 

58 

52 

52 

.35 

38 

60 

35 

40 

40 

29 

18 

30 

37 

52 

52 

50 

50 

.30 

35 

49 

39 

36 

35 

25 

18 

28 

30 

59 

62 

60 

58 

43 

45 

60 

36 

39 

41 

40 

33 

40 

41 

51 

56 

61 

53 

49 

61 

61 

37 

40 

50 

32 

30 

45 

36 

55 

58 

59 

56 

43 

40 

56 

30 

31 

28 

41 

23 

34 

38 

61 

64 

65 

62 

39 

42 

59 

40 

46 

46 

39 

29 

36 

41 

51 

53 

59 

44 

40 

54 

54 

28 

30 

33 

36 

19 

25 

37 

55 

60 

57 

54 

40 

47 

55 

41 

39 

37 

31 

22 

36 

42 

56 

61 

58 

54 

40 

43 

.52 

27 

34 

42 

40 

24 

34 

41 

49 

45 

55 

51 

42 

45 

,53 

26 

30 

31 

33 

22 

33 

40 

52 

56 

53 

59 

41 

42 

56 

36 

36 

39 

35 

23 

32 

35 

60 

56 

61 

64 

47 

53 

45 

33 

40 

37 

42 

18 

33 

37 

54 

61 

58 

57 

38 

46 

55 

31 

37 

36 

29 

19 

36 

34 

55 

.50 

64 

60 

60 

61 

63 

32 

35 

43 

40 

32 

47 

41 

53 

56 

64 

57 

48 

59 

60 

32 

32 

39 

29 

32 

45 

31 

48 

50 

60 

45 

40 

45 

55 

35 

42 

45 

34 

25 

38 

34 

65 

58 

65 

66 

64 

64 

63 

20 

33 

48 

33 

29 

51 

45 

49 

54 

54 

53 

34 

40 

52 

29 

34 

34 

27 

18 

18 

31 

48 

56 

45 

54 

35 

43 

,52 

27 

34 

33 

34 

22 

35 

41 

60 

63 

65 

64 

60 

38 

5? 

89 

38 

42 

41 

24 

30 

36 

58 

62 

65 

59 

45 

44 

55 

25 

28 

31 

44 

24 

36 

43 

88.8 
26.7 
40.9 
24.7 
48.2 
29.9 
89.6 
19.1 
48.6 
24.1 
48.2 
26.8 
46.6 
27.0 
41.6 
26.8 
43.6 
24.7 
46.6 
27.1 
40.6 
22.8 
48.8 
27.6 
40.3 
25.7 
42.4 
22.9 
41.9 
29.0 
41.7 
20.7 
38.7 
24.6 
43.8 
28.8 
45.3 
28.2 
41.9 
25.3 
48.4 
28.1 
42.3 
29.9 
38.8 
20.9 
41.2 
30.7 
41.6 
23.5 
41.4 
26.6 
45.5 
26.5 
41.0 
22.1 
43.3 
25.5 
50.1 
34.8 
42.5 
26.4 
37.3 
21.9 
36.6 
21.7 
46.7 
32.5 
43.3 
28.3 
43.2 
26.9 
45.7 
31.5 
40.5 
19.5 
42.2 
26.6 
41.9 
27.8 
38.4 
22.0 
40.3 
24.9 
45.1 
24.2 
41.5 
28.4 
46.9 
29.1 
45.0 
26.4 
40.1 
26.8 
47.9 
27.2 
38.7 
19.9 
39.9 
25.6 
45.1 
26.6 
44.6 
27.3 


*    Midnight  to  midnight 


J    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 
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GENERAL    StrMMARY. 

The  fore  part  of  January  was  mild,  and  the  latter  part  in- 
tensely cold,  with  the  result  that  average  temperatures  were  the 
lowest  for  any  Januar,y  during  the  last  sixteen  years.  The  in- 
tense cold  caused  many  deaths,  and  widespread  suffering  among 
the  poor  and  the  unemployed.  The  lowest  temperature  for  the 
State  was  30  degrees  below  zero  at  Ebensburg,  on  the  23d.  Pre- 
cipitation averaged  about  thirty  per  cent  above  the  normal,  with 
heavy  rains  at  the  beginning  of  the  month,  and  heavy  snows  on 
the  19th  and  20th.  February  was  a  cold,  stormy,  and  general- 
ly disagreeable  month.  With  the  single  exception  of  1934,  it 
was  the  coldest  February  in  the  last  30  years,  and  served  to 
prolong  and  intensify  the  sufferingamong  the  poor.  Precipita- 
tion averaged  below  the  February  normal,  yet  there  was  a  mod- 
erate excess  of  snowfall.  March  temperatures  were  mostly 
above  the  normal,  and  its  precipitation  the  heaviest  of  record. 
The  accumulated  snow-cover  of  January  and  February  was  in- 
creased by  from  two  to  four  inches  during  the  first  week  of 
March.  Heavy  rains  and  the  melting  of  this  snow-cover  on  the 
11th  and  12th  flooded  all  of  the  streams  in  the  State,  in  some 
places  exceeding  all  previous  gage  heights.  These  flood  waters 
had  only  partly  subsided  when  excessive  rains  from  the  17th  to 
19th,  inclusive,  brought  the  streams  to  much  higher  stages  than 
occurred  in  the  first  rise.  At  nearly  all  stations,  the  gage  read- 
ings were  the  highest  of  record.  Upwards  of  a  hundred  lives 
were  lost,  and  upwards  of  four  thousand  persons  suffered  serious 
injuries,  while  the  property  damage  exceeded  $800,000,000. 
April  was  unseasonably  cold,  and  frosts  were  of  frequent  occur- 
rence throughout  the  month.  The  soil  remained  cold,  and  ve- 
getation was  slow  in  starting.  Much  seed  failed  to  germinate, 
and  much  replanting  was  necessary.  The  first  half  of  the  month 
was  rainy  with  considerable  snow  in  the  northern  half  of  the 
State,  but  little  precipitation  occurred  after  the  15th,  and  the 
soil  dried  out  quite  rapidly.  May  was  abnormally  warm  and 
dry,  with  a  cold  period  centering  on  the  15th,  during  which 
frosts  did  considerable  damage  to  gardens  and  truck  crops.  Pre- 
cipitation was  so  light  in  most  regions  that  the  soil  became  too 
dry  to  germinate  seeds,  and  crops  that  were  up  grew  slowly. 
June  temperatures  were  mostly  favorable,  but  the  rainfall  con- 
tinued deficient,  and  by  the  end  of  the  month  the  drought  con- 
dition was  serious,  and  had  done  much  permanent  damage  to 
crops.  Wheat  and  rye  ripened  earlier  than  usual,  and  did  not 
suffer  much  from  the  drought,  but  pastures  and  meadows  were 
thin  and  backward,  while  oats  was  seriously  stunted.  July  tem- 
peratures were  mostly  seasonable  excepting  a  hot  week  that  cen- 
tered on  the  9th  and  10th,  when  previous  records  for  high  tem- 
peratures were  broken  at  many  stations.     The  rainfall  continued 
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deficient  until  the  last  week,  when  refreshing  showers  came  just 
in  time  to  save  the  corn  crop.  August  was  warm  and  humid, 
with  rainfall  above  the  average.  Severe  thunderstorms  did  con- 
siderable damage,  which,  however,  was  overtopped  by  their 
benefits.  A  good  corn  crop  developed  rapidly,  and  pantures 
and  meadows  improved.  September  was  warm  and  diy,  but 
generally  favorable.  Timely  rains  on  the  13th  and  24th  were 
sufficient  to  keep  crops  growing.  October  was  mostly  season- 
able, with  a  moderate  excess  of  rainfall  that  was  beneficial  for 
the  winter  grains,  and  for  late  feed  and  forage  crops.  Novem- 
ber was  moderately  cold  and  dry,  but  was  favorable  for  outdoor 
pursuits,  and  for  the  closing  up  of  field  work.  The  heaviest 
precipitation  occurred  on  the  4th  and  5th,  beginning  as  heavy 
rains,  and  changing  to  heavy  snows  in  some  regions.  Warren, 
Crawford,  and  Venango  Counties  had  a  snowfall  in  excess  of 
twenty  inches.  December  was  moderately  warm  and  wet,  but 
with  snowfall  less  than  the  average,  and  there  was  little  snow 
cover  on  the  fields.  Frost  did  not  penetrate  deeply,  and  there 
was  no  harm  to  the  winter  grains. 


888. 
,889. 
890. 
891. 
892. 
893. 
894. 
895. 
896. 
897. 
898. 
899. 
900. 
901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 
908. 
909. 
910. 
911. 
912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
917. 
918. 
919. 
920. 
92J . 
922. 
923. 
924 
925. 
,926. 
927. 
928. 
929. 
930. 
931. 
932. 


933. 
934. 
935. 
936. 


Period. 


COMPARATIVE  ANNUAL  DATA  POR  THE  STATE 


Year 


Temperature 


47.9 
49.8 
60.5 
60.6 
49.3 
48.7 
51.3 
49.4 
50.5 
50.0 
51.3 
50.0 
61.5 
49.4 
49.6 
49.6 
47.6 
49.4 
60.8 
48.5 
50.9 
60.2 
49.9 
51.1 
49.0 
61.7 
49.3 
50.1 
49.6 
47.3 
50  2 
51.1 
49.2 
53.1 
51.4 
50.4 
48.4 
50.3 
48.7 
50.9 
50.5 
50.6 
61.2 
62,8 
51.6 
51.7 
50.6 
50.2 
60.4 

50.2 


Precipitation 


g  o 


No  of  days. 


Si 


Ph  o 


100 
96 
101 
100 
103 
102 
103 
104 
101 
103 
107 
101 
104 
107 
100 
99 
99 
99 
99 
98 
104 
100 
99 
105 
100 
102 
101 
99 
108 
105 
108 
104 
99 
104 
100 
103 
102 
104 
105 
100 
99 
101 
108 
105 
105 
107 
107 
104 
111 

111 


-31 
-27 
-18 
-14 
-28 
-25 
-28 
-25 
-26 
-12 
-16 
-39 
-23 
-22 
-24 
-17 
-42 
-26 
-21 
-23 
-29 
-19 
-22 
-18 
-35 
-9 
-28 
-26 
-31 
-29 
-34 
-23 
-23 
-15 
-19 
-20 
-25 
-29 
-2(1 
-24 
-23 
-20 
-24 
-16 
-14 
-22 
-34 
-26 
-30 

-42 


46.91 
62.67 
61.28 
46.65 
41.30 
44.26 
43.69 
33.51 
41.95 
42.73 
45.49 
40.93 
37.31 
45.54 
47.29 
46.27 
40.44 
43.34 
42.78 
45.45 
39.58 
37,38 
38.99 
45.52 
44.13 
43.25 
38.24 
44.26 
40.98 
41.71 
44.06 
46.86 
40.63 
41.80 
34.88 
.■i9.17 
43.13 
37.86 
43.11 
42.30 
42.06 
44.21 
28.82 
37.36 
39.02 
46.43 
39.17 
40.43 
42.57 

42.09 


39.7 
22.3 
55.5 
34.1 
54.0 
61.6 
63.1 
39.7 
42.4 
37.2 
38.8 
47.9 
83.3 
35.4 
60.3 
37.3 
50.8 
40.9 
45.0 
54.5 
54.4 
41.4 
67.6 
39.2 
38.6 
24.4 
64  2 
42.8 
51.4 
45.6 
43.4 
26.2 
46.0 
30.2 
39.1 
40.7 
44.1 
44.2 
49.8 
30.3 
37.8 
36.7 
27.6 
22.6 
27.8 
33.1 
30.4 
49.7 
50.1 

42.3 


130 
136 
141 

124 

l:?5 

126 
117 
104 
114 
124 
130 
112 
111 
123 
125 
121 
127 
128 
129 
132 
108 
117 
119 
133 
126 
125 
122 
131 
133 
130 
124 
136 
101 
130 
119 
125 
123 
124 
135 
140 
131 
129 
110 
123 
121 
135 
118 
136 
127 

125 


110 

116 

112 

113 

106 

116 

124 

108 

123 

106 

116 

120 

132 

116 

143 
124 

115 
lis 

128 
123 
134 
130 
118 
123 
130 
133 
133 
128 
136 
157 
140 
136 
131 
133 
148 
144 
141 
153 
143 
156 
152 
146 
156 
155 
158 
151 
149 
136 
142 
145 
144 
153 
151 
152 
146 
159 
138 
147 


106 
107 
111 
114 
111 
116 
105 
104 
109 
104 
10^2 
104 
102 
99 
93 
99 
84 
97 
99 
100 
110 
98 
96 
102 
96 
97 
91 
97 
101 
99 
91 
102 
99 
94 
94 
92 
96 
95 
92 
93 


136   105 


140 
140 
143 
133 
137 
129 
117 
107 
129 
131 
135 
120 
121 
136 
127 
130 
129 
123 
133 
12" 
105 
123 
131 
141 
134 
133 
124 
125 
113 
112 
HI 
117 
118 
114 
113 
116 
118 
115 
130 
132 
119 
122 
118 
120 
122 
123 
111 
135 
126 

124 


62 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


Year,  1936 


Station 


Atlantic  Dramane. 


Allentown 

Altoona 

Ardmore 

Arendtsville 

Bedford 

Bethlehem 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall 

Chambersburg 

aearfleld 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School  — 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman  

Kylertown 

Lancaster 

Lawrenceville  — 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley  — 
Neshaminy  Falls . 

Palmerton 

Philadelphia 

Phoenixville 

Qimkerto  wn 

Reading 

Retreat ,. 

Scranton 

Sehnsgrove 

Shippensburg — 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Williamsport 

Williamstown  — 
York 


Climatological  Data  for  the  Tear  1936 


Ohio  Drainaae. 


Brookville 

Butler 

Chambersville. . . . 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Derry 

Donora 

Ebensburg 

Elk  Lick 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near) 

Lycippus 

Meadville 

Mount  Lebanon. 

New  Castle 

Newell 

Pittsburgh 

Ridgway 

Sharon  

Somerset 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 


Lake  Drainaae. 

Erie 

FortheStatel 


Counties 


Lehigh 

Blair 

Montgomery.. 

Adams 

Bedford 

Northampton. 
Cumberland.. 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster. 


254 

1,615 
350 
700 

1,060 
364 
467 
520 

1,272 
580 

1,120 
380 
560 

1,050 

380 

Luzerne 1.  ^70 


Temperature  (degrees  Fahrenheit) 


. 

'2 

c 

^ 

•sS 

fcl 

5&: 

bo 

1 

0? 
Si 

n 

s 

M 

3 

< 

ia 

Precipitation  (Inches) 


Bucks. 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon . . . 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia . 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . 

Snyder 

Cumberland . . . 

Center 

Monroe 

Bradford  

Tioga 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland  — 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland... 

Warren 

Greene 


190 
553 
840 

1,875 
5:?5 
600 
337 
!I0I] 
200 
650 
977 

;,  637 
265 

1,000 

469 

580 

50 

1, 720 

1,045 
60 
398 
26 
100 
496 
266 
900 
746 
455 
660 

1,  217 
.500 
754 

1,419 
521 

1,  275 
400 


Erie. 


173 

077 
047 
020 
150 
430 
172 
762 
000 
680 
957 
150 
950 
256 
100 
184 
020 
420 
080 
180 
808 
800 
248 
3-50 
940 
190 
.100 
825 
180 
035 


670 


14 
40 
5 
14 
5 
34 
70 
40 
35 
37 
26 
49 
21 
49 
36 
43 
30 
61 
3ii 
13 
40 
32 
48 
18 
17 
49 
24 

7 
33 
39 
48 
46 
11 
31 
24 
21 
10 
65 
26 
49 
39 

i 
42 
47 

4 
48 
20 
42 
56 
47 
21 
37 


25 
14 

7 

6 
32 
24 
40 
10 
19 
19 
43 
28 
40 
29 
37 
47 

4 
44 
43 
11 
,56 
16 
62 
21 
24 
69 
47 
23 
42 

6 


51.6 
48.6 
62.6 
50.2 
.50.8 
53.3 
52.5 
51.2 
49.0 
52.8 
49.0 
51.5 
50.2 


53.4 
47.3 
53.0 
53.6 
49.1 
42  7 
52.5 
54.1 
52.6 
46.3 
54.2 
50.3 

46.4' 
52.1 
48.1 
51.7 


57.2 
44,6 
46.6 
51.9 
49.8 
54.8 
,54.3 
50.4 
53.2 
49.0 
,50.1 
60.8 


49.0 


48.3 
4fi.l 
50.4 
51.0 
52.7 


45.5 
49.6 


•50.9 
52.1 
47.2 
51.6 
53.8 
48.4 


48' i" 
52.0 

'49!2 
51.2 

45,5 
.50.9 
49.4 
50.8 
48.7 
52.4 
51.0 


50.6 
46  2 
53.1 


48.0 
52.3 


64  49.3 
....  50.4 


103 

99 
105 
102 
104 
104 
104 
104 
102 
107 
103 
104 

97 
103 
106 

97 
106 
104 
101 

90 
104 
105 
103 
100 
101 
103 


104 
107 
105 
105 
108 
92 
101 
105 
101 
104 
111 
102 
102 
102 
103 
102 
104 
102 
101 
104 
104 
106 
104 
105 


100 
104 
104 
102 
103 
110 
101 
104 
98 
96 
106 
103 
104 
102 
102 
104 
97 
96 
104 
104 
101 
102 
102 
101 
108 
99 
102 
106 
98 
101 


July  9t 

do.  lot 

do.  10 

do.  9t 

do.  10 

do.  9 

do.  9t 

do.  9 

do.  10 

do.  10 

do.  91 

do.  10 

do.  10 

do.  9 

do.  91 

do.  91 
do. 


98 
111 


do.  10 

do.  9 

do.  101 

do.  10 

do.  10 

do.  9 

do.  9 

do.  10 

do.  91 

'do.  "9' 

do.  10 

do.  9 

do.  91 

do.  91 

do.  9 

do.  9 

do.  9 

do.  9 

do.  9 

do.  10 

do.  9t 

do.  9t 

do.  10 

do.  9 

do.  9 

do.  91 


do. 
do. 


do.  10 
do.  9 


do. 
do. 


do.  11 
do.  10 


July  10 

do.  9 

do.  14 

do.  14 

do.  14 

do  14 

do.  14 

do.  9 

do.  14 

Aug.  21 

July  9+ 

do.  14 

do.  9 

do.  9t 

do.  91 

do.  9 

do.  9 

do.  10 

do.  9 

do.  14 

do.  15 

Aug.  22 

July  14 

do.  9t 

do.  9 

do.  10 

do.  10 

do.  14 

do.  lot 
Aug.  21 


July  9 
July  9t 


-5 

-15 

-6 

-10 

-17 

-5 

-12 

-12 

-12 

-10 

-20 

-5 

-11 

-17 

-6 

-15 

-5 

-7 

-18 

-18 

-5 

-6 

-6 

-18 

-4 

-19 

-14 

-15 

-13 

-14 

-7 

-12 

1 

-14 

-20 

-9 

-10 

-2 


-5 
-11 

-8 
-12 

-8 
-14 
-21 
-15 
-19 
-10 
-12 
-10 


Jan. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

Feb. 

Jan. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

Feb. 

Jan. 

do. 

Feb. 

do. 

Jan. 

Feb. 

Jan. 

do. 

do. 

do. 

Feb. 

do. 

Jan. 

do. 

do. 

do. 


-15 
-15 
-12 
-17 
-16 
-14 
-15 
-18 
-14 
-16 
-22 
-12 
-28 
-14 
-12 
-10 
-17 


-7 
-30 


23+ 
23 
23 
23 
26 
23 
26 
26 
23 
26 
26 
23 
23 
26 
23 
23 
23 
23 
26 
23 
23 
23 
23 
261 
23 
26 
25 
23 
10 
25 
23 
26 
22 
23 
24 
20 
26 
23 
20 
19 
23 
20 
23 
26 
23 
23 
1 
20 
26 
23 
23 
26 


Feb.  20 

Jan.  25t 

do,  26 

do.  23 

do.  23 

Feb.  20 

Jan.  23t 

do.  23 

do.  23 

do.  23 

Feb.  20 

Jan.  23 


Jan.  23 

do.  23 

do.  23 

do.  23 

do.  23 

do  23 

do.  23 

Feb.  20 

Jan.  231 

do.  23 

Feb.  20 

Jan.  23 

do.  25 

do.  23 

do.  23 

Feb.  20 

Jan.  25 


Jan.  23 
Jan.  23 


24 

49 

5 

15 

6 

61 
47 
40 
40 
40 
29 
49 
27 
49 
44 
43 
30 
63 
33 
22 
40 
32 
67 
18 
19 
49 
24 

7 
49 
39 
52 
46 
U 
31 
24 
21 
19 
65 
27 
51 
59 

3 
42 
47 

4 
52 
21 
42 
66 
50 
21 
48 


64 


43.86 
47.31 
45.18 
44.61 
46.19 
42.30 
41.51 
41.20 
42.94 
45.47 
48.77 
46.18 
47.67 
*40.41 
42.91 
41.28 
48.14 
44.90 
46.52 
44.74 
46.02 
43.36 
45.18 
40.11 
33.45 
47.29 
*46.30 
40.47 
46.06 
33,83 
45.63 
*42.40 
47.36 
50  19 
42.63 
48.29 
48.00 
38.70 
45.53 
48.46 
37.72 
37.74 
37.27 
43.13 
44.83 
47.12 
45.18 
36.54 
34.14 
38.79 
44.27 
44.67 


45.87 
42.33 
46.11 
35.59 
39  35 
45.17 
49.47 
38.15 
53.41 
•49.13 
38.98 
47.49 
41.96 
30.60 
46.79 
50.05 
40.76 
47.29 
39.19 
39.60 
36.33 
36.81 
38.47 
*43.98 
31.84 
48.64 
47.57 
*40.52 
39.89 
41.77 


25.61 
42.57 


6.48 
9.60 
7.61 
6.94 
9.57 
6.36 
6.52 
6.98 
9.26 
6.48 
9.42 
7.10 
6.91 
•7.36 
6.18 
7.78 
8.»7 
6.38 
7.82 
8.16 
6.60 
6.00 
6.61 
7.62 
6.22 
8.32 
10.04 
9.15 
6.92 
7.78 
6.67 
♦7.87 
7.09 
8.71 
7.22 
7.24 
7.50 
6.44 
7.15 
12.01 
6.76 
5.31 
6.75 
6.70 
6.86 
8.86 
8.91 
6.99 
7.13 
8.95 
7.25 
7.68 


8.43 

7.83 
7.53 
7.05 
6.98 
10.02 
9.11 
6.96 
9.48 
8.65 
6.46 
6.21 
7.26 
3.99 
8.03 
9.25 
8.62 
8.43 
6.. 57 
6.76 
4.67 
6.63 
5.88 
'8.14 
5.69 
8.51 
8.29 
•7.82 
6.48 
5.99 


4.11 
12.01 


Jan. 
Mar. 
Jan. 
Aug. 
Mar. 
do. 
Dec. 
Aug. 
Mar. 
do. 
do. 
Dec. 
June 
Mar. 
Jan. 
Mar. 
Aug. 
July 
Mar. 

do. 
Aug. 
Jan. 
Mar. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Aug. 

do. 
Mar. 

do. 
Aug. 
Mar. 

do. 
Jan. 
Mar. 
Jan. 
Dec. 
June 

do. 
Mar, 
June 
Mar. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
July 


0.87 

1.20 

0.91 

0.55 

1.46 

1.03 

1.05 

1.47 

0.74 

1.63 

0.50 

1.15 

1.14 

1.20 

1.30 

1.48 

0.77 

0.96 

1.18 

0.98 

0.86 

0.81 

1.35 

0.86 

0.65 

2.23 

0.84 

1.64 

0.94 

0.90 

1.18 

1.53 

0.71 

1.24 

1.27 

0.74 

1.43 

0.69 

1.14 

0.89 

1.02 

1.40 

0.73 

2.14 

1.16 

2.24 

1.06 

1.04 

0.89 

1.20 

1.67 

0.57 


,2^ 


Sept. 
Feb. 
Nov. 
Sept. 
do. 
do. 
Nov. 
Feb. 
do. 
Nov. 
Feb. 
Nov. 
do. 
Sept. 
Nov. 
Sept. 
Nov. 
do. 
July 
Sept. 

do. 

do. 
Nov. 
July 
Nov, 
Feb. 
May 

do. 
Sept. 
Feb. 
Nov. 
Feb. 
Nov. 
Feb. 
Sept. 
Nov. 
July 

Nov. 

do. 
Sept. 

do. 
.luly 

do. 
Sept. 
May 

Nov 
Sept. 

Feb. 

do. 
Sept. 

do. 

do. 


Mar. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
Aug 
Mar. 
Aug. 
do. 
do. 
do. 
Mar. 
Aug. 
Mar. 
do. 
Aug, 
Mar. 
Oct. 
Mar. 
do. 
do, 
Aug. 
Mar. 
do. 
do. 
Oct. 
Mar. 


Nov. 
June 


40.7 
64.0 
25.9 


62.0 
35.1 
61.5 
59.3 
53.7 
45.8 
90.9 
27.7 
46.4 


29.9 
59.2 
21.2 
36.2 
69.0 
70.5 
36.9 
32.2 
40.5 
53.2 
32.3 
46.5 


Sa 


69.3 
27.5 
55.5 
38.3 


1.61 
2.14 
1.13 
0.87 
1.39 
1.10 
1.82 
0,86 
2.16 
■1.59 
1.85 
2.35 
1.71 
1.59 
1.28 
1.37 
1.47 
1.02 
1.89 
1.4S 
1.77 
C.58 
1.01 
1.34 
1.34 
1.97 
1.32 
1.43 
0.93 
0.98 


0.91 
0.28 


58.0 
41.2 
23.0 
41.6 
14.4 
23.7 
31.9 
34.2 
67.0 
44.9 
63.2 
54.2 
65.4 
33.6 
39.4 
61.6 
43.4 
47.0 
32.0 


Sept. 
Jan. 
May 
do. 
Sept. 
do. 
May 
do. 
Feb. 
May 
Sept. 
May 
.Tan. 
June 
May 
Nov. 
July 
May 
Jan. 
May 
Apr. 
Sept. 
May 
Feb. 
Jan. 
May 
June 
Apr. 
Sept. 
May 


July 

Sept. 


66.0 
68.4 
48.2 
56.1 
87.2 
60.9 


82.3 


85.5 
63.2 


56.8 
58.6 


01.7 
66.1 
81.6 
46.8 
64.9 
45.7 
63.3 


138 
126 
113 
106 
103 
136 
123 
119 
100 
122 
144 
117 
137 


26.7 
72.9 
47.5 


Sky 


£"0 


ay 

*  3 


«  01 


o 
•s 

u 


99.7 
39.5 


69.0 
50.1 


122 
142 
129 
130 
116 
110 
123 
118 
133 
136 
113 
103 


163 
121 
97 
130 


108 
101 
102 
123 
128 
127 
114 
123 
138 
110 
136 
134 
117 
124 
90 
141 
109 
130 
107 
126 


171 
108 
145 
118 
142 
145 
139 
127 
130 


194 
163 
116 
219 
178 
164 
190 
196 
186 
120 
127 
122 
181 


146 
103 
185 
166 
192 
197 
147 
173 
106 
199 
163 
137 


72 
166 
142 
209 


104 
98 

113 
45 
35 
40 
58 
61 
82 

125 

124 
40 
57 


70 
86 
88 
77 
60 
66 

130 
62 

116 
82 
74 

100 


117 
128 
116 
66 


115 
138 
102 
163 
172 
118 
109 
98 
121 
115 
204 
128 


151 
177 

93 
123 
114 
103 

89 
131 
145 

85 
129 
129 


nw. 
nw. 
w. 
nw. 


124 
156 
133 
139 
155 


144 
126 
139 
123 
161 
99 
142 


117 
157 
151 


153 
102 


152 
127 


217 
144 
202 
213 
148 
114 
159 
171 
104 
164 
74 
128 
143 
135 
192 
106 
221 
165 
146 
183 


82 
159 
146 
111 
202 
153 
163 

99 
179 


45 

76 

57 

37 

124 

114 

124 

75 

128 

99 

158 

123 

68 

139 

45 

126 

65 

56 

108 

116 


107 
104 
39 
72 
60 
120 
103 
147 
90 


177 
72 

109 
92 


142 
116 
152 
125 
226 


134 
72 
130 
136 
97 


116 

78 
140 


156 
57 


117 
147 


42 

137 
61 
94 
66 


83 
122 

78 
93 

172 


124 


99 
134 
133 


187 


104 
147 
107 
116 

94 
138 

83 
120 
134 
103 
134 
115 
155 

92 
129 
134 

80 
145 
112 

67 


177 
103 
181 
183 
104 

93 
100 
120 

97 


ne. 

nw. 

nw. 

w. 

w. 

8. 
W. 

s. 

w. 

w 

w. 

sw. 


w. 
nw. 


182 
113 
153 
147 
74 


8W. 

8W. 
W. 

nw. 
sw. 

6W. 

ne. 

sw. 

w. 

s. 

nw. 

nw. 

sw. 

w. 

sw. 

w. 

w. 

nw. 

nw. 

w. 

sw. 

w. 


nw. 

w. 

s. 

s. 

w. 

w. 

w. 

w. 


149 
172 
158     w 


w. 
w. 


187 
97 


163 


161 
154 
93 


147 
122 


sw. 
nw. 
sw. 
sw. 


sw. 

sw. 


nw. 
w. 


95       154  I  w. 
93  I    126  i  w. 


t  On  Other  days  also.         *  Monthly  amount  Interpolated ;  annual  amount  partly  interpolated.        $  From  all  available  records. 
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Mouthly  and  Auuutil  Precipitation  for  the  Year  1930,  with  Departures  from  the  Normal 

August     September    October     NoTember    December      Annual 


January      February      March 


Stations 


April 


May 


June 


July 


fi   ! 


I 


Ailentowa 

i,  Ardmore 

K  Bethlehem 

2  Coatesville 

Conshohocken 

g  Uoylestown 

■*  Freeland 

^  George  School 

2  Gouldsboro 

w  Graterford 

-*  Hambursr 

Hawley 

[oltistervillo 

akeville 

ausford 

ehightou 

larcus  Uook 

latamoras 

lauch  Chunk.... 

[oimt  Pocouo 

eshaminy  Kails 

almerton 

aupack ... 

hiladelphia 

hila.  Navy  Yard 

hila-Point  Breeze 

hoeuixviUe  

leasant  Mount 

ottstown 

ottsville 

uakertown 

eadiuK 

Iiawmont 

troudsburg , 

'est,  Chester 

I'estgrove 

ioiisville 

Altoona 

•  Ansonia 

£  Arendtsville 

<  Baker's  Summit.. 

3  Bedford 

^  Bellefonte 

z  BloservUle 

5  Buffalo  Mills 

a  Carlisle 

g  Catawissa 

§  Center  Hall 

g  Clearfield 

E  Colebrook 

Emporium 

phrata 

crest  City 

laleton 

irardville 

ordon 

[auover 

iarrisburg 

[oltvvood , 

iuntingdon 

lylertown 

ancaster , 

awrence  villa , 

ebanon , 

ock  Haven 

tontrose 

[orris  Run 

[uncy  Valley 

ew  Park 

ewport 

ine  Grove 

.enovo 

letreat 

cranton 

elinsgrove 

hippensburg 

tate  College 

unbury 

usquehanna 

'owanda 

iTeikert 

fellsboro 

Pilkes-Barre 

l^illiamsport 

Filliamstown 

'ork 

'ork  Haven 

.  Beaver  Dam 

!  £  Beaver  Falls 

i  5  Bradford 

>PC  Brookville 

Butler 

ihambersville 

ilairton 

ilaysville 


061+3, 
33[  +  l 


2.80 
3.82 
2.5S 
2.66 
*2.»5 
2.53 
2.09 
2.26 
1.35 
3.17 
3.11 
1.94 
2.16 
1.92 
1.42 
4.46 
2.80 
2.63 
2.50 
1.24 
2.83 
3.29 
2.01 
3.46 
6.00 
3.46 
2.82 
2.48 
2.78 
2.89 
3.06 
2.79 
2.43 
1.12 
5.00 
2.17 
5.08 
1.20 
0.81 
2.66 
3.13 
2.17 
1.58 
2.83 
2.74 
3.86 
1.47 
0.74 
0.50 
2.80 
1.29 
2.74 
1.53 
1.02 
2.08 
2.39 
3.02 
3.32 
2.45 
2.23 
1.87 
2.41 
0.90 
3.45 
1.53 
1.76 
1.47 
1.45 
2.63 
2.98 
2.11 
1.60 
1.47 
1.31 
2.33 
3.05 
2.38 
1.82 
1.05 
1.04 
1.56 
0.89 
1.29 
1.70 
1.S2 
2.76 
2.44 
2.15 
2.24 
2.03 
2.21 
09i  2.89 
76|  3.05 
..  1.70 
32    1. 


-0. 

+  0. 
-0. 

-1. 

-0. 
--0. 
-1. 

-0. 

-1. 

-0. 
-0. 
-0.1 


+0. 

-1. 

-1. 

-0. 
-0.' 
-0. 
+0.1 
+  2. 
+0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-2. 

+1. 


-1. 
-1. 

O.i 
+0. 

-1. 

+0. 
+  0. 
+0. 

-1. 
-1. 

-2. 
-0. 
-1. 
-0. 
-0. 

-l' 

-  0. 
+0. 
+0. 
-0. 
-0. 

-0. 
-0.' 
+0. 

-1. 

-0.: 
-0. 
-0. 
+0. 

-6'.. 
-0. 

-I. 

-0. 

-o'l 
-1. 

-6! 
-1. 
-1. 
-1. 

-0., 

-n. 

+  1.' 
^o 

-0. 
-0. 

-0. 

-:-o. 

+  0. 
+0. 

-6.' 


66 

5.97 

+2.671 

16 

5.861  +  1.87 

53 

6.36+3.12 

11    7.061+3.04 

4li  4. 11, +  1.04 

95 

4.79 

+  1.07 

42 

7.78 

+3.41 

81 

4.04 

+0.36 

9S 

8.16 

+4.40 

24 

6.17 

+  2.12 

21 

5.82 

+  1.95 

88 

7.52 

8.27 
8.13 

+4.62 

32 

8.90 
6.79 
5.09 

+5.57 

Ul) 

6.30 

+3.20 

01 

8.34 

+  4.18 

74 

8.71  +5.15 

13 

5.291  +  1.54 

9l) 

7.50 

+4.46 

81 

8.81 

+6.01 

03 

4.02 

+0.63 

64 

4.81 

+1.29 

43 

4.53 

+  1.3S 

o8 

6.76 

+  3.12 

oOl  9.76 

+5.63 

33i  4.51 

+  1.11 

52!  8.27 

+  4.18 

25 

6.. 57 

+2.78 

75 

4.77 

+  1.25 

75 

5.15 

+  1.68 

23 

8.91 

+5.40 

50 

7.54 
6.27 
5.80 

+3.71 

13 

9.50 

+6.22 

15 

7.83 

+  5.41 

0(1 

4.87 

+  1.10 

54 

10.06 
9.57 

+  6.39 

00 

7.17 

+  3.86 

30 

5.97 

+  2.80 

51 

8.85 

+5.51 

LU 

6.13 

+2.82 

34 

5.63 

+2.34 

60 

9.26 

+  6.23 

29 

9.42 

+  5.74 

61 

6.47 

+2.64 

53 

*7.36 

+  3.63 

21 

6.18 

+2.85 

69 

7.40 
11.60 

+  4.93 

54 

7.42 

+3.15 

88 

7.82 

+  3.83 

21 

5.69 

+2.38 

26 

6.61 

+3.57 

27 1  5.22 

+  2.20 

46 

8.32 
9.15 

+4.86 

26 

6.60 

+  3.28 

93 

6.46 

+  4.16 

32 

6.67 

+3.19 

01 

*7.87 

+  4.50 

32 

5.79 

-^3.12 

78 

9.24 

+5.90 

95 

7.22 

-^4.19 

16 

5.74 
5.78 

+  2.05 

58 

7.20 

+3.60 

72 

7.20 
5.31 

+  4.29 

84 

5.25 

+2.05 

44 

6.70 
6.86 

+3.18 

09 

8.86 

+5.52 

01 

4.52 
*7.65 

+  1.25 

95 

6.99 

+4.40 

18 

8.31 

+4.56 

13 

7.13 

+4.47 

29 

4.52 

+  1.61 

80 

8.95 

+5.73 

85 

7.25 

+3.98 

01 

5.27 

+2.16 

IR 

5.10 

+  2.04 

90 

04 

5.60 

+  2.31 

59 

7.36 

+3.81 

08 

8.43 

+5.18 

49 

7.83 

+  4.39 

19 

7.53 
7.05 

+  3.78 

63 

6.98 

+3.65 

3.04 
3.00 
3.49 
3.21 
2.39 
2.69 
2.74 
2.61 
4.55 
2.39 
3.87 
2.50 
3.07 
2.36 
4.84 
3.39 
3.32 
3.61 
4.76 
4.66 
3.04 
4.53 
2.92 
2.25 
2.87 
2.71 
3.02 
4.15 
2.90 
4.18 
3.65 
2.41 
2.71 
3.82 
3.22 
2.85 
4.09 
3.26 
2.43 
3.65 
2.86 
3.01 
2.05 
4.45 
2.95 
3.75 
2.88 
1.09 
4.09 
3.92 
•^2.59 
2.77 
4  65 
2.97 
3.47 
3.54 
3.62 
3.61 
2.23 
2.78 
2.28 
2.86 
1.86 
3.15 
*2.20 
2.89 

2  15 
3.42 
2.76 

3  13 
5.14 
2.31 
3.87 
2.85 
3.89 
3.90 
2.75 
3.07 
2.70 
2.01 
3.27 
1.60 
2.84 
2.28 
3.21 
3.16 
4.38 
1 

1.53 
3.41 
3.11 
2.93 
2.54 
2.28 
2. 


-0.67 
-0.79 
-0.01 
-0.55, 
-1.07 
-1.33 
-1.S4 
-1.11 
+0.96 
-1.43 
-0.27 
-0.72 


+1.44 


4  0.21 
+0.71 
+  1.02 
-0.71 
+  1.29 
-0.64 
-0.80 
-0.43 
-0.49 
-0.50 
+0.09 
-0.21 
+0.37 
-0.41 
-0.86 
-0.62 
+0.25 
-0.52 


-0.26 
-0.91 
+0.31 
-0.41 

-i."63 

+0.89 
-0.49 
+0.39 
-0.69 
-2.06 
+0.50 
+0.22 
-1.10 
-0.43 
+  1.09 

-6^54 
-0.66 
+0.29 
+0.92 
-0.61 
-0.71 

-6.40 
-1.12 
-0.34 
-1.38 
-0.33 
-1.35 
-0.44 
-1.08 

+  i!34 
-1.03 

+0.08 
+0.22 

-6.85 
+0.49 

-i!68 
-0.94 
-1.46 
-0.09 
-1.36 
-0.27 
-0.03 
+0.84 
-1.30 
-1.48 
-0.39 
+0.21 
-0.44 
-1.34 

-6.43 


•2.87 
2.21 
2.58 
1.91 
1.84 
4.00 
3.14 
3.82 
2.48 
1.82 
1.51 
2.98 
2.63 
2.70 
2.60 
1.71 
2.58 
6.16 


-0.53 
-1.67 
-0.64 
-1.68 
-1.49 
+0.43 
-0.70 
+0.46 
-1.33 
-1.39 
-2.68 
-0.64 


-0.85 


+  1.79 


4.60 
2.60 
2.42 
2.95 
1.67 
1.66 
1.96 
1.64 
2.43 
1.30 
2.42 
1.74 
1.35 
1.86 
4.69 
2.12 
1.99 
1.91 
1.48 
2.74 
1.98 
1.35 
1.56 
1.47 
1.25 
1.-22 
1.90 
2,86 
2.94 
1.12 
1.37 
2.29 
1.48 
2.07 
2  19 
1.67 
2.74 
0.86 
1.60 
2.37 
2.33 
1.64 
1.73 
2.30 
1.35 
2.82 
2.35 
3.16 
3.62 
1.56 
1.36 
2.11 
2.64 
1.53 
2.18 
2.22 
1.16 
2.81 
2.93 
2.49 
4.20 
1.42 
2.39 
1.89 
3.09 
2.69 
1.61 
1.06 
3.13 
2.07 
2.03 
2.94 
2.69 
1.13 
0.87 
1.57 


-2.02 


6.10 
5.08 
6.67 
4.80 
4.26 
3.48 
3.62 
3.68 
5.86 
3.46 
5.05 
4..S8 
5.09 
5.47 
4.97 
3.76 
3.28 
3.44 


+2.16 
+  1.28 
+  1.81 
+  0.60 
+0.90 
-0.47 
-1.34 
-0.09 
+  1.35 
-0.45 
+0.59 
+0.53 


+0.60 


1.14 
3.66 
1.17 
2.46 
*3.01 
4.31 
2.04 
1.66 
1.05 
2.81 
2.90 
0.86 
0.65 
0.94 
2.25 
2.99 
3.29 
0.56    1.31 


+0.84 
+0.85 
+  1.04 
+  0.27 
+0.72 
+  1.40 
+0.28 
-0.08 
-0.57 
+2.19 
-0.79 
+  8.10 
+2.21 
+  1.99 
+  1.23 
-1.18 


+0.64 
-1.59 
+0.16 
+1.36 

+i'.66 

-2.08 
i-0.12 
-0.05 
+  1.41 
-0.28 
+  1.51 
+2.82 
-1.09 
+0.85 
-0.17 

-6j5 
+  1.23 
+  0.45 
+  1.02 
-1.18 
+  0.18 

+6' 49 
-1.69 
+  0.71 
-1.19 
-1.16 
+0  08 
-0.10 
-0.17 

-6.67 
+  0.39 

+  3^68 
-0.0' 

+6^76 
-0.46 

-6.96 
-0.14 
-1.08 
+0.80 
-1.09 
+2.22 
+0.90 
+0.96 


-3.11 
-2.53 
-1.85 
-2.31 
-0.81 


1.98 
2.07 
1.43 
0.92 
2.60 
3.07 
2.64 
1.79 
0.37 
1.78 
2.08 
1.68 
1.73 
2.83 
1.81 
2.46 
3.69 
1.41 
4.01 
3.21 
3.06 
4.25 
4.69 
2.31 
4.32 
5.22 
2.09 
1.46 
2.91 
2.36 
4.00 
2.06 
2.12 
0  51 
2.77 
0.93 
1.18 
4.34 
5.02 
2.40 
3.O1) 
2.07 
4.55 
1,10 
3.70 
3.36 
0.51 

3.i:i 

2. 'AS 
3.57 
3.12 
1.71 
2.81 
1.10 
0.73 
2.37 
4.1(1 
2.88 
3.19 
0.85 
1.27 
2.38 
1.80 
0.91 
1.86 
2.49 
7.68 
5.77 


2.. 5' 
1.93 
3.61 
2.19 
2.51 
2.93 
5.07 


-8.47 

-0.91 
-3.39 
-2.11 
-1.27 
•0.56 
-2.87 
-2.87 
-3.40 
-1.77 
-2.00 
-1.92 


-2.14 
-2!4i 


-2.49 
-2.40 
-3.05 
-2.27 
-1.55 
-1.63 
-1.5» 
-3.17 
-4.99 
-2.74 
-2.61 
-3.00 
-2.53 
-1.46 
-3.50 
-2.18 


+0.01 
-0.31 

-0.90 
+  0.20 

-i'.65 

-0.48 
+  1.80 
-1.74 
-2.22 
-1.20 
-2.20 
-0.28 
-2.35 
-2.26 
-4.07 

-■iiis 

-3.68 
+0.15 
+  1.19 
-1.37 
-0.97 

+6!  27 
-3.00 
-0.67 
-0.64 
-3.59 
-0.43 
-2.45 
+0.01 

-2^86 
-1.32 

-3!  30 
-1.67 

-6.98 
-1.13 

-2.f:S 
-1.79 
-1.40 
-3.16 
-1.9s 
-2.93 
+3.46 
+  1.53 


-0,96 
-2.51 
-0..^5 
-2.22 
-2.18 

+6.82 


8.96 
3.15 
3.28 
4.63 
3.47 
6.19 
8.10 
8.87 
4.96 
6.53 
6.60 
6.16 
4.67 
4.80 
5.60 
6.12 
7.09 
5.50 


4.41 

6.59 

7.08 

4.92 

3  30 

3.3? 

3.37 

6.32 

6.28 

4.92 

4.86 

3.48 

4.87 

2.50 

4.24 

6.14 

3.43 

3,71 

4.71 

7.32 

5.94 

6.86 

3.92 

5.63 

4.46 

5.50 

1.97 

6.98 

5.23 

7.12 

3.91 

5.92 

5.61 

5,60 

8.00 

6,18 

5.87 

3.42 

2.9' 

2.07 

5.28 

5.22 

6,92 

7.78 

3,49 

5.15 

6.00 

7 

4.83 

2.44 

3.32 

4.48 

4.. 39 

4.36 

4.58 

3.64 

3  97 

4.6? 

4.00 

6.71 

5.17 

3.. 39 

6.51 

2  94 

3.65 

S.IO 

3,10 

5.90 


4.19 
4.65 
4.85 
3.55 
6.63 
3.15 
3.81 


-0.941 
-2.461 
-1.17 
-0.20 

-i.i"! 

+0.94| 
-1.30 
+3.83! 
+0.66I 
+  0.81i 
+  1.431 
+  1.06 


+0.96 


+  1.76 


+0.15 
+0.72 
+3.01 
+0.60 
-1.32 
-1.91 
-1.19 
+  0.97 
+  1.52 
+0.60 
+0.20 
-1.61 
+0.66 
-2.61 
+  0.04 
+  1.14 


+  1.22 
+3.82 
+  2.14 
+  3.23 

+2!  16 
-1.35 
+  1.13 
-2.75 
+2. 
+  1,30 
+3.00 
-1.18 
+  1.94 
+  1.35 
+  1.21 

+  i'.36 
+  1.71 
-1.10 
-1.0 
-1,85 
+  1.40 

+  2!84 
+4.31 
-0.94 
+  1,14 
+1.93 
+3.82 
+0.20 
-2.82 

+  6'.46 
+0.85 

+6^89 
-0.20 

+i!i4 

+0.20 

+  i'74 
-0.22 
+X.33 
-0.84 
-0.08 
-0.81 
-0,96 
+2.15 


+0.59 
+0.97 
+  1.01 
-0.35 
+2.71 

+6!  04 


0.87 
3.31 
1.03 
1.19 
3.03 
2.24 
1.48 
3.27 
U.98 
1.74 
0.86 
1.89i 
1.751 
1.81 
1.29, 
I.42I 
3.36 
2.23 


2.61 
3.72 
2.60 
1.65 
3.72 
4.2B 
4.48 
1.92 
8.30 
1.00 
1.47 
0 .  89 
1.02 
2,16 
1.06 
1.94 
1.14 
1.27 
4.20 
1.53 
0.55 
2.50 
1.45 
2.34 
2.04 
1.68 
1,15 
2.13 
2.96 
2.98 
1.84 
1.20 
1,26 
1.65 
1.52 
1.84 
1.28 
0.81 
2  45 
1.08 
3.04 
2.86 
0.94 
1.47 
3.64 
1.66 
0.93 
1.94 
1.27 
1.26 
0.85 
2.76 
1.41 
1.71 
1.70 
2.14 
1.38 
2.84 
2.34 
1.52 
1.59 
2.4S 
1.74 
1.65 
1.20 
1.67 
0.57 
0.28 


3.36 
1.48 
1.61 
4  28 
3.46 
4.14 
1.89 


-2.47 
-0.76 
-2.21 
-2.21 
-0.84 
-1.36 
-2.37 
-0.19 
-2.7b 
-1.43 
-3.19 
-1.32 


-2.44 

-6!y6 


-1.83 
+  0.-29 
-0.79 
-2.30 
+0.58 
+  1.14 
+0.63 
-1.35 
-1.09 
-2.00 
-2.60 
-3.00 
-2.19 
-1.00 
-2.42 
-1.58 


+  1.25 
-1.36 
-3.54 
-0.28 

-6.56 
-1.65 
-1.44 
-1.67 
-1.65 
+0.12 
-0.33 
-1.43 
-2.28 
-2.11 
-1.99 

-2.30 
-2.75 
-2.23 
-0.60 
-1,68 
-0.05 

-2 '.43 
-1.5-1 
tO.23 
-1.42 
-2.83 
-1.06 
-2.29 
-2.51 

-6!71 
-1.55 

-i!47 
-1.17 

-6!66 

-0.97 

-i!6o 

-0.89 
-1.21 
-1.82 
-1.84 
-2.42 
-2.46 
-3.46 


+0.50 
-2.51 
-1.52 
+  0.82 
-0.19 

-i!85 


8.84 

2.18 
3.11 
3.24 
1  94 
2.54 
3.19 
3.11 
3.15 
2.29 
3.34 
2.67 
3.46 
2.95 
3.36 
3.03 
3.54 
3.45 


3.37 
2.92 
2.31 
3.13 
1.76 
1.30 
1.73 
2.73 
8.35 
2.09 
2.86 
2.72 
2.18 
3.00 
3.82 
3.28 
2.93 
2.9' 


4.08 

2.7 

5.20 

3.47 

1.94 

4.7(i 

4.11 

3.38 

4.17 

2.75 

4.47 

4.44 

2.43 

2.61 

3.76 

2.00 

2.66 

4,79 

3,2' 

3.2' 

4.10 

2.24 

5.20 

3.7' 

3.8' 

3.93 

3.29 

4,19 

2,21 

4.72 

3.28 

2.11 

3.20 

3.66 

4.66 

3.25 

3.91 

3,81 

*4.n 

2,45 
2,70 
4.08 
3.70 
2  54 
4.49 


3.79 
4.60 
4.92 
5.86 
5.44 
3.40 
4.57 


+0.29 

-0.86! 
-0.24 
-0.12 
-l.'iS 
-  l.2'i 
-1,10 
-U.69 
-U.77 
-1.37 
-0.63 
-0.69 


-0.64 


+  0.21 


-1.31 

-1.10 
-1.08 
-0.58 
—  1.05 
-1.81 
-1.00 
-0.89 
-0.81 
-1.28 
-1.'23 
-1.20 
-0.94 
-0.25 
+0.08 
-0.84 


+  1.26 
+  1.05 
+2.41 
+0.91 

+6!  84 
-0.82 
+  2.27 
+  0.08 
-1.36 
+  1.76 
+0.72 
-0.14 
+  0.94 
-0.35 
+0.85 

-1.71 
+  0.82 
-0.93 
-0.15 

+1.72 

+6;i8 

+  1.27 
-1.15 
+2.07 
+0.21 
+  0.47 
+  0,32 
+0.11 

-1^64 
+  1,69 

-6!92 
-0.37 

+  1^64 
-0.07 

+6.'96 
+  0,31 
-0  58 
-0.40 
+0.86 
-0.01 
-0..50 
+  1.28 


+  1.30 
+  1.29 
+1.65 
+2.99 
+1.93 

+1.32 


1.47 

0.91 
1.40 
1.16 
0.70 
0.94 
3.10 
0.77 
2.69 
1.31 
1.18 
2.09 
3.27 
2.16 
2.21 
2.27 
0.71 
1.98 


2.60 
0.74 
1.59 
2.69 
0.69 
0.82 
0.66 
1.14 
3.23 
*1.2l 
2.20 
1  38 
1.17 
0.6c 
1.74 
1,13 
0.95 
2.58 
2.64 
2.3' 
1.02 
2.62 
2.44 
2.56 
1,51 
2.66 
1.05 
2.39 
8.00 
2.90 
1.14 
3  29 

1  30 
3.18 
3.29 
2,33 
2.42 
1.47 
1.35 
0.65 
2 .  .53 
2.61 
1.01 
2.37 
1.18 
2.53 
3.15 
2,99 
3.31 
0 .  59 
2.1s 
1,98 

2  f)2 
2.84 
2 .  f)V 
2.67 
1.69 
2.24 
3.09 
2,94 
2,90 
2,47 
2,35 
2.68 
2.. 54 
2,0."; 
1.75 
0.9' 


2.27 
4.80 
3.8? 
2  95 
2.75 
2.28 
3.00 


-1.29 
-2.68 
-1.17 
-1.79 
-2.2'6 
-2.02 
-0.U3 
-2.10 
-0.53 
-1.65 
-1.63 
-0.54 


-0.38 


-0.83 


5.81 

5.00 
5.56 
7.10 
4.90 
6.29 
4.76 
6.6:^ 
2.96 
5.33 
6.24 
3.38 
3.71 
3.42 
4.68 
5.65 
4.62 
4.31 


-0.61 
-2.29 
-1.00 
-0.1b 
-2.01 
-2.01 
-2.22 
-1.85 
-1.21 
-i.2S 
-0.73 
-1.76 
-1.66 
-2.18 
-1.46 
-1.95 


+  0.12 
+0.08 
-1.73 
+0.07 

+6!27 
-1.07 
+  0.07 
-1.27 
+  0.08 
+  0.86 
-O.07 
-1.29 
+0.46 
-0.9b 
-0.19 

-6I75 
-0.76 
-0.79 
-0.91 
-l.rA 
+  0.30 

-i.s' 

+0.10 

-1.33 
+  0.4'.: 
+  0.50 
-0  29 
+  0.54 
-2.41 

-i!64 
+  0.17 

-6,18 
+0.20 

-6]  67 

+  0.K2 

+  6!76 
-0  21 
+  0  12 
+  0.46 
+0.17 
-0,78 
-0.48 
-1.25 


-0.10 
+0.81 
+0.93 
+  0.15 
-0.0? 

+  6!5C 


2.63 
2.88 
4.61 
2.67 
4.1." 
3.34 

2.70 


+1. 


80  48.86 

7646.18 
28j4'2.30 
.I1I4O.I8 
18  39.03 
46.73! 
41. '^8! 
48.14 
44.74 
41.35] 
46.021 
40.11 
4'.^.  47 
41.17 
47.85 
48.51 
47.36 
45.07 


+  1.40 


+3.07 
+  3.01 
+  2.80 
+  0,85 
-II. ■10 
+  2, It., 
+  2.62 
+3.46 
+  1.67 
+  0.73 
+  2.06 
+  1.34 
+  0.82 
+  2.31 
+3.40 
+2.14 


+0.90 
+O.0O 
+  2.86 
-1-1.38 

+  6!35 
+  2.18 
+  1.38 
+3.42 
+  0.61 
+0.30 
+0.43 
+2.68 
+  0.bh 
+2,29 
+  1.87 

+  i'2C 
+  2.47 
+  2.tf 
+  3.04 
+2.45 
+0.98 

+2!ii 
-0.14 
+2.75 
+  0.77 
0  OC 
+0.64 
+  0.80 
+  3.26 

+3!31 
+  0.59 

-6!27 
+1.81 

+"i!02 
+  1.57 

-o.n 

+  1.54 
+  0.44 
+  0.80 
+  0.18 
+  2,69 
+  2.94 
+  1.39 


-0,01 
-0,29 
+  1.59 
-0,34 
+  0  80 


34.20 


45.87 
42.38 
•IH.ll 
...  !35..=iP 
0.17  .a9.3f 


-0.22 

-i.ty 

+  0.27 
-0.10 
-3.11 
-0.98 
-7.72 
+  3.9i) 
-0.60 
-3.42 
-1.94 
+  2.1JZ 


+  6.(6 
+  6!36 


+  3.88 
+  2.00 
1-10.92 
+  2.07 
-1.82 
+  3.10 
+  0.76 
+0.3o 
+  0.30 
-3.c4 
-0.93 
+  1.63 
-4.49 
-1.57 
+  0.44 
+2.60 


+»..52 
+  4.24 
+  2.71 
+  13.41 

+  i!96 
-3.74 
+  11.47 
+  1.09 
+  1.46 
+  4.79 
+4.79 
+  3.58 
-3.18 
+  2.67 
+  2.26 

'-6!67 
-1.23 
+  3.38 
+  7.14 
-2.40 
+  7.33 

'  +  6!22 
-0.63 
+  3  13 
+2.28 
-2.96 
+  6.92 
-0.49 
-1.90 

'  +  2'.'78 
+  2.36 

-i!5.3 
+  2.08 

+8!3S 
+  1.18 

+  i!89 
-0.41 
+0.2S 
-3.87 
-0.81 
+0.64 
+  6,27 
f4.84 


-2.44 
-4.71 

+  6,29 
+  1.25 
+  1.63 

-6]f6 


*  Monthly  amount  interpolated :  annual  amount  partly  interpolated. 


{Continued  on  pa^e  641. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


Year,  1936 


Monthly  and  annual  Precipitation  for  the  Year  1936, 

with  DeparttireB  from  the  Normal. -Continued 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Ansrnst 

September 

October 

November 

December 

Annual 

CJ 

fl 

a 

c 

^ 

a 

a 

a 

a 

CJ 

a 

la 

c 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Stations 

o 

s 

(D 

0) 

*J 

(S 

© 

<3> 

2 

t^ 

2 
1 

♦i 

£           =    1 

£ 

s 

1 

1 

& 

.1 

c 

^ 

.1 

'o, 

?. 

S 
'a 

0 

a 

s 

Pi 

0 

5 

a 

S 
"a 

1 

5 
0 

1 

1 

£ 

a 

o 

2 

Pi 

a 

0 
2 

0 

0 
£ 

9 

a 

2 

g 

a 

0 

g 

a 

0 
2 

g 

ft 

2 

P^ 

g 

a 

0 
£ 

PUl 

g 

a 

1 

g 

a 

0 

^ 

g 

a 

a 

4.90 
4.08 

+0.92 

2.95 
2.39 

+  0.02 

7.80 
7  65 

+3.95 

3.54 
2  83 

-0.16 

1.95 

3.40 

-2.04 

3.83 
3.21 

-0.85 

5.83 
6.35 

+  1.25 

7.56 
5.68 

+3.19 

1.89 
1.97 

-1.21 

4.67 
8.82 

+  1.62 

8.21 
3.39 

+0.60 

4.60 
4.28 

+1.05 

62.73 
49.06 

+8. a 


rjnnnpllsville        

Corry 

Derry 

Donora 

Ebensburg 

Elk  Lick    

2.0» 

-1.41 

2.96 

+0.30 

in  02 

+6.04 

5,49 

+  1.58 

2.06 

-+1.20 

4.07 

-0.04 

2.06 

-1.12 

3.81 

+  0.77 

1.10 

-2.61 

3.16 

-6.80 

4.60 

-6.66 

8.76 

+6.16 

45.17 

+2.11 

•^  hH 

-0.08 

2.30 

-0.72 

9  11 

+5.25 

3.29 

-0.44 

1.82 

-1.82 

4  76 

-0.18 

4  30 

-0.17 

6.80 

+2.73 

2.93 

-0.21 

4.88 

+  1.14 

3.18 

+0.65 

4.UV 

+0.77 

49.47 

+5.6? 

3.2U 

+  0.77 

1.73 

-0.55 

6  96 

+  3.21 

2  9(1 

-0.46 

0,86 

-2.60 

2,32 

-1.08 

4.27 

+  1.08 

4.09 

+  0.18 

1.29 

-1.34 

S.78 

+  1.11 

3.24 

+0.67 

8.61 

+  1.06 

88.16 

+2.01 

3.44 

-0.15 

2.16 

-0.S5 

7.44 

+3.80 

'2.T! 

-0.43 

3.05 

-1.29 

4.53 

-0.31 

4.73 

+  0.57 

9.48 

+5.46 

4.87 

+  1.37 

3.77 

+  0.46 

2.64 

-0.84 

4.63 

+  1.65 

63.41 

+  10.2i 

4.1U 
1  MS 

-0.04 
-1.49 

1.72 
•,>  11 

-1.4" 
-0.38 

8.6.1 
ft  06 

+  4.34 
+  1.71 

*3.07 
3  24 

-0.92 
-0,26 

*1.69 
2.88 

-2.36 
-1.00 

*3.71 
2.20 

-1.48 
-1.93 

4.50 
3.65 

-0.22 
-0.62 

6.79 
5.46 

+  1.61 

+1.77 

2.48 
1.86 

-0.43 
-1.54 

ft. 18 
4.12 

+  1.98 
+  0.83 

8.70 
4.24 

+0.88 
+1.81 

4.b5 
2.24 

+  1.41 
-0.94 

49.13 
88.98 

+  3.2( 

-2.6' 

3  fil 

+0.26 

2.44 

-0.15 

7.84 

+4.18 

3  28 

+  0.01 

1.92 

-1.77 

2.68 

-2.06 

6.24 

+  1.19 

4.51 

+0.87 

1.07 

-2.06 

3.18 

+0.18 

3.21 

+0.61 

3.90 

+0.76 

43.78 

+2.6; 

Greensburg 

4.38 

+0.95 

2.39 

—0.36 

7.45 

H  4.03 

3  13 

-0.27 

2.35 

-1.43 

3.76 

-0.63 

3.03 

-0.74 

6.21 

+2.10 

3.66 

-^0.73 

4.07 

+  1.15 

3.20 

+0.80 

8.87 

+0.82 

47 .  49 

+7.1i 

1   71 

-1.92 

■?.  28 

-0.29 

6  03 

+2.66 

3  14 

-0.32 

2.18 

-1.53 

3.40 

-0.51 

4.86 

+0.54 

7.26 

+3.79 

2.32 

-0.97 

3.66 

+0.13 

2.93 

0.00 

2.'20 

-0.70 

41.96 

+  0,81 

Grove  City 

Herrs  Islftnd  DSiin 

1  q9 

-1.22 

V  07 

-0  16 

3  01 

-0.31 

1   6ft 

-1.76 

2,16 

-1.97 

1  59 

-2.48 

2  93 

-1.63 

3.99 

+0.52 

1.V8 

-1.73 

3.87 

+0.70 

2.98 

-0.05 

2.68 

-0.52 

30.60 

—  1U.6 

3.18 

+  0.24 

2  1(1 

-0.32 

5.29 

vi.OO 

-1.12 

1.39 

-1.74 

2.85 

-1.31 

1  97 

-1.64 

4.30 

+  1.06 

2.99 

+0.5(1 

6.60 

+2.81 

2.71 

+0.48 

2.92 

+0.19 

37.20 

+  1.21 

3  43 

+0.49 

■,'  45 

+0.10 

8  0.1 

+  4.81 

3.02 

-0.11 

1.28 

-1.95 

3.01 

-1.38 

3.58 

-0.16 

5.20 

+  1.42 

4.69 

+  1.94 

4.64 

+1.67 

8  26 

+0.96 

4.31 

+  1.42 

46.79 

+9.2 

Johnstown   

4  87 

+0.55 

2.6H 

-0.80 

7.03 

+2.53 

3.87 

+0.08 

1.55 

-2.54 

3.52 

-1.68 

3,39 

-0.90 

9.25 

+4.73 

4.14 

+0.90 

3.67 

+0.31 

1.37 

-1.61 

4.81 

+  1.04 

50.05 

+  2.6i 

Kane  (near) 

2.24 

1.99 

8.62 

3  67 

2.38 

4.25 

1.47 

4.26 

2.31 

4.68 

2.66 

2.43 

40.76 

4.05 
3.25 

+0.86 

2.28 
?  7ft 

-0.83 

8.65 
7.41 

+4.31 

3.33 
3,17 

-0.56 

1.81 
1.69 

-2.24 

2.63 
1.27 

-1.97 

3.79 
4.53 

-1.25 

9.35 
6.06 

+3.95 

2.64 
1.33 

-6.97 

3.58 
3.34 

-6.24 

2.96 
2.85 

-6.i5 

5.02 
8.37 

+  i.77 
..... 

60.09 
40.02 

+  2.h; 

Lake  Lynn 



1   36 

-1.88 

?  8S 

+0.48 

4.40 

+  1,26 

2.65 

-0.53 

2.96 

-1.07 

1.61 

-2.45 

3.35 

-6.46 

6.37 

+  i.77 

2.67 

-1.21 

1.84 

-i.74 

2.68 

-6.19 

1.64 

-1.64 

33.38 

Lock  No. 2   (Neville).. 

■/  fiO 

-0.39 

1.84 

-0.61 

4  n 

+  1  08 

1.76 

-1.31 

1.38 

-1.89 

3.36 

-1,22 

2.54 

-1.28 

5.63 

+2.49 

2.51 

-0.37 

4.48 

+  1.80 

2.88 

+0.44 

2.81 

-0.49 

35.66 

—  1.71 

3.08 
3.58 

+0.05 
—0.05 

2  10 

■?  87 

-0.39 
+0.1" 

6.51 
8    15 

+  3.02 
t4  41 

2.90 
2 ,  57 

-0.41 
-0.90 

0.99 
1.41 

-2.46 
-2.47 

2.48 
3.11 

-1.45 
-1.50 

5.34 

2,08 

+1.66 
-2.04 

4.35 
3.64 

+0.71 
-0.18 

1.65 
3.61 

-1.14 

+0.45 

3.68 
6.44 

+0.77 
+2.29 

3.12 
2.96 

-^0.93 
+0  29 

3.84 
3.96 

+0.95 
+0.66 

40.04 
43.28 

+2.2- 

TiOpk  No   ft                 

+  1.1; 

Lycippus 

^  McKeesport 

g  Meadville 

o  Midland 

1    Mosgrove 

^  Mt  Lebanon 

4.04 

-0.09 

3.40 

+0.27 

8  43 

+4.50 

2.75 

-1.07 

1  .02 

-2.96 

2.87 

-2.01 

3.75 

-0.91 

6.35 

+  1.93 

2.74 

-0.64 

4.60 

+  1.10 

3.12 

+0.46 

4.32 

+0.77 

47.29 

+  1.4' 

2.79 

1  59 

=1  88 

1.77 

0.79 

1.81 

2.53 

4.25 

4.68 

8.89 

2.78 

3. '22 

36.68 

1.89 

-1.45 

2.15 

-0.37 

5.35 

+  1.97 

3.02 

-0.51 

2.26 

-1.85 

2.66 
1  23 

-1.40 

4.77 
2  63 

+  0.80 

5.67 
4.06 

+  2.04 

2.57 
?  45 

-i.is 

3.27 

4.70 

-6.56 

3,22 
3  09 

-6.82 

2.4b 
2.31 

-6.72 

39.19 

—3. 4' 

2.97 

-0.34 

2.45 

+0.»i 

7  3ft 

+3.87 

?  21 

-0.51 

1   96 

-2.37 

3,31 

-0.59 

3  15 

-6.59 

3.10 

-1.49 

2.86 

+6.36 

4.66 

+1.15 

3.13 

+0.84 

4.12 

+  1.12 

41.26 

+1.6' 

3.19 

+0.67 

1.84 

-0,70 

6  76 

+3 .  16 

2  22 

-0.93 

1.48 

-2.19 

2  90 

-1.10 

2,62 

-0.81 

3.12 

-1.06 

6.33 

+2.04 

4.83 

+  1.88 

2.78 

+0.01 

2.63 

-0.01 

89.60 

+0.9' 

3.66 

?  45 

K  01 

?  25 

1   74 

4.23 

2.14 

4.91 

8.15 

6.13 



2.97 

8.42 

46.06 

*3   New  Castle 

2  37 

-0.83 

2.19 

o.on 

4.63 

+  1.59 

1   77 

-1.65 

2  34 

-1.23 

2.82 

-1.47 

3.24 

-0.42 

4.68 

+i.i6 

2.21 

-6.80 

4.67 

+  1,87 

8.18 

+6.83 

2.33 

-6.37 

36.83 

—1.3;. 

^  Newell    

4.30 
2.83 

+  1.33 
-0.84 

1.78 
1.64 

-0.4K 
-1.17 

.T.G3 
8  fi4 

+2,5-' 
i  4  79 

3.03 
2  23 

+0.18 
-1.35 

1.04 
3  22 

-2.07 
-0.45 

2.25 
2.06 

-1.60 
-2.06 

3.82 
5,22 

+0.32 
+  1.19 

3.7.5 
3.55 

+0.11 

-0.38 

0,68 
2.27 

-2.10 
-0.92 

4.02 
4.00 

+  1.46 
+  1.03 

2.66 
3.23 

+0.39 
+0.26 

4.06 
3.06 

+1.48 
-0.43 

3b  81 
41.86 

+1.6: 

B  Parkers  I^anding 

— 0.8i 

W  Pennline 

1.40 
3.50 

-1.45 
+0.45 

2.74 
2.30 

+  0.68 
-0.40 

4.32 
5.88 

+  1.40 
+2.85 

2.30 
2.11 

-0.91 
-0.81 

3.58 
1.01 

-0.70 
-2.20 

1.87 
1.61 

-2.23 
-2.20 

3.06 
3.07 
2.86 
2.87 

-0.62 
-0.98 
-1.03 
-0.88 

4.99 
3  97 
5.78 
6.47 

+  0  88 
+0,74 
+2.29 
+3.a5 

3.63 
4.93 
2.73 
1.47 

-0.51 
+2.. 35 
-0.69 
-1.62 

8.11 
4.06 
4.46 
3.97 
6.48 
3.82 
4.12 
8.40 
5.32 

-0.63 
+  1.53 
+  1.40 
+0.84 
+2.32 
+  1.00 
-0.60 
+0.19 
+2.36 

3.46 
2.65 
3.02 
3.66 
1.07 
2.61 
2.32 
2.90 
2.90 

+0.16 
+0.36 
+0.61 
+0.96 
-1.28 
+0.38 
-0.68 
-0.28 
+  0.31 

1.88 
8.39 
4.41 
4.03 
8.18 
1.80 
1.96 
4.61 
3.87 

-0.87 
+0.53 
+1.46 
+0.26 
4  0.08 
-0.68 
-0.69 
+0.53 
+0.28 

36.24 
38.47 

43'98 

-4.2^ 
+2.2I 

Pittsburgh 

'+4!i 

Ridgway 

2.36 
2.49 
1  34 
1.49 
4.27 
3  50 

-0.79 
-1.03 
-1.38 
-1.10 
-0.66 
+0.09 

1.34 

-1.03 

*8.14 
8.72 
3.45 
6.25 
S  51 
6.40 

+4  89 
+5  53 

*3.36 

+0.33 

2.77 

-0.79 

3.54 

-0.84 

Sharon   

1.89 
1.07 
2.99 
2  01 

-0.11 
-1.0:i 
-0.91 

-n  61 

+0.69 
+2.87 
+  3.79 
+2.66 

2.33 
1.45 
3.45 
2.12 

-0.71 
-1.25 
-1.34 

-1.18 

2.43 

1.76 
1.97 
0.98 

-0.76 
-2,39 
-2.41 
-2.62 

2  24 
2  91 
2.14 
2.65 

-1.44 
-0.53 
-3.50 
-1.87 

2.29 
1.93 
4.57 
2  03 

-1.68 
-2.60 
-0.32 
-2.09 

5.69 
1.47 
6.66 
5.05 

+2.12 
-2.58 
+1.76 
+  1.04 

1.96 
1.67 
3.17 
3.49 

-0.75 
-1.96 
-0.43 

+0.65 

31.84 
28.40 
48.64 

39.82 

-8.2 

-11.8- 
-8.4 
-1.1 

8pringdale 

3  73 

+0.03 

2.58 

-  0.29 

8.29 

+  4.30 

3  31 

-0.42 

2.91 

-0.72 

1,32 

-3.40 

5.44 

+  1.12 

5.98 

+  1.27 

1.86 

-1.44 

3.57 

+0.20 

4.08 

+1.16 

4.6t 

+1.07 

4-.bV 

+2,8 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

4  10 

+0.14 

2.25 

-0.72 

7.41 

+3 ,  87 

2  84 

-0.75 

1.85 

-1.73 

4  33 

-0.01 

2,84 

-1  45 

6.47 

+2.27 

3.14 

+0.22 

4.18 

+1.02 

3.34 

+0.80 

4.19 

+0.67 

46.94 

+4.2. 
+0.7 

3.07 

-0.16 

1.82 

—0.99 

*7  8? 

+  4.30 

1   43 

-1.42 

1  51 

-1.75 

3  59 

-0.66 

2.85 

-1.62 

4.1a 

+0.23 

3.76 

+  0.64 

4.94 

+  1.95 

2.69 

+0.16 

2.91 

—0.07 

40.52 

1  W 

-1.39 

1  97 

-0.37 

5.44 

+2.12 

3,74 

+0.12 

2.53 

-1.49 

4.05 

-0.42 

1.68 

-2.72 

6.22 

+  1.47 

0.93 

-2.76 

6.48 

+  1.96 

5.08 

+1.67 

2.24 

-0.84 

39.89 

—2.6 

Waynesburg        

3.04 
2.78 
2.91 

-6!3i 
-0.45 

3.45 
3.65 
1.99 

+  i'.52 
-0.79 

5.99 
6.10 
5.39 

+3!  07 
+  1.16 

3.51 
2.60 
2.74 

-6.27 
-0.48 

0.98 
1.77 
1.06 

-i]94 
-2.57 

2  U 
2,41 
1.92 

-i!66 
-2.19 

5.05 
4.92 
3.67 

+6'.96 
-0.31 

4.27 
6.85 
3.83 

+2!  35 
-0.09 

1.65 
2.54 
1.09 

-1.74 

4.66 
3.49 
3.68 

-6' 24 
-0.64 

3.21 
5.68 
2.76 

+2!  69 
+0.36 

8.86 
4.51 
8.48 

+  i!78 
+0.80 

41.77 
46.15 
84.42 

-5.4 

Westford.           

West  Newton  

Potomac  Basin 

i 

Chambersburg 

Gettysburg 

Hyndman 

5.56 

+2.42 

3.51 

+0.85 

6  48 

+3,21 

3,33 

+  0.09 

1.69 

-1.70 

3,58 

-0,64 

3.45 

-0.55 

4.57 

+0.76 

1.82 

-1.15 

5.01 

+  1.94 

1.68 

-0.72 

4.94 

+1.98 

46.47 

+6.4' 
+2.3 

5.29 

+1.96 

2.97 

+  0.21 

ft  03 

+  1,51 

3  09 

-0..ft4 

1,13 

-2.56 

3.W 

-0.75 

6  38 

+  2.02 

a. 6b 

-0.66 

1.64 

-1.96 

5.50 

+2.10 

0.9b 

-1.44 

6.61 

+2.45 

44.90 

3.28 

+0.22 

2.21 

-0.37 

10.04 

+  6.78 

2,23 

-1.19 

0.84 

-2.0s 

5.16 

+0.88 

*4.77 

+1.70 

3.64 

+0.07 

*1.87 

-1.00 

4.11 

+1.83 

•2.93 

+0.8S 

6.22 

+2.56 

46.80 

+9.7 

Lake  Basin 

^ 

Erie 

1.58 

-1.19 

2.37 

-0.2E 

3.80 

+1.1S 

2.97 

+0.24 

1.27 

-2.13 

1.75 

-1.59 

0  91 

-2.1c 

1.28 

-1.9S 

1.52 

-1.8' 

2.8f 

-0.83 

4.11 

+0.81 

I.IS 

-1.64 

25.61 

-11.4' 



Monthly  amount  interpolated;  annual  amount  partly  interpolated. 


KIIiliING  FROSTS  OB  FREEZING  TEMPERTTTRE 


Stations 


Allentown 
A.ltoona  ... 
Bedford.... 
Brookvtlle 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall 

Chambersburg 

Chambersville 

Claysville 

Clearfield 

CoatesviUe 

Corrv 

Emporium 
Ephrata... 

Erie 

Franklin 
George  School 
Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Hamburg 

Harrisburg 

Hawlev 

Huntingdon 
Johnstown 
Kane  (near) 


Stations 


Lancaster 

Lawrenceville. 

Lebanon 

Meadville 

Midland 

Muncy  Valley. 
New  Castle. ... 

Newell 

Philadelphia.., 

Pittsburgh 

Quakertown . . . 

Reading 

Retreat 

Ridgway 

Scranton 

Selinssrove 

Sharon  

Somerset 

State  College. . 
Stroudsburg... 

Towanda 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg . . . 

Wellsboro 

West  Chester. . 
Williamsport . . 
Williamstown. 
York 


Last  in 
spring 


First  in 
autumn 


Apr.  27 

May  29 

Apr.  26 

May  29 


May  29 

do.    15 

do.   29 

Apr.     8 

do.    23 

May   15 

Apr.     8 

May.  15 

do.    31 

do.    15 

Apr.  -23 

May  15 

do.    31 

do.    15 

do.    21 

do.    15 

Apr.  24 

do.   24 

do.   27 

May  29 

do.    29 

Apr.  25 

May  29 

do.    15 

do.    15 


Oct.    25 

Sept.  26 

do.   26 

Oct.      4 

do.   '28 

Sept.  26 

Oct.     4 

do.    27 

do.    '27 

do.    27 

Sept.  26 

Oct.   27 

do.    '25 

Sept.  26 

Oct.    25 

Sept.  26 

Oct.    '25 

do.     3 

Sept.  26 

Oct.    13 

Sept.  26 

Oct.    25 

do.    26 

do.     4 

do.    25 

Sept.  26 

Oct.    27 

do.   27 

do.   27 

Sept.  26 
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Temperature 

Precipitation 

Month 

a 

03 
1 

a 

s 

31 

1 

1 

3 

1 

£ 
0 

4^ 

3 

•S2 

h 

January 

February 

March  

23.6 
21.6 
42.6 
46.1 
62.8 
68.5 
73.5 
73.2 
66.5 
64.0 
88.6 
84.5 

50.4 

31.0 
29.8 
50.6 
53.2 
68.1 
74.0 
79.8 
78.8 
71.6 
60.8 
45.8 
42.4 

79.8 

16.2 
12.6 
34.7 
88.0 
54.2 
59.2 
64.7 
68.4 
57.7 
47.8 
32.8 
29.2 

12.6 

59 

69 

84 

90 

96 

100 

111 

102 

96 

87 

78 

74 

111 

-30 

-27 

-3 

14 

24 

33 

37 

37 

28 

11 

2 

-11 

-30 

4.21 
2.38 
6.84 
3.01 
2.09 
8.80 
2.88 
4.96 
2.17 
3.69 
2.40 
4.19 

42.67 

7.74 
6.00 

10.06 
6.49 
6.16 

12.01 
7.68 
9.48 
5.33 
6.13 
6.63 
7.18 

12.01 

1.84 
0.50 
3.01 
1.09 
0.79 
1.05 
0.37 
1.28 
0.28 
1.30 
0.59 
1.19 

0.28 

8.41 
3.10 
4.60 
2.88 
1.75 
6.92 
8.00 
4.69 
3.25 
8.24 
2.20 
2.60 

6.92 

19.4 
12.3 
7.4 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
3.4 
6.8 

50.1 

June         .          

July      

September 

November 

Year 

KAK,    1930 


CLIMATO LOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SIt:CTION 


fifi 


Monthly  and  A 

nnual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1936, 

with  Departures  from 

the  N 

ormal 

January   |  February       March 

1 

April 

May      1 

June 

July 

August 

September 

October 

November  1 

IJeocraber 

Annual 

Stations. 

1 

B 

a 

1 

eg 

a> 
a 
S 

d 
a) 
Q 

a 

t. 
d 

£ 

a 

a 

£ 

1 

2 

cS 

a 

O 

£ 

s 

g 

a 

3 
t 
a 
a 
<v 

£ 
S 

u 

a 

£ 

03 
Oi 

1 

S 

03 

a 

0 

£ 
1 

a 

M 

09 
Q. 

g 

a 

a 

CD 
0 

S 

d 

a 

a 

1 

S 

a 

s 

■J) 
3 
i-> 

d 
0, 
0 

Atlantic  Drcdnaae. 

24.6 
21.  S 
27.7 
21.5 
24.2 
26.2 
24.6 
24.6 
22.1 
25.3 
23.4 
25.8 
22.4 
21.8 
25.8 
19.6 
26.8 
26.4 
22.2 
15.2 
26.0 
26.6 
26.6 
19.8 
27.6 
23.5 
24.4 
19.6 
23.9 
21.5 
23.6 
24.0 
31.0 
23.3 

-4.8    21.6 
-8.9   20.2 

1 
-7.0    44.01   +5.6 
-7.0    40. 5i   +2.9 

46.9 
43.7 
47.8 
46.1 
46.3 
48.4 
49.3 
47.1 
44.0 
49.2 
44.8 
48.6 
46.4 

-1.6    63.8 

+8.7 
+2.6 
+3.1 
+3.8 

'+8!9 
+4.6 
+2.8 
+3.6 
+4.7 
+3.4 
+2.6 
+2.9 
+2.8 
+6.2 
+3,9 
+  3.9 
+6.1 
+3.6 
+  1.8 
+5.7 
+4.1 
+3.7 
+  1.5 
+3.6 
+2.7 
+2.4 

'+4!2 
+4.8 
+4.2 
+2.9 
+2.9 

70.0 
65.8 
69.8 
69.8 
68,8 
71.2 
70.8 
69  3 
66,2 
71.0 
65.4 
70.0 
67,3 
67.0 
71.8 
65,2 
70.2 
71.4 
66,5 
61.2 
70.8 
72.0 
70.4 
64.2 
72.2 
'•67.3 
70.0 
64.6 
70.2 
67.6 
70,6 
69.2 
74.0 

+0,4 

-0.7 

0.6 

-0.7 

■+6'.7 

-0,3 
+  0.7 
+0.3 
+  1.1 
-1.8 
-0.2 
-0.8 
+  1.1 
+  2.6 
+0.3 
+  1.0 
+  1.3 
+0.5 
+  0.1 
+  1.7 
+0.7 
+0.1 
-  2.0 
-0.4 
-1.2 
+  1.6 

"+6'.2 
+  1.6 
+0.8 
-0.6 
-1.0 

75.8    +1.8 
71.5    +0.5 
75. l|   +0.5 
74.41   +0.1 

73.61 

77.0    +2.6 
76.8    +1.7 
74.3    +1.3 
73.21    +2.2 

74.6 
71.2 
74.2 
73,9 
73.6 
76.0 
76,2 
74.0 
70.7 
75.7 
72,0 
73.0 
71,2 
71.0 
76,1 
70.2 
74.6 
76.8 
71,2 
63.4 
74.9 
76.7 
75,0 
68.9 
78,3 
73.4 
74.4 
69.4 
74,3 
71,1 
74,8 
73.5 
78.8 

+8.2 
+2.2 
+2  2 
+  1.9 

"+3.6 
+3.4 
+3.4 
+  2.3 
+  3.0 
+2.0 
+  0.4 
+  1.0 
+3,6 
+  4.1 
+3.7 
+2,8 
+3.7 
+  3.1 
+0.8 
+3.5 
+3.3 
+  2.4 
+  1.2 
+3.7 
+2,8 
+3.0 

'+2!2 
+3.0 
+2,8 
+2-2 
+3.3 

66.6 
64.2 
67.4 
66.0 
66.7 
69.0 

+1.2 

+0.9 

0.0 

-0.2 

"+2.b 

54.4 

62.8 
55.9 
64.4 
53.8 
56.6 
55.9 
54.6 
52.0 
56.5 
54.4 
54,0 
53,4 
52.4 
56,6 

"50.5 
66.6 
57.4 
52.2 
48.6 
56.2 
58.0 
55.9 
48.8 
58.4 
54.7 
54.1 
50,3 
56.0 
52.0 
54.8 
54.2 

•60.8 

+  1.4 
+0.6 
+0.6 
+0.1 

"+0.k 
+3.0 
+  1.1 
+0.2 
+3.3 
+1.8 
+  0.2 
+0.8 
+2.3 
+  1.9 
+3,0 
+  1.3 
+4.1 
+  1.4 
+3.0 
+1.6 
+  1.7 
+  1.1 
-0.6 
+1.7 
+1.9 
+0.7 

"+2.h 

+  1.3 
+  1.0 
+0.6 
+  1.2 

89.8 
37.9 
40.7 
38.0 
40.2 
41.0 
40.6 
38.8 
38.6 
41.2 
37.4 
37.7 
37.8 
'■36.8 
40.8 
34.8 
42,2 
42,2 
37.6 
32,8 
40.0 
42.6 
40,6 
33,8 
4,',4 
40  0 

-2.6 
-2.6 
-3.7 
-4.6 

'-3!4 
-0.9 
-3.7 
-1.9 
-1.0 
-3.8 
-5.2 
-3.9 
-2.6 
-2  4 
-2.4 
-1.5 
-0.1 
-2.3 
-3.1 
-1.8 
-2,3 
-2.2 
-5,5 
-2.8 
-1.8 

35.8 
32.0 
37.9 
33,5 
32.8 
36.6 
34.4 
36.2 
32.6 
34,2 
31.4 
35.7 
33.4 
32.6 
06.8 
31.6 
38.2 
36.3 
33.2 
•29.4 
36.8 

+4.1 
+2.0 
+3.7 
+0.4 

'+3]i 
+2.7 
+4.5 
+2.6 
+  1.1 
+  1.6 

1-2.8 
+  1.9 
+8.3 
+4.3 
+  4.3 
+4.9 
+  3.8 
+3.8 
+4.0 
+4.0 

61.5 

48.6 
52.6 
60.2 
50.8 
68.3 
52.6 
51.2 
49.0 
52.8 
49.0 
51.6 
50.2 

+0.5 

-4.2 
-2.6 
-3.1 

-k'.b 

-2.7 
-3.2 
-3.7 
-1.0 
-2.9 
-1.9 
-2.3 

-0.3 
-2.5 
-1.8 
-1.0 
-1,9 
-2.7 
-1.0 
-2.2 
-2.3 
-1.9 
-1.4 
-2.7 
-2.9 

'-0.9 
-1.8 
-2.5 

61.4 
64.1 
''63.8 
62.8 
66.3 
66.2 
63.6 
62.0 
65.8 
62.2 
64.0 
62.2 
60.6 
66.6 
60.4 
64.8 
66.6 
61.6 
54.2 
66.7 
67.2 
65.5 
58.6 
66.3 
63.0 
63.6 
59.4 
65.0 
62.0 
65.2 
64.7 
68.1 

-0.7 

rtliiiore 

routlWvlUe 

iUford 

*thloli6in 

-4.1 
-8.8 

■-4;6 

-3.9 
-3.7 
-4.4 

-4.4 
-3.9 
-4.6 
-5.7 
-4.3 
-4.5 
-4.6 

-4.6 
-3.6 
-4.8 
-7.7 
-2.9 
-6.2 
-3.4 
-5.7 
-4.0 
-5.5 
-6.8 

'-6.-2 
-3.9 
-6.6 
-4.1 
-4.3 
-4.6 

24.0 
19.4 
23.8 
24.6 
■22.4 
21.2 
19.1 
24.3 
19.6 
23.2 
20.2 
17  6 

-7.9 
-11.8 

-6.3 
-7.6 
-8.2 
-8.1 
-7.1 
-8.6 
-7.1 
-9.2 
— K  n 

46.4 
41.7 
44.0 
46.2 
44.6 
44.0 
41.1 
45.2 
38.8 
45.2 
42.6 

+4.9 
+2.1 

"+5!6 
+6.0 
+  5.5 
+  4.6 
+6.6 
+  1.3 
+5.3 
+3.3 

-0.3 
-1.7 

"+6;8 

68,6    +8,1 
66.6    +2.2 
66.0    +3.6 

+0.7 

fctawissa 

ntpr  H&ll            

+0.2 
HO.l 

lambersburg 

eartield 

)atesviUe 

)lobrook 

76.6 
72.6 
74.6 
71.4 
70.2 

+  1.9 
+  1.0 
-0.1 
-1.0 
+0.5 

68.8 
66.0 
66.4 
74.0 
64.0 
68.8 
63.1 
68.2 
69,2 
64.6 
57.7 
67.6 
69.6 
67,9 
60.4 
71.2 
"66.0 

+2.4 
+1.8 
0.0 
0,0 
+2.4 
+2,6 
+3.0 

+  1-8 
+3.3 
+2,0 
+  0,5 
+2,1 
+  1.7 
+  2.1 
-1.2 
+  1.5 
+  1.2 

+0.8 
-0.7 
-0.7 
-0.3 

phrata 

23.8    -6.0 
18  3    -6.3 

46.4    +6.3 
39.8    +6.8 

49.9 
41.8 
48.4 
49.8 
45.8 
38.0 
48.6 
50.2 
4S.6 
43.6 
50.0 
46.8 
47.8 
41.6 
48.2 
44.1 
47.8 

77.4!   +2.7 
71.91   +3,0 
76.0    +1.9 
76.9    +2.2 

71.6  +1.2 

64.7  -0.4 

76.8  +2.3 
77.0    +1.2 
76,3    +1.5 
69.6}   -0.8 
78.0    +0.9 

•72.6    +0.2 

53.4 
47.3 
53.0 
63.6 
49,1 
42.7 
.52.5 
64.1 
52.6 
46. S 
64.2 
50.3 

+1.4 

+1.1 

23  6    —7  3:  4fi.2l   +5.5 

*-0.7 

jttysbursr 

25.0 
19.9 
12.6 
23.6 
26.2 
24.1 
16.8 
24.6 
21.6 
25.3 
17.7 
21.7 
18.0 
21.8 
21.6 
29.8 
21.1 

-6.1 
-7.0 
-9.4 
-6.6 
-7.6 
-6.1 
-8.5 
-7.5 
-7.6 
-6.2 

'-S.9 
-6.5 
-7.6 
-6.6 
-3,5 
-6.6 

46.4    +6.2 

42.6  +5.7 

34.7  +4.2 

+  1.6 
+0.6 

-0.7 

44.8 
47,1 
45,2 
40.8 
45.2 
'42.4 
■44.9 
37.4 

+6.3 

+  4.7 
+  6,3 
+5.6 
+3.8 
+3.6 
+4.6 

+1.3 

aiiover 

37.2    +2.6 

+0.1 

36.1 

29.8 
36.(1 
32.5 
34.4 
30.0 
36.0 
31.6 
34.4 
33.8 
42.4 

-r3.4 

+  1.2 
+  1.5 
+  0.8 
+  1.9 

'+2.'9 
+2.8 
+2.3 
+2.6 
+3.6 

+0.5 

-2.2 

oltwood       

+0.1 

untiugdon 

-0.5 

69.8 

76.0    +2.0 
70.81   +0.4 
76. 0!   +2.0 
73,6    -0.1 

62.7 
fi8.- 
63.7 
67.4 
67,2 
71.5 

'+2!6 
+  1.8 
+  1.5 
+4.3 
+  0.2 

34.0 
41,1 
36,2 
39.0 
39.3 
46.8 

-2'.] 
-3.0 
-3.6 
-2.8 
-1.8 

46.4 
52.1 
48.1 
51.7 

mcaster        

45.0    +5.4 

+0.3 

iwrencevills  

38.2 

44.7 

+3.4 
+5.4 

+0.4 

^banon 

+0.1 

ftrcus  Hook        

>50.6 
42.3 
41.4 
38.2 
39.6 
45.1 
42.6 
48.3 
47.8 
48.8 
47.9 
43,9 
46,1 
42.8 
43.4 
43.2 
47.1 
44.2 
41.1 

"39.2 
40.5 
36.8 
46,8 
42.1 
43.6 
46.1 

"44.6 
36.4 
41.6 
43.0 
43.3 
44.2 
35.9 
43.4 
44.6 
41.0 
38.3 
38,0 
44  2 
38,0 
41.2 
43.4 

+6.1 
+4.9 
+9.1 
+6.0 
+4.2 
+5.7 
+4.9 
+7.5 
+5.6 
+5,4 
+6.7 
+6.5 
+6.1 

'+7.'7 
+4.6 

+4.2 

'+4!9 
+2.8 
+5.4 
+3,8 
+7.7 
+4.6 
+4.4 
+5.4 

+4,0 
+2.7 
+3.6 
+4.2 

'  +  3!l 
+3,0 
+3.6 
+2,6 
+4.9 
+2.1 
+2.4 
+4.1 
+  1.5 
+3.8 
+3.5 

53.2 
46.1 
44.8 
42.7 
43.8 
48.4 
46.4 
.50.2 
50.3 
60.5 
60.4 
47.2 
48.9 
46.8 
46.9 
47.6 
50,6 
48.3 
44.3 

-1.2 
-2.4 
-0.9 
+0.5 
-3,2 
-0.8 
-0.7 
-1.9 
-1.0 
—0.9 
-1.3 
-1.3 

.:.'■* 

-2.2 
-2.0 
-1.5 

"-3.2 

•79  8 

+  1.1 

57.2 

+0.6 

70.6 
66.0 
69,1 

74.7 
73.6 
77.3 
77,9 
77.0 
79.0 
73,2 
76,5 
70.8 
73.7 
73.9 
77.4 

+2.6 
+0.3 
-0.7 
+0.9 
+0.2 
+  1.1 
+  1.5 
-0  3 
+3.4 
+0,6 
+  1.0 

'+2:6 
+0,5 
+0.9 

69.7 
65.6 
69.6 

74.4 
72.6 
76.0 
76.8 
76.6 
77.5 
72.6 
75.0 
70.6 
72.4 
74.0 
76.8 
75.0 
71.8 
72.4 
70.8 
68.7 
74.7 
73.0 
72.6 
75.5 

+3.3 
+1.7 
+1.9 
+2.9 
+2.4 
+  1.2 
+2.4 
+  1,5 
+3.9 
+2.3 
+  2.6 

'+2!6 
+2,7 
+2,9 

'  +  3'.2 
+3.2 
+2,6 
+  2.5 
+2.7 
+2.2 
+2.2 
+3.1 

61.8 
60.0 
63.5 
67.3 
64.6 
69.5 
69.8 
69.9 
70.2 
64.7 
67.8 
64.9 
65.4 
67.0 
69.2 
68.2 
64.8 
64,0 
63.7 
61.8 
67.8 
66.3 
66.9 
68.4 

+  1.1 

+  1.5 
+  1.8 
+  1.6 
+0.3 
+  1,5 
+  1.1 
+0.1 
+3.0 
+0.6 
+1.6 

"+'i'.'5 
+  2.0 
+0.7 

"+i'.9 
+  1.2 
+  1.3 
+  1.9 
+2.2 
+1.7 
+  2.0 
+  1.9 

49,4 
47.8 
50.1 
55.2 
52.4 
58,6 
58.3 
58.6 
56.9 
53.0 
56.8 
52.0 
52.6 
54.2 
67.0 
55.4 
52.0 
51.4 
51.8 
49.7 
56.8 
53.9 
54.1 
56.4 

+0.2 
-0.5 
0.0 
+1,1 
+0,5 
+0.8 
+0.9 
+0,6 
+1.8 
+0.7 
+2.1 

'+6.8 
+1.3 
+  4.4 

'+6^8 
-0.5 
+0.9 
+0.7 
+2,2 
+1.2 
+0.7 
+2,2 

33  4 
34,2 
34.2 
40.1 
37.9 
43,5 
44.0 
43.6 
41.2 
38,9 
41.6 
36.7 
37,6 
38,2 
43.1 
40,3 
37,8 
36.0 
37.0 
34.7 
42.0 
38.8 
39.4 
41.0 

-1,8 
-2,0 
-5,2 
-2.7 
-4.5 
-2.2 
-■2.0 
-4.0 
-2.3 
-2.5 
-0.9 

-2.9 
-3,6 
-2.1 

-2. '2 

-4.7 
-2,8 
-2.9 
-1.1 
-2.4 
-2.7 
-2.2 

29.6 
29.2 
31.2 
36,6 
34.4 
39,6 
39. 6 
39.6 
36.8 
35.0 
38.6 
32.4 
34.4 
34.6 
38.2 
34.6 
32.6 
34.6 
32.4 
29.3 
.37.9 
32,8 
35,8 
36.0 

+3.0 
+3.5 
+3.1 

+4.6 
+2.9 
+3,3 
+  3.9 
+3.5 
+3.3 
+3.7 
+6.4 

■+3:7 
+2,9 
+2,9 

■+2',7 
+4,4 
+3,6 
■H.4 
+4.6 
+2.0 
+4.5 
+2,8 

16.8 
19.0 
26.0 
23.5 
29.9 
29.2 
29.4 
26.6 
24.3 
27.1 
22.4 
24.0 
23.2 
28.3 
24.8 
22.0 
17.0 
22.1 
19.0 
27.4 
23.2 
23.6 
25.0 

25.5 
18.8 
21.0 
23.0 
23.4 
24.2 
21.6 
25.5 
26.1 
21.4 
18.8 
22.2 
24.9 
22.1 
22.2 
24.6 
23.0 
18.2 
23.8 
22.6 

-6.7 
-6.3 
-3.3 
-6.0 
-2.7 
-3.7 
-4.6 
-4.2 
-2.3 
-2.3 

■-2!6 
-5.7 
-3.6 

-i'.s 

-9.9 
-3.3 
-5.2 
-3.2 
-4.5 
-6.1 
-5.3 

-5.4 
-6.0 
-8.6 
-6.3 

'-6'.9 
-3.8 
-5.0 
-8.4 
-4.6 
-8.0 
-4.3 
-6.3 
-5.5 
-5.3 
-5.9 
-7.2 

"-6.& 
-2.9 

18.5 
16.6 
22.4 
20.6 
27,6 
26.6 
26.9 
24.2 
21.4 
25.1 
19.4 
21.5 
21.2 
25.2 
23.6 
20.6 
23.9 
19.0 
16.4 
26.7 
21.0 
22.4 
22.0 

23.2 
14.0 
20.2 

24.7 
16.2 
24.3 
26.4 
20.7 
18.6 
18.0 
23.8 
18.7 
20.3 
23.2 
23,0 
15.9 
23.2 
19.1 

-2.7 
-9.0 
-6.8 
-7.5 
-6.3 
-6,5 
-7  1 
-7.6 
-7,2 
-3.8 

"-5.% 
-7.0 

-7.7 

"-6.0 
-2.7 
-5.8 
-8.4 
-5,4 
-6.7 
-7.7 
-8.9 

-8.8 
-10.7 
-6.9 

-ele 

-0.2 
-5.3 
-7.6 
-6.8 
-8.5 
-7.5 
-7.5 
--8.1 
-7.2 
-6.7 
-7.2 

-eis 

-5.0 

57.4 
58.8 
62.8 
61.8 
65.8 
66.4 
66.2 
67.5 
62.5 
65.2 
62.0 
61.8 
63.0 
66.6 
64.5 
62.2 
68.8 
60.5 
69.2 
63.4 
63.6 
64.9 
65.6 

63.4 
57.4 
62.2 
60.8 
62.4 
64.0 
58.6 
63.6 
64.9 
60.4 

+3.6 

+  1.8 
+2.9 
+2.5 
+2.9 
+4.0 
+2.4 
+5.7 
+3.0 
+2.7 

'+2!4 
+2.4 
^3,6 

59,2 
•64.0 
69.3 
67,6 
71.8 
71.9 
72.2 
73,0 
68,6 
70.1 
66,6 
68.0 
69.6 
72.2 

-2.4 
-1.3 

+0.3 
0.0 
+0.4 
-0.1 
0,0 
+  1,5 
+  0,2 
+0.3 

'+6!2 
+  0.6 
-0.1 

44,6 
46,6 
51.9 
49.8 
54.8 
54,! 
54.9 
54.3 
50.4 
53  2 
49,0 
50.1 
50.8 
54.3 

"49.'C 

'4H.S 
46.1 
53. C 
50.4 
51. r 
52.' 

+  0.2 

-1.1 

ilmerton  

+0.6 
-0.4 

+0.4 

tiila-Navy  Yard 

tioenixville 

+0.5 
+  0.3 
+  1  2 

oakertown 

+  0.3 
+  1  2 

ranton 

+0.7 
-0.9 
+0.4 

ate  College 

+3,6 
+0.2 
+3.1 
+2.8 
+2.7 
+3.1 
+4.9 
+4.1 

+3.0 
+2.0 
+  3.0 
+  1,0 

+3.1 
+3.8 
+3.0 
+2.3 
+4.0 

66,6 
68,7 
66,0 
65.4 
69,6 
68.6 
68.0 
70.9 

-0.1 
+  1.9 
+0.8 
+0,9 
0.0 
-0.4 
-0.1 
+0.8 

72.5 
74.1 
71,5 
fi8.fi 

+1.7 
+2.3 
+  1.0 
-0  2 

+0.2 

44.5 
44.0 
48.9 
47.3 
45.4 
49.6 

46.4 
41.6 
44.6 
44.8 
47.2 
46.3 
41.5 
45.6 
48.7 
43.0 

-1.9 
-0.6 
-0.9 
-1.7 
-4.2 
-1.3 

-3.3 
-3.3 
-3.1 

-4.5 

■-4:3 

-3.2 
-3.8 
-2.8 
-2.2 

-rO.3 
-0.3 
+1.0 
0,0 
+0,1 
+  0.3 

ellsboro 

"^est  Chester 

75, Rl   +1,3 
74  Oi   +0  fi 

il  Hams  port 

74,8 
75.6 

+2.3 
+1.0 

Ohio  Drainage. 

63,6 
68.8 
67.0 
69.2 
70.8 
64,6 
69,6 
71.8 
67.0 

0.0 

+  1.0 
-0,8 

'+i!5 

-0.6 
+0.9 
+0.5 
+2,1 

67,7 
72  5 

-0.5 
+0  9 

68.8 
71.8 
71.6 
74.0 
76,0 
71,0 
73,7 
76,9 
71.0 
68.8 
72.4 
74.8 
73.1 
72.4 
74.0 
74.1 
68.6 
73.9 
73.0 
74.3 
74. (< 
72.5 
77.2 
74,6 
69  6 

+2.8 
+2.2 
+  1,8 

'+4!4 
+4,4 
+  3,1 
+3.2 
+4.5 
+2.9 
+  4.0 
+4.1 
+  4,2 
+3,9 
+  3.5 
+2.9 

'+3'.i 
+5.0 

'+4:3 
+  2.1 
+5,2 
+  1,7 
+9  (i 

61.2 
66.8 
65,2 
67.0 
69.7 
65.4 
67,8 
70,5 
64.8 
62.6 
65.1 
68.7 
67.5 
66.2 
68.2 
67,4 
63.2 
68,0 
67.1 
68.0 
68.2 
66,6 
69,0 
67,8 
62.7 
68.7 
6:>.5 
70.1 
67.0 
67,8 
64,2 
69.6 

66.8 

+0,5 
42,1 
+0.3 

'  +  i!4 

+4.2 
+2,2 
+  1,6 
+  3.6 
+2,2 
+2,1 
+  3.1 
+  4.1 
+2.7 
+3.4 
+  1.6 

'+i!2 

+4.8 

'+2;i 

+2.2 
+  1.4 
+  1.4 
+2.3 
+3.8 
+1.5 
+5.0 

"+2.] 

+  1.9 

+3.2 

50.4 
55.0 
53.1 
53,1 
55.6 
51.3 
.55.6 
57,2 
51.7 
50.8 
51.2 
55.2 
53,5 
52.8 
55.0 
55.4 
50.0 
54.8 
53.6 
54.7 
54,1 
53,0 
56,9 
54.4 
49.6 
.54,6 
49.4 

+1,5 
+2.1 
+0.6 

'+i!4 
+2.0 
+1,5 
+  1,4 
+1,6 
+1.1 
-0.1 
+  1,0 
+  2,3 
+0,7 
+  1,1 
+1,6 

"+6,'4 
+2,7 

■+6.'3 

+0,6 
+  1.6 
-1,3 
+0  7 
+1.6 
+0,1 

''36.3 
37.2 
38,4 
37.9 
39.0 
34,0 
40,2 
42.0 

'■38,0 
36,3 
34  7 
39.6 

-1.5 
-0.6 
-2.8 

"-k'.4 
-4  7 
-1,9 
-3,3 
-0.8 
-2.5 
-4.9 
-3  4 

29,4 
33.8 
34.1 
37.1 
36.8 
33,0 
36,8 
.39.8 
.31.1 
31.3 
31,2 
36.8 

+  1,4 
+2.5 
+3.0 

'+4^6 
+4.6 
+4.7 
+3,4 
+2.1 
+  1.5 
+1.7 
+3.8 

45.  f 
49. f 

-0.9 
-0.2 

hambersville 

71. 9|   +0.3 

74.0 

74.4    +1.0 
73  2    4-d  d 

50.9 
52.1 
47,2 
51. e 
53. f 
48.4 

"-6!i 
+0.4 
+0.3 
-0.6 
+0.9 

erry 

72,8 
77.0 
71,3 
68.fi 
72,6 
74.2 
72,8 

72  4 
74.0 

73  7 

+0,1 
+0.7 
+2.9 
+0.9 
+  1.8 
+  1,6 
+  1.5 
+  1.9 
+  1  7 
+n  4 

bensbupg 

Ik  Lick 

43.2 
47.4 
41.4 
43.7 
45.2 

-2.8 
-2,9 
-5.1 
-3.9 
-4.1 

61.2 
63.8 

62.6 
63.0 
64.1 
58.4 
63.2 
62.2 

+3.6 
+3.6 

'+3!9 
+2.9 
+3.0 

■+2'.6 
+5.4 

67,9 
70.2 

■67'.4 
69.2 
69.6 
63.4 
68,3 
68.6 
68.9 
68,8 
66.1 
70.4 
69.4 
65,2 
70.7 
63.1 
70.8 
68. r 
69.6 
67,4 
69.7 

67.2 

+  1.7 
+1.7 

"+i'.k 

+0.6 
+0.2 

-o.i 

+3.0 



-0,7 
-2.8 
+0.4 
-1.3 
+  1.1 
+2.0 
-2,2 
+0.7 



+0.2 
+2.2 

+1.0 

48.1 
52.C 

-0.2 
-0.3 

reenville 

Rfi.5 
39,0 
40  0 
34,1 
38.8 
36,6 
.TO  4 
37.8 
36  8 
41,7 
.38.2 
33  9 
S7,4 
34,6 
41.8 
.37,8 
39.4 
.35.9 
40.6 

37.5 

-4.0 
-3,2 

-2,0 

'-.3:7 
-2.5 

'-4^8 
-3.4 
-2.7 
-5,0 
-4,5 
-4.0 
-4.2 
-2.0 

'-3;4 
-3.3 

-3,8 

33.6 
35,8 
34,0 
30.3 
35.9 
34.4 
36  0 

+3,5 
+3  3 
+1.5 

"+3.3 
+5,2 

40.5 
51.2 

+0.1 
0.0 

rwin 

ohnstown 

-ane  (near)   

36.2 
43.2 
39.1 

'+3!? 
+4.1 

40.4 
44.8 
43.6 

"-i.S 
-1.9 

67.8' 

73.2  +0,6 
72  8    +3.2 

74.0 

74.8    +1.5 

71.3  -1.2 
74, 2i   +0,2 
75. n|   +0.4 
fi8.3l    +0,5 
75.81    +2,9 
67,,^'   -1,2 
74,6    +1,2 
73.0 

1  74.4     +0  8 

70.4  +0,6 

45.  f 
.50,9 
49.4 

[eadville 

+1.8 

!t.  Lebanon 

23.2 
23.0 
'25.1 
22.6 
20.2 
22.2 
19.8 
26.2 
24.0 
?4.8 
23.2 
26.6 

23  6 

-7.6 
-5.0 
-7.6 
-8.1 
-5.1 
-5.7 
-6.9 
-6.5 

'-6!2 
-2.5 

—3  2 

22.7 
19.0 
24.3 
22.9 
16.8 
20.2 
19.8 
26  .5 
24.0 
23.3 

19  n 
26.4 

19.4 

-7,8 
-9  5 
-9,2 
-9.4 

-8.3 

42.2 
39.2 
43.5 
42.2 

+3.5 
+2.3 
+  1.7 
+2.6 

45.2 
43.4 
46.2 
45.4 

-3.3 

-6.0 
-4.8 
-5.8 

62.7 
60.2 
63.6 
63.6 
58.8 
62.4 
67.1 
64.4 
62.2 
62.6 
.59,5 
62.9 

61.2 

+2.3 
+0.7 
+2.3 
+1.2 
+3,2 
+3.3 
+0.4 
+2.5 

'  +  i!7 
+3.2 

+4.4 

35  6 
32.8 
.37,0 
.?5.8 
30,0 
34.8 
.30  2 
38  0 
34,2 
35.7 
33.4 
37.6 

35.4 

+3,0 
+  1.9 
+1.6 
+1.6 
+2.0 
+3.9 
+1.3 
+3.0 

'+2.'3 

+4.9 

+3.5 

,50.? 
48,' 
.52.4 
51. C 

-0.5 

ew  Castle 

ewell 

—1.4 

—0.8 

^idgway 

—1.8 

-7.8 
-7.1 
-5.9 

"-SA 
-5.6 

-7.5 

40.4 
40.0 
44.6 
42.2 

zY.i 

44.0 
37.7 

+2.8 
+4.! 
+3.2 

'+2!9 

+4.2 

44  9 
41.6 
47.3 
44.8 
46.4 
40.8 
46.2 

42.4 

-3.3 
-4.6 
-3.ii 

"-i'.c 

-3.9 
-2.7 

74.8!   +4,5 

.50,  f 
46.2 
53.1 

.50.3 

'is  ,'6 
.52.3 

49.3 



omerset 

+0.4 

niontown 

76.0 
73.5 
74,2 
71.6 
75.8 

72.7 

+4.3 

'+3  + 
+4.0 

+3.1 

—1.4 
+0.3 

"+6!fi 

nlty  Reservoir 

barren 

■5H.4| 

,5.S,3|   +1.2 
53,2    +2.4 
66.1 

Lake  Drainaffe, 

74.0 

+3.0 

+0.5 

Letters  of  alphabet  denote  number  ofJdays  missing. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     PENNSYLVANIA  SECTION. 


Year,  19) 


COOPERATIVE    AND    RAINFALL    OBSERVERS 


Stations 

Observers 

Allentown  

John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

Paul  H.  Mulford. 

H.  L.  Balderston. 

Dr  8.  W.  Frost. 

M.  Snyder. 

W.Edward  Eakin. 

Charles  C.  Lee. 

U.  8.  Airways  Radio  Sta. 

Lehigh  University. 

A.  G.  Mountz. 

City  Water  Dept. 

Franks.  Fawcett. 

Nelle  R.  Brown. 

The  Butler  Eagle. 

Clarence  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

Edward  E.  Bailey. 

Wm.  B.  Spear. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie  Steel  Co. 

J.  L.  Melvin. 

E.  W.  Hess.  C.  E. 

Howard  L.  Pyle. 

William  A.  Rorer. 

Grant  Pyle. 

Russell  C.  Erb. 

Assd.  Gas  &  Electric  Co. 

Ted  R.  Wineman. 

Donora  Zinc  Works. 

Greo.Hart. 

D.  H.  Jones. 

J.  8.  Stevanus. 

C.  E.  Koppenheffer. 

Ira  J.  Keath. 

U.  8.  Weather  Bureau.      i 

L.L.  Whipple. 

R.  L.  Walters. 

Andrew  B.  Evanslia. 

W.  Gale  Lush. 

N.  W.  Swayne. 

Dr.  Henry  Stewart. 

Girard  Water  Co. 

Sallie  M.Johnson. 

Ronald  H.  Marshall. 

C.K.  Kulp. 

Westmoreland  Water  Co. 

George  W.  Paxton. 

C.  P.  Clarke. 

Altoona 

Arendtsville 

Bakers  Summit 

Beaver  Falls 

Bedford 

Bellefonte 

Bloserville 

Bradford 

Brookville 

Buffalo  Mills... 

Butler 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall 

Chambersburg 

Clairton 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Confluence 

Conshohocken 

Corry 

Doylestown 

Ebensburg 

Elk  Lick 

Ephrata   

Erie 

Forest  City 

Franklin 

Freeland 

Galeton 

George  School 

Gettysburg 

Girard  villa 

Gordon 

Graterford 

Greensburg 

Greensboro 

Greenville 

Stations 


Grove  City 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Herrs  Island  Dam . 

HoUisterville 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near] 

Kregar 

Ky  lertown 

Lake  Lynn 

Lakeville 

Lancaster 

Lansford 

Lawrenceville 

Lebanon 

Linesville 

Lock  Haven 

Lock  No.  2 

Lock  No.  4 

Lock  No.  5 

Lycippus 

Marcus  Hook 

Matamoras 

Maucb  Chunk 

Meadville, 

Midland 

Mifflintown 

Montrose 

Morris  Run 

Mt.  Lebanon 

Mount  Pocono 

Muncy  Valley 

Natrona 

Neshaminy  Falls. . 

New  Castle 

Newell 

New  Park 

Newport 

Palmerton 

Parkers  Landing.. 

Paupack 

Penn  Line 

Philadelphia 


Observers 


Prof.  H.  W.  Harmon. 
State  Sanatorium. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
U.  S.  Engineer. 
Penn.  P.&L.  Co. 
H.  V/.  Lowy.  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
Glenn  R.  Shaffer. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross. 
U.  S.  Forest  Service. 
I.  A.  Knupp. 
U.S.  Weather  Bureau . 
R.  McGeuchie. 
Penn.  P.  &  L.  Co. 
Supt.  Water  Works. 
Lehigh  Coal  &  Nav.  Co. 
C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co. 
John  Furman. 
Joseph  A.Beaver. 
R.  C.  MoCuUough. 
U.S.  Engineer. 
U.  S.  Engineer. 
Westmoreland  Water  Co 
Sun  Oil  Co. 
John  Bisland. 
Vacant 

Assd.  Gas  &  Electric  Co. 
Perry  P.  Campbell. 
Andrew  McXeillie. 
Paul  P.  Chamberlain. 
Morris  Run  Mining  Co. 
Roger  H .  Howell . 
Paul  C.  Hoskinson. 
H.  O.  Hacker. 
BertB.  Hildebrand. 
Phila.  Sub- Water  Co. 
New  Castle  Water  Co. 
General  Chemical  Co. 
C.J.Allen. 
Adam  R.  Boetill. 
New  Jersey  Zinc  Co. 
Henry  Turk. 
Penn.  Power  tt  Light  Co 
Retta  Crumb. 
U.  S.  Weather  Bureau. 


Stations 


Observers 


Philadelphia 

Navy  Yard 
Phila-  Point  Breeze.. . 

Phoenixville 

Pine  Grove 

Pittsburgh 

Pleasant  Mount 

Pottstown 

Pottsville 

Quakertown 

Reading  

Renovo 

Retreat 

Ridgway 

Saltsburg 

Scranton 

Selinsgrove 

Sharon 

Shawmont 

Shippensburg 

Somerset 

Springdale 

State  College 

Stroudsburg 

Sunbury 

Towanda 

Uniontown 

Unity  Reservoir 

\'andergrift 

Warren 

Waynesburg 

Weikert 

Wellsboro 

West  Chester 

Westford 

Westgrove 

West  Newton 

Wilkes- Barre 

Williamsport 

Williamstown 

York 

York  Haven 

Zionsville 


f  Commandant,  Navy 
t     Yard. 

Atlantic  Refining  Co. 
Phila.  Sub-  Water  Co. 
East  Penn  Electric  Cc 
U.  S.  Weather  Bureau. 
F.  K.  Riedel. 
Daily  Mercury. 
Pottsville  Water  Co. 
John  E.  Benner. 
U.  8.  Weather  Bureau. 
J.  H.  Baird. 
Theo.  J.  Sampson. 
West  Penn.  Power  Co. 
Thomas  M.  Duncan. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Dr.  George  E.  Fisher. 
H.H.Gerber. 
WinfieldS.  Guiles. 
Keith  B.  Allen. 
D.  L.  Grove. 
U.  S.  Engineer. 
C.A.Kern. 
State  Teachers  College 
EariE.Stahl. 
Mrs.  M.  Ordelia  Park 
Wm.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water 
Carnegie-Ill.  Steel  Cor 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 
David  Libby. 
George  W.  Hill. 
Harlan  Saylor. 
C.  C.  Collins. 
Conard-Pyle  Co. 
A.  B.  Adams. 
Milton  Wentz. 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
Susquehanna  Coal  Co 
C.  L.  Bott. 
York  Haven  Water  0( 
J.  H.  Weinberger. 
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the  50-year  period  1888-1937.  The  highest  monthly  mean  was 
44.0°,  at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  80.6"  at  Mount  Poeono. 
The  highest  temperature  recorded  during  tiie  month  was  71*^  at 
Uniontown  on  the  8th,  while  the  lowest  was  b'^  at  Corry  on  the 
24th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  41°  at 
Waynesburg  on  the  24th. 
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aENKRAL  SUMMABT. 

January  was  unusually  mild  with  temperatures  almost  con- 
stantly above  the  normal  throughout  the  month.  The  temper- 
ature average  for  the  State  was  fourth  highest  in  a  record  of 
fifty  years.  In  two  or  three  warmer  Januarys  the  margin  of 
excess  was  less  than  a  degree,  but  January,  1932,  which  was  the 
warmest  of  record,  and  which  exceeded  the  normal  by  twelve 
degrees,  showed  a  margin  of  excess  amounting  to  3.8  degrees. 
The  lowest  temperature  recorded  in  the  State  was  five  degrees 
above  zero.  Only  in  two  other  Januarys,  1913  and  1932,  was 
the  monthly  minimum  above  zero.  The  precipitation,  which 
was  mostly  rain,  was  the  greatest  of  record  for  January.  It 
was  heaviest  in  the  Ohio  drainage  basin,  but  was  well  above  the 
normal  in  all  parts  of  the  State.  There  was  an  average  of  six- 
teen rainy  days  for  the  month.  The  ground  was  almost  free 
from  frost  during  the  period  of  heaviest  rainfall,  and  seepage 
was  heavy.  The  soil  became  thoroughly  saturated,  reservoirs 
were  filled,  and  there  was  excess  water  enough  to  bring  most 
streams  to  bankful  stages.  In  the  Ohio  drainage  most  streams 
rose  above  their  flood  stages,  and  at  Pittsburgh  the  waters  rose 
9.5  feet  above  the  damage  stage.  Flood  damage  in  the  Ohio 
drainage,  down  to  include  Wheeling,  W.  Va.,  exceeded  two- 
and-three-quarter-millions  of  dollars,  while  an  equal  amount 
of  movable  property  was  saved  by  the  flood  warnings.  These 
waters  were  the  beginnings  of  the  worst  floods  ever  known  in 
the  Ohio  River  from  Wheeling  to  its  mouth.  The  snowfall  av- 
eraged a  little  more  than  one-third  of  the  January  normal,  and 
was  very  light  in  the  southeastern  and  southwestern  counties. 
In  most  regions  the  ground  was  snow  covered  only  a  small  por- 
tion of  the  month,  but  there  was  practically  no  damage  to  the 
winter  grains  by  frost.  However,  a  completely  saturated  top 
soil,  with  water  standing  on  the  fields  in  many  places,  was  re- 
ally less  favorable  than  the  frozen  ground  and  snow  cover  of  av- 
erage winters.  On  well  drained  fields  the  grains  came  through 
in  good  condition,  but  there  was  more  or  less  damage  on  flat 
and  poorly  drained  lands.  There  were  two  or  three  occasions, 
during  the  month,  when  the  paved  highways  were  glazed,  and 
dangerous,  but  in  each  instance  the  condition  was  a  matter  of 
twenty-four  hours,  or  less,  duration  in  most  places.  The  rains 
delayed  outdoor  work  at  times,  but  temperatures  were  so  favor- 
able for  road  work,  and  for  most  building  construction,  that 
better  progress  was  made  than  is  usual  with  normal  winter 
weather.  The  sunshine  was  sadly  deficient,  being  about  one- 
half  of  the  January  normal. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  89  stations,  was  36.7°,  or  8.2°  above  the  January  mean  for 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  of  142  stations,  was  6.36  inches,  which  is  an  excess 
of  3.08  inches  as  compared  with  the  average  for  the  period  1888- 
1937.  The  greatest  monthly  total  was  10. 5i  inches  at  Lycippus, 
and  the  least  was  2.63  inches  at  Lawrencevilie.  The  greatest 
amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  2.12  inches 
at  Franklin  on  the  24th. 

Snowfall  for  the  State  averaged  4.3  inches,  which  is  6.1  inches 
below  the  average  for  the  period  1888-1937.  The  greatest 
monthly  amount  was  13.5  inches  at  Mount  Pocono,  and  the 
greatest  24-hour  amount  was  6.0  inches  at  Zionsville  on  the  20th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  JANUARY 


Year 


Temperature 


Precipitation 


be  63 

S  o 

<!0Q 


No  of  days. 


F3  qj 


o5 


18SS.. 
1SS9., 
lb9U.. 
1891.. 
1S92.. 
1»93.. 
1894.. 
1»95  . 
1896.. 
1897.. 
1898.. 
1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 
1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 
1912.. 
1913.. 
1914.. 
1915.. 
1916.. 
1917.. 
1918.. 
1919.. 
1920 . . 
1921.. 
1922.. 
1923.. 
1924 . . 
1925.. 
1926.. 
1927.. 
1928.. 
1'j29.. 
1930.. 
1931.. 
1932.. 
1933.. 
1934 . . 
1935.. 
1936.. 
1937 . . 


Period 


23.2 
29.4 
37.5 
30.5 
26.2 
19.0 
32.8 
24.2 
27.6 
25.6 
30.7 
26.6 
29.8 
29.1 
25.6 
26.9 
20.0 
23.8 
35.0 
30.0 
28.4 
31.2 
27.2 
31.6 
18.6 
36.5 
30.2 
28.3 
34.2 
27.9 
16.2 
32.0 
20.9 
31.0 
25.0 
29.1 
28.1 
25.2 
27.8 
27.4 
29.8 
27.3 
29.2 
30.0 
40.5 
37.0 
32.2 
27.5 
23.6 
36.7 

28.5 


-19 

-5 

-2 

-4 

-28 

-26 

-9 

-17 

-15 

-25 

-16 

-21 

-8 

-10 

-13 

-13 

-42 

-21 

-4 

-23 

-18 

-19 

-22 

-5 

-35 

3 

-27 

-26 

-12 

-18 

-29 

-15 

-23 

-13 

-19 

-17 

-13 

-29 

-19 

-24 

-23 

-20 

-24 

-12 

9 

-6 

-19 

-23 

-30 

5 

-42 


4.19 

3.54 

3.04 

3.64 

4.77 

2.85  I 

2.29 

4.17 

1.43 

2.15 

4.25 

3.05 

2.64 

2.22 

2.80 

3.31 

3.56 

3.70 

2.53 

4.36 

2.68 

2.92 

5.56 

3.54 

1.92 

4.95 

3.37 

5.56 

2.42 

3.60 

3.51 

2.53 

2.47 

2.58 

2.26 

4.26 

4.34 

3.53 

2.80 

2.90 

2.08 

3.37 

2.26 

1.46 

4.51 

2.00 

2.54 

3.  OS 

4.21 

6.36 

3.28 


14.0 

7.8 

1.8 

9.8 

13.5 

18.0 

7.2 

14.2 

3.4 

11.0 

11.0 

10.3 

5.3 

8.6 

11.5 

11.7 

20.4 

21.2 

4.5 

13.2 

11.4 

12.8 

26.0 

4.5 

13.6 

4.5 

11.7 

14.7 

1.8 

4.2 

25.2 

6.2 

10.0 

4.4 

16.0 

17.6 

3.6 

29.4 

10.5 

5.7 

6.8 

7.6 

8.4 

4.4 

1.3 

1.9 

2  3 

13.5 

19.4 

4.3 

10.4 


13 

5 

11 

10 

9 

13 

14 

7 

8 

12 

6 

10 

12 

8 

8 

12 

7 

10 

10 

9 

9 

13 

7 

10 

6 

8 

9 

10 

8 

8 

13 

6 

8 

10 

12 

8 

10 

8 

9 

11 

8 

8 

9 

8 

9 

11 

6 

8 

12 

10 

6 

12 

8 

8 

11 

10 

8 

15 

6 

7 

9 

12 

8 

13 

9 

6 

14 

7 

5 

13 

8 

5 

12 

8 

7 

16 

9 

6 

11 

7 

7 

13 

10 

6 

12 

9 

8 

13 

11 

8 

12 

10 

8 

8 

14 

8 

10 

9 

8 

10 

12 

7 

8 

14 

7 

14 

6 

6 

8 

11 

8 

10 

11 

7 

11 

9 

9 

13 

9 

6 

9 

12 

8 

12 

9 

9 

12 

8 

8 

7 

12 

9 

14 

7 

6 

8 

12 

7 

11 

8 

8 

11 

11 

6 

14 

8 

7 

16 

5 

' 

11 

9 

8 

15 
9 
16 
15 
15 
14 
13 
14 
14 
15 
17 
11 
14 
15 
14 
17 
15 
15 
13 
18 
11 
16 
19 
18 
16 
16 
17 
15 
14 
12 
13 
9 
14 
12 
10 
19 
12 
IS 
13 
16 
11 
13 
15 
10 
18 
)2 
15 
14 
16 
19 
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Olimatological  Data  for  January,  1937 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Faht. 


a 


Allentown Lehigh. 

Altoona..  Blair., 


g  Ardmore 

s  Arendtsville 

c  Bedford 

q  Bethlehem 

u  Carlisle 

■■s  Catawissa 

i  Center  Hall 

3  Chambersburg 

^  Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freelaud 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

La  wrence  ville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mifflintown ■ 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley.  .•■••■• 
Neshaminy  FallsH..-. 

Palmerton 

Philadelphia 

Phcenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove. 

Bhawmontil 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Brookville 

Butler 

»  Chambersville  — 
§  Clairton 

.g  Claysville 

g  Corry 

(5  Derry 

o  Donora 

S  Ebensburg 

O   ElkLicktt 

Franklin 

Green  sburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  tl 

LyclDPusIt 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Newo  il 

Pitt'jburgh 

Ri'lgvvay 

Bharonll 

Somerset 

Dniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 


Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Cumberland 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks . 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon  — 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Juniata 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . . . 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  .  • 

Snyder 

Philadelphia  ... 

Cumberland  — 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  — 

Erie 

Westmoreland, 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland, 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . 

Warren 

Greene 


Erie. 


■254 
1,615 

350 

700 
1.060 

364 

467 

520 
1,'27'2 

580 
1, 120 

380 

560 
!.  050 

380 
1.970 

190 

553 

840 
1.875 

535 

600 

33; 

900 

•200 

650 

977 
1,  6.37 

255 
1.000 

469 

560 

415 

1,720 

1,045 

60 

398 

•26 

100 

496 

•273 

yoo 

746 

455 

51 

660 

1.-217 

500 

754 

1,419 

455 

521 

1,2 

4(1(1  I 
1,173  I 
1.077 
1,047  1 
1,0'20  I 
1, 160 

1,  430 
1,172 

762 

2,  000 
2,  6S0 

957 
1,150 

950 
1.  256 

1,  ion 

1,184 

2,020 

I,  420 

1.080 

691 

808 

800 

1,248 

1,  350 

940 

2,190 

1.100 

825 

1.180 

1,035 


.Ak  I 


25 

50 

17 

16 
5 

52 

71 

41 

41 

38 

30 

50 

26 

50 

45 

44 

31 

64 

33 

22 

44 

33 

68 

19 

22 

50 

25 
6 

SO 

40 

53 

47 
11 

34 

31 

•2ci 

48 
19 

66 

27 

52 

67 
4 

43 
4/ 
41 
4 
53 
23 
43 
67 
88 
51 
22 
19 
47 
24 
36 
5 
32 
24 
40 
U 
20 
20 
63 
28 
41 
30 
13 
55 
5 
45 
43 


Erie. 


Forthe  State 60 


36.2 

34.7 

39.2 

36.6 

37.6 

38.0 

36,8 

38.4 

32.6 

37.4 

36.0 

38.2 

35.1 

35.6 

38.6 

32,2 

39  8 

38.9 

35.1 

31.5 

37.2 

40.0 

37.7 

31.6 

39.4 

35.4 

87.2" 

32.4 

38.5 

32.4 

35.4 

35.9 

44.0 

37.0 

30.6 

32.2 

39.1 

3i.4 

41.4 

40.0 

37.6 

38.8 

34.7 

35.4 

35.8 

40.5 

37.8 

34.4 

34.8 

34.2 

31.1 

40.0 

34.2 

36.3 

39  2 

32.9 

36  R 

36.7 

38.9 

40.3 

35  1 

39.8 

42.6 

34  2 

35.7 

33.  R 

40.1 

.34.4 

35.0 


+6.4 
+6.9 
+  7.0 
+6.1 


+7.2 
+8.2 
+  9.8 
+  6.1 
+7.5 
+  8.4 
+  7.7 
+  6.7 
+9.3 
+8.0 
+7.9 
+  8.1 
+8.8 
+  7.9 
+  8.0 
+  8.1 
+  6.9 
+8.7 
+5.8 
+7.3 
+6.3 
+5.8 

+ii'.2 
+6  9 
+6.0 
+7.7 
+7.9 
+  7.9 
+  6.9 
+6.6 
+9.3 
+5.4 
+8.8 
+8.9 
+  10.8 
+  9.4 


65 


38.1 

31.3 

39.0 

34.2 

.38.4 

.35.0 

42.4 

37.7 

33.2' 

35.6 

33.8 

42.4 

38.9 

35.0 

42.1 


34.8 
36.7 


+6,8 
+8.2 


+7.4 
+7.5 
+8.3 
+6.8 
+9.3 
+6.4 
+  7.2 
+  8.7 
f7.8 
+6.5 
+7.1 

+8 '.9 
+9.5 
+9.1 
+7.4 
+7.8 
+8.4 
+6.7 
+8.6 
+6.7 
+  7.3 


+7.7 


+8.4 
+  8.5 


+6.9 
+  9.2 

+  7.0 
+7.5 
+  7.4 
+7.0 
+9.5 
+7.6 
+9.0 


+7.9 
+8.2 


65 

68 

66 

66 

65 

fi6 

66 

64 

65 

63 

60 

68 

65 

63 

66 

62 

66 

66 

66 

68 

62 

69 

70 

64 

67 

66 

68 

64 

62 

68 

70 

R1 

68 

63 

68 

67 

68 

66 

65' 

64 

62 

71 

69 

63 

70 


15 

8t 

8 

9 
15 

81 
15 

8 

8-t 

81 


19 

13 

22 

18 

17 

18 

17 

20 

17 

21 

13 

20 

17 

U 

22 

14 

21 

21 

14 

10 

20 

23 

22 
6 

27 

14 

16" 

13 

18 

10 

20 

18 

27 
17 
10 
14' 
17 
16 

25 

18 

18 

23 

16 

17 

18 

22 

20 

15 

13 

9 

10 

22 

19 

8 

20 

11 

14 

12 

18 

18 

5 

15 

24 

12 

10 

13 

17 

7 

14 

17 

19 

7 

16 

9 

18 

11 

23 

18 

11' 

15 

13 

21 

17 

12 

18 


Precipitation,  in  inches 


28 
27 

5t 

5 

5 
28 

5 
28 

6 

5 
27 

51 

5 
27 
28 
17t 
28 

6 
28 
28 
28 
27 
28 
241 
27 

5 

5 
27 

5 

5t 
27 
26t 

l^t 

■24t 

5 

28 
17 

It 

It 
24 
28 
28 
28 
27 
281 
24 
13 
17+ 
5t 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
27 
24 
27 
28 
27 

31 
24 
231 
24 
27 
27 
27 
27 
27 
24 
27 
24 

1 
27 
27 
231 
27 
27 
27 
24 
27 


a 


sS 


oS 
a-r. 


No.  of  days 


■0& 

.s  = 


Observers 


37 

34 

28 

32 

32 

24 

26 

28 

•25 

29 

30 

24 

23 

34 

21 

24 

25 

24 

32 

25 

22 

27 

27 

32 

20 

33 

37' 

28 

26 

27 

39 

24 

30 

30 

29 

•28' 

■32 

23 

26 

•29 

26 

29 

31 

31 

25 

25 

28 

33 

36 

30 

32 

25 

23 

31 

29 

37 

31 

31 

38 

40 

39 

34 

35 

27 

40 

38 

35 

34 

26 

33 

34 

25 

32 

32 

28 

31 

32 

3fi 

se*" 

31 

28 
37 
36 
28 
41 


24     34 
24      41 


5.47 
6.44 
5.96 
5.90 
5.73 
5.37 
5.48 
4.02 
4  68 
6.12 
5.30 
6.09 
5.70 
7.02 
5.55 
5.. 52 
6. -28 
5.88 
6.21 
4.97 
5.55 
5.86 
5.34 
4.06 
4.48 
6.02 
3.15 
4.60 
5.18 
2.63 
5.98 
5. '24 
6.02 
5.38 
3.63 
4.51 
6.37 
5.48 
5.71 
6.44 
5.81 
5.05 
4., 59 
4.18 
5.41 
5.68 
6.20 
5.51 
6.71 
3.31 
3.94 
6.42 
4.17 
4.32 
5.69 
8.57 
7.90 
8.20 
7.26 
9.55 
7. 69 
8.52 
7.4fi 
7.20 
8.33 
10.32 
8.07 
8.68 
7.78 
8  17 
9.69 
7.63 
10.54 
8.45 
9.39 
7.11 
8.30 
7.15 
8.16 
7.86 
^..51 
8  38 
5.47 
7.. 51 
8.. 56 


6.05 
6.36 


+  1.88 
+3.44 
+2.05 
+2.85 


+  1.92 
+2.30 
+  1.03 
+2.19 
+2.98 
+  1.79 
+2.13 
+2.^29 
<-3.36 
+2.48 
+  2.^28 
+2  53 
+/.55 
+2.44 
+  1.61 
+2.03 
+  2.71 
+2.25 
+  1.42 
+  1.32 
+2.82 
+0.09 

'  +  i!99 
+  0.66 
+2.64 
+2.10 


+2.53 
+0.66 
+  1.37 
+3.01 
+  3.11 
+  2.41 
+2.81 
+  1.99 
+  1.48 

+i.'i5' 

+2.39 
+2.38 


+2.43 
+3.33 
+  1.17 
+1.67 
+2.60 
+  1.21 
+  1.27 
+2.62 
+5.34 
+4.67 
+4.44 


+  6.30 
+3., 57 
+4.64 
+  4.29 
+3.61 
+4.19 
+  6,90 
+  4.64 
+5.05 
+  4.57 
+5.23 
+5.37 

+fi;4i' 
+5.11 

'+3!9i' 
+5.33 
+  4,10 
+5.01 
+5.14 
+3.68 
+4.R8 
+2  24 
+4.54 


+3.28 
+3.08 


0.78 

1.04 

1.18 

0.77 

1.'27 

0.83 

0.84 

1.02 

0.70 

0.88 

0.90 

0.94 

0.83 

1.22 

0.74 

0.81 

0.78 

1.00 

0.80 

1.20 

0.71 

0.90 

0.82 

0.92 

0.70 

0.89 

l.U 

0.94 

0.84 

0.68 

0.76 

0.75 

1.00 

1  00 

1.16 

0.90 

0.97 

0.81 

0.97 

0.80 

0.77 

0.78 

0.77 

0.93 

0..S7 

0.85 

0.89 

0.77 

0.95 

0.66 

0.86 

0.87 

0  87 

0.80 

0.71 

1.71 

1.47 

1.01 

0.76 

1..53 

1.59 

1.16 

1.00 

1.06 

2.00 

2.12 

1.03 

1.12 

1.79 

1.10 

1.52 

1.34 

1.21 

1..52 

1.37 

1.26 

1.30 

1  19 

1.52 

1.45 

1.48 

1.98 

0.9" 

1.82 

1.24 


1.32 
2.12 


4.1 

6.5 
1.3 


5.5 
3.0 
10.0 
5.0 
11.0 
3.5 
7.0 
1.2 
2.5 
1.5 
1.3 
5.2 
3.4 
3.0 
8.0 
5.0 
1.4 
1.5 
3.7 
6.6 
1.0 
9.8 
2,2 
2.6 
3.5 
5.0 
2.8 
3.0 
0.6 
4.5 
13.6 
5.0 
1.5 
2.6 
0.4 
2.0 
3.5 
1.7 
7.0 
4.0 
10.0 
2.0 
4.0 
11.1 
4.7 
6.8 
6.0 
1.3 
7,5 
4  5 
1.0 
5.2 
2.2 
3.0 
3,0 
4,3 

"2'0 


11.0 
2,5 
5.5 
1.5 
9.0 
4.5 
2.0 
3.1 
8.0 
2.7 
5.6 
3.0 
4.4 


2.9 
2.0 
3.8 
4.3 
2.0 


2.S 
2.0 


7.1     18 
4.3     16 


ne. 

ne. 

ue. 

nw. 

w. 

ne. 

w. 

nw. 

sw. 

ne. 

w. 

sw. 

s. 

ne. 

w. 


se. 


sw. 
nw. 

sw. 

ne. 

ne. 

nw. 

nw. 

ne. 

s. 

nc. 

sw. 

nw. 


nw . 
ne. 


nw. 
w. 


sw. 
w. 
w. 
w. 

se. 

nw. 

sw. 

nw. 

sw. 

se. 

sw. 

sw. 


nw. 


John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

Edward  E.  Bailey. 

WilUaui  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

C.  E.  Koppenheffer 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B  Evansha 

Proi.  ^.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Meirshall, 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.of  Waterworks 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Andrew  McNeillie. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson. 

I'.S  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

(ieorge  W.Hill. 

Harlan  Saylor. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller.  , 

Susquehanna  ColUenes  Vo-. , 

York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie  Steel  Co . 

J.  L.  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Ted  R.  Wineman. 

Donora  Zinc  Works. 

D.  H.Jones. 

J.  8.  Stevanus. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross . 
U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Perrv  P.  Campbell 
New" Castle  Water  Co 
Gen.  Chemical  Co. 
U.S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.Gerber. 
D.L.  drove. 
Wm.  W.  Mar.steller. 
Carnegie-Hlinois  Steel  Corp. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record,  departures 
of  precipitation  for  stations  mth  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  1  On  other  dates  also.  'Incomplete.  „,  ,     ^       •  u  .,    „.,„ 

Reference  letters  •  "   •   etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  Inch,  rain  or  mBlt<.d  snow. 

n  Post-Offlce  addresses  are  as  follows:  of  Elk  Lick.  Grautsvllle.  Md:  ol  Lycippus.  Greensburg;  of  Neshaminy.  Oakford:  of  Sharon.  Farrell :  of  Shawmont  Man»ynnk:  ,j 
.  „        ,         .  „,.,  w,  B.  O.  Pn.ilaaelpnla-8-o-S7-ioo<j. 

of  Kane  (near).  Wilcox. 


January,  1937 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION. 


Daily  Precipitation  lor  January,  1987 


SUUous 


DralDage  Basin 


Day  of  month 


13      14      15     16     17      IS      19     20     21      22     23     24     28     28     27     28     29     80     81 


AUantie  Drainage. 


Alleiitownllll 

Altoooa 

.\UM>iiial||| 

Ardinore 

Areudtsvllle 

Baker'9  Summit. 

Bedford 

Bdllefoute 

Betlilehem 

BloservilletJ  .... 
Buffalo  Millsllll... 
Carlisle 


Catawissa 

Center  Kail... 
Chambersburg. 

Olearrteld , 

Coawsville 

Colebrook 

Cousholiocken. 
Doylestowu    .. 

Emporium 

Ephrata 

Forest  City 

Freelandllll 


Galeton 

Qeorge  Sctiool. 

Uettysburg 

Girardviileilll... 

Uordon 

Qouldsborolj.. 

Qraterford 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg***. 

Hawleyllll 

HoUisterville.. 


Holt*oodll 

Huntingdon 

Hyudman 

Kylertown*** 

Lakevillellll 

Lancaster 

Lansfordllil 

Lawrenceville 

Lebanon 

Leiiightonllll 

Lock  Haven.' 

Marcus  Hook 


Matamorasllll 

Mifflin  town 

Montrose 

Morris  Run 

Mount  Pocono 

Muncy  Valley 

Nesliaminyllll 

New  Park 

NewpOrtllll 

PalmertonI 

Paupacklill 

Philadelphia***.... 

Phila.  Navy  Yard  nil 
Phila-P'nt  Breeze.J 

Phoenixville 

Pine  Grove 

Pleasant  Mt.llll.... 

Pottstown 

Potts  vllle 

Quakertown 

Reading'" 

Renovo.llll 

Retreat 

Scranton*" 


Selinsgrove 

Shawmont 

Shlppensburg.. 
State  Collesto.. 
Stroudsburgllll. 

Sunburyllll 

Susquehannallll 

Towanda 

Welkert 

Wellsboro 

Westchester... 
Westgrovellll... 


WIlkes-Barreilll 

WilUamsportlliJ 

Williamstown 

York 

YorkHavenllll 

Zlonsville..(near). 
Trenton.  N.  .!•*•.... 


Lehigh 

Juniata 

\V.  Br.  Susq 

Lowor  Del 

Lower  SusQ 

Juniata 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

Lehigh 

Lower  Susq 

Juniata 

Lower  Susq 

N.  Br.  SiisQ 

Susquehanna 

Potomac 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lehigh 


N.  Br.  Susa. 
Lower  Del.., 

Potomac 

Lower  Susq. 
Lower  Susq., 

Lehigh 

Schuylkill , . , 
Schuylkill. .. 
Lower  Susq., 
Lower  Susq. . 
Upper  Del... 
Upper  Del.... 


Lower  i^nsq.. 

Juniata 

Potomac 

W.  B.Susq... 

Upper  Del 

Lower  Susq.. 

Lehigh 

N.  Br.  Susq.. 
Lower    Susq. 

Lehigh 

W.  Br.  Susq.. 
Lower  Del . . . 


.35 


.05 


.28 


Upper  Del 

Juniata ... 

N.  Br.  Susq... 
N.  Br.  Susq... 

Upper  Del 

W.  Br.  Susq... 

Lower  Del 

Lower  Susq... 

Juniata 

Lehigh 

Upper  Del 

Lower  Del 


Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

VV.  Br.  .Susq 

N.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 


Lower  Susq.. 
Schuylkill.... 
Lower  Susq . . 
W.Br.  Susa. 

Upper  Del 

Lower  Susq.. 
N.  Rr.  Susq.. 
N.  Br.  Susq  . 
Lower  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
Lower  Del. .. 
Lower  Del.... 


N.  Br.  Susq. 
W.  Br.  Susq. 
Lower  Susq . 
Lo^ve^  Susq 
Lower  Susq . 
Schuylkill.. 
Lower  Del . . 


.5il 


.38 


.20|. 
.02 


.27 


.44 
.10 

.27 

.83 
.2i 
.13 
.27 
.30 
.26  . 


.01 


.39 


.03 


T. 


T. 


T. 


.40 


.03 


.09 


.20 


.10 


.03 
.02   T 


.01 


.01 


.01 


.04 


.03 


39    .01 


.03  . 


.05 


T. 


.02 


.03 


T. 


.08 


.04 


T. 


.01 


.03 


.40 
.13 
.46 
.60 
.32 
.04 
.05 
.12 
.51 
.42 

'.n 

.22 

.46 
.42 
.68 
.67 
.88 
.79 
.45 
.33 
.41 
.80 

.21 

.60 

.34 

.36 

.80 

.76 

.44 

.61 

.29 

.42 

.2.=i    .03 

.54    .02 


.48 


.44 


.02    .2."i 
.44 
1.02 
.67 


.04 


.10 


.42 
.64 
.09 
.12 
1.16 
.22 
.66 
.68 

.'67 

.'56 


T. 


.26 


.05 


.08 


T. 


.02 


.04 


.70    '1'. 
.35 


.07 


.06 


.05 


.0? 


24 

60 

1.00 

46 


28 

49 

1.11 

.51 

.'to 

.'26 
.76 


.56 

.67 

.24 

.20 

.O.-i 

.26 

.8' 

.96 

T. 

.21 

!9.5 

1.05 


.78 
.34 
.64 
.02 
.71 
.90 
.25 
.14 
.21 
.85 
.87 
.21 

.26 
.61 
.09 
.04 
.05 
.83 
.17 
.09 
1.22 
,13 
.51 
.64 

.61 

.37 
.16 
.63 
..53 
..50 
.19 
.08 
.19 
.08 
.57 
.62 

.58 
.26 
.37 
.69 
.60 
.16 
.70 
.11 
.10 
.81 
.71 
.96 


.64 
.15 
.90 
.21 
.14 
.11 
.13 
.90 
.09 
.60 
.66 

.82 
.13 
03 
.37 
.68 
.20 
T 
.15 
.04 
.37 
.41 
.59 

.02 
.72 
.56 
.70 
.44 
.03 
.46 
.68 
.48 
.33 
.72 
.04 


58 
1.00 

57 
1.00 

.'4! 
.31 


.12 

..57 

T 

.30 

.46 

.23 

.44 

.15 

.50 

.28 

.37 

.15 
.43 
.73 

'.'40 

".21 
.41 
.55 
.35 
.25 
.42 

.25 
,28 
.39 
.03 
..36 
.54 
..37 
.05 
.08 
.49 
.23 
.22 

.29 
.01 
.18 
.16 
.12 
.14 
.22 
.35 
.40 
.08 
.25 
.10 


.18    .15 


.48 
.04 
.05 

.82 

i!26 

.09 
.32 
.10 
.32 


.05    .42 
.56    .18 


.12 


.75 


.07 

.55 

1.79 


.06 

.19 

1.05 

.35 

.74 


1.01 
.20 
.35 

.82 
.13 
.24 
.04 
.05 
.28 
.32 


.41 

.43 

.32 

1.12 

.'in 


.37 


.08 


.04 


.09 


.23 


.10 


.19 


.18 


.30 


..50 


T, 


.09 


T. 


.06 


T. 


T. 

'.'54 
.14 
.10 
.63 
.12 
.17 

1.00 

T. 

.30 
.08 
.18 


5.47 
C.44 
4.19 
5.96 
5.90 
7.20 
6.73 
4.14 
5.87 
6.08 
5.65 
6.48 

4.02 
4.C8 
6.12 
5.30 
6.09 
5.70 
5.90 
6.25 
7.02 
5.55 
4.57 
5.52 

5.38 

6.28 
5.88 
5.76 
6.21 
4.97 
4.63 
5.55 
5.86 
5.34 
4.06 
5.21 

4.48 
6.02 
3.15 
4.60 
4.86 
5.18 
5.84 
2.63 
5.98 
6.93 
5  24 
6.02 

5.92 
5.38 
4.61 
3.77 
3.63 
4.51 
6.37 
5  71 
5.73 
5. -IS 
4.53 
5.71 

5.78 


6.44 
5.88 
6.02 


5  45 
5.81 
5.05 
5., 59 
4.69 
4.18 

5.41 
5  68 
6.20 
5., 51 
6.71 
5.74 
3.71 
3.31 
4.91 
:^.94 
6.42 
5.59 

4.98 
4.17 


k 


Continued  on  page  4. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


January,  1937 


Daily  Precipitation  for  January,  1987— Continned  from  page  i 


Stations 


Drainagre  Basin 


Day  of  month 


Ohio  Drainage 


Beaver  Fallsll  II 

Bradford 

Brookvillellll... 

Butler 

Chambersville. 

Clairtont 

Claysville 


Confliiencell 

Corry 

Derry 

Donorallll... 
Ebensburg  . 
Elk  Lick.... 
Franklinllll  . 


Greensborollll . . . 

Greeusburg 

Greenville 

Grovo  City 

Herrslsl.  Damijll.. 

Irwin 

Johnstown....  . 
Kane  (near)  11. 


Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela. 
Ohio 


Youghiogheny  , 

Allegheny 

Conemaugh.  .. 
Monongahela . . 
Conemaugh.  .. 
Youghiogheny 
Allegheny , 


Monongahela.., 
Youghiogheny 

Beaver 

Beaver 

Ohio 

Monongahela.. 

Conemaugh 

Allegheny 


1.30 


Kregarllll 

Lake  Lynn  nil... 

Linesvillellll 

Lock  No  21111.... 
Lock  No.  4  nil... 
LockNo.Sltllll.. 

Lycippus 

McKeesportllll... 


Meadville 

Midland 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon. . . 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell 

Parkers  LandinglHI 


Pennllnelllitt ■ 

Pittsburgh'** 

Punxsutawneyll  II . 

Ridgway 

Saltsburgllll: 

Sharonllll 

Smethportllll 

Somerset 

Sprlngdalelllltl.... 

Onlontown 

Unity  Reservoirtl 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll... 

Lake  Drainage. 

Erie**' 


Youghiogheny.. 
Monongahela — 

Beaver 

Ohio 

Monongahela... 

Allegheny , 

Conemaugh 

Monongahela  . . 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela... 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie. 


.32 


1.00 
T 


.65 
.64 
.32 

.34 
.24 

!2fi 

.as 

.18 

1.21 

.33 

.0 

.42 

.05 

.50 

.25 


.11 


10     11      12     13     14     15     16     17      18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     SI 


.05 


.03 

.38 

.10 
.38  T. 
.02    .45 

r.    .53 

.251  .34 
.08i  .09 
.08 
.7(1 


.74 


.15 
.40 
.34 
.44 
.76 
.39 
.46 

.70 
.56 
.68 
.62 
.46 

[20 

.52 
.71 
.70 
.55 
.46 
.62 
1.30 
.51 

.10 
.40 

.'•29 
.53 
.3 
.90 


14    T. 


T. 


.09    .03 


,06 


.01 


80 


.01 


.57 


.02 


.15  .44 
.06  .67 
.15    .76 


1.00 


.07 


92 
72 
45 
2.00 
.42 


.09 


... 


.30 


26 
.38 
T 
.21 

.16 

'!65 

34 
.17 

.6.5 

']i4 

'."62 


.40 


1.09 
06 


.60 


55   T 
1.08    .46 


.43 
.52 
.43 

1.08 
.45 

.15 
.21 
.43 
.46 
.43 
.50 
.80 
.44 

.12 
.44 
.39 
.05 
.50 
.38 
T 
1.48 


.02 


T. 


.01 

1.38 

38 


.02 


.01 


43    .05 
1.28    .04 


.82 

.45 

26 

1.04 

!44 


.12 


.04 


.03 


.02 


1.89 
.20 
T. 
'I'. 

.37 

T 

.30 
.76 
.17 
.08 
.31 
.03 
.84 


.01 
1.34 

.01 
.02 
.07 
.25 
T 

1.10 
.55 
.11 
.4,=> 
.05 
.83 
.80 
.18 

1.20 
.42 
.04 
.39 
.06 
..13 
.64 
.02 


.85 


.27 


1.62 
65 

1.20 

1.31 
.67 
.76 

1.05 

.40 
.60 
.56 

1.00 
.32 
.25 

1.38 

.71 
.59 
.86 
1.00 
1.13 
.60 
.35 
.74 

T. 
.61 
.02 

1.18 
.98 

1.16 
.60 
.96 

.7 
1.19 
1.09 

.80 
1.02 
1.26 

i!35 

1.04 
56 
1.00 
1.0' 
1.04 
1.02 
1.08 
.31 


.06 
.15 
.26 
.30 

1.00 
.42 

1.00 


1.29 


.08 


.03 


1.00 
.61 
.56 
.21 
.48 
.74 
.06 
.83 


.27 
.12 
.07 

.26 
.58 
.12 

1.20 


T. 


.03 


1.20 
T 


.71 

.74, 

1.60 

1  01 

.94 

.41 


1.20 
60 

1.16 
94 

1.01 

i!62 

1.06 
1.03 
70 
69 
93 
1.05 
.55 
.84 

.15 

1.40 

.77 

.73 

\.m 

.93 

1.20 

.93 

.73 
.70 

1.00 
.48 
.86 
.51 
.05 

1.05 


.18 


.03 


.23 


.05 


.75  .02 
.4' 
.87  .05 
.80 
1.23 

73 

88 

84 

98 
1.02 

.79 

.21 

.52 

.86 

.04 
1 


.13 

.80 
.10 
.2( 

.'73 
1.52 
.04 

.96 
.16 

T. 
.08 
T 

1.10 
.03 

.05 

.24 

T 

.41 

T 

T 

.80 

T 


.32 


.05 
1.11 


1.12 
1.06 
1.58 
1.47 
.82 
.75 
.50 

1.06 

71 
60 

77 

l.oe 
20 

1.95 

.51 
.45 

1.12 
9-1 

1.15 
.25 
.(■.6 

1.34 

85 

35 

1.04 

1.13 

.89 

1.20 

.38 

.80 

1.52 
1.10 
1.46 

.88 
1.19 
1.23 

.80 
1.44 

1.07 
84 
1.13 
1.20 
1.07 
1.15 
90 
19 


.76 
.39 
.10 
.70 
1.10 
0' 


.03 


1.13 
72 


1.01 

77 

1.53 

.60 

* 

.79 
.98 
.75 
.11 
.94 


.94 

.9" 
.81 
1.25 
1.10 
.96 
.70 

.58 
.58 
.05 

1.15 
.98 

1.1! 
.92 

1.05 

.65 
1.37 

.62 
1.30 
1.02 

.85 

i]62 

.42 
.92 
.92 

1.07 
.99 

1.01 
.95 
.81 


1.13 
.26 
.43 
.70 

1 
.26 
.40 
.71 


1.15 
1.20 
.92 
.65 
.30 
1.24 
42 
80 


.59 


.59 
.71 
.59 

.10 

1.60 

40 

36 

1.80 


1.02 


02 
1.30 


1.50 
.78 
1.71 
1.30 
.54 
.17 
.65 

.96 
.71 
.65 
.45 
.94 
1.40 
2.12 

.96 
.58 
.79 
1.79 
1.2 
.55 
.3 
.42 


.65 

.4 

.42 
1.02 

.70 
1.50 


1.10 
.19 

1.06 
.82 

1.24 
.80 
81 

.87 
.69 
1.69 
.46 
1.22 
1.04 

i!80 

1.40 
22 
1.2 
1.52 
1.16 
1.45 
1.90 
.46 

1.35 
.63 
.60 

.18 
.80 
.40 

.'80 


1.14 


.02 


.03 


.09 


.20 


.10    .33 
.06 


.01 


.06 


.08 


.14 


7.72 
7.56 

8.67 
7.90  i 
8  20 
7.26 
9.66 

8.94 
7.69 
8.52 
7.46 
7.20 
8.33 
10.32 

8.11 
8.07 
8.68 
7.78 
8.28 
8.17 
9.69 
7.63 

8.57 
7.73 
6.41 
7.41 
7.68 
8  04 
10.64 
6.97 

8.46 
9.89 
8.47 
8.21 
7.79 
7.11 
8.80 
8.61 

7.81 
7.15 
7.20 
8.16 
8. S3 
7.86 
7.80 
8.61 

8.25 
8.38 
8.30 
5.47 
7.51 
8.66 
8.26 
6.. 56 


6.05 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  .renerally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  tlm. 
of  orrtir"'^"«r  weather  Bureaus.^^^^^^^^^^                                                                                                 .  JS^n  \-   S  rhr^r.-     S  Incomplete 
or  ir  nriyTrulTn^rer  ^  rr  reTd^erars  fXr  o^  Bloservi,le^Newvnie:  of  Sprmgdale.  Cheswick.  (P.  O.  Barking.  Pa.,  =  of  Pennline. 
ZZsviZ.  of  unity  Reservoir,  Greensburg:  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Kane,  Wilcox;  of  Lock  No.  6.  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


PBESSTTRE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 

1  Wind 

Relative 
humidity 

Stations 

1 

1 

a 

1 

^ 
fi 

>. 

3 

So 
<c  0 

<  > 

* 

a 

go 

as2 

0 
(3 

0 

a 

0 
0 
0 

a 

0 

h 
11 

Erie           

30.18 
30.26 
30.27 
30.18 
30.27 
30.26 

30.78 
30.84 
30.82 
30.73 
30.80 
80.85 

27 
6 
6 

27 
6 
6 

29.53 
29.62 
29  66 
29.57 
29.64 
•29.59 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

15.3 
7.0 
13.1 
11.9 
10.6 
6.4 

53 

28 
36 
35 
38 
26 

se. 

sw. 

s. 

c. 

sw. 

nw. 

2 
15 
15 
21 
15 
15 

78 
81 
83 
84 
80 
78 

73 
76 
81 

r. 

76 
71 

74 
74 

77 

76 
74 
70 

20 

Harrisburg 

Philadelphia.... 

Pittsburgh 

Reading 

18 
26 
40 
28 
29 

BIVEB  CONDITIONS 


Stations 


•  For  any  five  minute  period. 


■f  Corrected  to  true  velocities. 


Port  Jervis  — 

Easton 

Lehighton  — 
Wilkes-Barre. 
WilUamsport. 
Harrisburg . . . 
Greensboro... 
West  Newton. 

Lock  No.  4 

Pittsburgh.... 
Midland 


Rivers 


§ 

s 

5f 

■s 

s 

(B 

S 

S 

s 

oB 

0 

at 

s 

B 

Q 

a 

P 

Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna . . 
Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny 
Monongahela., 

Ohio 

Ohio 


4.9 

8.5 

26 

3.8 

7 

6.4 

11.3 

26 

4.3 

16 

4.2 

6.9 

25 

3.5 

7 

9.6 

17.2 

26 

6.5 

8 

8.2 

16  8 

23 

4.7 

8 

7.8 

13.9 

24 

8.8 

9 

19.6 

30.9 

23 

13.0 

31 

6.2 

13.4 

11 

2.6 

7 

19.8 

80.0 

25 

14.5 

7 

34.5* 

26 

18.2* 

7 

44.4* 

26 

13.2* 

7 

18 
22 
7 
20 
20 
IB 
SO 
20 
80 
28 


♦  -Pool  stage. 


January,  1987 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SKCTION. 


JDaily  Temperaturea  for  January,  1987 


SUtlons 


11      12 


•JO 


21 


22 


23 


24 


2fi 


26 


27 


28     29 


80 


Moan 


Utoona *  Maximum.. 

I  Miuimum.. 
Jedford )  Maximum,, 

I  Mininunii,. 
iethlehem \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
JrookviUe )  Maximum., 

(  Minimuui,. 
Jutler *  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Carlisle \  Maximum,, 

)  Minimum,. 
;»ta\vissa )  Maximum,, 

'  Minimum.. 
Jhftmbersburg j  Maximum,, 

(  Minimum.. 
UaiabersviUe {  Maximum,, 

I  Minimum,. 
JlaysviUe S  Maximum  „ 

'  Minimum,. 
Jlearfield i  Maximum., 

I  Minimum,, 
!oatesville )  Maximum,, 

(  Minimum., 
torry )  Maximum,, 

(  Minimum,, 
imporium \  Maximum,, 

(  Minimum,, 
trie* j  Maximum,, 

(  Minimum,, 
"ranklint \  Maximum,, 

)  Minimum,, 
^eeland j  Maximum,, 

I  Minimum,, 
lettysburg )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Ireensburg \  Maximum,, 

(  Minimum., 
irove  City S  Maximum,, 

I  Minimum,, 
lamburg S  Maximimi,, 

(  Minimum,, 
larrisburg* i  Maximum,, 

)  Minimum,, 
lawley (  Maximum,, 

I  Minimum,, 
lolt'svood* *  Maximum,, 

(  Minimum,, 
luntingdon \  Maximum,, 

I  Minimum,, 
ohnstown j  Maximum,, 

(  Minimum,, 
jancaster, S  Maximum,, 

I  Minimum,, 
lawrencevllle S  Maximum,, 

!  Minimum,, 
jebanont \  Maximum,, 

I  Minimum,, 
larcus  Hook* \  Maximum,, 

(  Minimum,, 
leadville \  Maximum,, 

(  Minimum,, 
lontrose \  Maximum,, 

(  Minimum,, 
lount  Pocono s  Maximum,, 

I  Minimum,, 
'hiladelphia* i  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Ittsburgh* S  Maximum,, 

(  Minimiun,. 
taakertown f  Maximum,, 

I  Minimum., 
leading* \  Maximum,, 

(  Minimum,, 
lidgwayt )  Maximum,, 

'  Minimum,, 
icranton* (  Maximum,, 

)  Minimum,, 
lelinsgrove \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Somerset , j  Maximum,, 

I  Minimum., 
Itate  College S  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Itroudsburgt f  Maximum,, 

1  Minimum,. 
^owanda \  Maximum,, 

1  Minimum,. 
Iniontown J  Maximum,, 

(  Minimum,, 
.^andergrift* j  Maximum , , 

I  Minimum,, 
barren j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Vaynesburg (  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Vellsboro )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Villiamsport j  Maximum , , 

I  Minimum,. 
Villiamstown j  Maximum. 

(  Minimum., 
^ork j  Maximum,. 

I  Minimum  .. 


44 

36 

•29 

•29 

4H 

40 

25 

30 

62 

46 

36 

82 

38 

41 

19 

19 

39 

47 

•20 

29 

SI 

35 

25 

30 

50 

54 

30 

34 

47 

89 

•28 

30 

43 

38 

•23 

27 

47 

48 

21 

33 

45 

56 

•25 

•29 

4» 

45 

33 

33 

44 

37 

•25 

30 

44 

3" 

'22 

27 

37 

44 

31 

30 

37 

45 

26 

25 

44 

33 

28 

27 

."^l 

41 

33 

33 

43 

40 

26 

33 

40 

39 

27 

3'i 

52 

39 

32 

33 

46 

42 

36 

33 

49 

34 

23 

24 

46 

43 

33 

37 

44 

38 

22 

28 

42 

38 

29 

33 

51 

42 

25 

30 

45 

37 

20 

25 

45 

44 

3(1 

3? 

53 

51 

36 

42 

42 

39 

27 

29 

45 

32 

21 

25 

37 

32 

22 

26 

50 

4< 

40 

36 

39 

45 

30 

33 

5S 

44 

34 

30 

47 

49 

37 

36 

37 

45 

20 

21 

42 

■10 

32 

31 

50 

38 

25 

30 

40 

33 

22 

29 

39 

36 

?9 

28 

53 

38 

28 

31 

42 

39 

21 

26 

41 

J5 

24 

35 

40 

46 

27 

35 

55 

4'y 

42 

34 

47 

49 

23 

34 

3R 

36 

19 

95 

46 

38 

23 

29 

., 

54 

49 

29 

29 

53 

41 

25 

30 

34 

46 

41 

88 

81 

46 

88 

25 

28 

38 

24 

•20 

31 

26 

37 

45 

45 

42 

43 

49 

46 

26 

32 

37 

•26 

27 

43 

31 

39 

39 

44 

43 

33 

60 

49 

•26 

26 

37 

28 

•2(i 

32 

86 

39 

48 

37 

32 

48 

42 

32 

26 

27 

34 

20 

13 

31 

24 

62 

48 

48 

3S 

47 

46 

40 

27 

35 

32 

19 

16 

26 

22 

38 

40 

49 

46 

32 

54 

49 

26 

•28 

36 

28 

'28 

31 

32 

34 

40 

38 

40 

3B 

40 

42 

26 

33 

36 

32 

28 

33 

30 

38 

40 

45 

45 

36 

54 

46 

29 

29 

35 

30 

29 

32 

34 

38 

61 

52 

44 

45 

56 

42 

22 

33 

33 

20 

17 

36 

22 

45 

61 

49 

38 

63 

64 

40 

29 

43 

33 

20 

23 

28 

25 

36 

49 

44 

45 

34 

44 

44 

32 

•29 

32 

23 

22 

32 

24 

39 

45 

43 

42 

32 

47 

46 

27 

31 

40 

26 

27 

31 

32 

34 

42 

37 

38 

44 

47 

32 

28 

33 

31 

30 

5 

28 

21 

41 

55 

54 

47 

42 

46 

37 

26 

30 

35 

22 

13 

35 

26 

46 

49 

33 

26 

60 

39 

28 

2b 

33 

23 

17 

17 

28 

19 

47 

47 

35 

33 

46 

39 

28 

24 

•28 

33 

IS 

13 

28 

24 

27 

41 

41 

36 

31 

42 

39 

19 

20 

SI 

20 

17 

31 

25 

39 

45 

54 

47 

32 

55 

60 

30 

31 

39 

30 

30 

32 

36 

41 

56 

49 

39 

60 

65 

40 

31 

40 

35 

17 

25 

40 

28 

48 

45 

43 

30 

36 

48 

36 

28 

35 

29 

15 

20 

34 

19 

37 

37 

45 

4 '2 

3-H 

51 

48 

24 

27 

35 

27 

26 

31 

34 

35 

41 

47 

42 

35 

53 

42 

2'/ 

30 

37 

28 

29 

35 

31 

30 

41 

41 

34 

31 

45 

41 

18 

20 

32 

23 

6 

30 

27 

36 

42 

47 

42 

37 

54 

4?. 

32 

35 

39 

30 

32 

40 

35 

35 

40 

44 

41 

35 

50 

44 

29 

29 

35 

28 

30 

34 

31 

36 

50 

44 

41 

40 

50 

41 

30 

35 

38 

,32 

33 

37 

29 

43 

36 

46 

46 

33 

52 

61 

28 

31 

35 

29 

30 

31 

35 

29 

48 

44 

36 

35 

45 

38 

22 

26 

30 

19 

10 

33 

24 

35 

38 

46 

34 

37 

51 

41 

28 

•26 

32 

30 

22 

23 

33 

.50 

59 

.52 

44 

.59 

57 

46 

31 

47 

30 

31 

33 

41 

27 

36 

46 

49 

30 

41 

48 

35 

23 

35 

27 

18 

9 

32 

22 

25 

40 

40 

32 

33 

43 

37 

19 

21 

30 

16 

11 

32 

24 

23 

40 

40 

40 

32 

41 

31 

17 

22 

33 

32 

15 

21 

20 

38 

49 

55 

47 

3h 

57 

45 

.30 

35 

44 

31 

31 

38 

34 

45 

52 

42 

27 

62 

5? 

35 

32 

42 

25 

21 

26 

32 

21 

52 

39 

44 

40 

32 

49 

48 

29 

27 

34 

27 

27 

31 

34 

36 

43 

47 

41 

37 

51 

42 

28 

33 

38 

30 

29 

37 

31 

40 

48 

38 

34 

41 

32 

25 

26 

34 

19 

12 

?4 

29 

41 

41 

33 

40 

46 

.38 

23 

28 

33 

18 

17 

36 

25 

38 

39 

36 

37 

.34 

48 

47 

25 

27 

34 

27 

2.5 

30 

31 

33 

45 

43 

39 

39 

5? 

37 

28 

32 

37 

21 

26 

26 

25 

31 

46 

43 

38 

33 

47 

45 

25 

29 

35 

25 

23 

32 

25 

37 

4n 

41 

36 

39 

47 

44 

26 

22 

29 

28 

18 

33 

35 

30 

45 

41 

34 

39 

50 

.39 

23 

29 

33 

15 

9 

.36 

26 

43 

."^O 

50 

40 

66 

66 

41 

34 

42 

40 

23 

29 

41 

30 

45 

53 

43 

31 

65 

57 

38 

33 

42 

28 

•23 

29 

36 

22 

35 

45 

45 

30 

40 

40 

36 

24 

31 

30 

22 

12 

36 

26 

46 

66 

49 

38 

65 

65 

42 

32 

45 

36 

23 

24 

40 

28 

34 

47 

40 

34 

35 

45 

36 

28 

26 

30 

17 

11 

3? 

26 

33 

38 

38 

36 

32 

48 

42 

25 

28 

34 

26 

20 

.32 

30 

37 

45 

44 

40 

43 

48 

38 

20 

23 

37 

23 

24 

34 

29 

48 

42 

53 

48 

33 

55 

51 

30 

32 

38 

29 

30 

33 

36 

20 


.39 

36 

2V 

81 

39 

39 

•20 

33 

4b 

39 

2» 

31 

41 

47 

20 

'24 

51 

61 

•23 

30 

43 

88 

23 

■29 

40 

41 

22 

85 

4b 

37 

26 

31 

43 

49 

23 

33 

68 

54 

26 

39 

38 

40 

25 

29 

42 

43 

2b 

33 

4b 

40 

.32 

30 

43 

41 

'23 

33 

49 

45 

32 

28 

46 

50 

24 

24 

36 

35 

22 

27 

43 

38 

28 

31 

61 

49 

27 

36 

47 

48 

28 

29 

43 

40 

24 

32 

41 

39 

29 

34 

40 

36 

14 

25 

44 

41 

29 

37 

41 

40 

23 

33 

40 

49 

24 

34 

47 

42 

23 

32 

36 

40 

25 

31 

42 

39 

26 

23 

50 

49 

37 

39 

46 

48 

26 

35 

.39 

36 

23 

27 

36 

32 

19 

24 

40 

47 

32 

37 

48 

49 

30 

33 

40 

40 

24 

30 

41 

41 

31 

35 

40 

46 

21 

25 

46 

42 

28 

35 

44 

37 

22 

32 

33 

43 

20 

31 

41 

41 

21 

31 

44 

42 

23 

24 

43 

41 

28 

S3 

53 

49 

29 

39 

49 

53 

27 

33 

40 

40 

28 

30 

58 

51 

28 

38 

38 

38 

24 

29 

89 

38 

21 

33 

46 

37 

32 

28 

44 

40 

23 

30 

41.8 

28.1 

44.8 

M.a 

46.1 

8J.U 

41.7 

'24.1 

46.8 

■27.5 

44.4 

29.3 

40.4 

3U.3 

44.4 

30.4 

40.2 

21.2 

60.0 

30.0 

46.1 

26.9 

46.4 

30.9 

41.9 

•28. 3 

44.8 

•26.5 

42.4 

27.1 

42.0 

24.0 

39.5 

24.8 

46.0 

31.8 

48.6 

31.0 

43.1 

26.9 

44.3 

30.0 

43.9 

31.8 

40.7 

22.0 

44.5 

34.4 

42.8 

28.0 

45.0 

31.2 

46.4 

30.6 

40.7 

•24.1 

43.0 

27.9 

61.9 

36.2 

42.1 

26.4 

38.6 

22.9 

38.1 

23.2 

47.9 

34.9 

45.6 

•29.8 

45.6 

•29.8 

44.9 

32.7 

42.8* 

23.7' 

42.4 

28.4 

42.8 

28.9 

40.9 

•26.7 

41.4 

27.5 

44.2 

25.4 

42  4 

26.0 

51.0 

33.8 

47.6 

30.2 

41.4 

28.6 

52.1 

32.1 

39.0 

23.2 

40.2 

28.2 

46.5 

27.1 

47.0 

31.3 


*    Midnight  to  midnight. 


t    Thermometors  read  In  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 
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GENERAL  SUSiniART. 

February  was  moderately  warm  and  dry  with  moderate  tem- 
perature extremes.  Temperatures  seemed  to  be  generally  more 
steady  and  uniform  in  the  eastern,  than  in  the  western  portion 
of  the  State.  At  Philadelphia  the  greatest  plus  departure  was 
fifteen  degrees  on  the  21st,  and  the  greatest  minus  departure 
was  eight  degrees  on  the  26th  and  28th  respectively.  At  Pitts- 
burgh the  greatest  plus  departure  was  twenty-tive  degrees  on  the 
8th,  and  the  greatest  minus  departure  sixteen  degrees  on  the 
25th.  The  precipitation,  as  a  whole,  was  about  twenty  per  cent 
less  than  the  February  average,  while  the  snowfall  averaged  about 
sixty  per  cent  of  the  normal.  There  were  no  heavy  falls  of  either 
rain  or  snow.  The  snow-cover  melted  quickly  in  the  southeast- 
ern portion  of  the  State,  while  fields  in  the  western  and  north- 
ern portions  were  generally  snow-covered  less  than  one-half  of 
the  time.  The  heaviest  snowfall  occurred  over  a  belt  extending 
from  Clearfield  to  Somerset  Counties,  inclusive,  where  the  total 
depth  ranged  from  eleven  to  twenty  inches.  The  winter  grains 
did  not  seem  to  suffer  from  a  lack  of  snow-cover,  since  frost  did 
not  penetrate  deeply,  and  there  was  little  heaving  of  the  soil. 
Weather  conditions  were  unusually  favorable  for  outdoor  work, 
which  proceeded  at  a  moderate  rate,  and  almost  without  inter- 
ruption. The  chief  interference  was  strong  winds  that  accom- 
panied sharply  falling  temperatures  on  four  or  five  dates,  and 
made  working  conditions  somewhat  disagreeable.  However, 
there  were  only  two  dates,  the  21st  and  22d,  when  wind  veloci- 
ties were  great  enough  to  cause  minor  damage.  Temperatures 
did  not  interfere  to  any  extent  with  the  pouring  of  concrete,  and 
frost  offered  little  resistance  to  road  grading  or  to  plowing.  Lack 
of  frost  made  dirt  roads  soft  and  muddy  a  large  part  of  the  time, 
but  paved  highways  were  in  good  condition  excepting  two  or 
three  short  periods  when  freezing  rains  coated  the  surface  with 
ice.  In  most  regions  the  icy  condition  was  a  matter  of  only  a 
few  hours  in  each  instance.  The  surface  water  supply  was  ample 
for  all  needs.  Ponds  and  reservoirs  remained  well  filled  from 
the  excessive  rains  of  January,  and  streams  were  generally  at 
moderate  stages.  At  the  end  of  the  month  the  winter  grains 
and  the  orchard  fruits  seemed  to  be  in  fair  to  good  condition. 


TEMPEKATTTSE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  ob- 
servations taken  at  89  stations,  was  81.4°,  which  is  8.2°  above 
the  February  mean  for  50  years  of  record.  The  highest  monthly 
mean  was  38.6°,  at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  25.6°  at  Goulds- 


boro  and  Mount  Pocono.  Extremes  of  temperature  ranged  from 
a  maximum  of  77°  at  Clairton  and  Donora  on  the  8th,  to  a 
mininmm  of  — 12°  at  Somerset  on  the  28tli .  The  greatest  daily 
range  in  temperature  was  47°  at  Clearfield  on  the  12th  and  at 
Franklin  on  the  8th. 


PRECIPITATION.  .  .^ 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  shown  by  the  re- 
ports of  144  well-distributed  stations,  was  2.32  inches,  which  is 
0.53  inch  less  than  the  State  average  for  50  years  of  record.  The 
greatest  monthly  amount  was  4.92  inches  at  Zionsville,  and  the 
least  was  0.76  inch  at  Vandergrift.  The  greatest  amount  for 
any  24  consecutive  hours  was  2.61  inches  at  Girardville  on  the 
21st,  and  at  Williamsport  on  the  21st-22d. 

Snowfall  for  the  State  averaged  6.5  inches,  which  is  4.4  inches 
less  than  the  50-year  average.  The  greatest  monthly  snowfall 
was  20.0  inches  at  Ebensburg.  The  greatest  snowfall  for  24- 
hours  was  9.0  inches  at  DuBois  on  the  21st-22d. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  FEBRUARY 


Year 


Temperature 


Precipitation 


0)  o 


No  of  da  vs. 


Si 


PL," 


isas. 

1889. 

1890. 

1891. 

1892. 

1893. 

1894. 

1895 

1896. 

1897. 

1898. 

1899. 

1900. 

1901. 

1902. 

1903. 

1904. 

1905. 

1906. 

1907. 

1908. 

1909. 

1910. 

1911. 

1912. 

1913. 

1914. 

1915. 

1916. 

1917. 

1918. 

1919. 

1920. 

1921., 

1922. 

1923. 

1924. 

1925. 

1926. 

1927 . 

1928. 

1'.29. 

1930. 

1931 . 

1932. 

1933. 

1934. 

1935 . 

1936. 

1937. 


Period 


28  4 

63 

-31 
-27 

2.50 
1.96 

7.2 
8.7 

9 
9 

7 
7 

23.0 

60 

37.0 

79 

0 

4.32 

5.6 

11 

6  1 

34.8 

70 

-7 

4.61 

5.6 

12 

6 

31.6 

62 

—  18 

1  75 

6.3 
•26.4 
22.7 

9 
14 
11 

7 
6 
8 

27.3 
27.6 

60 
64 

-16 
-24 

5.92 
3.53 

20.2 

60 

-26 

1.22 

13.2 

6 

10 

29.4 

65 

-21 

4.90 

10.5 

U 

9 

30.6 

67 

-14 

3.28 

10  3 

9 

7  i 

29.4 

72 

-16 

2.23 

6.1 

9 

8  ! 

22.7 

67 

-39 

4.05 

23.6 

12 

8 

27.1 

81 

-17 

4.22 

7.0 

11 

8 

21.7 

57 

-22 

0.96 

7.9 

8 

10 

2:^.9 

64 

-24 

3.99 

14.3 

10 

9 

30.5 

68 

-17 

4.49 

10.8 

10 

10 

21.8 

68 

-27 

2.41 

6.8 

11 

10 

20.8 

59 

-25 

1.70 

9.7 

8 

10 

28.0 

79 

-21 

1.70 

6.8 

7 

12 

22.8 

56 

-20 

1.91 

15.2 

8 

12 

24.8 

64 

-29 

4.65 

23.6 

11 

10 

35.8 

73 

-9 

4.84 

4.0 

14 

6 

26.6 

65 

-22 

3.59 

15.0 

11 

9 

31.0 

66 

-8 

2.27 

11.1 

10 

23.7 

69 

-27 

2.20 

6.5 

8 

11  f 

27.4 

67 

-9 

1.84 

5.7 

9 

12' 

21.8 

65 

-27 

2.78 

23.5 

10 

11 

33.3 

73 

-9 

3.90 

2.0 

9 

9 

25.7 

67 

-22 

3.08 

14.3 

12 

8 

25.6 

68 

-29 

1.46 

8.0 

10 

9 

28.2 

69 

-34 

2.46 

2.9 

9 

10 

.32.0 

66 

-7 

2.23 

4.7 

11 

12 

25.6 

62 

-20 

2.44 

18.3 

11 

9 

32.8 

76 

-15 

2.59 

15.4 

10 

8 

33.0 

74 

-19 

1.99 

7.7 

10 

9 

24.6 

5S 

-20 

2.16 

11.7 

12 

8 

26.9 

70 

-25 

2.94 

16.3 

10 

11 

35.6 

71 

-11 

2.16 

2.1 

8 

11 

28.7 

65 

-13 

4.06 

23.3 

12 

7 

.  35  0 

69 

-8 

3  48 

16  5 

13 
11 

7 
10 

30.3 

65 

-11 

3.42 

6.7 

28.0 

69 

-20 

2.87 

11.7 

9 

10 

35.1 

80 

-18 

2.69 

3.9 

11 

9 

31.9 

66 

-16 

1.98 

5.2 

9 

11 

35.3 

83 

-8 

1.64 

2.9 

10 

10 

31.3 

68 

-15 

2.30 

9.4 

10 

12 

18.1 

59 

-34 

1.31 

14.4 

7 

13 

28.9 

66 

-26 

2.67 

14.4 

12 

8 

21.5 

69 

-27 

2.33 

12.3 

9 

11 

31.4 

77 

-12 

2.32 

6.5 

10 

9 

28.2 

83 

-39 

2.85 

10.9 

10 

1 

^i 

11 

12 
14 
14 
15 
14 
11 

8 
13 
13 
12 
13 
14 

9 
12 
11 
12 
10 

9 

9 
12 
15 
12 
15 
10 
11 
II 
14 
14 
10 
10 
10 
12 
12 
10 
12 
11 
10 
15 
13 
12 
10 
13 
12 
11 


13 
11 
11 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


February,  1937 


Olimatologrical  Data  for  February,  1937 


Stations 


[jake  Drainage. 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Fahi. 


a 


bo 


Precipitation,  in  inches 


«a 


fe-C 

_a 

03. 


No.  of  days 


aa 


90 


Observers 


AUentown 

,>;  A-ltoona 

g  Ardmore 

c  Arendtsville 

c  Bedford 

(^  Bethlehem 

„  Carlisle 

■■c  Catawissa ■ 

§  Center  Hall 

5  Chambersburg 

~  Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mifflintown 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley.-... ■•• 
Neshaminy  FallsU--- 

Palmerton 

Philadelphia 

Phcanixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove. 

8hawmontU 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Brookville 

Butler 

«i  Chambersville... 
§  Clairton 

•s  Claysville 

g  Corry 

Q  Derry 

o  Donora 

S  Ebensburg 

O  ElkLickU 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  Xt 

LyciPDUS  XX 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Newe  il 

Pittsburgh 

Ridgway 

gharouU 

Somerpet 

Onioutown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton.... 

Cumberland 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne.. 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks • . 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Juniata 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . . . 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . . . 

Snyder 

Philadelphia  .. . 
Cumberland  — 
Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  — 

Erie 

Westmoreland. . 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland.. 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland  . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . 

Warren . 


Erie. 


Erie. 


254 

1,616 
350 
700 

1,060 
364 
467 
520 

1,  272 
580 

1,  120 
380 
560 

1.050 
380 

1,970 
190 

840 

1,875 

535 

600 

33? 

900 

200 

650 

977 

1,637 

255 

1,000 

469 

580 

50 

445 

1,720 

1,045 

60 

398 

26 

100 

496 

273 

900 

746 

455 

51 

660 

1,217 

500 

754 

1,419 

4.55 

521 

1, 275 

400 

1.173 

1,077 

1,047 

1,  020 
1,150 
1,430 
1.172 

762 
2,000 

2,  680 
957 

1,150 

950 

1, 256 

1,100 

1,184 

2,020 

1.  420 

1.080 

691 

808 

800 

1.248 

1,350 

940 

2,190 

1,100 

825 

1.180 

Greene 1.035 


Forthe  State ^0 


670 


25 
50 
17 
15 
5 
52 
71 
41 
41 
38 
30 
50 
26 
50 
45 
44 
31 
64 
33 
22 
44 
33 
68 
19 
22 
50 
25 
6 
50 
40 
53 
47 
11 
34 
31 
2.i 
48 
19 
66 
27 
52 
67 
4 
43 
4/ 
41 
4 
53 
23 
43 
67 
88 
51 
22 
49 
47 
24 
36 
5 
32 
24 
40 
11 
20 
20 
63 
28 
41 
30 
13 
55 
5 
45 
43 

57' 
17 
95 
30 
24 
70 
49 
23 
48 


65 


32.8 
29.2 
33.4 
31.4 
31.1 
34.8 
33.7 


31.4 
33.8 
28.6 
32.8 
30.1 
28.8 
34.4 
27.4 
35.4 
34.4 
30.2 
25.6 
32.4 
35.2 
33.0 
27.3 
33.3 
30.9 


25.8 
33.6 
28.6 
32.2 
32.1 
38.6 
32.8 
25.6 
27.8 
.33.2 
31.0 
35.8 
34.6 
.32.4 
34.2 
30.0 
30.4 
31.8 
35.2 
33.7 
29.4 
30.1 
29.2 
26.3 
34.4 
30.9 
31.2 
34.0 
27.6 
31.6 
31.0 
31.5 
33.0 
29.2 
33.2 
35.2 
28.0 


+3.9 
+2.6 
+  1.4 
+0.2 


+3.8 
+3.7 


+4.1 
+2.3 
+0.4 
+2.5 
+0.7 
+3.2 
(-4.5 
+2.8 
+  4.4 
+3.2 
+3.2 
+3.3 
+3.2 
+2.3 
+2.8 
+  1.9 
+1.1 
+  1.7 


28.8 
32.8 
30.6 
30.6 
32.8 
32.0 
27.3 
32.1 
30.3 
33.0 
30.4 
33.1 
30.6 
26.4 
32,5 
27.3 
34.4 
32.6 
31.8 
33.5 


30.5 
31.4 


+2.9 
+4.0 
+2.8 
+  3.9 

+4.8 
+3.3 
+4.2 
+2.1 
+3,8 
+2.6 
+  1.9 
+2.7 
+  3.8 
+5.3 


+  3.1 
+3.5 
+2.2 

+2'?' 
+3.3 
+4.3 
+  1.5 
+  3.3 
+3.2 
+  1.1 
+3.0 
+2.8 
+4.2 
+  1.6 

+  1.6 
+3.6 
+3.5 
+1.1 
+0.5 


54 
57 
58 
58 
58 
62 
58 
55 
57 
60 
58 
60 
61 
58 
62 
59 
59 
58 
59 
57 
56 
63 
60 
56 
59 
55 
61 
59 
58 
71 
71 
77 
74 
64 
74 
77 
66 


19 

21t 

12 

21 

21 

22 

13t 

13 

21 

22 

13 

13 

22 

13 

21 

13 

13t 

13 


7 
11 
-2 
14 

9 
-3 
15 

5 
14 
15 

5 

1 
11 
12 
17 

1 
19 


13 

21 
13T 
13 
22 
20 
13t 
13 
13 
21 
13 
21 
21 
21 
13 
13t 
13 
13 
21 
21  i 
13+ 
13 
21 
13 
21 
21t 
13 
13 
8t 


+3.2 
+1.5 
+3.8 
+3.0 
+2.9 
+1.8 

+2.6 
+6.1 


+1.8 
-0.4 
-1.7 
+  1.3 
+4.3 
+0.4 
+2.0 
+1.1 
+7.1 


+3.6 
+3.2 


22 

8t 

9 

8 

9 

9 

8 

8 

8t 

8 


2 
11 
-3 
15 

10 
19 
11 
5 
1 

12 

9 

20 

13 

10 

17 

8 

12 

11 

15 

15 

6 

8 

7 

-1 

14 

10 

9 

11 

-4 

8 

1 

12 

4 

4 

5 

17 

2 


4 
28 

4 

3+ 
17t 

4t 

4 


11 

6 
28 

4 

4+ 
28 

4 

4 

4 

6 

4 

4 

4 
28 

4 

4 

41 

4 


2.41 
2.70 
2.45 
3.76 
2.39 
1.85 
3.62 


67 

77 


28 

6 
28 

4t 

4t 

3 

41 

4 
26 

4 

4 
26 

4 

3 
26 

4 

4 

4t 

4 

4+ 
28 

4 
28 
28 

4 

41 

4 

6 
28 
28 
28 
28 

17 
28 
28 

17 
28 


28 
28 
28 
10 
17+ 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
3 
25 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 


3.04 
2.59 
1.48 
2.71 
2.81 
1.52 
2.22 
3.52 
2.04 
3.19 
4  59 
4.21 
2.14 
3.82 
3.16 
3.25 
3.28 
2.10 


1.53 
2.47 


1. 

3. 

2. 

1.69 

2.83 

2.64 

2.13 

1.78 

2.28 

1.66 

2.32 

1.81 

1.83 

3.21 

2.47 

3.28 

1.62 

2.86 

2.38 

2.27 

2.22 

1.82 

2.85 

3.35 

3.32 

3.44 

2.36 

0.86 

1.34 

1.15 

1.92 

1.90 

2.05 

1.50 

2.14 


-0.96 
+0.37 
-0.67 
+  1.02 


-1.26 
+0.37 


+0.70 
-0.07 
-1.31 
-1.06 
-0.60 
-1.30 
-0.73 
+  0.01 
-1.02 
+0.43 
+  1.32 
+  0.88 
-1.18 
+  1.01 
+0.20 
+0.43 
+0.56 
-0.59 


-0.20 
-0.18 
+0.13 
-0.16 
-0.72 
+0.38 
-0.34 
-0.27 
-1.18 
-0.11 
-1.66 
-1.08 
-1..50 
-1.59 


0.88 
1.42 
1.27 
1.78 
1.25 
1.17 
2.20 


1.30 
0  90 
0.35 
1.15 
1.36 
0.88 
0.85 
1.87 
0.87 
1.31 
2.47 
2.00 
1.09 
1.45 
1.66 
2.08 
1.29 
1.16 


-0.68 
+  0.51 
-1.56 


-0.09 
-1.08 
+0.23 
-0.20 
-0.65 
+0.85 
+0.65 
+0.69 
+0.23 
-1.54 
-1.52 


1.87 
1.79 
1.70 
I..55 
1.80 
2.57 
1.96 
1.93 
2.03 
1.01 
1.22 
2.45 
1.40 
2.34 
1.16 
1.92 
1.87 
0.76 
1.87 
1.62 


2.15 
2.32 


-0.55 
-0.91 
-0.97 
-0.70 
-0.57 


-0.62 
-0.96 
-0.87 
-0.68 
-0.56 
-0.91 


-1.20 
-0.49 


0.86 
1.00 
1.40 
1.46 
1.67 
0.74 
1.84 
0.60 
1.49 
0.50 
0.99 
0.45 
1..58 
1.18 
0.78 
1.42 
1.38 
1.53 
0.77 
0.98 
1.20 
1.68 
1.68 
1.35 
1.51 
2.61 
2.20 
1.57 
0.76 
0.51 
0.40 
0.33 
0.63 
0.48 
0.31 
0.42 
1.00 


3.8 
11.6 
5.5 


6.3 
3.2 
6.0 


7.0 
5.0 
7.2 
6.5 
7.2 
3.8 
2.9 
6.6 
3.7 
5.7 
lO.O 
9.6 
3.7 
7.0 
4.6 
4.3 
6.5 
4.6 


-0.97 
+0.23 
-1.22 
-0.03 
-0.86 
-1.98 
-1.00 
—2.05 
-0.47 


-0.48 
-0.53 


0.54 
0.34 
0.60 
0.29 
0.46 
0.58 
1.20 
0.42 
0.45 
0.28 
0.46 
0.85 
0.39 
1.03 
0.40 
0.45 
0.52 
0.25 
0.53 
0.40 


1.14 
2.61 


9.2 
2.0 
6.5 
1.6 
7.6 
4.3 
3.9 
7.0 
5.0 
5.0 
2.0 
4.1 
4.0 
3.3 
1.8 
5.0 
4.6 
6.6 
3.8 
7.2 
7.9 
1.6 
8.6 
4.5 
6.3 
5.1 
8.0 
3.0 
8.7 
3.4 
8.1 
8.1 
7.8 

U.o 

8.7 


20.0 


6.0 

13.8 

3.6 

2.4 

5.5 

11.0 

16.0 

13.5 

13.2 

3.6 

2.9 

4.0 

6.0 

9.3 

2.5 

14.7 

7.5 


8.5 
3.0 


6.5 
6.5 


w. 


n. 
nw. 
nv". 
nw. 


nw. 
w. 

nw. 


nw. 

nw. 

w. 

w. 

n. 

nw 

s 

nw. 

w. 


w. 
nw. 


8 

5 

10 

5 

1 

18. 

8 

12 

4 

7 

4 

7 

3 

14 

4 

8 

8 

8 

12 

n 

7 

s 

1 

18 

3 

7 

9 

' 

w. 

SW. 

w. 

nw. 

nw. 

nw. 

w. 

n. 

nw. 

nw. 

nw. 

nw. 

nw. 

SW. 

nw. 
nw. 

SW. 

nw. 

w. 

nw. 

n. 

nw. 

w. 

nw. 

w. 


nw. 

SW. 


SW. 


SW. 

w. 
w. 

SW. 

n. 
nw. 

SW. 
SW. 
SW. 

s. 

SW. 
SW. 


nw. 

SW. 


w. 
nw. 


John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

C.  E.  Koppenheffer 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B.  Evansha 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall. 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.Lowy.  C.E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

Andrew  McNeillie. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.  O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

John  E.  Banner. 

U.S.  Weather  Bureim . 

Theodore  J.  Sampson. 

U.  S  Weather  Burea\i. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 
Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 
George  W.  Hill. 
Harlan  Say  lor. 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
Susquelianna  Collieries  Co 
York  Water  Co. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co . 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 

D.  H.Jones. 

J.  S.Stevanus. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross . 
U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co 
Gen.  Chemical  Co. 
U.S.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Camegie-Hlinois  Steel  Corp, 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  8.  Knox. 


U.  8.  Weather  Bureau. 


♦•™  =fon«„=  tv,»  rtanartiiro  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.    Departures 
ofTedp^Crfof  :Jro.^  ^it^^^^^^^  computed  from  a  norma,  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 

'  ReCncTleTt^i"  '  - 'e^  '^iZ^l^  -pectively,  1,  2,  3,  etc!,  ^X^^^TirTt^e  record.    T,  indicarsZ'cipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

tTpoTofficTaddre;ses'are  as  to^^^^^^^^^  Grantsville,  Md:  of  Lycippus.  Greensburg:  of  Neshaminy.  Oakford:  of  Sharon.  Farrell :_ofShawmont.  Manayunk: 

of  Kane  (near),  Wilcox. 


W,  B.C.  Phil»d6lphl»-4-7-37-1050. 


Kerkuaky,  l9[Vi 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION. 


Daily  Precipitation  I'or  February.  1G87 


Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

1 

2 

S 

4 

■i 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

18 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Atlantic  Dtxiinaae. 
AUentownlil!  

LelUgh 

Juniata 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

'."is 

.6C 
.... 

... 

't. 

'.'65 

't.' 

'.'65 
T. 
.03 

'.'io 

.0? 
.Ot 
.02 
.Of 
.IS 
.06 
T. 
.01 
.06 

'.'64 
.14 

T. 

't. 

T. 

.24 

.la 

.12 

.37 
.25 
.48 
.17 
.08 
.20 
.35 
.21 

.0' 
.12 



.10 
.32 
.17 
.26 
.15 

'  .22 
.15 
.45 

.If 
T. 
T. 
T 

.23 

't.' 

T. 
.07 

.42    .06 
.08    .OS 
.07   T. 
.44  .... 
.44   T. 
.09  .   . . 
.04    .03 
.09   T. 
.41    T. 
.'20  . . . . 

.01 
.24 

.01 
.6f 
.11 
.85 
.78 
.49 
.01 
1.10 
.17 
.50 

.88 

1.42 

.9H 

.77 

1.78 

1.'23 

.60 

46 

1.17 

'.'93 
1.70 

.08 
.If 
.17 

.08 
.06 

.10 

.06 



.01 

2  41 

Altoona 

r. 
T. 

.30 

T. 
T. 

' 

2  70 

Ausoiiiallll 

... 

... 

T. 

1  61 

Ariiiuore 

.33 

.Oh 

.'2; 

.20 

.01 

']•. 

.30 

.14 

.28 

'.'is 



'.'64 

'.'6i 

.03 

.... 

.... 

.... 

2.46 
3  76 

AreiultsvlUe 

Lower  Susq 

.luuiata 

.01 



Baker's  Summit... 

'      ' 

2  46 

Bedford 

Juniata 

W.Br.  Susq 

Lehigh 

tV 

T. 
T 

•r. 

T. 
T. 

'■r'.' 

.10 
-.06 
.09 
.10 

■r. 

T. 

T. 
T. 

*  *  *  ' 

2  89 

Bellefont« 

T. 

.  .  .  . 

1  47 

Betlilehem 

.... 

.... 

.... 

BlosBrvinett 

Buffalo  MlUsllll 

Lower  Susq 

Juniata 

".19 

'.'is 

.02 

2.24 
2  15 

Carlisle 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

.... 

T. 

.... 

.03 

.20 

T. 

.12 

1 

.01 

T. 

3.62 

Catawissa 

Center  Hall 

Susquehanna 

Potomac 

.15 

.08 
.06 
.15 

'.'6i 
".6i 

.47 
.33 
.34 
.21 
.14 
.12 
.06 
.28 
.13 
.03 
T. 

.15 
.08 
.50 
.20 
.07 
.02 
.11 
.06 
.46 
.15 

't'.' 

.26 
.32 

.08 
.51 
.19 
.15 
.46 
.11 
.06 
.17 
.26 
.37 
.32 

.04 
.09 
.38 
.Si) 
.47 
.68 
.03 
.31 
.36 
.67 
.20 
.18 

.02 

.18 

'.oi 
'.'i'i 

.02 
.01 

.02 

.08 
.21 
.04 
.17 
.51 
.39 
.22 
.07 
.56 
* 

.30 

.10 
.45 
.22 
.09 
.48 
.66 
.02 
.20 
.45 
.28 
.20 
.04 

.37 
T. 

't.' 
'r.' 

".04 

'.'75 
.12 

't'.' 

T. 

'.'16 
'.'25 

'.'69 
.40 

T. 

'.'22 

'.'33 
.16 
.31 

.09 

't.' 

.... 

1.30 
.44 
.35 
.45 

* 

.20 
.01 
.04 
.10 
.08 
.06 

.20 
.06 
.58 

2.61 
.30 

2.00 
T. 
.08 
.16 

1.43 
.01 
.03 

.04 
.20 

.68 
.72 

i.'is 

1.36 
.44 

1.19 
.88 
.85 

1.48 

1.87 

.82 
.87 
.73 

2. '47 

.10 

"t.' 

.10 

.06 

.05 

.01 

.05 

.08 

.06 

T 

.04 

T. 

.02 

.06 

.13 

T. 

.13 

.40 

.'20 

.16 

,12 

.03 

.01 

T. 

T. 

T. 
T. 

"t" 

't.' 

.... 

3.04 
2  59 

Chambersburg 

.04 
.06 
.09 
.05 
.07 
.03 
.03 
.05 
.13 
.06 

.04 
.10 
.12 

'.'io 

T. 

Cleartield 

W.  Br.  Susq 

.30 
.03 
.05 

* 

1  4H 

Coatesville 

Oolebrook 

Lower  Del 

Lower  Susq 

.... 

2.71 
2  81 

Coushohockou 

Schuylkill 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

.03 
T. 

't'. 
'■r' 

't.' 
'■r'.' 

.... 

1  76 

Doylestown    

1.74 

Emporium 

T. 

T. 

.... 

1  62 

Ephrata 

Lower  Susq 

.05 
.13 
.35 

T. 

.06 

.22 

.... 

.17 

.02 

.... 

.... 

2  22 

Forest  City 

N.  Br.  Susq 

Lehigh 

.26 
.40 

.14 
T. 

T. 
'.'65 

.09 
T. 

T. 

't.' 

.04 
'.'26 

t'.' 

T. 
T. 

'.'62 

T 
.02 

T. 
.03 

"'i:'.' 
'.'65 

.02 
T. 

T. 

'•r'.' 

.... 

.... 

3  48 

Freelftuailll 

T. 

T. 

'.'is 

.42 
.02 
.10 

T. 

'r.' 

3  82 

Qaleton 

N.  Br.  Suso 

'.'29 

't  " 

T.' 

'.'02 
.06 
.02 

'.'62 

.03 

'.'69 

1  43 

Qeorge  School 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

'.'25 
.01 

.... 

2.04 

L-fOttvsburg 

T. 

.02 
.10 

:;;: 

3.19 
3  96 

liirardvilleilil 

.11 

4.59 
4  21 

Qouldsboroll 

Schuylkill 

Schuylkill 

.04 
03 

.31 

'.'28 
.33 

.20 
T. 

.16 
T. 

.40 
.20 
T 

*  '* 
.03 
.06 

1.37 
1.09 
1.45 
.24 
2.08 
1.92 

1.25 
1.15 

.... 

1.90 
2  14 

Hamburg 

Hanover 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

T. 

.10 

'.'69 

.11 
.02 
.10 
.15 

.10 
T. 

't.' 

'i"'.' 

T. 

.06 

T 

T. 

'■r'.' 

'.06 
.06 

'r.' 

T. 

.09 

T. 

T. 
T. 
T. 
T. 

:::: 

3  82 

(iarrisburg*" 

8.16 

Hawleyllll 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Snsq 

.luuiata 

Potomac 

.20 
.23 

.51 

.02 
.03 

't.' 

.61 
.01 

T. 

..   . 

... 
...  ■ 

3  28 

Hollisterville 

8.47 

HoltwoodI) 

T. 

.15 

.63 

'■r'.' 

3.28 

Huntingdon 

.01 

.... 

T. 

.... 

.. . 

.... 

2  10 

Hyndman 

Kylertown*** 

Lakevillellll 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

T. 

.10 

T. 
.20 

T. 

.02 

.02 
.15 
05 

T. 

T. 

.12 
31 

.11 
.23 
.23 
.15 
T. 
.30 
.26 
.13 
* 

T. 
.24 
.11 
.20 

T 

.16 

.30 

.39 

.49 

T. 

.05 

T. 

.17 

.40 

.32 
.12 
30 

.02 
.05 

".m 

.05 
T. 
.71 
T. 

.06 

T. 

.01 

.06 

T. 

.78 

.10 
1.86 
1.00 
1.76 
1.40 

'■r'. 

1.67 

.74 

2.10 

.01 
T. 
T. 

.08 
.09 

.03 

oi 

.01 
.01 

.01 

.02 

".'62 

.... 

1.63 
3.27 

baucaster 

.26 

.01 

.10 

* 

T. 

1.45 

T. 

.05 

* 

2  47 

Lausfordllll 

Lehigh 

.60 

.05 
T. 

'.'i'i 
.13 
.03 

.11 

'a\ 

.01 

.10 

T. 

.01 
T. 

— 

3.24 

LawrenceTUle 

N.  Br.  Susq 

T. 

't.' 

T. 

.04 

.10 

.27 

T. 

.15 

.16 

.04 

'  .'05 

■-r'.' 

T. 

.02 

T. 

.03 

T 

• '  •  ■ 

1.66 

Lebanon 

Lo  wer   Susq 

Lehigh 

'ei 

.03 

3.26 

Lehightonllll 

.14 

1.84 

Lock  Haven 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

.05 
.04 

.10 
.02 
.10 

'.'20 
.13 
.04 
.04 
.10 
05 

T. 

'IV 

2.38 

Marcus  Hook 

.16 
.32 

* 

.16 

* 

.... 

1  69 

Matamorasllll 

Upper  Del 

Juniata 

.46 

'15 

'.'6i 

3.47 

Mifflintown 

.24 
.10 
.06 
..30 
.04 
.12 
.,'57 
.12 
.03 

.31 
19 

.13 

.01 

1.84 

T. 

T. 

* 

2  83 

Montrose 

N.Br.  Susq 

.07 
T. 
.10 
T. 

't.' 

.09 

2  85 

Morris  Run 

N.Br.  Susq 

14 
.40 
13 

'.'io 

.60 

.23 
T. 

34 

.12 
40 
T. 
.24 
2.23 
.15 
.30 

2.23 

.20 

1.49 

.50 

2.' 25 
Q9 

'■r. 

.03 

.04 
.12 
T. 

.06 
.12 
T. 

2  91 

Mount  Pocono 

Upper  Del 

.10 

T. 

.11 

.10 

.14 

.03 

.11 

.05 

* 

.75 
.10 
.05 

.... 

. . . . 

2  64 

Muncy  Valley 

W.  Br.  Susq 

.... 

2  18 

tJeshaminy  l!l| 

>few  Park 

Lo  wer  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

Lehigh 

Upper  Del 

Lower  Del 

^48 

'1' 

.32 

".n\ 

T.' 

T. 

.13 
.23 
.22 
.21 

.07 
.05 
.23 

'!47 

.44 

.08 
.38 

't 

.02 
.33 

* 

.30 
.22 
.11 

■  .'63 

.05 
.10 

'tV 

... 

1.78 
4  17 

Newportllll 

.10 
.66 
.27 

.45 

* 

.38 
.10 
.55 
..51 
.62 
.51 
.24 
.60 
.13 
.50 
.39 

3-1 

.53 

■-r'.' 

T. 

'■i-" 

.08 
OS 

.12 

.... 

.... 

.... 

3.91 
2  28 

PalmertonI 

Paupackllll 

40 
.02 

.03 

T. 

.02 

''62 
.06 
.04 
.03 

.02 

'.'64 
T.' 

'tV 

T. 
T 

't.' 

.04 
.01 

'!io 
'.'20 

.05 

.12 

.14 

.05 
.03 
.06 
.06 
.10 
.11 
.05 

.04 
.02 
.04 
.11 
03 
.13 
.04 
.06 
.10 

'.'05 
.03 

.05 
.OS 
.10 
.02 
.03 
.30 
.07 

.02 
.11 

I 

3  51 

Philadelphia***.... 

.07 

.14 

.13 
.13 

.08 
.08 

.09 

.12 
.13 
.10 
.50 
.66 
.21 
.34 
.08 
.20 
.16 
56 

.56 
'!65 

■;62 

.03 
* 
.03 

.16 

.04 

* 

.02 
1.38 

".m 

.14 
.06 
.49 
.08 
1.42 
.33 

..54 
.13 
.21 
.31 

.03 

'.'io 

.80 
.20 
.08 
.10 

T. 
T 

..54 
.18 
.18 

".'25 

.29 

.67 

.73 
1..58 

.15 
2.03 

.27 
2.21 
1.12 

.29 
1.25 

.16 
1.05 

1..53 

.77 

.98 

1.20 

1.68 

2.0? 

1.34 

1.68 

1.3n 

1.35 

1.43 

.85 

-75 
2.61 
1.66 
1.39 
1.15 
2.. 50 

.38 

't. 

't.' 

'.'oi 
T. 

.10 

■r. 

T. 

1.66 

2.26 
2.65 

Phlla.  Navy  Yard  |||| 

Lower  Del 

Phlla-P'nt  Breeze.t 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

T.' 

'.'05 

Phoenixville 

t" 

'-r' 
'■i- 

T. 

.04 

T. 
T. 
.10 
T. 

't.' 

T. 

't. 

't.' 

T. 

'■r. 

T. 
T 
T 

T 
T 

.03 
.01 

't. 

T 

2.32 

Pine  Grove 

.15 
T. 

3  14 

Pleasant  Mt.llil.... 

Upper  Del 

... 

3.63 

1.80 
3  41 

Pottstown 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Del 

tV 

T. 

.02 

.01 
03 
.05 
.01 
.04 
T. 
.11 

.08 
04 

T. 

T. 

.05 
.09 
.05 
.06 
.18 
.38 
.04 

.18 

.15 

.38 

.22 

T. 

T. 

'.'ie 

.25 
.17 
.20 
.27 

'.'04 
.10 
.35 
.19 
.05 
.07 

Portsvllle 

Quakertown 

t" 

T.' 

T.' 

.11 
.04 

T 
.02 

••• 

•  • 

1.81 
1  83 

Reading"' 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

T. 

.03 

•1'. 

'.'02 
T. 

.04 
T. 

.03 

.01 
T 

Renovo.llll 

2.06 
3.21 
2.47 

3.28 
1.62 
2.86 
2  38 

Retreat 

N.  Br.  Susq 

Scranton"* 

Selinsgrove 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

T. 

T. 

T. 

.46 
36 

T. 

.04 
.02 

'f 

.Of, 
T. 
T 
.19 

.04 

05 

ShaAvraont 

.09 
..52 
.15 
.19 
.22 
.26 
.05 
25 

.03 

.01 

T 

.16 

.23 

.08 

T. 

.30 
.20 
.09 
.04 
.38 
.15 
.08 

.18 
.35 
.09 

'■'r. 

.01 
.02 

't' 

T. 

'■r'. 

Shippensburg 

State  College 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

T. 
T. 

r. 

T. 

''15 

.01 

'!02 
T. 

T. 
.07 

T.' 
.12 
.02 

T. 
T.' 

.12 
.08 
.16 
.19 
.08 
.03 

■Stroudsburgllll 

Sunburyllll 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

.36 
T. 

••■ 

Towanda 

3.60 
2.34 
2.22 

Weikert 

.10 

';49 

T. 

.05 
35 

Wellsboro 

N.  Br.Susq 

.02 
.02 

T.' 

T. 

T. 

.07 

.12 

.02 
.13 
.07 
.08 
.10 
.28 
.12 

T. 

.13 

.02 

.13 

.13 
.48 
.35 
.27 
.24 
.09 

.OR 
.17 
.12 

..38 
.08 
..30 
.45 
.43 
.65 
.36 

T 

.01 

.07 
T 

1.82 
2.85 

2.08 

2.16 
3  36 

Westchester 

Westgrovellll 

Wilkes-Barrellll 

Williamsportll  i| . 

Williamstown 

York 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq   .... 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

..37 
.20 

'.'48 
.05 

T. 

.16 
.22 

.33 

.06 
.05 
.15 
.30 
.08 
.01 

T. 

■.'62 
T. 

.02 
.40 
.04 
.25 
.12 

'.'62 
.10 
.30 

'  .'(is 

't'. 

't. 

;;i^ 

3.32 

YcrkHavenllll 

Zionsville..(near). 

't.' 

3.44 
3  27 

.20 

.05 

4.92 
1.52 

Trenton.  N.  .T***.... 

■  1 

Continued  on  page  9. 
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CLIMATO LOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


February,  1937 


Dally  Precipitation  for  February,  1937-Continued  from  page  8 


Stations 


Drainagre  Basin 


Day  of  month 


1      2 


Ohio  Drainage 


Beaver  Fallsll  II 

Bradford 

Brookvillejlll... 

Butler 

Chambersville. 

Clairtont 

Clays  ville 

Confiuencellll.. 


Corry 

Coudersport.. 

Derry 

Donorallll  — 

Du  Bois 

Ebensburg  .. 

Elk  Lick 

Franklinllil  .. 


Greensborollll 

Greensbiirg 

Greenville 

Grove  City 

Herrs  Isl.Damllll. 

Irwin 

Johnstown . . . .  .  - . 
Kane  (near)  II... 


Kregarllll 

Lake  Lynn II II.. 
Linesvillellil  — 
Lock  No  2IIII... 
Lock  No.41111.. 
LockNo.Sttllll. 

Lycippus 

McKeesportlllU. 


Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela... 

Ohio 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  — 

Allegheny 

Conemaugh 

Youghiogheny  . . 
Allegheny 


Monongahela... 
Youghiogheny  , 

Beaver 

Beaver 

Ohio 

Monongahela.. 

Conemaugh 

Allegheny 


Meadville 

Midland 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell 

Parkers  LandinglHI 


PennlinellllU..  . 
Pittsburgh'"..  . 
Punxsutawneyll 

Ridgway 

Saltsburgllll:.... 

Sharonllll 

SmethportlllU... 
Somerset 


Sprlngdalelllltt.... 

Unioutown 

Unity  Reservoirtt 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll... 

Lake  Drainage. 

Erie**' 


Youghiogheny. 
Monongahela — 

Beaver 

Ohio 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . 


Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela. 
Allegheny 


.31 


Beaver 

Ohio 

Allegheny. ... 

Allegheny 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela 

Beaver 

Youghiogheny  . . 


Lake  Erie. 


.06 


.27 


.02   T. 
T. 


T. 


T. 


.02 


.01 


.30 


13     14 


16 


16 


.26 

.29 
.26 
.22 
.15 
.33 
.20 
.44 
.06 

.37 
.58 
.31 
.17 
.37 
.21 
.42 
.19    .38 


.03    .07| 


.03 


.07 


.28 


.32 
.28 
.28 
.39 
.25 
.27 
.30 
.33 

.29 

.22 
.26 
.29 
.28 
.18 
.28 
.26 

.32 
.52 
.37 
.11 
.16 
.40 

.30 

.26    .23 


1.12 


.03 


.36 


.06 


.03 

.06 

.02 

T 

.27 

.06 

.06 

.16 

.06 

.03 
.11 
.03 
.01 
.02 
.15 

'!06 

.05 
.02 
.11 
T 
14 
.05 
.10 
.05 

.06 

T 

.05 

.04 

.03 


.05 


.16 


.21 


.07 


.27 


19 


20 


21 


22 


.06 


T. 


.20 


.05 


.20 


.03 


.02 


.03 


23 


24 


25 


.28   T. 

.85 
.76 


T. 
T. 
.11 
.36 

.23 

.83 

.30 

.20 

1.24 

1.00 


.02 


.01 


T 


.45 


.54 

.21 
.19 
T 
.29 
.20 
T 
.15 
1.20 

.05 
.26 


26 


27 


28 


29 


30     31 


.20    .08 
14 


.24 


.24 
.19 
.44 
.28 
.24 

.42 
.16 
.25 

'!46 
.46 
.20 
.42 

.43 

.o; 

.4 

1.03 
.20 
.40 
.80 
.24 

.33 
.2 

.30 

.53 
.22 

lie 


.01 


.01 


.09 


T       .04 

11  '1 


.16 


.08 


.02 


.10    .15 
T 


.14 


.05 


.28 


.06 


.03 


1.39 
2.16 
2.36 
0.86 
1.34 
1.15 
1.92 
2.54 

1.90 
1.41 
2.05 
1.60 
2.15 
2.41 


1.87 

1.76 
1.79 
1.70 
1.55 
1.50 
l.bO 
2.57 
1.96 

2.42 
2.67 
1.84 
1.41 
1.90 
1.77 
1.93 
1.25 

2.03 

1.01 

1.71  . 

1.37 

1.92 

1.22 

2.15 

1.46 

1.69 
1.40 
1.51 
2.34 
1.58 
1.15 
1.89 
1.92 

1.63 
1.87 
1.81 
0.76 
1.87 
1.62 
2.52 
1.51 


2.15 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  ,s  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  Observation  "'  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning :  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  ( trace )  when  precipitation  is    ess  than  .01  inch .      5  Incomplete 
or  JiL^gTSaUy  amounts  inconsistent.      «  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  BloserviUe,  Newville;  of  Springdale.  Cheswick,  (P.  0.  Barking.  Pa.) ;  of  PenoUne. 
LinesviUe:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg;  of  GirardviUe.  Shenandoah:  of  Kane.  Wilcox:  of  I/)ck  No.  5,  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt.  


PBESSURE,  WIND,  HVOTIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 
( reduced  to  sea  level ) 


Stations 


Erie 

Harrisburg 

Philadelphia  . . . 

Pittsburgh 

Reading 

Scranton 


29.98 
30.01 
30.02 
:10.00 
30.02 
29.99 


30.59 
30.51 
30.42 
30.57 
30.46 
30.50 


29.  •« 
29.44 
29  41 
29.34 
29.38 
29.38 


i  Wind 


03  O 


as 


15.5 
8.6 
13.7 
13.0 
13.1 
7.2 


Relative 
humidity 


se. 

se. 

se. 

nw. 

se. 

nw. 


•  For  any  a  ve  minute  period. 


1  Corrected  to  true  velocities. 


BIVEB  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


a> 

S 

5f 

S 

■s 

£ 

a 
? 

1 

2 

2 

« 

o 

tt 

S 

55 

Q 

<J 

a 

Port  Jervis.N.  Y. 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre. ... 

Williamsrort 

Harrisburg 

Greensboro . . . 

West  Newton 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. ., 
Susquehanna. . 
Susquehanna.. 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


4.2 
5.1 
3.9 
6.4 
3.6 
5.6 

14.1 
2.6 

14.8 


8.9 
15.5 

6.9 
10.1 

5.6 

7.5 
25.8 

6.2 
25.8 
21.2* 
22.4* 


8.1 
3.2 
3.1 
4.6 
2.2 
4.6 
11.8 
1.5 
12.2 
12.8* 
11.8* 


7 

20 
20 
18 
80 
20 
90 
28 
30 


*  —Pool  sta^e. 


Fkiuiuauy,  {9'.\7 


C LI MATO LOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION. 


Dally  Temperatures  for  February,  1937 


Statloiu 


10 


16 


18 


19 


20    21 


22 


28 


24 


2fi 


28 


27 


28 


29 


80    81    Mean 


Altoona {  Maximum. 

)  Minimum. 
Bedford (  Maximum. 

I  Miuimum. 
Bethlehem \  Maximum, 

(  Minimum.. 
BrookvlUe )  Maximum. 

(  Minimum., 
Butler .  *  Maximum. 

I  Minimum.. 
Carlisle {  Maximum. 

(  Minimum,. 
Catawissa \  Maximum, 

'  Minimum,. 
Chambersburs S  Maximum. 

I  Minimum,. 
Ui\ambersville j  Maximum, 

1  Minimum.. 
Claysvllle (Maximum., 

'  Minimum,. 
Clearfield f  Maximum, 

I  Minimum,. 
Coatesville )  Maximum, 

(  Minimum,. 
Corry i  Maximum. 

(  Minimum,. 
Emporium \  Maximum, 

(  Minimum,. 
Erie* )  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Franklint j  Maximum,, 

!  Minimum,. 
Freeland j  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Gettysburg S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Greensburg S  Maximum,, 

I  Minimum.. 
Grove  City S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Hamburg \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Harrlsburg* j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Hawley S  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Holtwood* s  Maximum,, 

(  Minimum.. 
Huntingdon S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Johnstown S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Lancaster j  Maximum,, 

I  Minimum,, 
lawrenceville j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Lebanon! )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Marcus  Hook* (  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Meadville )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Montrose )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Mount  Pocono )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Philadelphia* *  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Pittsburgh*. j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Quakertown f  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Reading* j  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Ridgwayt S  Maximum,, 

i  Minimum, . 
Scranton* (Maximum,, 

I  Minimum,. 
Selinsgrrove S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Somerset (  Maximum,, 

I  Minimum., 
State  College S  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Stroudsburgt f  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Towanda j  Maximum, 

'  Minimum,. 
Uniontown f  Maximum, 

'  Minimum,. 
Vandergrift* \  Maximum, 

(  Minimum,. 
Warren j  Maximum, 

'  Minimum,. 
Waynesburg (  Maximum, 

(  Minimum,. 
Wellsboro (  Maximum, 

'  Minimum,. 
Williamsport S  Maximum , 

'  Minimum,, 
Wllliamstown i  Maximum. 

(  Minimum. 
York J  Maximvmi, 

I  Minimum  . 


15     20 


31 

62 

67 

60 

41 

88 

87 

87 

40 

89 

64 

64 

84 

10 

■22 

82 

27 

2C 

26 

12 

20 

29 

8C 

88 

24 

18 

84 

64 

60 

64 

46 

4» 

sa 

44 

43 

42 

68 

33 

40 

H 

21 

24 

8a 

2.1 

SO 

9 

16 

32 

27 

33 

24 

17 

37 

50 

62 

66 

42 

41 

43 

43 

64 

61 

62 

62 

48 

18 

23 

34 

37 

27 

30 

21 

27 

25 

28 

36 

32 

26 

.SO 

51 

63 

36 

35 

36 

37 

44 

43 

48 

68 

42 

36 

11 

13 

20 

25 

22 

19 

28 

17 

23 

24 

29 

24 

16 

27 

50 

65 

63 

41 

40 

34 

47 

46 

60 

60 

31 

35 

12 

25 

23 

3C 

23 

27 

13 

26 

35 

30 

29 

23 

23 

S5 

55 

56 

52 

52 

45 

46 

40 

52 

47 

67 

66 

42 

16 

18 

22 

37 

27 

28 

..  . 

20 

18 

28 

25 

35 

30 

22 

'35 

"53 

"56 

"49 

"66 

"43 

"46 

"43 

"60 

"43 

"57 

"57 

"45 

16 

26 

26 

34 

27 

29 

17 

19 

30 

30 

35 

80 

27 

31 

50 

64 

.52 

39 

39 

42 

43 

44 

48 

56 

58 

33 

10 

23 

30 

26 

20 

25 

3 

17 

27 

31 

36 

22 

26 

36 

52 

.59 

55 

44 

41 

39 

43 

60 

58 

63 

40 

38 

12 

27 

33 

25 

24 

29 

■i 

22 

34 

35 

38 

23 

27 

39 

59 

49 

50 

37 

40 

44 

42 

46 

45 

53 

34 

44 

11 

12 

24 

10 

21 

12 

8 

17 

12 

24 

27 

21 

11 

30 

47 

56 

47 

45 

42 

40 

43 

47 

42 

57 

55 

46 

17 

20 

28 

33 

27 

27 

21 

17 

20 

22 

35 

.30 

25 

28 

49 

55 

38 

32 

30 

43 

88 

48 

63 

41 

34 

34 

10 

25 

36 

27 

20 

20 

10 

23 

33 

35 

34 

22 

19 

31 

52 

52 

50 

31 

34 

45 

42 

46 

44 

54 

65 

34 

11 

11 

23 

27 

23 

27 

7 

16 

25 

22 

37 

25 

7 

X2 

51 

56 

47 

31 

30 

37 

40 

48 

48 

55 

33 

29 

l.'i 

31 

43 

25 

28 

24 

21 

31 

37 

37 

33 

26 

22 

33 

52 

66 

36 

36 

35 

41 

44 

45 

49 

54 

34 

34 

12 

12 

26 

26 

23 

22 

U 

12 

28 

29 

34 

24 

22 

29 

44 

67 

44 

29 

29 

35 

32 

50 

40 

50 

50 

36 

9 

20 

37 

27 

20 

23 

13 

21 

25 

25 

32 

22 

19 

34 

51 

55 

50 

51 

48 

49 

39 

48 

44 

54 

56 

45 

16 

26 

28 

38 

28 

29 

20 

18 

30 

26 

35 

32 

26 

32 

52 

56 

54 

43 

40 

39 

42 

51 

56 

57 

57 

36 

13 

26 

34 

27 

20 

29 

11 

20 

35 

35 

31 

25 

25 

37 

49 

54 

53 

47 

40 

40 

40 

48 

49 

51 

37 

31 

19 

26 

34 

24 

21 

24 

13 

24 

33 

84 

37 

22 

25 

34 

43 

45 

45 

46 

39 

38 

38 

42 

45 

56 

57 

38 

17 

19 

30 

33 

27 

29 

22 

22 

22 

26 

36 

31 

25 

33 

50 

54 

47 

48 

38 

43 

38 

48 

40 

58 

38 

41 

18 

27 

31 

30 

29 

29 

24 

26 

30 

32 

35 

32 

29 

28 

47 

.57 

50 

34 

34 

36 

.35 

51 

45 

43 

49 

36 

10 

9 

27 

31 

22 

25 

12 

11 

14 

18 

31 

29 

16 

31 

50 

52 

46 

48 

37 

37 

39 

50 

41 

.52 

37 

46 

20 

2b 

28 

33 

31 

28 

26 

23 

27 

28 

36 

30 

29 

35 

55 

61 

51 

45 

39 

42 

43 

50 

42 

56 

57 

38 

16 

28 

17 

26 

26 

25 

14 

16 

27 

23 

36 

28 

16 

33 

53 

58 

45 

59 

38 

42 

41 

45 

44 

54 

36 

37 

13 

28 

29 

30 

23 

24 

12 

21 

34 

31 

36 

26 

26 

34 

54 

56 

44 

52 

49 

43 

40 

49 

48 

57 

56 

46 

17 

20 

21 

33 

29 

28 

12 

15 

20 

22 

36 

31 

22 

29 

53 

68 

.50 

36 

34 

42 

39 

52 

49 

,55 

58 

38 

9 

21 

25 

30 

23 

22 

13 

16 

17 

21 

33 

23 

4 

37 

52 

58 

47 

46 

33 

42 

39 

51 

41 

57 

39 

43 

16 

19 

26 

32 

27 

31 

22 

2" 

24 

27 

32 

30 

25 

48 

54 

54 

53 

52 

43 

43 

51 

49 

62 

60 

49 

49 

29 

36 

41 

31 

30 

25 

30 

30 

31 

41 

36 

34 

34 

32 

52 

55 

53 

32 

32 

37 

38 

52 

48 

56 

53 

32 

1" 

27 

34 

25 

22 

21 

12 

26 

34 

33 

38 

22 

20 

21 

45 

55 

44 

31 

30 

31 

33 

49 

42 

47 

49 

35 

8 

18 

3S 

27 

20 

21 

9 

16 

2:-< 

29 

33 

22 

14 

23 

41 

55 

45 

34 

30 

32 

32 

47 

40 

47 

35 

35 

9 

15 

30 

20 

20 

24 

14 

14 

22 

26 

32 

20 

17 

33 

48 

55 

51 

50 

41 

44 

40 

50 

46 

60 

56 

47 

20 

27 

36 

32 

30 

30 

25 

30 

38 

34 

40 

32 

31 

32 

50 

56 

51 

40 

35 

35 

41 

47 

54 

57 

33 

35 

13 

26 

36 

23 

25 

20 

16 

26 

35 

36 

30 

23 

93 

32 

47 

56 

48 

43 

39 

41 

38 

48 

44 

58 

55 

44 

17 

19 

28 

36 

26 

28 

19 

17 

18 

21 

32 

34 

29 

32 

53 

6? 

52 

45 

38 

44 

39 

53 

43 

57 

40 

48 

19 

28 

38 

31 

29 

30 

24 

26 

28 

30 

38 

31 

.30 

38 

50 

53 

34 

30 

33 

4? 

43 

44 

46 

55 

34 

39 

10 

13 

20 

22 

21 

19 

9 

4 

30 

26 

S4 

23 

7 

29 

50 

59 

49 

38 

35 

37 

40 

53 

47 

56 

54 

37 

IR 

23 

37 

29 

25 

21 

16 

19 

9S 

28 

38 

25 

23 

48 

52 

58 

53 

37 

37 

44 

42 

51 

50 

57 

49 

39 

18 

16 

29 

33 

26 

27 

25 

32 

31 

35 

36 

20 

15 

28 

45 

,50 

48 

36 

33 

37 

43 

37 

39 

51 

51 

2P 

8 

23 

23 

26 

20 

27 

-6 

7 

32 

29 

3i 

20 

23 

30 

52 

56 

42 

37 

36 

41 

38 

46 

40 

56 

55 

36 

I'J 

22 

31 

26 

21 

23 

1? 

20 

28 

31 

34 

93 

21 

3') 

42 

63 

48 

40 

35 

41 

38 

55 

45 

54 

40 

44 

16 

14 

19 

30 

26 

29 

17 

17 

18 

21 

30 

32 

90 

31 

50 

58 

48 

40 

34 

38 

39 

.50 

45 

60 

55 

37 

13 

22 

27 

29 

26 

22 

17 

17 

17 

24 

37 

19 

8 

31 

47 

59 

53 

41 

41 

39 

41 

58 

.55 

57 

55 

37 

if, 

29 

3? 

.30 

27 

31 

15 

27 

38 

39 

46 

97 

30 

34 

54 

56 

57 

44 

40 

37 

44 

48 

55 

58 

37 

38 

l.S 

28 

27 

27 

29 

21 

13 

21 

33 

32 

34 

97 

27 

24 

45 

50 

45 

30 

33 

32 

40 

44 

44 

54 

53 

34 

16 

24 

31 

29 

27 

29 

13 

30 

37 

3-.' 

40 

28 

26 

35 

54 

58 

5S 

40 

39 

38 

39 

56 

54 

65 

43 

35 

14 

30 

27 

29 

26 

31 

13 

19 

36 

3S 

42 

95 

28 

28 

50 

56 

43 

33 

3R 

36 

38 

47 

40 

5S 

.53 

37 

10 

14 

18 

27 

22 

22 

11 

15 

15 

23 

35 

90 

19 

32 

54 

54 

50 

3- 

34 

42 

38 

50 

44 

55 

55 

37 

l.-i 

18 

25 

34 

27 

29 

20 

21 

20 

20 

35 

97 

15 

29 

49 

61 

58 

52 

42 

42 

41 

.52 

48 

.59 

59 

43 

11 

23 

34 

30 

21 

26 

16 

23 

25 

29 

30 

90 

97 

32 

53 

5Q 

,53 

50 

47 

39 

42 

48 

44 

56 

56 

48 

18 

23 

25 

37 

29 

30 

14 

14 

23 

23 

36 

31 

25 

87 
16 
36 

1 
33 

7 
36 
-2 
32 
16 
31 

4 
34 
-3 
28 
13 
31 

2 
28 

9 
34 
18 
33 
10 
32 
16 
30 
17 
32 
19 
31 

7 
32 
19 
36 
10 
35 

8 
35 
15 
33 
-3 
34 
16 
45 
23 
29 
-3 
27 

4 
28 

8 
33 
22 
31 
14 
34 
15 
35 
19 
34 
-7 
28 
13 
33 
14 
31 
-12 
32 

6 
34 
10 
30 

7 
30 
13 
35 
11 
30 

6 
35 
12 
26 
-1 
34 
10 
36 
11 
34 
17 


88.6 
20.0 
40.7 
21.6 
43.2 
26.4 
37.4 
17.9 
40.8 
22.8 
48.6 
28. H 


430 
24.6 
42.4 
19.6 
43.9 
22.0 
40.8 
16.3 
41.5 
24.1 
38.1 
20.8 
39.0 
18.6 
36.9 
24.1 
38.1 
19.6 
35.4 
19.4 
43.2 
26.6 
43.1 
22.4 
39.4 
21.8 
39.8 
24.9 
39.9 
26.1 
36.6 
18.0 
39.8 
26.8 
40.4 
21. 4 
41.4 
22.6 
43.7 
23.4 
39.8 
17.5 
40.4 
24.1 
47.1 
30.1 
39.8 
20.8 
33.9 
17.5 
33.8 
I'.-i 
43.0 
28.7 
39.1 
22.1 
41.1 
23.6 
41.8 
26.7 
37.2 
15.7 
38.6 
22.2 
41.0 
22.7 
37.6 
17.0 
38.6 
20.3 
39.9 
20.3 
.39.2 
19.1 
43.3 
25.4 
42.1 
23.0 
38.9 
24.6 
43.5 
23.5 
36.4 
16.2 
39.4 
22.4 
41.0 
21.3 
43.4 
24.6 


Midnight  to  midnight. 


t    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 
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QENERAL  SUMMARY. 

The  first  week  of  March  was  fair  and  mild,  to  remind  one  of 
the  proverbial  lamb,  but  changed  thereafter  to  cold  and  stormy 
weather,  and  during  the  remainder  of  the  month  the  tempera- 
tures were  mostly  below  the  normal.  The  monthly  average  for 
the  State  was  2.5°  below  that  for  January.  With  one  excep- 
tion, it  was  the  coldest  March  of  the  last  ten  years.  Tempera- 
tures moderated  quickly  near  the  close  of  the  month.  The  pre- 
cipitation was  only  four-sevenths  of  the  March  average,  yet  oc- 
curred on  an  average  of  ten  dates.  In  the  nine  days,  from  the 
18th  to  the  21st  inclusive,  there  were  several  stations  that  re- 
corded precipitation  on  every  date.  The  low  temperatures 
caused  a  larger  portion  than  usual  to  come  in  the  form  of  snow, 
which  exceeded  the  March  normal.  It  was  nearly  double  that 
of  January,  and  only  a  little  less  than  that  for  January  and 
February  combined.  The  heaviest  snowfalls  occurred  in  the 
eastern  half  of  the  State.  There  seemed  to  be  less  drifting  than 
usual,  despite  the  large  wind  movement,  and  the  main  high- 
ways were  kept  open  to  traffic,  excepting  a  few  unfavorable 
localities.  Icy  conditions  caused  some  delays  on  three  or  four 
dates,  but  seldom  for  two  dates  in  succession .  The  snows  melted 
quickly  in  the  southeastern  portion  of  the  State,  where  fields 
were  snow-covered  from  five  to  eight  days.  However,  the  frost 
did  not  penetrate  the  soil  deeply,  and  the  winter  grains  suffered 
less  from  frost  damage  than  they  did  from  the  excessive  rains  of 
January.  At  the  end  of  the  month  the  grains  were  mostly  in 
fair  to  good  condition,  a  little  backward,  with  considerable  spot- 
tiness on  poorly  drained  lands.  Plowing  was  done  intermit- 
tently through  the  month,  especially  in  the  southeastern  coun- 
ties, and  frost  did  not  seriously  interfere  with  road  grading  in 
that  portion  of  the  State.  There  was  enough  blustery  and  dis- 
agreeable weather  to  cause  considerable  slowing  up  of  most  kinds 
of  outdoor  work,  which  really  made  less  progress  than  it  did  in 
February.  The  surface  water  supply  was  ample  for  all  needs, 
and  melting  snows  kept  the  top  soil  wet  and  muddy  much  of 
the  time,  despite  the  general  shortage  of  precipitation. 


TEMPEBATTTKE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  compiled  from  the 
observations  made  at  88  stations,  was  34.2°,  which  is  3.4°  be- 
low the  50- year  average  for  March.     The  highest  recorded  at  any 


station  was  67°,  at  Claysville  and  Waynesburg  on  the  20th, 
while  the  lowest,  — 3°,  occurred  at  Lawrenceville  on  the  Ist. 
The  greatest  daily  range  in  temperature  was  47°,  at  Lawrence- 
ville on  the  1st. 


PBEOIPIT  ATION . 

The  average  precipitation,  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  shown  by  reports  from  146  stations,  was  2.00 
inches,  or  a  deficiency  of  1.50  inches  as  compared  with  the  50- 
year  March  normal.  The  greatest  amount  recorded  at  any  sta- 
tion was  3.84  inches  at  Pleasant  Mount,  and  the  least  was  0.84 
at  Ansonia.  The  greatest  amount  recorded  in  any  24  consecu- 
tive hours  was  1.68  inches  at  Catawissa  on  the  20th.  Snowfall 
for  the  State  averaged  8.3  inches,  compared  with  a  normal  of 
7.7  inches.  The  greatest  monthly  snowfall  was  22.0  inches  at 
Hollisterville,  and  the  greatest  24-hour  snowfall  was  12.8  inches 
at  Pleasantville  on  the  17th. 


Year 


8SS. 

889. 

890. 

891. 

892. 

893. 

894. 

895 

896. 

897. 

898. 

899. 

900. 

901. 

902. 

903. 

904. 

905. 

906. 

907. 

908. 

909. 

910. 

911. 

912. 

913. 

914. 

915. 

916. 

.917. 

918. 

919. 

920 . 

921. 

922. 

923. 

924. 

925. 

926. 

927. 

928. 

929. 

.930. 

931. 

932. 

933. 

934. 

935. 
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OOMFABATIVE  DATA  FOR  MARCH 


Temperature 

Precipitation 
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Stations 


Counties 


•o 

Temperature. 

indetrreesFaht. 

Precipitation 

in  incbes 

No.  of  days 

o 

a 

a 

„ 

0 

S-c 

1 

2 

0) 

■3 

2- 

-a 
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>k 

a 

01 

be 

1 

1 

o 

1 

0 

3  0 

»5 

1^ 

Bo 
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01 

0 
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n  0 
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?. 

W 

h-i 

a 

ft 

s 

o 

hJ 

« 

0 

H 

D 

" 

H"' 

^ 

0 

0. 

Observers 


Allentown 

^  Altoona 

§  Ardmore 

s  Arendtsville 

£  Bedford 

(5  Betblebem 

u  Carlisle 

■•a  Catawissa 

§  Center  Hall 

^  Cbambersburg... 

^  Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  Scbool 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mifflintown 

Mt.Pocono 

Muncy  Valley.... ••• 
Neshaminy  FallsU.. 

Palmerton 

Philadelphia 

Phoeniiville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove 

Shawmonttt 

Shlppensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

Willlamstown 

York 

Brookville 

Butler 

•»!  Chambersville... 

§  Clairton 

.§  Claysville 

g  Corry 

C(  Derry 

o  Donora — 

S  Ebensburg 

O  ElkLicklt 

Franklin 

Qreensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  \X 

LyciODUslt 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Neweil 

Pittsburgh 

Ridgway 

Sharon  H 

Somerset 

Oniontown 

Vandergrif  t 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 

Krle 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Cumberland 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Iiebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks . . 

Yorkt 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Juniata 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  — 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland... 

Washington 

Cambria 

Somerset 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk.. 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland 

Warren 

Greene 
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-2.6 
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61 

4 

17 

10 

30 

2.71 

-1.20 
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0.59 
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0.76 
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-1.37 

0.63 

7.2 

8 

7 

12 

12 

nw. 

977 

26 

38.0 

-2.3 

66 

4 

ll 

1 

41 

1.01 

-2.25 

0.46 

7.0 

4 

16 

9 

6 

1.637 

6 

30.3 

62 

4 

8 

10 

28 

1.29 

0.40 

10 

6 

10 

15 

2.55 

50 

37.5 

-2.1 

66 

4 

13 

1 

40 

1.43 

-1.89 

0.51 

7.3 

9 

16 

8 

7 

nw. 

1.000 

40 

29.8 

-4.9 

66 

4 

-3 

1 

47 

1.38 

-0.92 

0.30 

11.0 

8 

6 

13 

12 

469 

"33 

36.0 

-3.3 

62 

4 

16 

1 

32 

1.76 

-1.72 

0.63 

10.1 

8 

19 

4 

8 

nw. 

580 

47 

36.2 

-2.3 

68 

4 

11 

1 

31 

1.49 

-1.88 

0.29 

6.0 

9 

8 

14 

9 

sw. 

50 

11 

42.6 

-1.7 

61 

3t 

23 

9 

27 

2.23 

-1.61 

7.0 

10 

17 

4 

10 

w. 

445 

34 

38.0 

-1.1 

64 

3 

15 

1 

38 

2.08 

-0.98 

0.78 

6.9 

7 

16 

10 

6 

nw. 

1,  720 

31 

27.4 

-4.6 

61 

4 

6 

10 

26 

8.30 

-0.26 

0.66 

21.0 

16 

10 

1 

20 

nw. 

1,045 

2ft 

30.4 

-4.8 

52 

31 

2 

1 

37 

1.42 

-1.61 

0.37 

7.0 

9 

14 

5 

12 

n. 

60 
308 

48 
19 

62 
59 

4 
4 

12 
13 

1 
1 

38 
31 

2.99 
1.69 

-0.76 
-1.46 

1.03 
0.53 

7.0 
8.4 

13 
10 

13 
12 

4 
10 

14 
9 

8W. 

ne. 

33.4 

-3.9 

26 

66 

38.7 

-2.1 

61 

4 

21 

10 

25 

2.98 

-0.41 

0.93 

7.8 

18 

11 

10 

10 

nw. 

100 

27 

37.2 

-3.8 

65 

4 

12 

11 

41 

2.33 

-1.31 

0.79 

8.5 

9 

8 

18 

b 

nw. 

496 

52 

34.'' 

-2.7 

62 

4 

14 

12 

33 

2.41 

-1.39 

0.58 

8.8 

11 

13 

9 

9 

w. 

273 

67 

87.4 

-2.6 

64 

4 

20 

10 

26 

2.48 

-1.09 

0.89 

11.1 

12 

9 

14 

8 

nw. 

900 

4 

32.8 

56 

4 

8 

1 

38 

2.66 

0.68 

11.6 

12 

11 

12 

8 

nw. 

746 

43 

31.4 

-4.3 

64 

4 

12 

1 

28 

2.18 

-1.02 

0.78 

9.1 

13 

8 

7 

16 

nw. 

465 

4/ 

35.4 

-3.4 

69 

4 

9 

1 

29 

8.57 

+0.06 

1.00 

7.2 

12 

9 

12 

10 

nw. 

51 

41 

37.2 

-5.4 

61 

4 

18 

1 

82 

2.33 

-1.14 

0.64 

10.0 

12 

10 

8 

13 

nw. 

j   660 

4 

37.8 

62 

4 

16 

10 

31 

1.56 

0.42 

10.8 

7 

12 

7 

12 

w. 

1,217 

53 

33.8 

-2.3 

66 

4 

12 

10 

30 

1.74 

-1.60 

0.82 

6.2 

9 

7 

15 

9 

w. 

500 

23 

32.7 

-8.6 

60 

4 

10 

1 

.35 

2.71 

-0.80 

0.74 

9.6 

12 

14 

2 

16 

nw. 

754 

43 

30.4 

-4.6 

67 

4 

3 

1 

39 

1.68 

-0.91 

0.49 

11.0 

15 

8 

,6 

17 

nw. 

1,419 

67 

28.2 

-4.7 

53 

4 

0 

1 

38 

0.97 

-1.69 

0.42 

6.5 

8 

17 

iO 

4 

nw. 

455 

88 

37.0 

-2.1 

63 

4 

16 

It 

31 

2.36 

-1.47 

0.76 

12.2 

12 

10 

I2 

9 

nw. 

521 

61 

34.4 

-3.1 

66 

4 

10 

1 

30 

1.32 

-1.90 

0.42 

5.0 

9 

13 

5 

13 

w. 

1, 275 

22 

34.8 

-4.2 

59 

6 

10 

10 

32 

1.74 

-1.53 

0.47 

12.0 

7 

13 

,6 

12 

sw. 

400 

49 

37.6 

-3.0 

65 

4 

12 

1 

37 

1.33 

-1.78 

0.63 

11.0 

9 

14 

il 

6 

w. 

1,173 

47 

29.8 

-3.7 

68* 

4 

4" 

1 

36 

2.10 

-1.15 

0.41 

5.4 

IS 

12 

7 

12 

1,077 

24 

33.6 

-4.1 

56 

4t 

7 

11 

32 

^.44 

-1.00 

0.68 

6.5 

7 

14 

8 

9 

w. 

1,047 

36 

32.8 

-6.9 

56 

24 

6 

11 

35 

1.92 

-1.83 

0.50 

8.2 

11 

12 

4 

15 

w. 

1,020 

S 

34.6 

61 

?nt 

10 

10 

29 

1.53 

0.68 

7.9 

10 

9 

2 

20 

w. 

1,150 

32 

36.0 

-6.0 

67 

20 

9 

lot 

36 

1.56 

-i.77 

0.46 

7.7 

10 

16 

4 

11 

n. 

1,430 

24 

29.4 

-3.3 

51 

31 

7 

101 

.34 

1.43 

-2.38 

0.37 

7.5 

15 

13 

5 

13 

nw. 

1,172 

40 

35.2 

-4.6 

59 

?ot 

10' 

11 

S3 

2.18 

-1.68 

0.65 

5.1 

n 

12 

,8 

16 

w. 

762 

11 

38.6 

-3.1 

66 

20 

16 

10 

,S3 

1.40 

-2.14 

0.47 

4.6 

8 

10 

I3 

8 

nw. 

2,000 

20 

31.2 

-4.7 

53 

4 

6 

10 

29 

2.77 

-0.87 

0.42 

8.0 

12 

16 

5 

11 

w. 

2,680 
957 

20 
63 

30,5 

-6.0 

52 

4t 

5 

1 

35 

i.94 

-1.41 

0.64 

4.6 

9 

2 

7 

22 

n. 

1, 1.50 

28 

35.4, 

-4.5 

61 

24 

11 

10 

32 

2.24 

-1.18 

0.46 

10.0 

15 

9 

8 

14 

w 

950 

41 

33.5 

-2.9 

54 

20 

12' 

11 

33' 

2.03 

-1.34 

0.46 

4.1 

13 

10 

4 

17 

1,256 

30 

32.5 

-4.8 

54 

20 

8 

10 

29 

1.80 

-1.52 

0.48 

1.7 

10 

11 

8 

12 

sw. 

1. 100 

13 

34.8 

-5.0 

62 

24 

10 

10 

88 

1.97 

-1.25 

0.40 

6.6 

13 

20 

8 

3 

1,184 

55 

36.2 

-2.9 

59 

4+ 

12 

10 

SO 

2.73 

-1.77 

0.60 

6.0 

15 

10 

10 

11 

n. 

2.020 

6 

28.7 

48 

31 

-1 

11 

.S2 

1.80 

0.42 

9.5 

12 

13 

3 

15 

w. 

1,420 

45 

33.9 

-6.7 

61 

26 

10 

10 

29 

2.60 

-i.43 

0.60 

12.5 

12 

7 

12 

12 

w. 

1.080 

43 

31.3 

-3.6 

63 

20 

8 

lot 

28 

1.71 

-1.67 

0.50 

4.2 

14 

9 

3 

19 

w. 

691 

35.2 

62 

20 

14 

lot 

27 

1.69 

0.43 

4.5 

10 

10 

5 

16 

n. 

808 

6"/ 

32.6 

-4.2 

59 

21 

10 

10 

.SO 

2.93 

-0.11 

1.39 

8.1 

14 

5 

13 

13 

n. 

800 

17 

^5.8 

-5.6 

62 

26 

12 

10 

33 

2.00 

-1.11 

0.70 

5.0 

5 

13 

9 

9 

sw. 

1.248 

95 

34  4 

-5.2 

62 

20 

9 

10 

27 

2.09 

—0.94 

0.76 

8.4 

12 

8 

9 

14 

nw. 

1.350 

30 

29.0 

-4.8 

52 

4t 

2 

1 

87 

1.27 

-1.98 

0.36 

2.S 

8 

8 

4 

19 

s. 

940 

24 

34.0 

-3.8 

53 

20t 

14 

10 

26 

2.34 

-0.42 

0.81 

4.2 

11 

8 

9 

14 

s. 

2.190 

70 

30.8 

-6.0 

64 

24 

-1 

1 

82 

2.26 

-2.46 

0.42 

11.7 

18 

7 

8 

16 

sw. 

1,100 

49 

37.8 

-3.5 

66 

24 

12 

10 

32 

1.91 

-2.08 

0.36 

6.2 

IS 

12 

6 

13 

sw. 

825 

23 

36.1 

-3.8 

61 

4t 

10 

11 

32 

1.32 

-2.20 

0.60 

7 

18 

12 

1 

1,180 

48 

30.0 

-4.4 

50 

4 

8 

10 

24 

2.10 

-1.22 

0.42 

11.5 

11 

9 

2 

20 

nw. 

1,035 

6 

37.0 

67 

20 

U 

10 

34 

1.73 

0.47 

8.0 

7 

4 

17 

10 

w. 

670 

65 
60 

30.4 
34.2 

-3.1 
-8.4 

49 

67 

4 

20 

14 
-3 

11 
1 

26 
47 

1.23 
2.00 

-1.39 
-1.80 

0.80 

1.68 

8.4 

8.3 

14 
10 

9 
11 

4 

8 

18 
12 

w. 
nw. 

John  A.  Frifk. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  £.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

C.  E.  Koppenheffer 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B.  Evansba 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Kouald  H.  Marshall. 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau . 

Mrs.  Delia  M.Peunell. 

H.  W.Lowy,  C.E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Andrew  McNeillie. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.  0.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weatlier  Bureau. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

.lohii  E.  Beiiner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.  S  Weather  Bureau . 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  .S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 
Mrs  .M.  Ordella  Parks. 
George  W.  Hill. 
Harlan  Saylor. 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
Susquehanna  Collienef  Cn 
York  Water  Co. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.Faust. 
JohnE.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co . 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 

D.  H.  Jones. 
J.  S.  Stevanus. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.  Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross. 

U.S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  H.Gerber. 
D.L.  Grove. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Camegie-niinois  Steel  Corp. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters,  ».  '.  •,  etc.,  indicate,  respectively.  1.  2.  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  leas  than  .01  inch,  rain  or  raeltea  snnw 
tl  Popt-Offlce  addresses  are  as  follows:  of  Elk  Lick,  Qrantsvllle,  Md;  of  Lyclppus,  Gre^nsburf ;  o(  Nesh»tnlHT,  Oakford;  of  Sharon,  Farrell:  of  Shawmont,  Manayunk; 
of  Kane  (near).  WUcox.  W.  B.  O.  Philad6lphia-4.28-87.l080. 
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Dmlnave  Bftsin 

Dfty  of  month 

a 

StatlonB 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

'22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

& 

AUaiMe  Drainage. 
Uleutownllll 

Lehigh 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

T.' 

T.' 

.06 
.19 
.10 

.... 

'f.' 

'.'ii 

T. 

.02 
.06 

r. 

T. 
T. 
.01 
.04 

.01 

T. 
'.'69 

.01 

.02 

.01 
.40 

'.'48 
.02 
.42 
.48 
.15 
,14 
.06 

.64 
.10 
.18 
.90 
.59 
.22 
.27 
.28 
.41 
.72 
.30 
.80 
.53 
.35 

.36 
.17 

.44 
.68 

* 

.66 
.50 
.19 
.54 
.35 
.50 
.30 
.69 
.46 

.54 
.62 

.60 
,36 
,32 
.45 
.37 
.43 
.48 
.48 
.22 
.15 
.28 
.60 

.51 

.40 
.30 
.:-(6 
.65 
.19 
* 

.37 
.14 
.48 
.40 
,66 
,37 
1  03 

,56 
,57 
,53 
,60 
.93 
* 

.40 
.79 
.70 

.86 

.  .  .  . 

't.' 

.09 

'!6i 

".'83 
.05 
.33 

'.'84 
,84 
.36 
.06 

'.'si 

.10 

.10 

1.68 

.62 
.62 
.17 
.07 
.28 

".'os 

.12 
,84 
.41 

.11 
.37 
.11 
.22 
.10 
.76 
.15 
.32 
.21 
.09 
05 

.18 
T. 

.05 
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2.86 

2.06 
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'.'62 
.01 

.13 
.02 
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T. 
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0.80 

T 

.16 
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2.71 
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1.42 

.11 
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■ 

2.06 

Juniata 

W   Br   Susq  .   ... 

"t.' 

.09 

T. 

•r. 
.02 

T. 

T. 
.01 

r'.' 

T 

.... 

■1'. 

.10 
T. 
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.21 
.20 

'a3 

■t" 

.07 
T, 

T. 
T, 

,07 

T. 

.... 

T. 
T. 
.01 
.40 

T. 
T. 

T. 

•  * . . 

1.42 

T. 

T. 

1.28 

Lehigh 

Middle  Susq 

.  .  .  . 

:::: 

.... 

.03 

T. 

.03 

.06 

2.12 

Big  Kuob 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

1.90 
1.89 

SulValo  MUlsllll 

.04 
.34 
.42 

.22 

.45 
.19 
.38 

It' 

.14 
.24 
.04 
.30 
.04 
.01 
.05 
.15 
.39 

.66 
.12 
.70 
.21 
.22 
.40 
.48 

■.'06 
.40 
.45 
.04 

.22 
.05 
T. 
.63 

'.'io 

* 

'.'.is 

.05 
.08 
,10 

'.'48 

.30 

T. 

.13 

■.'5.S 
.70 

* 

.25 
.50 
T 

.... 

.32 
.16 

.10 
.28 
.16 

.42 
.38 
.31 
.19 
.32 
.12 
.39 
.18 
.24 
.16 
.03 
.25 
.28 
.14 

.27 

H7 

... 

1.48 

.  .  .  . 
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T. 

T. 
T. 

.08 
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T, 
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.01 

.22 

3.12 

;eutor  Hall 
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.30 
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.36 
.24 
.27 
.25 
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.40 
02 
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.23 

".ii 
'.'54 

,29 
.24 
.02 
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,42 
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T 
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•••• 
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1.24 
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.02 
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T. 
T. 

.07 

'.26 
.09 
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T. 

.01 

.03 

T. 

T. 

T. 

.01 

.02 
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T. 

T. 

'.'ii 
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.08 
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.06 
.02 
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.01 
.01 
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.10 
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.03 
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'.'i7 
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T. 
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.04 
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.04 
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T 
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T. 
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T, 

,18 

.28 

.31 

,06 

.73 

.16 

.04 

.11 

.20 

.42 

.14 

.28 

T. 

.86 

.85 

.55 

.05 

.30 

.65 

.07 

.17 

T. 

T. 

.28 

T, 

't.' 
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,03 
,10 
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.16 
.20 

';24 

.U8 

.24 

.05 

.04 

T. 

.41 

.38 

.01 

.25 

.01 

T. 

.20 

.32 

T. 

.28 

'.'78 
.52 
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.24 
.29 

1.62 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 
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Schuylkill 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

.02 

".'6i 

'.'04 

.If 
.06 

'.'oi 

.12 

T. 

.23 

.23 

.06 

.03 

'.'is 

'!66 

't'.' 

'  .''ii 
.33 

T. 

.01 

T. 

'.'6i 

't.' 
']■ 

.03 
.01 

'.'io 

T 

T. 

.01 

T. 
AX 
.16 

■'i'.' 
't'.' 

.40 
T. 

T. 
'.'63 

't.' 

T. 

't.' 

T, 
t 

'.'12 
.03 

".in 

.07 
.11 
.02 
.13 
.10 
.02 
.06 

■!62 

.12 

T. 
'1'. 

't.' 

.03 

'.'06 
.14 
.04 
T. 

2.19 

JoatosvUle 

1.59 

1.78 

Joushohocken 

Joylestown    

'.'oi 

''22 
T. 

't. 

't. 
't.' 

•••■ 

•■• 

2.74 
2.09 
1.18 

Lower  Susq 

N.Br.Susq 

.... 

— 

1.60 

*^orest  City . . 

2.62 

^reolaudlll! 

2.81 

N.  Br.  Susa 

T. 

.06 

1.26 

George  School 

Gettysburg 

iirardvilleilll 

T. 

.... 

.... 

2.88 

1.62 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

•••• 

.14 
'.'26 

'.'6i 

'.'65 

'!64 

.04 

't.' 

'.'69 

.10 
T. 

.26 

.14 

.05 

T. 

.10 

.01 

T. 

'.04 

T. 

'.'65 
.20 
.02 

.09 

T. 

2.62 

1.87 

jouldsboroll 

7rat6r£ord    

.15 
.46 
.36 
.12 
.25 
.27 
.23 
.02 
.63 

.... 

.... 

.... 

.... 

2.40 
2.34 

1.70 

.... 

"t.' 

T. 

•:6i 
.02 

T. 
T, 

1.67 

iarrisburg*** 

T, 
T, 
T, 

't.' 

.... 

1.4S 
3.20 

loUistervllle 

3uutingdon 

Upper  Del 

Lower  Snsq 

Juniata 



.... 

3.47 

1.54 

.... 

.... 

.... 

2.09 
1.01 

Kylertown*** 

Lakevillellll 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower    Susq 

Lehigh 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

•••• 

•  • 

T. 

'i''.' 
t'.' 

.03 
■.'64 

.13 

.35 
.02 

.03 
.10 

'.'io 

T. 

'.'io 

".25 
.09 
T. 
.16 
.02 

T. 
.03 

'.'io 

'.'65 
'.'i4 

.04 
.12 
T. 

T. 
.12 

't.' 

't.' 

T. 

'.'io 

.47 

T. 
T. 

.02 
T. 

'  '.m 

T. 
.06 

.02 

T. 

T. 

".o\ 

.02 

't.' 

.05 

,03 

'.'02 
.02 
.03 
.08 

'i'.' 

T 

.02 
.94 

.29 
.41 
.30 

.13 

't.' 

.05 

T. 

.01 

T, 

't. 

.05 

.04 
T. 

'.'os 

.10 
T 
.15 
.10 

'.'69 
.05 
.0:^ 
.06 

■f.' 

.... 

.06 
,27 

,16 
.08 
.23 
.20 
.12 
.22 
.18 
.25 
.4f 
.33 
.26 
.15 
.12 
.35 

.22 
.05 
.26 
.22 
.16 
.20 
.06 
.24 
.40 

.15 
T. 

T. 
.03 

't'.' 

T. 
T. 

.01 

T, 

.10 

T. 

T 

1.29 
3.56 

1.43 

[iansfordllll 

Liawreuceyille 

.... 

'!i5 
'.'i2 

T, 
T.' 

.. . . 

,. . . 

1.53 
1.38 

'tV 
't'.' 

.24 
T. 

'.'io 

T. 
.01 

.03 
T. 

'f.' 

'!i6 
't.' 

'.'26 

T. 
.20 

'.'65 

1.76 

Lehightonllll 

jOck  Haven 

Marcus  Hook 

vlatamorasllll 

Mifflintown 

.45 

.29 

1.05 

1.03 

".4\ 

.28 
.40 
.22 
.01 

,63 
,17 
,32 

,85 

'.'26 

'.'26 
.20 
.06 

2.80 

".05 
.06 
.05 

.04 
.07 

".04 
.05 
.60 
.03 
.10 

T. 

.... 

.... 

1.49 
2.23 
2.94 

Juniata 

N  Br.  Susq 

.02 

.01 
.02 
.02 
.03 
.02 
.47 

T. 

".W 

T 

'^20 
T 
T, 

T. 

.06 
T, 
,11 
T, 

2.08 

••■ 

2.74 

Morris  Run 

Mount  Pocono 

"Jesliaminyllll 

1.82 

Upper  Del 

.... 

T. 

3.30 
1.42 

Xx)wer  Del 

.06 

.06 

.10 
T. 

'.'36 
.02 
.32 
,02 
.02 

'.'08 

'[is 

.... 

2.99 

1  21 

* 

.01 
.02 
.03 
T. 

* 

'.'62 
.07 

.22 

".io 
.01 

.71 

'!56 
T. 

.03 

.42 

.02 

,22 

,24 

.30 

T. 

.29 

.53 
.12 

.80 
.07 
03 

.45 

T. 

,02 

T. 

T, 



1.85 

Palmertont 

Lehigh 

.03 

'.'26 

'.'6i 

'!62 

T. 

"m 

T. 
.48 
.10 
T. 

'.'6i 

.47 
T. 
T. 

'.'08 
T. 
.11 

't. 
i!4i 

.06 

'.'i6 
T. 
.15 
.12 
.07 
.22 

.01 

.12 

T, 

,13 

T 

T. 

"24 

T, 

1  59 

3  12 

Philadelphia***.... 
Phila.  Navy  Yard  111! 
Phlla-P'nt  Breeze. t 

'hoenixville 

Pine  Grove 

Pleasant  Mt.llll.... 

Lower  Del 

Lower  Del 

.01 

't.' 

'.'08 
.36 

2  98 

*>  78 

.03 

'.'33 

1.74 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill     





.03 

... 

'.'is 

,22 

.09 

1.02 

;::■ 

T, 

2  33 

■!i2 

'.;. 

.... 

2.17 
3.84 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N    Rr    i^n^n 

".'67 

'.'22 
.18 

.02 
.02 

.08 

't.' 

.02 
.01 

T.' 

.... 

T. 

.04 

.01 

'.'65 
.01 
.02 
.37 
T. 
T. 
.08 

'.'63 
.10 
T. 
.08 

't.' 

T. 

.08 
.11 

.01 
.05 
.02 

'.'65 
.01 

'.04 

.23 
.22 

.56 

".ik 
.n 

.■2f< 
.19 
.42 
30 

.55 
.•58 
.89 

.34 
.65 
.60 
.43 
,64 

.24 
.54 

.04 
.1? 

.06 
.05 
23 

V,,"' 

't',' 
't 

T, 

,12 

,01 

't.' 

T, 
T, 

.11 
.06 
.08 

'.'or 

.14 
.11 
.14 
T. 

,02 
,04 

','n3 

.10 
.04 
.17 

T, 

'.'65 
.02 

T 

't.' 

.04 
.10 
.02 

".0\ 

't,' 

,02 
,12 

".o» 

O.'i 

.05 

T. 

.14 
.28 
.07 

.11 
.04 
.31 

.12 
.52 
.68 
.46 
.02 
.16 
.52 
,09 
T. 

';2B 

.50 

.15 
.02 

'.'64 
.01 

.25 
.47 
.09 

.24 

'!io 

.34 
.38 
,20 
.25 
.74 
.68 
.81 
.11 
.16 

'.'ii 

.14 
.70 
.37 
.37 
.16 
.17 
1.32 
.04 

.32 

?6 

T, 

1  84 

^uakertown 

Eleading"' 

't,' 

'[65 
.04 
.01 
T. 
T 
.02 
.02 
T 

't.' 
't.' 

.03 
T. 
.01 

'!6i 

2  41 

T. 

.27 

.27 

4!i 

.01 
,28 

2  43 

... 

.... 

1.41 

RotrAn.t, 

.08 
.01 

2.66 

5cranton*" 

^olinsgrove 

't'.' 
't" 
't.' 
't. 

.02 
.11 

i.on 

.06 

.12 

.22 
.4P 
.24 
.22 
37 

T, 
.40 

't. 

T, 

'.'40 
,02 
T 

T. 

T, 

2  18 

Lower  Susq 

Schuylkill 

... 

3  57 

.... 

2.33 

Shlppensburg 

5tate  Collesre 

?troudsburgi|ll 

.351   -09 

1  .56 

W.Br.  Susa 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

T. 

.03 
.03 

.03 
'.'64 

't.' 
'.'64 

.06 

■;62 

'.'42 
.01 

.20 
.66 
.43 
.03 
.49 
.25 
.42 
.76 

.46 
.35 
.42 

,47 

:  ..53 

.40 
.70 
.53 

T. 

.65 

.23 

.49 

.17 

.15 

,09 

.42 

,46 
,45 
.18 
,32 
,07 
.10 
.42 
.11 

T. 

'f 
,03 
T, 

T, 

T. 

.02 
T 

1  74 

.01 

'.'69 
.10 

'.'04 

.05 
.08 
.16 
.11 

't. 

T. 

.03 

'.'64 
.01 

't.' 

.07 

T. 

.02 
T. 

''08 

■;68 

'.'62 

.33 

.08 

't 

,10 
.26 
.01 
.48 
.29 

't. 
't. 

.44 
.04 
.2'i 
.22 
.64 
,11 
.21 

.11 

.85 
.01 
.39 
.17 
.10 
.as 
.23 

... 

.... 

2.71 
2,02 

Susquehannallll  — 

... 

.... 

2,24 

N.  Br.  Susq 

T. 

.10 

.02 
.15 
T. 
.06 

.OS 
.16 
.01 

1   68 

2.09 

Wellsboro 

N.  Br.Susq 

Lower  Del 

Lower  Del 

N    Br   Susq. 

T. 

.09 

','6i 
.10 

.20 

.18 

't'.' 

T, 
T. 

... 

.... 

0.97 

Westchester 

Westgrovellll 

Wllkes-Barrellll 

Williamsportllil 

WilHflTTT;tnwn 

2  ,36 

•••• 

1.69 

.... 

T 

3.18 

W.  Br.  Susq 

.... 

1.32 

T. 

1.74 

York 

.04 
T 
.15 
.02 

.03 

1.33 

Zioncville    (near) 

Lower  Susq  .     . 

't.' 

27 
T 

1.13 

Schuylkill   

.04 
.85 

.02 
T. 

.... 

't.' 

T. 

.07 

T. 

T. 

.06 
.21 

T. 

... 

... 

3. 70 

Trenton   N   .T*** 

Lower  Del   

.01 

T. 

T. 

.... 

1.97 

Continued  on  page   14. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


March,  1937 


Daily  Precipitation  for  March,  1987— Contlnned  from  page  13 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29     30 

31 

Ohio  Drainage 
Beaver  Fallsll  II  ... . 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

'.'20 

.26 
.21 
.21 
.32 
.55 
.28 

'.'23 
.16 
.32 
.14 
.01 
.30 
.21 

.25 
.36 

T.' 
T. 

T. 

.02 

T. 

T. 

.02 

T. 

T. 

.01 

.02 

.02 

T.' 

.02 
T. 
.02 
T. 

T. 
T. 

T. 
.05 
■J'. 
.01 

T. 
.04 

.03 

.08 

'.'62 
T. 
.10 

.58 
.08 
.38 
.27 
.19 
.03 

.26 
.30 
.12 
.26 
.25 
.06 
.05 
.18 
.12 
.40 
.11 
.04 
.21 
.09 
.11 

.14 
.42 

.01 
T. 

.04 

.02 

.12 

.03 

.08 

.02 

T. 

.08 

T. 

.02 

.05 

.05 

T. 

T. 

.02 
T. 

■.62 

'."63 
T. 
.08 
.02 
.04 

T. 

.20 

■■i'.' 

■.'35 
.15 
.06 
.11 
.05 

.11 
.17 
.11 
.17 
.12 

.06 

.14 
.11 
.18 
.19 

".n 

.37 
.77 
.45 
.08 
.04 
87 

.45 
.92 
.10 
.41 

.68 

■'o'i 

.11 
.60 

.48 

.43 
.04 
.55 
.27 
.37 
.39 
.06 
.25 
.12 
.20 
.21 
.35 
.19 
.32 
.17 

.36 
.21 

.14 

01    T. 

i.a 
2.01 
i.&i 

2.1( 

2.4< 
1.9i 
1.5i 
2.21 
1.6f 
2.3S 
1.81 
1.4J 
0.8t 
2.\i 
1.4C 

1.61 
2.77 

Blalrsvllle 

07I    n.^il    ns 

Bradford 

T. 
T. 

.03 

.37 

T. 

.05 

T. 

.02 
T. 
.04 
T. 

T. 
T. 

..   . 

.... 

Brookvillellll 

Allegheny 

.... 

Butler 

Ohio 

Allegheny 

.... 

'.'6i 

.17 
.32 
T. 

'."is 

.13 
T. 

T. 

tV 
.02 

■.■67 

'.■56 

'.'08 
.32 
T. 

Chambersville 

01 

.07 

•  ..  . 

.... 

Clairtont 

Monongahela... 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . . 

Monongahela 

Allegheny 

Allegheny 

.  .  .  . 

.... 

Clarion 

.  .  .  . 

.      .  . 

Claysville 

09 

T 

.06 
.10 
.10 
.01 

T. 

.22 

.18 

.01 

T. 

.03 

T. 

.02 
.01 

T, 

T. 
T. 
.01 
T. 
T. 

T. 
T. 
T. 

.... 

.... 

Confluencell  II 

.16 
.03 
.02 
T. 

i'V 
'."6i 

.03 
.01 

Connellsvllle 

■.■{2 
T. 
.16 
.02 

.06 

.12 

Oorry 

Coudersport 

.01 
T. 

T. 

't.' 

.02 
.12 

.28 
.30 
.10 

.41 
.02 

■.■55 
.47 

.26 

1.16 

T. 

Derry 

Conemaugh 

Monongahela 

Allegheny 

Conemaugh 

Youghiogheny  . . 

t. 

T. 

.05 
.09 

.01 

.31 
.23 

.09 
.16 

Donorallll 

Du  Bois 

T.' 

.... 

T. 

T 
.05 

T. 

.05 

Ebensburg 

Elk  Lick 

Franklinllll 

Allegheny 

Monongahela.... 
Youghiogheny  . . 
Beaver 



.... 

.13 
.04 

.25 
.16 
.33 
.17 
.09 
.22 
.30 
.13 
.21 

'.'14 

.22 
.26 
.23 

.34 
.18 
.20 
.26 
■^7 

T.' 

"t" 

.02 

'.07 
T. 
.09 
.02 
.02 
.05 
.06 
.06 
.01 
.05 

.02 

T. 

.01 

.07 

T. 

.05 

.03 

.08 

.02 

.04 

.08 

.02 
.02 
T. 
.03 

■.03 
T. 

.04 
.02 
.02 

T. 

.01 

.02 

•]•. 

T 

.13 

'.'62 
T. 
.06 
.04 

.02 
.01 
T. 

tV 

T. 
T. 

".Ob 
.02 

.02 

tV 

.02 

"log 

".\1 
.04 

'tV 

.08 
.02 
.03 
.16 
.16 

'.'26 
.46 
T. 

'.'ii 

.40 

.36 

T. 

.19 

.24 

.18 
.46 
.16 
.30 
.05 
.32 
.16 
.21 
.07 
.04 
.24 
.30 

.18 
.33 
.22 
.03 
.25 
.16 
.14 
.22 
.10 
.2( 
.18 

'.'6i 

.11 

.04 

.07 

T. 

T. 

.12 

.04 

.18 

.04 

.04 

T. 

T 

T. 

.08 

T. 

.02 

T. 

T. 

.06 

.03 

.02 

.02 
'1'. 
T. 
.01 

■.06 
.02 

".m 

■!ii 

.03 
T. 

■'u 

.12 

.08 
.16 

.02 
T. 

■!ii 
'.'62 

.19 

.06 
.01 

.19 
.04 
.39 
.35 
.48 
.09 
.38 
.43 
.20 
.90 
.06 
.12 

.12 
.09 
.11 
.60 
.09 
.28 
.35 
.10 
.67 
.10 
.16 

.64 
.86 
.28 
.46 
.43 
.29 
.19 
.60 
.42 

.48 
.27 
.20 
.46 
.48 
.22 
.20 
.4n 
.41 
.% 
.2f 

.17 

.03 

.06 

.03 

.01 

.11 

.03 

.04 

T. 

.03 

.14 

.74 

.07 
.02 
.11 
.02 

'.'(13 
T. 
.27 
T. 
.12 
.20 

i.9^ 

2.3!: 
2.24 
2.0s 
1.8C 
1.59 

(ireensborollll 

Ureensburg 

.01 
.03 
.06 

.01 

.01 

T. 

Greenville 

* 

Grove  City 

Beaver 

.... 

.... 

Herrs  Isl.  Damllll.. 

Ohio 

.02 

T. 

.03 

T. 

.02 

T. 

Monongahela. . . . 

.03 
.12 
.07 
.39 

'  .'24 

"tV 

T. 

.02 

1.97 

Johnstown 

Conemaugh 

'.'62 

.03 
.04 

tV 

.02 

*  *  *  ' 

2.73 

Kane  (neu)  XX 

Allegheny 

1.8C 

Kregarllll 

Youghiogheny... 
Monongahela — 
Beaver 

Ohio 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela . . . 
AUeghenv 

.26 

"  '  ' 

2.80 

Lake  Lynn llll 

.42 
.11 

.51 
.SO 
.66 
.62 
.34 
.05 
.43 
.39 
.12 
.73 
1  39 

.  .  .  . 

1.81 

Linesvillellll 

.13 

.08 

'.'6i 

T. 

1.85 

Lock  No  2IIII 

"67 

.07 
.19 
.10 
.35 

.28 

.01 
.02 
.08 
.20 
.01 

■'oe 
'.■67 

.03 

■.'65 
.16 

".Vi 

■.62 
.70 

.18 
.10 
.30 

'.'69 
..06 
.02 
.01 

".'\'z 

.06 
.20 
.12 
.07 
T. 

.15 
.08 
.18 
.07 
.36 

".'is 
't.' 

.20 
.22 
.15 

"[22 
.50 
.22 
.22 
.26 
.15 
.42 
T. 
.3.' 

.     . 

1.55 

Lock  No.41111 

... 

1.61 

Lock  No.  6ttllll 

T. 

1.G8 

.14 

't.' 

.13 

".m 

.06 

.... 

2  60 

McKeesportllll 

Meadville 

1.46 
1.71 

Midland 

Ohio 

Allegheny 

T. 

.02 
.05 
.23 
.06 
.05 
.50 
T. 

T. 

.02 

T. 

.01 

.01 

1.6S 

Mosgrovellll 

1.70 

Mount  Lebanon. .. 

Ohio 

.21 

T. 

'!6i 

T. 

T. 
T. 

.01 

1.79 

Natronallll 

Allegheny 

.02 
T. 

1.96 

New  Castlellll 

Beaver 

.28 

T. 

2.93 

Monongahela 

.30 

. . . . 

.30 

2.0c 

Parkers  Landingjlil 

Allegheny 

.30 
.34 
T. 

.29 
.25 
.30 
.42 
.20 
.19 
.28 
.22 
.26 

T. 

'tV 
tV 

.02 
T. 

'.'6i 

09 

.04 
.02 
.04 

.05 

.03 

T. 

.02 

T. 

.05 

T. 

.04 

.01 

T. 

.12 

T. 

.04 

T. 

.01 

.04 
.02 

T.' 
T. 
.01 

T 
.01 

tV 

.26 
.09 
.12 

.20 
.16 
.21 
.13 
.2.5 
.15 
.24 
.16 
.12 
.05 
.25 
.47 
.08 
.26 

1? 

T. 
.02 
.11 

T. 

T. 

T. 

.01 

T. 

.14 

T. 

.04 

.05 

.05 

tV 

'.'62 
.08 

.05 

.13 
.30 
.71 

.07 
.04 
.14 
.13 

".M 
.10 
.33 
.26 
.50 
.28 
.47 
.44 
.08 

.28 

.45 
.12 
.04 

.66 
.31 
.82 
.81 

".'36 
.76 
.28 
.34 
T. 
.04 
.10 

.22 
.16 
T. 

.22 

.21 

T 

T. 

.10 

.02 

.12 

T. 

.03 

T. 
T. 
T. 

T. 

T. 

1.91 

Pennlinelllin 

Beaver 

•f 

.19 
T.' 

i. 

.06 
.22 

T. 

1.74 

Pittsburgh'" 

Punxsutawneyll  II . . 

Ohio 

.04 

T. 
T. 

T 

.34 

.07 

T. 

.17 

.04 

T. 

.34 

.10 

.19 

.25 

.24 

.05 

.30 

.40 

.16 

04 

T. 

T 

T. 

.22 

.03 

T. 

.03 

.09 

■.■62 
.12 
.05 

■.'67 
.06 

T. 

.14 

.08 

■.■69 
.13 

T. 

.28 

.06 

.17 
.19 
.18 
.67 

"142 
.18 
.35 
.18 
.14 
.42 
.10 
.12 
.19 

.07 

T. 

2.09 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela.... 
Youghiogheny . . 
Conemaugh. . 

tV 

1.88 

Ridgway 

T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
.03 

T. 

1.27 

Baltsburglljl : 

2.22 

Sharonjljl  

T. 

T. 

2.34 

Smethportllll 

.10 

.05 

T. 
T 

1.05 

.04 

T. 

.02 

T. 

T 

T.' 

.01 
T. 

.... 

.08 
.02 
.16 
.10 

2.26 

Springdalejllltt 

2.07 

.02 
T. 

1.91 

Unity  ReservoirU. 
Vandergriftt 

....    ^_- 

T. 

.01 

1.85 

1.32 

Allegheny 

.38 
.19 
.28 
.25 

T. 

.... 

.... 

'1'. 

'.'io 

.04 
.02 

.30 

■^22 
.06 

.08 

.06 
".U 

.26 



.15 

2.10 

Waynesburg 

Wfi^itforfillll 

.... 

.... 

.... 

1.73 

Beaver        

.06 
.25 

T. 

.04 
.02 

2.22 

WestNewtonllll.... 

Lake  Drainage. 
Erie**' 

Youghiogheny  . . 
Lake  Erie 

T, 

T. 

.05 
.01 

T. 

.01 

.06 
T. 

.47 
.04 

: 

.... 

T. 

T. 

1.63 
1.23 

1 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.  •**  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  inoriiiiig:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete 
or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent.      IX  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville,  Newville;  of  Springdale,  Cheswick,  (P.  O.  Barking.  Pa.) ;  of  Pennline. 
Linesville:  of  Unity  Reservoir,  Greensburg:  of  Girardville,  Shenandoah:  of  Kane,  Wilcox:  of  Lock  No.  5.  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


PBESSTTBE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINB. 


Stations 


Erie 

Harrisburg . . . 
Philadelphia . 
Pittsburgh  — 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


.SJ 
W 

1 

IP 

3 

30.01 
29.96 
29.96 
29.99 
29.96 
29.94 


30.44 

3 

29.48 

30.46 

3 

29.51 

30.48 

3 

29  61 

30.43 

3 

29.40 

30.47 

3 

29.52 

30.47 

3 

29.51 

1  Wind 


■<> 


18.6 
9.6 
13.3 
12.9 
13.7 
7.9 


a 

s5 


w. 

nw. 

nw. 

sw. 

nw. 

nw. 


Relative 
himjidlty 


17 

76 

70 

28 

63 

52 

26 

62 

49 

20 

80 

65 

29 

64 

49 

28 

74 

57 

as  o 

o  05 


*  For  any  fl  ve-miuute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


Station* 


BIVEB  CONDITIONS 


Rivers 


« 

0) 

M 

d 

-«» 

a 

ja 

s 

«• 

S 

a 

Port  Jervis.N.  Y.. 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Harrisburg 

Greensboro . . . 

West  Newton 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. . 
Susauehanna.. 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.4 
3.7 
3.6 
6.1 
3.7 
5.3 

13.6 
2.6 

14.2 


4.6 

5.6 

4.2 

9.6 

5.2 

6.4 

26.0 

7.7 

23.4 

21.1* 

22.9 


2.8 

18 

2.4 

13 

3.2 

14 

4.2 

20 

2.5 

19 

4.5 

19 

11.7 

5  i 

1.2 

3  1 

12.0 

1 ! 

12.2* 

2  - 

10.5* 

5 

18 


7 
20 
20 
18 
80 
20 
SO 
25 
80 


*  —Pool  stage. 


March.  1937 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION. 


Daily  Temperaturee  for  March,   1987 


Stations 


10     11 


18     U     16     16     17     18     19     20     21     /i     '-!;)     2-1     '2.')  1  26  1  21     28     29     80     81     Mean 


Altoona \  Maximum... 

(  Minimum... 
Bedford J  Maximum,.. 

I  Minimum,. . 
Bethlehem t  Maximum,,. 

(  Miuimum,. . 
Brookvllle )  Maximum,,. 

I  Miuimum... 
Butler J  Maximum,,. 

'  Minimum,.. 
Carlisle S  Maximum,,. 

I  Minimum,.. 
Catawissa )  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
ChambersbuTB \  Maximum,, . 

(  Minimum... 
CnambersviUe j  Maximum,,. 

I  Minimum... 
Claysville *  Maximum,,. 

'  Minimum,. . 
Clearfield (Maximum,,. 

(  Minimum... 
Coatesville i  Maximum.,. 

(  Minimum... 

Corry J  Maximum.,. 

(  Minimum,.. 
Emporium \  Maximum,,. 

(  Minimum,.. 

Erie* )  Maximum,,. 

(  Minimum,. . 
Franklint )  Maximum... 

;  Minimum... 
Freeland )  Maximum,,. 

I  Minimum,.. 
Gettysburg \  Maximum... 

1  Minimum,. . 
Qreensburg '>  Maximum,.. 

(  Minimum... 
Grove  City \  Maximum... 

(  Minimum,.. 
HambUTK i  Maximum,,. 

(  Minimum,. . 
Harrlsburg* \  Maximum,, . 

I  Minimum,. . 
Hawley S  Maximum,,. 

I  Minimum,.. 
Holtwood* S  Maximum,, . 

(  Minimum,.. 
Huntingdon \  Maximum,, . 

t  Minimum... 
Johnstown \  Maximum... 

/  Minimum.. . 
Lancskster j  Maximum... 

I  Minimum, . . 
Lawrencevllle \  Maximum.. . 

(  Minimum... 
Lebanon! 1  Maximvun,,. 

I  Minimum,.. 
Marcus  Hook* 1  Maximum... 

I  Minimum,. . 
Meadville )  Maximum,, 

<  Minimum,. , 
Montrose S  Maximum,, 

I  Minimum,., 
Mount  Pocono ^  Maximum,,, 

(  Minimum,. 
Philadelphia* \  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Pittsburgh* (  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Quakertown f  Maximum,, 

I  Minimum, . 
Reading* i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Ridgway t S  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Scranton* \  Maximum,, 

i  Minimum,. 
8elinsgrove S  Maximum,, 

(  Minimum.. 
Somerset (Maximum,, 

i  Minimum., 
StateCoUege (  Maximum,. 

)  Minimum,. 
Stroudsburgt f  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Towanda \  Maximum,. 

*  Minimum,. 
TJniontown j  Maximum,, 

(  Minimum.. 
Vandergrift* (  Maximum.. 

(  Minimum,. 
Warren j  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Waynesburg \  Maximum,, 

I  Minimum,. 

Wellsboro S  Maximum,, 

(  Minimum,. 

Willlamsport \  Maximum., 

I  Minimum,. 

Wllliamstown (Maximum. 

I  Minimum., 

York J  Maximum, 

I  Minimum  . 


37  41 

ui  'a 

89  44 

12;  28 

44|  43 

191  28 

89  42 

4  Hi 

38|  48| 

IS!  20i 

46i  49 

16!  27i 

S'l  441 

18!  2S| 

46  48^ 

16!  291 

391  41 

10!  26l 

4n|  45t 

12  27 

41!  43 

81  2'2l 

43!  441 

16  281 

30|  32l 

12  23! 

40!  41; 

4  27! 

32  34 


20 
39 
8 
36 
12 
46 
18 
39 
14 
35 
28 
381  39 
37      28 


21  28 

41  46 

10  30 

40  45 


381     39 
2       3 


48 

68 

46 

40 

46 

48 

37 

26 

88 

42 

87 

82 

88 

80 

86 

48 

46 

48 

46 

46 

60 

61 

62| 

89 

80 

88 

44 

60 

68 

41.9 

26 

34 

31 

32 

23 

38 

20 

10 

11 

17 

27 

22 

23 

2^2 

28 

80 

84 

82 

88 

80 

80 

24 

88' 

17 

18 

21 

26 

28 

29 

26.1 

61 

61 

66 

49 

81 

67 

41 

2« 

36 

46 

44 

86 

34 

81 

89 

44 

60 

48 

47 

48 

82 

88 

62| 

47 

86 

87 

47 

64 

64 

46.8 

29 

28 

83 

30 

26 

34 

22 

13 

22 

16 

26 

28 

22 

28 

28 

31 

8V 

82 

36 

36 

29 

24 

40 

21 

20 

24 

28 

22 

28 

26.4 

47 

61 

59 

42 

42 

42 

87 

38 

S2 

46 

43 

89 

30 

32 

41 

41 

46 

46 

46 

49 

49 

80 

46 

«7 

89 

88 

49 

68 

68 

43.6 

30 

34 

36 

36 

24 

30 

29 

16 

28 

21 

29 

28 

26 

28 

26 

80 

33 

30 

34 

34 

34 

28 

84 

24 

24 

26 

28 

80 

29 

28.4 

48 

58 

41 

41 

48 

60 

25 

27 

83 

44 

33 

80 

34 

28 

40 

86 

46 

46 

41 

47 

48 

80 

38 

27 

88 

83 

89 

49 

39. 6" 

20 

27 

28 

31 

19 

24 

19 

7 

6 

8 

20 

22 

23 

21 

23 

27 

33 

26 

82 

22 

20 

17 

27 

16 

19 

19 

20 

18 

20.1* 

48 

66 

66 

41 

62 

61 

36 

24 

36 

47 

48 

84 

34 

32 

40 

38 

48 

61 

51 

48 

49 

64 

51 

86 

29 

84 

42 

46 

"ei 

48.8 

19 

36 

.32 

31 

30 

24 

18 

10 

7 

16 

27 

23 

27 

21 

24 

32 

88 

30 

30 

27 

28 

32 

85 

16 

19 

22 

22 

18 

23 

24.0 

63 

64 

61 1  68l 

50 

48 

46 

36 

40 

47 

49 

38 

37 

36 

46 

65 

62 

64 

60 

56 

57 

56 

50 

46 

44 

46 

65 

88 

69 

49.7 

3U 

26 

34 

31 

23 

31 

23 

15 

31 

17 

34 

25 

32 

26 

28 

32 

30 

31 

35 

34 

32 

26 

38 

28 

22 

26 

81 

27 

29 

28.2 

51 

52 

42 

47 

42 

44 

40 

32 

85 

41 

33 

34 

37 

35 

38 

42 

40 

44 

45 

46 

49 

50 

49 

44 

38 

88 

48 

.53 

42.8' 

34 

30 

32 

38 

80 

84 

22 

18 

22 

22 

29 

29 

30 

23 

28 

32 

31 

30 

38 

36 

32 

26 

40 

26 

24   26| 

28 

26 



28.7" 

52 

65 

85 

64 

54 

53 

47 

33 

87 

46 

44 

39 

37 

35 

44 

43 

83 

47 

48 

54 

67 

64 

83 

80 

46 

40 

63 

66 

89 

48.3 

30| 

SO 

36 

34 

27 

31 

26 

16 

27 

26 

28 

26 

26 

26 

28 

32 

36 

33 

38 

33 

36 

27 

38 

24 

22 

26 

80 

29 

32 

29.0 

44 

55 

49 

48 

41 

55 

38 

26 

83 

47 

43 

35 

34 

80 

37 

88 

46 

80 

62 

48 

60 

56 

62 

34 

29 

36 

45 

49 

62 

43.0 

22 

36 

29 

21 

30 

35 

16 

7 

6 

13 

24 

22 

28 

20 

22 

28 

32 

29 

81 

26 

28 

21 

31 

16 

17 

20 

22 

17 

24 

22.6 

55 

59 

57 

55 

53 

53 

43 

25 

36 

80 

47 

35 

33 

31 

41 

89 

88 

67 

66 

83 

66 

87 

59 

30 

29 

40 

49 

60 

66 

47.2 

22 

37 

32 

31 

25 

37 

19 

9 

9 

18 

26 

24 

24 

20 

26 

82 

34 

36 

34 

25 

31 

81 

29 

19 

19 

21 

22 

18 

21 

24.8 

48 

44 

42 

42 

51 

47 

32 

38 

36 

44 

37 

34 

33 

34 

38 

86 

60 

43 

44 

81 

63 

52 

82 

34 

86 

84 

58 

54 

68 

43.1 

21 

24 

26 

32 

20 

28 

20 

8 

9 

U 

12 

19 

22 

12 

18 

26 

32 

24 

32 

28 

28 

18 

34 

16 

18 

12 

25 

20 

4b 

21. b 

46 

62 

51 

51 

46 

41 

43 

32 

31 

43 

41 

36 

33 

37 

42 

43 

81 

47 

49 

81 

53 

82 

44 

43 

42 

39 

61 

62 

65 

44.9 

29 

28 

36 

34 

26 

28 

26 

17 

22 

19 

25 

26 

26 

27 

26 

29 

29 

28 

36 

32 

36 

25 

38 

25 

22 

27 

28 

29 

31 

27.4 

46 

47 

34 

37 

48 

39 

34 

25 

31 

40 

34 

31 

30 

28 

37 

36 

41 

45 

48 

46 

44 

44 

36 

30 

28 

34 

42 

44 

81 

37.8 

12 

32 

26 

30 

15 

33 

15 

7 

7 

10 

20 

23 

24 

19 

21 

29 

28 

32 

35 

22 

19 

20 

28 

19 

12 

16 

24 

17 

19 

20.9 

46 

54 

43 

40 

47 

49 

37 

25 

34 

42 

39 

31 

34 

30 

41 

39 

47 

44 

41 

47 

48 

49 

42 

27 

39 

34 

46 

60 

83 

41.2 

19 

27 

29 

33 

18 

26 

18 

9 

4 

10 

19 

23 

24 

23 

23 

31 

31 

25 

34 

27 

18 

16 

27 

14 

20 

21 

21 

IS 

18 

21.1 

48 

49 

35 

40 

39 

47 

26 

23 

27 

38 

29 

31 

30 

30 

39 

38 

39 

38 

40 

38 

40 

38 

29 

24 

34 

33 

37 

39 

44 

35.7 

22 

32 

31 

29 

20 

26 

16 

15 

14 

19 

24 

24 

24 

•£i 

26 

34 

31 

33 

32 

29 

29 

29 

20 

19 

24 

25 

29 

26 

28 

26.1 

49 

52 

41 

46 

50 

44 

24 

28 

32 

43 

31 

30 

32 

30 

41 

38 

46 

62 

45 

45 

47 

47 

36 

26 

33 

33 

41 

46 

60 

40.0 

22 

23 

30 

32 

21 

24 

18 

9 

6 

8 

19 

24 

23 

22 

22 

25 

32 

29 

32 

28 

23 

21 

25 

I« 

16 

23 

26 

19 

20 

21.0 

37 

53 

43   35! 

35 

34 

35 

22 

30 

37 

33 

28 

31 

28 

35 

34 

39 

35 

40 

40 

42 

40 

37 

30 

34 

31 

41 

44 

48 

36.2 

20 

30 

29 

29 

15 

24 

18 

8 

16 

12 

23 

19 

21 

22 

19 

27 

28 

26 

29 

26 

25 

22 

28 

16 

17 

19 

21 

21 

26 

21.5 

51 

65 

60 

59 

51 

51 

50 

46 

37 

46 

43 

42 

38 

37 

44 

44 

54 

51 

49 

84 

57 

55 

49 

80 

46 

41 

62 

66 

67 

49.2 

30 

33 

37 

35 

27 

33 

32 

16 

24 

22 

30 

27 

26 

26 

28 

33 

37 

33 

38 

32 

38 

30 

39 

26 

23 

27 

30 

28 

34 

29.7 

51 

58 

46 

47 

53 

64 

38 

25 

34 

48 

46 

33 

31 

31 

38 

39 

80 

58 

54 

48 

.52 

61 

60 

29 

31 

38 

47 

60 

83 

44.7 

25 

37 

31 

31 

36 

37 

19 

1] 

14 

20 

26 

25 

26 

22 

25 

30 

30 

35 

34 

30 

32 

29 

29 

17 

19 

23 

24 

22 

27 

26.0 

50 

46 

39 

47 

47 

47 

37 

21 

30 

40 

39 

33 

40 

31 

40 

45 

42 

54 

52 

45 

44 

47 

43 

24 

30 

31 

40 

48 

49 

40.6 

36 

37 

28 

29 

22 

37 

14 

8 

10 

20 

25 

21 

14 

11 

27 

30 

31 

84 

30 

28 

29 

26 

21 

17 

18 

24 

23 

19 

27 

24.4 

40 

57 

58 

44 

45 

39 

41 

28 

30 

39 

38 

38 

32 

32 

40 

41 

41 

43 

42 

47 

47 

49 

46 

44 

37 

38 

4b 

47 

80 

41.8 

32 

32 

37 

36 

26 

29 

27 

16 

22 

21 

29 

26 

26 

27 

28 

29 

34 

30 

37 

34 

30 

26 

35 

24 

24 

27 

29 

30 

27 

28.8 

49 

62 

46 

50 

44 

48 

40 

30 

36 

44 

42 

35 

32 

34 

43 

44 

81 

41 

49 

51 

54 

50 

48 

34 

39 

36 

62 

53 

68 

44.6 

34 

35 

37 

35 

31 

34 

22 

18 

23 

24 

32 

26 

27 

29 

31 

33 

38 

34 

38 

38 

38 

32 

34 

24 

25 

29 

32 

32 

32 

30.6 

38 

56 

49 

33 

34 

33 

33 

24 

32 

40 

36 

30 

32 

31 

38 

42 

39 

35 

37 

37 

40 

45 

39 

31 

36 

29 

37 

41 

49 

37.1 

19 

19 

29 

26 

12 

13 

22 

7 

7 

6 

24 

20 

23 

24 

21 

26 

31 

17 

31 

26 

14 

13 

30 

17 

20 

20 

22 

20 

14 

19.2 

48 

62 

47 

54 

45 

47 

40 

32 

35 

44 

41 

35 

33 

.34 

43 

43 

50 

51 

48 

50 

53 

50 

46 

40 

41 

37 

50 

52 

54 

45.0 

32 

33 

40 

35 

32 

35 

25 

21 

27 

26 

32 

28 

30 

30 

31 

32 

32 

34 

38 

37 
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t    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 
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GENERAL  SUMMAR'Z'. 

April  was  moderately  cool  and  rainy,  and  in  many  respects 
was  a  backward  and  unfavorable  month.  TemperatureH  were 
below  the  normal  about  two-third?  of  the  time,  with  the  great- 
est deficiencies  in  the  western  part  of  the  State.  The  nights 
were  unseasonably  cool,  the  soil  did  not  warm  up  enough  for  a 
proper  germination  of  seeds,  and  the  growth  of  vegetation  was 
very  slow.  Forest  trees  were  about  two  weeks  late  in  greening 
up,  while  orchard  fruits  were  from  ten  days  to  two  weeks  late  in 
coming  into  bloom.  However,  with  all  of  the  cool  nights  the 
temperatures  remained  a  little  above  the  frost  line  in  that  por- 
tion of  the  State  south  and  east  of  the  Blue  Ridge  Mountains, 
and  there  was  no  serious  frost  damage  in  any  district.  Lowest 
temperatures  were  recorded  at  a  large  majority  of  the  stations 
on  the  1st,  before  vegetation  had  advanced  far  enough  to  be 
greatly  harmed.  It  was  the  first  April  in  many  years  in  which 
frost  did  not  damage  orchard  fruits  more  or  less  while  in  bloom. 
This  would  seem  to  have  portended  a  record  breaking  fruit  crop, 
but  frequent  rains  were  unfavorable  for  pollination,  and  the  set- 
ting of  the  fruit  was  not  in  proportion  to  the  heavy  bloom  that 
was  reported  in  most  regions.  The  rainfall  averaged  the  heav- 
iest, with  one  exception,  of  any  April  in  the  last  fifty  years.  It 
was  well  above  the  normal  in  all  parts  of  the  State.  The  soil 
was  well  saturated,  and  the  surface  water  supply  restored.  The 
frequency  of  the  rains  kept  the  fields  muddy,  and  farm  work 
was  decidedly  backward  at  the  end  of  the  month.  The  volume 
of  the  rains  caused  minor  floods  at  many  places  in  the  Susque- 
hanna and  Ohio  drainage  basins.  In  the  Susquehanna  Basin 
the  damage  was  all  on  the  West  Branch,  with  amounts  reported 
as  follows:  — Huntingdon,  $183,000;  Lewistown,  $28,500;  and 
Newport,  $11,000.  In  the  Ohio  Basin  all  streams  rose  above 
the  flood  stages,  but  timely  warnings  resulted  in  the  saving  of 
nearly  all  movable  property,  and  the  damage  was  not  serious. 
At  the  end  of  the  month  oats  seeding  was  drawing  to  a  close  in 
the  southern,  and  just  beginning  in  the  northern  counties. 
Corn  ground  was  mostly  ready  for  planting  in  the  southern  por- 
tions of  the  State,  while  a  large  amount  of  plowing  remained  to 
be  done  in  the  northern  counties.  A  few  early  potatoes  had 
been  planted,  while  the  planting  of  truck  crops  was  just  begin- 
ning. Pastures  and  meadows  were  reported  as  backward,  but 
otherwise  in  good  condition.  The  winter  grains  were  looking 
fine  excepting  a  few  regions  where  the  heavy  January  rains 
stood  on  the  fields  and  caused  considerable  spottiness.  The 
lateness  of  the  season  seemed  to  be  its  only  handicap,  and  it  re- 
sulted in  less  frost  damage  than  has  occurred  in  many  years. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  88  stations,  was  47.7°,  which  is  0.9°  below  the  April  nor- 
mal for  50  years  of  record.     The  highest  monthly  mean  was 
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64.4°,  at  Marcus  Hook,  and  the  lowesf^tt^^^l.e®  at  Goulds- 
boro.  Extremes  for  the  month  ranged  from  a  maximum  of  89° 
at  Arondtsville  on  the  18th,  to  a  minimum  of  19°  at  Emporium 
on  the  1st  and  12th;  at  Hawley,  Wellsboro,  Brookville  and 
Ridgway  on  the  1st,  and  at  Coudersport  on  the  12th.  The 
greatest  daily  range  in  temperature  was  51°  at  Arendtsville  and 
Williamstown  on  the  18th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
the  ob.servations  taken  at  146  stations,  was  5.53  inches,  which 
is  2.09  inches  above  the  50-year  average  for  April.  The  great- 
est monthly  amount  was  9.49  inches  at  Arendtsville,  while  the 
least,  2.78  inches,  was  reported  from  Graterford.  The  great- 
est amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  3.82 
inches  at  Bakers  Summit  on  the  25-26th. 

Snowfall  for  the  month  averaged  0.2  inch,  which  is  2.0  inches 
less  than  the  50-year  normal  for  April.  The  greatest  monthly 
amount  was  4.2  inches  at  Wellsboro.  The  greatest  amount  for 
24-hours  was  3.5  inches  at  Wellsboro  on  the  9th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  APRIL 
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.935. 

.936. 

987. 


Period  . 


47.2 

92 

12 

2.52 

1.3 

8 

14 

10 

49.7 

88 

14 

4.50 

0.9 

11 

11 

8 

48.6 

85 

12 

3.46 

0.4 

10 

14 

8 

49.8 

87 

11 

2.08 

1.2 

8 

13 

9 

46.9 

85 

14 

2.04 

1.1 

10 

10 

10 

47.7 

85 

16 

4.74 

0.6 

14 

7 

10 

48.0 

83 

6 

3.62 

14.7 

11 

11 

8 

49.2 

90 

5 

3.76 

0.2 

10 

10 

8 

53.0 

97 

4 

1.75 

0.9 

8 

10 

10 

49.0 

92 

12 

3.30 

0.3 

10 

12 

9 

45.6 

84 

4 

2.93 

2.6 

12 

9 

8 

50.2 

92 

2 

1.76 

0.5 

6 

15 

9 

49.2 

90 

13 

1.57 

0.9 

8 

14 

8 

47.2 

95 

10 

5.41 

4.9 

11 

9 

5 

48.0 

91 

20 

3.56 

3.0 

9 

8 

10 

48.8 

90 

12 

3.53 

T. 

10 

11 

7 

44.7 

86 

9 

3.45 

1.0 

13 

8 

8 

48.4 

84 

16 

2.84 

2.8 

12 

9 

11 

50.0 

89 

12 

3.18 

0.6 

9 

14 

8 

43.6 

84 

8 

2.64 

4.0 

11 

10 

7 

49.8 

89 

0 

3.51 

1.0 

12 

12 

8 

48.5 

87 

8 

6.39 

2.6 

18 

10 

9 

52.6 

89 

13 

5.07 

0.6 

IS 

10 

9 

46.2 

84 

6 

3.79 

4.4 

18 

11 

7 

50.2 

83 

18 

4.89 

1.6 

15 

10 

7 

50.6 

90 

17 

3.82 

0.2 

11 

12 

6 

47.3 

93 

5 

4.66 

1.1 

14 

10 

8 

53.9 

98 

15 

1.92 

1.6 

8 

13 

10 

48.0 

87 

16 

3.65 

5.6 

14 

9 

9 

48.5 

87 

14 

2.08 

2.6 

9 

11 

10 

48.2 

81 

12 

4.53 

10.8 

14 

10 

9 

48.5 

90 

6 

2.70 

1.2 

11 

10 

10 

46.0 

87 

8 

4.39 

3.0 

16 

9 

9 

55.3 

96 

10 

3.11 

0.8 

11 

13 

7 

60.1 

91 

11 

3.17 

0.4 

12 

12 

9 

48.3 

89 

-5 

2.94 

1.9 

9 

14 

8 

46.5 

82 

6 

4.15 

7.4 

12 

13 

7 

.51.3 

96 

9 

2.32 

0.6 

10 

15 

7 

44.9 

84 

9 

2.08 

0.9 

9 

12 

9 

47.7 

92 

17 

3.52 

1.0 

13 

12 

7 

46.0 

88 

U 

6.50 

6.6 

13 

12 

8 

51.4 

94 

19 

6.12 

1.1 

15 

9 

8 

48.2 

92 

9 

2.71 

1.1 

10 

11 

8 

48.4 

85 

16 

3.33 

2.3 

10 

14 

6 

47.0 

86 

14 

1.71 

1.2 

8 

14 

8 

50.9 

89 

15 

4.49 

0.6 

18 

12 

8 

48;9 

86 

14 

3.06 

0.6 

11 

13 

8 

47.1 

91 

12 

2.66 

2.9 

11 

11 

7 

46.1 

90 

14 

3.01 

1.3 

14 

8 

8 

47.7 

89 

19 

5.53 

0.2 

14 

9 

8 

48.6 

98 

-5 

3.44 

2.2 

11 

U 

8 

10 
13 
11 
12 
10 

9 
13 

6 

8 
16 
12 
12 
14 
10 

8 
13 
10 
11 
11 
12 
13 
12 
12 

7 
12 

9 
11 
10 
12 
10 

9 

8 
10 

8 

9 
11 
10 
18 
11 
10 
10 
10 

9 
12 
14 
13 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


April,  1937 


OUmatologrical  Data  for  April,  1987 


Stations 


CotmtleB 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


a 
Za 

So 


Precipitation,  in  inches 


o„ 

is  s 

0)  S 


S  ° 


08^ 

fe-O 

-  a 
s  c 

E-i 


No.  of  days 


0  0) 
■B  O 


Observers 


AUentown 

^  A-ltoona 

g  Ardmore 

s  Arendtsville 

'8  Bedford 

(5  Bethlehem 

u  Carlisle 

'■g  Catawissa 

1  Center  Hall 

2  Chambersburjr.. 
^  Clearfield 

Goatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Preeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mifflintown 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley...- •• 
Neshaminy  Fallsu- 

Palmerton 

Philadelphia 

Phoenixvllle 

Quakertown 

Reading 

Eetreat 

Scranton 

Selinsgrove 

Shawmontu 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Willlamstown 

York 

Brookville 

Butler 

■u  Chambersvllle.. 

§  Clairton 

.§  Claysville 

g  Corry 

Q  Derry 

o  Donora 

IS  EbensbMg 

<S  Franklin 

Green  sburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

.lohnstown 

Kane  (near)  U 

Lycippus  It 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Neweil 

Pittsburgh 

Ridnrway 

Salisbury  (near)..., 

Bharon  It 

Somerset 

Dniontown 

Vandergrif  t 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Cumberland 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware  

Juniata 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  — 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jeflerson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland . . . 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Somerset 

Mercer 

Somerset, 

Fayette 

Westmoreland... 

Warren 

Greene 


Erie. 


FortheState 60     47.7     -0.9 


254 
615 
350 
700 
060 
364 
467 
520 
272 
580 
120 
380 
660 
050 
380 
970 
190 
553 
840 
875 
535 
600 
337 
900 
200 
650 
977 
637 
265 
000 
469 
580 

50 
445 
720 
045 

60 
398 

26 
100 
496 
273 
900 
746 
455 

51 
660 
217 
500 
764 
419 
465 
521 
276 
400 
173 
077 
047 
020 
150 
430 
172 
762 
000 
957 

150 
950 
256 

100 

184 
020 
420 
080 
691 
808 
800 
24=> 
360 
,680 

940 

190 
.100 
825 

180 

035 


670 


66 


48.8 
45.4 
48.6 
50.0 
48.0 
60.4 
60.6 


46.8 
49.6 
46.8 
47.0 
47.6 
45.6 
51.2 
43.4 
50.6 
50.9 
46.4 
41.6 
48.0 
51.0 
49.6 
43.0 
50.8 
48.0" 


43.2 
61.0 
46.0 
48.8 
49.2 
54.4 
49.4 
42.3 
44.4 
49.4 
47.4 
51.2 
51.2 
48.4 
49.8 
46.3 
46.8 
47.6 
81.4 
49.4 
46.4 
47.5 
45.2 
43.2 
50.2 
48.0 
47.8 
50.8 
44.4 
47.0 
46.2 
48.4 
49  3 
43.4 
48.6 
61.0 
44.0 
46.5 
48.4 
47.7 
46.4 


48.9 
43.4 
47.5 
47.0 
49.6 
47.0 
48.4 
47.8 
44.2 


48.2 
43.2 
80.4 
49.0 
46.3 
50.0 


45.2 


+0.3 
-2.4 
-1.7 

+0.8 


0.9 
-1.4 


-0.9 
-0.6 
-1.8 
-3.4 
-1.0 
-1.1 
+1.0 
-0.9 
+0.4 
+0.1 
-1.2 
-0.8 
-1.5 
-1.4 
-1.3 
-2.3 
-0.6 
-1.4 


+  1.8 
-0.9 
-1.5 
-1.1 
0.0 
-0.6 
+0.1 
-2.6 
+0.2 
+0.3 
-0.9 
-0.5 
-0.1 
-0.6 


-1.3 
-1.8 
-0.6 


-1.1 
-0.4 
-1.1 
-1.3 
+0.4 
-0.9 
-1.7 
-0.1 
-0.5 
-0.6 
-3.0 


-1.3 
-1.2 

-0.8 
-0.6 
-1.1 
-0.5 
-1.8 
+1.1 
-1.2 


-0.9 


-2.1 
+  1.4 


-1.4 
-2.6 
-3.4 
-1.4 


0.0 
-2.9 
-0.8 
-1.3 
+1.6 


+0.1 


20 


30 


29 


29 


6t 


2t 

1 

1 

1 

1 

It 

I 

lot 

1 

1 

1 

1 

11 

If 

1 

1 

1 

1 


It 

1 

1 

1 

1 

9T 
17 

It 

1 

1 

It 
11 

1 

1 
11 

1 

1 

1 

1 

1 
lit 

It 

1 

1 

1 

1 

11 
12 

1 

1 

1 

lot 

12 

1 
12 
12 
11 

1 
12 
12 

3t 


16 
lit 
12 

It 

1 
12 

\ 
12 

1 


12t 
1 

It 
1 

It 
1 


4.10 
8.50 
5.33 
9.49 
8.38 
3.95 
6.38 


7.61 
6.59 
6.64 
5.61 
4.05 
6.62 
4.28 


4.58 
5.53 
4.47 
7.84 


6.90 
4.53 
3.96 
4.53 
4.66 
3.37 
6.72 
5.93 
6.05 
5.19 
4.79 
4.38 
4.60 
4.28 
3.24 
4.25 
3.51 
4.94 
5.05 
9.08 
6.75 
4. HI 
3.85 
3.62 
5.42 
5.03 
4.64 
4.20 
7.01 
6.17 
7.67 
5.75 
4.48 
6.59 
6.4S 
6.93 
5.90 
6.57 
6.  ,50 
5.42 
5.28 
6.62 
6.80 
7.11 


5,66 


5.39 
7.20 
5.65 
6.17 
6.22 
5.09 


7.03 
6.53 


+0.39 
+4.98 
+  1.46 
+5.79 


+0.45 
+3.02 


+4.46 
+3.35 
+3.05 
+  1.85 
+0.35 
+  1.93 
+  1.08 
+0.23 
+0.85 
+3.64 
+  1.09 
+0.92 
+  1.27 
+1.76 
+  1.89 
+1.31 
+  1.63 
+4.35 


+  1.27 
+0.98 
+  1.04 
+  1.08 
-0.16 
+3.30 
+  2.29 
+2.19 
+  1.44 
+  1.55 
+  1.33 
+  1.08 
+0.22 
-0.03 


+  0 

74 

+1 

27 

+1 

72 

+3.15 
+  1.24 
+  0.76 
+0.56 
+  1.6S 
+  1.39 
+  1.16 
+  1.01 
+4.11 
+2.80 
+3.79 


+  1.09 
+2.97 
+2 .  75 
+3.25 
+2.70 
+3.07 
+3.10 
+  1.96 
+1.87 
+3.49 
+2.85 

+3^82' 
+1.64 


+2.34 
+3.25 
+2.70 
+2.63 


+2.35 
+2.41 
+  1.92 
+3.32 
+  2.60 


+4.30 
+2.09 


1.24 
2.05 
1.50 
3.15 
3.00 
0.92 
2.34 


2.17 
1.54 
1.65 
1.73 
0.99 
1.23 
1.16 
1.10 
1.35 
2.66 
1.28 
0.85 
1.94 
2.30 
1.23 
1.42 
1.18 
3.14 


1.68 
0.88 
0.75 
1.16 
0.84 
1.20 
2.10 
2.36 
1.37 
1.35 
1.95 
1.62 
1.10 
1.30 
0.94 
0.96 
1.13 
1.12 
1.74 
3.69 
2.08 
1.31 
0.95 
0.63 
2.17 
1.15 
I  07 
1.43 
2.13 
2.66 
1.70 
1.47 
0.99 
2.06 
1.36 
1.98 
1.21 
2.15 
1.33 
1.38 
1.86 
1.86 
1.32 
1.59 
1.60 
2.48 
1.31 
2.18 
1.65 
1.9H 
1.20 


0 

T. 

T. 

T. 

T 

T. 

T. 

T 

T. 

T. 

T. 
0.6 

T. 

T 

T. 
0.2 

'S. 


1.51 
2.98 
1.27 
2.01 
2.40 
1.90 


2.50 
3.82 


0.1 

T. 
2.0 

T. 

T. 

T. 

T. 
0.5 

T. 

T. 
0 

T. 

T. 
0 

T. 

T. 
0.1 

T. 
0 

T. 

T. 

T. 
0.4 
4.2 

T. 

T. 

T. 
0 

T. 

T. 
0.2 

T. 

T. 
2.0 

T. 

T 

T. 

T 
1.0 
0.8 

T. 
0 

T. 
0.5 
0.5 
0.6 

T. 

T. 
0 

T. 

T. 


T. 

1.0 

T. 


T. 
0.2 
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w. 

nw. 


ne. 

sw. 

nw. 

nw. 

w. 

s. 

e. 

nw. 

nw. 

ne. 

w. 

sw. 

n. 

nw. 

w. 


e. 


nw. 
nw. 

sw. 

ne. 

w. 

nw. 

nw. 

nw. 

w. 

ne. 

nw. 

sw. 

nw. 

nw. 

ne. 

nw. 

sw. 

nw. 

ne. 

w. 

nw. 

e. 

nw. 

nw. 

w. 

sw. 

w. 


w. 

sw. 
ne. 

8. 


sw. 

w. 

w. 

sw. 

nw. 

sw. 

nw. 

nw. 

sw. 


8. 

sw. 
sw. 


UAV. 

w. 


w. 

nw. 


John  A.  Frick. 

John  J .  Martin . 

H.  L.  Balderston. 

Dr.  S.  W.  Frost. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.E.Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

C.  E.  Koppenheffer 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B.  Evausha 

Prof.N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall. 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau . 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

Andrew  McNeillie. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.  0.  Hacker. 

Pliuadelphia Sub.  Water  Co. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.  S  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 
Mrs  .  M .  Ordella  Parks . 
George  W.Hill. 
Harlan  Saylor. 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
Susquehanna  Collieries  Co 
York  Water  Co. 
Franks.  Fawcett. 
William  C.Faust. 
JohnE.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co . 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 

D.  H.Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross . 

U.S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Wat<?r  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
J.  D.  Beachy. 
Harrv  H.Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Wm.  Vi .  Marsteller. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp. 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 


U.  S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters,  •,*.*,  etc..  Indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

IX  Post-Office  addresses  are  as  follows:  of  Lycippus,  Greensburg;  of  Neshaminy,  Oakford:  of  Sharon,  Farrell:  of  Shawmont,  Manayunk;  of  Kane  (nearl.  Wilcox. 

W,  B,  O,  Phil8delpWa-6-7-87.1080. 


ApriIm  1937 
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DAlly  Precipitation  for  April,  1987 


SUtlons 

Dninaire  Basin 

Day  of  mouth 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

' 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

AUaiitie  OrtUnage. 

Lehigh 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

.02 
.08 
.03 
.02 

T. 

'.'i2 
tV 

".'*i 

03 

.78 
.24 

.01 

".12 

".08 
.44 

.13 
.11 
.28 
T. 

.12 
.60 
.68 
.81 

.24 
T. 
.02 

T 

.08 

.01 

T. 

.06 
.79 
.21 
.02 
.04 
.46 
.26 
.28 
.10 
.40 
.37 
.35 
.29 

.17 
.03 

'.'62 

't.' 

'.2\ 
.19 

.06 

".'6i 

.31 

.08 
.62 
.07 
.90 
.94 
.29 
.48 
.36 
.39 
.14 
.46 
.82 
.60 

1.24 

.68 
.91 
.32 
.02 
.63 
.44 
.56 
.83 
.97 
.95 
.87 
.63 

.28 

.92 

'.'i4 
.16 

.27 

1.66 

.49 

.45 

'."io 

.09 

T. 

.... 

4.10 

AttOOQft                  .     ... 

T. 

.42 

'iii 

.21 
.18 
.17 
.12 

.82 

2.05 

.06 

1   35 

8.60 

Ansoiiiallll 

Ardiuoro           

.29 

3.a6 

46     n8 

5.1)8 

Ar6in5t3villo     

1.68 
.44 

.40 
.08 
T. 
.08 

1.89 
.70 

1.50 
.07 

■.'62 

.40 

8.15 
3.82 
3.  CO 
1.17 
T. 
1.00 
2.85 
3.72 
2.19 

9.49 

.luuiata 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

Lehigh 

Middle  Susq 

.03 

iV 

T. 
.01 

.20 
.41 
.83 
.92 
.81 
.60 
.41 
.28 

.66 
.82 
.44 
.29 
.86 
.46 
.82 
.44 

.23 
.19 
.04 
.74 
2.82 
1  40 
.60 
.15 

1.82 

1.11 

.83 

.19 

2.05 

9.38 

Bedford 

T. 
T 
.04 
.04 

T. 
T. 

T 
T. 

T. 
.06 

.04 
T. 
.10 
.03 

•••■ 

. . . . 

.... 

.... 

8.38 

Bolltjfont©.        

T. 

4.67 

BotlUohem 

.16 

.18 
.05 

3.95 

Big  Kuob    

'.05 

"."12 
.03 

8.77 

Bloservilletl 

7.52 

Builalo  MlUsllll 

Juniata 

.12 
.88 

.10 

.65 
.98 

7.06 

Carlidli) 

Lower  Susq 

.18 

T. 

T. 

T. 

.08 

.... 

.19 

.01 

6.88 

CutawissA    . 

N.  Br.  Susq 

Center  Hall 

.18 
.96 
.30 
.38 
.18 

2.17 
.19 
.40 
.72 
!I0 

.42 
.02 
.26 
.05 
.08 
T. 

'.'6i 

T. 

1.12 
.23 
.39 
.30 
.28 
.05 
.12 
.40 
.29 
.37 
.73 
.27 
.01 
.32 

.08 
.60 
.64 
.11 
.18 
.31 
.20 
.38 
.68 
.08 
.51 

.34 
.44 
.45 

.57 
.34 
.1/ 
.44 
.68 
.39 

'ios 

.80 
.52 
.43 

1.25 
.35 

'.'48 
.65 
.50 
.85 

1.25 

.39 

.45 

.66 

.79 

.70 

.64 

.86 

1.15 

1.77 

1.10 

.61 

.49 

.47 

.20 
.82 
.86 
.18 
1  ?P 

.42 
.91 
.35 

't. 

'.iii 

T. 

1.34 

1.54 

1.55 

1.73 

.99 

.66 

.02 

1.04 

.67 

'.'17 
.35 
.40 
.06 
.71 

1.59 
.10 
.20 
.34 
.50 
.19 

1.20 
.33 

.65 
.60 
.68 
.66 
.74 
.13 
.56 
.37 

.37 
.98 

1.40 
.34 
.38 
.34 
.15 

1.23 
.25 
.24 
.48 
.68 
.24 
.90 

.02 
.61 
.38 
.43 
.53 
.51 
.12 
.27 
.08 
.38 
1.24 

7.61 

Ch  am  bersburg 

rieiirtioki 

Potomac       

.02 
T. 

T. 

.89 
.04 
T. 
.04 

".03 
■V. 

'.'69 
.06 
.07 

.28 
.60 
.82 
.86 
.29 
.27 
.46 
.24 
.86 
.30 
.43 
.37 
.22 

.41 
.46 
.16 
.16 
.40 
.14 
.33 
.21 
.38 
.08 
.27 

tV 
'.oi 

'tV 

T. 

.28 

.28 

T. 

.02 

T. 

.01 

r 

.05 

.03 

T. 

T. 

T. 

.40 

.49 

.07 

T. 

T. 
T. 
T. 
T. 
T. 

'.'62 
T. 
.01 
T. 
T. 
T. 

.08 
T. 

tV 

T. 
T. 
T. 
T. 
.02 

'tV 

T. 
T. 
.04 
.16 

".'64 

■.'i4 

.09 

".6i 
'.'is 

.02 
.14 
.08 

. . . . 

6.59 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

.10 
T. 

.10 
.10 
.09 
.01 
.10 
.05 
.10 
.05 

6.64 

CoatesvUle 

■!22 
T. 

'.'54 
.23 

'.'i? 

'.'06 
.42 

■f. 

.... 

5.61 
4.06 

Schuylkill 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

.... 

.07 
.01 

.14    .33 
.02    .93 
.15    .28 
.13    .70 

tV 

.06 

T. 

.02 

tV 

■.'63 

'!i4 
.20 

.04 
.06 

".\2 

't  " 

'.'39 
.86 
.15 

4.02 

4.64 

Kiiiporium 

... 

6.62 

Lower  Susq 

N.Br.Susq 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

".02 

T. 

.02 
.02 

.05 

;o6 

tV 

T. 
T. 

4.28 

Forest  City 

Freolandllll 

Galeton 

.xeorge  School 

T. 

.01 

.13 

.08 

.81 

1.33 
.28 
.40 
T. 
.16 
.11 
.68 
.01 
T. 
T. 
.20 

.84 
.86 
.93 
.84 
.42 

.76 

5.24 
4.81 

T. 

tV 

.05 

".03 

.60 
T. 

.04 
.02 

".'6i 

T. 

T. 
"!03 

'.'69 
.07 
.59 
.01 
.15 

'.'io 

.n 

.06 

"."ec 

T. 

.11 

.15 

2.65 

.56 
.14 

.15 
.14 

4.60 
4.47 

7.27 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

T. 
T. 

5.18 

Uordon . 

tV 

T. 

5.29 

Qouldsboron. 

4.51 

Graterford    

Schuylkill      

.  .  .  . 

.01 

'.'65 
.04 

.02 
37 

.11 

.02 

".6i 

.03 
.04 
.01 

2.78 

Schuylkill 

.97 
.86 
.12 
.66 
.63 
1.02 
.18 

'.'62 
.... 

.09 
.01 
.21 

'.'28 

5.41 

Lower  Susq 

Lower  Susq 



T.' 

T." 
T. 

tV 

.03 

T. 
T. 

.'62 

.37 
.40 
1.42 
1.61 
.92 
.48 

T. 

'.'27 
.38 
.02 

't'.' 

.15 
.06 

2.30 
1.09 

5.09 

Uarrisburg'** 

Hawleyllll         .  ... 

4.58 

T 

T. 
.04 

4.53 

H'nlli<?trtrvinp 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

;::: 

5.65 

HoltwoodI) 

Huntingdon 

Hyndman.. 

Kylertown 

Lakevillellll 

'.'is 

'.'63 



.25 
.45 

.03 
.61 

.24 
3.14 

1.18 
.28 

4.47 

7.84 

W.  B.Susq 

.03 

T. 

.15 
.10 

.01 
T. 
T. 
.64 

.16 

* 

.22 
.71 

.80 

2.05 

.25 

2!23 
.19 
.67 

1.16 
.29 
.14 
.38 

2.10 

1.87 
,71 

1.51 
.96 

1.08 
.96 
.30 
.84 

".m 

T. 

.06 

.16 

.01 

".'65 
.40 

.54 
.60 

.17 
.28 

55 
.16 
.20 
.79 

« 

.06 
.18 
.67 
.60 
.30 
.74 
.34 

.26 
.33 
.34 
.30 
.21 
.06 
.16 
.16 
.18 
.72 

T. 
.31 

T. 

.22 
T. 

■'36 
T 
.11 
.36 
T. 

'!06 

't.' 

T. 

.01 
T. 

tV 
tV 

T. 

.14 

.26 
.39 

.11 

.64 
.60 
.03 
.40 
.37 
.05 

T. 
.41 

.09 
.10 
.05 

't.' 

.02 

".ii 

".OS 
.08 
.06 
.10 

.01 

.47 

'!l5 
.07 

. . . . 
.01 
.12 

".iyi 

■.'75 

.06 

.53 

.35 
T. 
.68 
1.16 
.05 
.59 
* 

.64 
1.12 

.88 

1.54 

.20 

.14 

1.38 

.73 

1.03 

.98 

.13 

.92 

.56 

.10 

.90 

.48 

T. 

.30 

'.'22 
T. 

.... 

T. 

.34 
.02 

1.68 
.76 

.24 
.41 

.70 
.61 
.33 
.51 
.73 
.26 

1.20 
.18 

1.24 
.27 
.65 

2.10 
.68 
.25 

.70 

1.13 

.27 

.44 

.11 

1.05 

.18 

1.10 

.20 

.93 
.28 

.66 
.62 
.40 
.08 
.40 
.50 
.15 
.33 

.02 
.18 

.10 

5.90 

4.88 

Lower  Susq 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower   Susq 

Lehigh 

W.Br.  Susq 

T. 
T. 

'.'os 

.03 

T. 

T. 

tV 

'.'62 

T.' 

T. 

'.'io 

.28 

4.53 

Lausfordllli 

Lawrenceyille 

Lebanon 

Lehightonllll 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Matamorasllll 

6.32 

'.'6i 

.05 
.13 

'.'97 

T. 

3.96 

4.53 

5.69 

T 

.02 

.09 

.02 
.11 
.22 

.04 

.84 

* 

2;i6 

.03 

4.66 

3.37 

'.'23 

3.71 

.36 
.06 
.20 
..26 
.01 
.25 

.33 
.12 

.87 

".21 

'.'■78 
T. 
1.00 
1.10 

.32 

.08 

.03 

T. 

T. 

.04 

T. 
.06 
.06 
.10 

.37 

.03 

.08 

.01 

T. 

.04 

.21 

.37 
.28 
.10 
.76 
.08 

.22 
.38 
.20 
.40 
.03 
.04 
.10 
.02 
.05 
.09 

.09 
.35 

".ii 

.11 

''64 

't. 

1.20 
.79 
.54 
.26 
.62 
.90 

1.38 

.08 
.60 

i!02 

T 

.06 

..58 
1.15 

T. 

6.72 

N.  Br.  Susq 

N.Br.Susq 

Upper  Del 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

.02 

.03 

T. 

T. 

.08 

T.' 

.10 
.04 
.06 
.09 

.28 
.62 
.50 
.15 
.43 

.03 

.10 

4.25 

Morris  Run 

.03 

't. 

.02 

'.49 
1.35 

2.20 

.42 
.31 

* 

1.61 

* 

1.46 
.2f 
.80 

4  30 

5  93 

Muncy  Valley 

Neshaminy  III! 

New  Park 

6.05 

T. 

.13 

.... 

5.19 

.07 

6.66 

Newportlill       

.05 

.23 
T. 
.11 
T. 
.14 
T. 

.03 
'.'62 

".m 

'.'6i 

.26 
'.'12 

".m 

.23 

.05 
'.'i2 
'.'64 
".34 

1.65 
.70 

1.25 
.44 
.76 

1.44 
.76 
.'/2 

2.11 

.15 

.65 
.26 
.27 
.20 
.43 

'^30 
.40 
.65 

6.00 

Palmertont 

Leiiigh 

Upper  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq  . 

••■• 

T. 

■.05 
.05 
.08 
T. 

.... 

.03 
'.'61 

'.'26 

T. 

T. 
T. 
T. 

T. 

T. 

.12 

'.'6i 

T. 

* 

.45 

T. 

.... 

4.79 

Paupackllll 

.28 

4.24 

Philadelphia***.... 

.02 
.01 
.04 
.20 
.02 
.04 

4.38 

Phila.  Navy  Yard  nil 

.37 

3.77 

Phila-P'nt  Breeze. t 

T. 

'.'62 

4.42 

Phoenix  ville 

Pine  Grove 

T. 

.13 

4.eo 

4.60 

Pleasant  Mt  llll  ... 

.09 

.10 

.12 

« 

5.70 

Pottstown  

Schuylkill   

Pottsville. 

Schuylkill 

.07 

^28 

.08 

.14 

.09 

.16 

.06 

.48 

.15 

T. 

.05 

.01 

.01 

.50 

.05 

.18 

tV 

.06 
.17 
.05 

1.32 
.67 
.26 

.65 
.25 
.22 
.33 

1.02 
.18 
.44 

1.11 
.45 
.21 
.25 
.45 
.63 
.77 

1.23 

.18 

1.15 

1.07 

.82 

.38 

8^ 

.02 

".'6i 

]i4 
.16 
.17 

.31 
.41 

.17 

.77 
.46 
.43 
.44 
.32 
.42 
.46 
.04 
.46 
.37 
.54 
1.05 
.60 
.27 

.08 
.25 
.58 
.40 
.17 
.23 
.32 
.30 

.02 
.02 
T 

.05 

T. 

T 

.04 

T, 

T. 

.41 

.17 

.30 

T. 

'.04 
.01 

.17 
.27 
.05 
.01 
.02 
.03 
.05 
T. 

tV 

tV 

.02 
T 

.01 

.23 

'.'62 

'.'32 
..34 

.56 
.01 
.05 
.15 

'.'is 

.14 

.49 
.58 
.39 
OS 

.11 

".16 

'.'62 

.08 

".19 

.78 
.46 
.31 

.17 
.80 
.65 

56 

.87 
.63 
.84 

.80 
.96 
.72 

1.12 
.22 
.47 
..56 

1.31 
.84 
.92 
.70 
* 

.63 
.65 

.84 
1.33 
.95 
.54 
.52 
.82 
.80 
.43 

.15 
.16 

.32 

't. 

.61 
.11 

't.' 

.19 
.28 
.29 
.06 
62 
T. 
T. 

.02 
.27 
.33 
.06 
.02 
.05 
.18 

.14 
.19 

.75 

.34 
.08 
.05 
.30 
.37 
3.69 
2.08 

'.'05 

't 

1.20 

.09 

1.27 

.29 

.71 

1.11 

.15 

.55 
.09 
.08 
.06 
1..37 
1.80 
.21 
.97 
.55 
.01 
.23 
.26 
.04 
.90 

.60 
.27 
.10 

.80 
.39 
.27 
.23 
.25 
.53 
1.12 
.39 
.56 
.06 
.35 

■.'43 
.35 

.01 

5  35 

Quakertown 

Realiug"* 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

T. 
T. 

.03 

T. 

T. 

.10 

.05 

'.'6i 

T.' 
T.' 

4  28 

".7S 

■r. 

'  .'ofi 
'.'20 

.16 

't.' 

.05 

.09 
.02 
T. 

3.24 

.06 

.05 

't. 

5.24 

4.25 

Scranton*** 

3.51 
4.94 

.06 

.36 

.51 

.21 

..S2 

.37 

.20 

.24 

T 

.10 

.09 
.51 
.•J7 
.48 
.18 
.17 
.08 
.03 

.05 

'!i3 

.06 
.25 
.09 
.48 
.15 

't. 
't. 

't 

.02 

".i'4 
.10 
.06 
.02 

.18 
.06 

't 

.23 
.01 

.79 
.64 
.59 
.02 
T. 

';95 

''60 
.60 

.07 

".m 

.31 
.34 
.10 
.61 
.92 

.15 

."5.05 

Shippensburg 

State  College 

.20 
.27 

T 
T. 

T. 

.03 

9.C8 

W.  Br.  Susq 

.02 
.01 

tV 

6  75 

T. 
T. 
T. 

.09 

■.'12 
.10 

4.81 

Sunhuryllll 

T. 

.15 
.03 

T.' 
.03 

tV 

T. 
T. 

T.' 

T. 

".m 

T. 

!n5 
't' 

T. 

•••• 

3.99 

Susquehannajlll 

N.  Br.  Susq 

.03 

T. 

.05 

';62 

.02 
T. 
T. 

.02 
T. 

t' 

3.36 

Towanda 

Weikert 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.Susq 

'!i3 

.19 

".13 
.04 

3.85 
5.69 

Wellsboro 

Westchester 

3.62 
5.42 

Westgrovellll 

.07 
3^1 

'.'io 

.05 
.03 
.13 
.18 
.16 
.01 

'i'.' 

'  .'62 

.78 

3.66 

Wilkes-Barrellli 

.0? 
.82 
.25 
.02 
1 .00 
1 .20 
.31 

.40 
.65 
.65 
.87 
.55 
.41 
.28 

.12 
.04 

3.93 

Wllliamsportllil.... 

.01 

'ioe 

.31 

'.'io 

'.'69 

.02 
.66 

1.43 
.2S 
RP 

1.00 

5.03 

Williamstown 

.01 
.02 

T 

T. 

't.' 

4.64 

York 

.02 

.07 

T 

.17 

4.20 

YorkHavenlllJ 

Lower  Susq 

Schuylkill 

3.86 

Zionsville . .  ( near ) . 

5  18 

Trenton.  N.J***.... 

Lower  Del 

.05 

T. 

.11 

.61 

T. 

.06 

T. 

.03 

4.31 

Continued  on  page  19. 
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CLIMATO LOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


April,  1937 


Daily  Precipitation  for  April,  1937— Continued  from  page  18 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29     30 

81 

m 
0 
EH 

Ohio  Drainage 
Beaver  Fallsll  11  .... 

Beaver 

Allegheny 

.... 

.04 
.07 

.02 
.04 

.04 
.06 
.20 
.18 

'.'14 

.08 

.14 
,04 
.16 
.16 
.19 
.31 

't. 

'!67 
.16 

.43 
.12 
.24 
.39 
.45 
.41 
.04 

T. 

.04 

'IV 

'.'6i 

T. 

T. 
.03 
T. 
.02 

".m 

T. 

T. 

T. 

.16 
.34 
.09 

i.'TO 
.60 

.95 
.91 
.89 
.60 
.83 

"t.' 

T. 

'.'oe 

T. 

".ii 

"'.03 

.11 

".'6i 

.08 
.10 
.05 

.13 
.36 
.41 
.14 

.95 
.59 

.82 

.98 
1.13 
.62 
1.27 
.80 
.98 
.52 

.02 

.04 
.17 
.30 
.34 

* 

1.30 
1.47 

2.12 
2.13 
1.14 
2.13 
2.70 
1..S9 
1.14 

.40 

.07 
.12 
,37 
.13 
.08 
.46 

.12 

.26 

1.23 

.76 

'.'33 

"."62 
.16 
.13 

.... 

5.70 
6.46 

.01 
.26 

6.91 

Brookvillellll 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela... 

.13 

.02 

.;« 

.02 

'.'63 

■;6i 

.03 

'.■36 

7.01 
6.17 

Chambers  villa 

.01 
.25 

7.67 

... 

.02 

6.75 

^, 

.  .  .  . 

.05 
.05 
.03 
.09 

OH 

.03 

.04 

't" 

.05 
.10 
.01 
.02 
.18 
.11 
.02 

.10 
.15 
.13 
.03 
.05 

r. 

.07 
.09 
.14 
.10 
.41 
.20 
.01 
.02 

.06 
.05 
.08 
.20 
T. 

".06 

.05 

'I'. 

.10 

.07 

.:w 

.08 

.03 

.04 

.07 
.13 

.14 
.05 
.01 
.32 
.35 
.05 
.05 

.25 
.25 
.38 
.05 
.14 
.28 
.20 
.10 
.04 
.19 
.23 

'.'io 

.08 

.13 
.09 
.11 

.15 

.31 
.40 
.63 
.28 
.53 
.41 
.41 

.43 
.74 
.36 
.51 
.32 
.18 
.15 
.20 
.35 
.48 
.39 
.07 
.24 
.10 

.26 
.49 
.28 
.55 
.27 
.14 
.27 
.34 
.08 
.24 
.48 
.35 
.38 
.12 
.10 

.51 
.45 

T. 

T. 

T. 

.03 

T. 

T. 

T. 

.04 

'.'63 
.02 

.08 

■r. 

T. 

.01 

.03 

.07 

.05 

.06 

'  .'6.3 
.01 
T. 
T. 
.02 
T. 
T. 
T. 
.01 
T. 

".'62 
.01 
.01 

.02 
.04 

.01 

.05 

T. 

.04 

T. 

T. 

.42 

T. 
.01 

't.' 

.02 

".ib 
T. 

.23 
.05 
.13 
.03 
.09 
.60 
.43 

.16 

'.'06 
.65 
.03 
.21 
.43 
.58 
.43 
.19 
.88 
.03 

.43 
.44 
.20 

.70 
.48 

.43 
.75 
.84 
.51 
.43 
.96 
.62 

.17 
.92 
.94 
.5! 
.72 
.70 
.39 
.96 
.70 
1.08 
.68 
.08 
.28 
.54 

1.10 
.66 

1.06 
.90 
.61 
.72 
.72 
.65 
.23 

1.20 
.68 
.65 
.52 
.49 
.21 

.86 
.44 

'.15 

'.'36 
.03 

".'64 

't.' 

.04 
.02 
.01 

".6& 
.10 

.03 
T. 

'."06 

T. 
.05 

'.'oi 

.09 

T. 

.04 

'!64 

.05 
.12 
.02 

■.'65 

.09 
.03 
.05 
.10 

r. 

■.'62 
.03 
.03 
.02 

"'.19 

.08 
,10 
.10 
.10 
.02 

'.'ii 

.31 
.33 
.17 
.47 
.60 
.48 
.46 

.40 
.04 
.08 
.13 
.46 
.58 
.63 
.18 
.30 
.68 
.66 
.47 
.14 
.70 

.29 
.44 
.13 
.61 
.15 
.42 
.68 
.13 
.60 
.15 
.66 
1.66 
.10 
.07 
.99 

.13 
.12 

.52 
.41 

1.09 
.39 
.73 
.97 

1.53 

.81 

.76 

1.18 

1.11 

1.33 

.62 

.67 

.87 

1.25 

.42 

.93 

.26 

.96 

.08 

.59 
1.82 
1.12 
1.15 
1.05 

.39 
1.08 
1.48 

..55 
1.40 

.49 

.89 
.20 
.01 
.95 
.19 
.95 
.42 

,62 
,06 

.99 
1.78 
1.69 
2.06 

.44 
1.36 
1.98 

1.50 
1.21 
2.16 
1.92 
1.18 
1.38 
1.86 
2.05 
1.86 

.89 
1.22 

.12 
1.70 

2.29 
2.06 
2.67 
1,60 
2.00 
2,4b 
1.31 
2.17 

.89 
2,39 
2.18 

.02 
2.06 
2.20 
1.00 

1.61 
1.20 

.14 
.30 
.36 
.19 
.09 
.08 
.48 

.36 

T, 

,62 

.22 

.06 

.15 

.26 

.77 

.11 

.11 

.25 

.16 

.19 

,14 

.34 
.44 
.30 
,10 
.76 
.31 
.15 
.43 
.14 
.39 
.56 
.06 
.46 
.62 
.07 

.44 
.53 

.14 
.10 
,01 
,73 

,89 
.05 
,02 

1.28 
1.16 
.20 
.13 
T. 
,05 
.08 
.15 
T. 
.23 
1.39 

"!i4 

.11 
.09 
.06 

4.48 

Confluencellll 

Connellsville 

Youghiogheny  . . 

Monongahela 

Allegheny 

.19 
.01 

't.' 

.02 
.18 

5.18 
5.01 

'1'. 

.05 
.03 
.23 
T. 

.04 

6.69 

Coudersport 

4.89 

Conemaugh 

Monongahela  — 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

Beaver 

Beaver 

Ohio 

Monongahela — 

".'6i 

.09 
.05 

.12 

.14 

.10 

.02 

T. 

.02 

'.05 
.05 
.15 
.15 

■.06 
.14 

,05 
.07 
.03 
.10 
T. 

■i^ 
.07 

.05 

'1'. 

.10 

.08 

'.'06 
.12 
.03 

.07 
.07 

'i'.' 
't.' 

T. 

'.'ii 
't.' 

'*' 

'.'io 

.07 

.11 

.09 

'.'6i 

'.'03 

'.'08 
.05 
.15 

.03 

.07 

.16 

T. 

.20 

.01 

"m 
t'.' 

.02 

r. 

't'.' 

T 

6.48 

T. 

T. 

't.' 

6.93 

Till  Kois         

,02 
,35 
,29 
.33 

.15 
'!69 

6.46 

Ebensburg 

Franklinllll 

Greensborollll 

Greeusburg 

5.90 

't.' 

'.'ig 

.14 
.15 

6.57 

.13 

1,30 

1,12 

.59 

.02 

.97 

1.32 

.22 

3.13 

.22 

1.64 

.07 
.03 
.06 

1.20 
.01 
.09 
.84 
.06 

1.96 
.02 
.04 

1  40 
T. 

i!54 

.33 

5.31 

6.60 

.05 
.01 

5.42 

.01 
.01 

5.28 

Herrslsl.  Damllll.. 

T. 

.02 

.05 

.05 

.02 

.04 

't'.' 

.02 
.03 
T. 
.04 

6.00 

.15 
.21 
.08 
.56 

T, 

"i'i 
".m 

6.62 

Johnstown 

Kane  (near)  tl.... 

't.' 

T. 

't.' 

'.48 

.01 

.05 

'.'61 
.06 

'.'6i 

.20 

6.R0 

Allegheny 

Youghiogheny... 
Monongahela — 
Beaver 

Ohio 

Monongahela.... 
Allegheny 

'.'09 

7.11 

'.'23 

'.'io 

.03 

.05 

6.91 

Lake  Lynn  nil 

Lines  villellll 

Lock  No.  21111 

Lock  No.  4  nil 

Lock  No.  5111111 

4.61 
3.51 

6.87 

6.97 

6.27 

.26 

7.64 

Lycippus... 

McKeesportllll 

Monongahela  . . . 
Allegheny 

T. 

.20 

.37 

.13 

.05 

.06 

.20 

.07 

.25 

.12 

.02 

.21 
.08 

'.'64 

T. 

't. 

.04 





,03 
,10 

5.39 

' ']•'.' 

.07 
.12 

'  .'23 
';23 

6.17 

.81 
.01 
1.09 
31 
T. 
.20 
T. 

".'87 

.04 

'.'64 

,08 

.07 

T. 

.06 

.13 

.03 

.05 

.03 

T. 

.07 
.07 

'.'28 
T. 

■f.' 

.01 
.15 

'.'06 
.04 

't',' 

1,10 

"t. 

6.57 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon... 

Natronallll 

New  Castlellll 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 
Allegheny 

T. 
T. 
.01 

r. 
't. 

.03 
.01 

.03 
T. 

T. 

't.' 

T. 

't.' 
't'.' 

't. 
't'.' 
';6i 

.13 
T. 
.10 
.12 

5.85 
5.96 

6.62 

T. 

5.66 

6.10 

Parkers  Landiiigllll 

Pennlinelllltt 

Pittsburgh'" 

Punxsutawneyll  11 . . 
RidKway 

T 

.14 

T. 

"".()i 

't" 

.02 

1.23 

.84 
.40 

1.00 
.81 

.14 
.17 

.20 
.25 

.13 
.11 
T. 

.81 
1.13 

T. 
.02 

5.47 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

6.02 
6.62 

6.66 

..30 

5.66 

Salisbury  (near)... 
Saltsburgjlll: 

Youghiogheny  . . 

Conemaugh 

Beaver 

.04 
.07 

'.'64 

'.'08 
.01 
.04 
.09 
.07 
.08 
.1(1 
T. 
.06 
.IC 
.Of 
.02 

.02 

'.'(is 

.35 

.3(1 
.08 
.09 

".oi 

'.'30 
.24 
.05 
.31 
.25 
.44 
.34 
.08 
.20 
.40 
T. 
.37 

.01 

't.' 

T. 

"t 

't.' 

.40 

".m 

.90 
.40 
.60 
1.09 
.56 
.83 
.23 
.70 
.52 

".54 

.90 

"t." 

.04 

"'.()» 

.02 
.05 
.05 

.39 

T. 

,08 

'.'67 
.06 
.03 

'.'(12 
.06 

■.'62 

.10 
.18 
.05 
.27 
.22 
.19 
.51 
1.07 
.60 
.18 
.76 
.41 

64 

1.25 
.98 

1.10 
.54 

1.08 

1.12 

1.10 
.21 
.38 

1.14 
.15 

1.86 

11 

.07 
.08 
.23 

't, 
".m 

".bb 
'.'61 

.25 
.49 

i.'62 
.02 
1.27 
1.33 
2.00 

2.73 
1.51 

.57 
2.98 
2.06 
1.14 
1.28 
1.08 
2.40 
1.04 

.45 
1.98 

1.57 

.22 
.38 
.78 
.17 
.59 
.07 
.05 
.03 
.22 
.12 
.18 
.78 

.02 

,05 
,08 
.92 
.15 
.09 
.01 

i!2o 

T. 

6.52 

't 

.11 

5.39 

Smethportllll 

.05 

't. 

T 

.30 
.53 
..35 
.18 
.68 
1.27 
.04 
.22 
.62 
.36 

1.20 

.33 

6.17 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.... 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

.ii 

.12 

.05 
.08 
.06 

!i2 
.11 

'.03 
.06 

.05 

'.'07 
.02 

■r. 

.01 
07 

.'ii 

T. 

'.'62 

.10 
.04 

.07 
.02 
.01 
.02 

'.'(13 
T. 

'.'02 
T. 

.in 

T. 

.02 
.03 

■'03 
T. 

7.20 

SpringdaiellllU 

Uniontown 

Unity  Reservoirtt. 
VandergriftJ 

6.12 

.27 
.21 
.14 

'.'67 

5.66 
6.79 
6.17 

.15 
.12 

6.22 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll.... 

Lake  Drainage. 

.22 
.12 

.04 

'.'63 

T. 

86 

2.00 

.03 

1,30 

5.09 

'.'62 
T. 

.03 

4.68 

.02 

.09 



.06 
.63 

.01 

6.06 
7.08 

Erie**' 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
•"  Regular  Weathor  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

n'x:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      S  Incomplete 
U  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  Springdale,  Cheswick,  (P.  O.  Barking.  Pa.) :  of  Pennline. 
of  Girardville,  Shenandoah:  of  Kane,  Wilcox:  of  Lock  No.  5.  Schenley.    X  Mdt.  to  mdt. 


of  observation. 

II II  Precipitation  measured  in  the  monii 
or  missing,  t  Daily  amounts  inconsistont 
Linesville;  of  Unity  Reservoir.  Greensburp 


PBESSTJBE,  WIND, 

HUMIDITY  ,A.ND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

1  Wind 

Relative 

(  reduced  to  sea  level ) 

humidity 

Stations 

3 
0 

» 

a 

a 

d 

0 

CO 

H 

**-* 
0 

L 

.i 

in 

1 

3 

1 

1=1 

go 

<> 

0 
0 
£ 
S 

0 

a 
0 
0 

a 

0 

0 

II 

Erie 

29.96 
29.99 

30.41 
30.47 

12 
30 

29.43 
29.53 

15 
15 

14,9 
9.2 

43 

28 

se. 
sw. 

24 
14 

74 
67 

68 
50 

68 
63 

44 

Harrisburg 

52 

Philadelphia 

30.01 

30.60 

4 

29  53 

9 

15.2 

40 

s. 

6 

67 

49 

56 

64 

Pittsburgh 

29.95 

30,43 

12 

29,51 

21 

13,3 

34 

w. 

lb 

Vb 

63 

62 

58 

Reading 

30.00 

30,46 

30 

29.54 

9 

15.0 

43 

se. 

21 

67 

52 

54 

49 

Scranton 

30.01 

30.46 

4 

29.49 

15 

8.0 

30 

nw. 

18 

V4 

54 

bb 

48 

*  For  any  flve-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


1 

a 

a) 

1 

s 

1 

■s 

0 

d 

e 

Port  Jervis.N.  Y.. 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre 

Willi  amsport 

Harrisburg 

Greensboro... 

West  Newton 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna... 
Susquehanna... 
Susquehanna. ., 
Monongahela.. 
Youghiogheny., 
Monongahela.., 

Ohio 

Ohio 


5.4 
6.8 
4.6 

10.8 
6.6 
7.6 

14.1 
3.3 

14.7 


9.0 
11.2 

6.3 
16.3 
16.2 
13.3 
33.1 
20.6 
82.8 
35.1* 
44.4 


3.9 
4.0 
8.6 
6.1 
3.2 
5.0 
11.5 
1.2 
11.6 
12.3* 
10.7* 


le 

22 

7 

20 
20 

18 

so 

20 
80 
25 
SO 


*  —Pool  stage. 


Apuii..  1937 


CUM ATO LOGICAL  DATA:    PKNNSYLVANI A  SECTION 


'20 


Dally  Temperatures  for  April,  1887 


Stations 


20 


22 


28 


24 


2fi 


26 


27 


28     29  I  80     81     Mean 


Altoona 

Bedford 

Bethlehem 

BrookviUe 

BuUer 

Carlisle 

Catawissa 

Chambersburs.. 
Cnambersville.. 

Claysville , 

aearfleld 

Coatesville 

Corry 

Emporium 

Erie* 

Franklint 

Freeland 

Gettysburg 

Greensburg 

Grove  City 

Hamburg 

Harrisburg*,..., 

Hawley 

Holtwood* 

Huntingdon 

Johnstown 

Lancaster 

Lawrenceville.. 

Lebanont 

Marcus  Hook*.. 

Meadville 

Montrose 

Mount  Pocono.. 
Philadelphia*,.. 
Pittsburgh*,.  .. 
Quakertown  — 

Reading* 

Ridgwayl 

Scranton* 

SellnsgTove 

Somerset 

State  College 

Stroudsburgt . . . 

Towanda 

Uniontown, , 

Vandergrift*,.. 

Warren 

Waynesburg 

Wellsboro 

Williamsport... 
WUliamstown,. 
York 


•••{ 


Maximum.. 
Miiiinium.. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
\  Maximum,, 
(  Minimum,. 
S  Maximum,, 
)  Miuimum,. 
{  Maximum,, 
(  Minimum,, 
t  Maximum,, 
)  Minimum,. 
j  Maximum,, 
(  Minimum,. 
S  Maximum,, 
1  Minimum,. 
S  Maximum,, 
'  Minimum,. 
( Maximum,, 
I  Minimum,. 
)  Maximum,, 
(  Minimum,. 
\  Maximum,, 
!  Minimum,. 
S  Maximum,, 
!  Minimum,. 
)  Maximum,, 
(  Minimum,. 
I  Maximum,, 
!  Minimum,. 
\  Maximum,, 
(  Minimum,. 
\  Maximum,, 
I  Minimum,. 
S  Maximum,, 
I  Minimum.. 
\  Maximum,, 
I  Minimum,, 
i  Maximum,, 
(  Minimum,. 
\  Maximum,, 
I  Minimum,. 
\  Maximum,, 
I  Minimum.. 
S  Maximum,, 
(  Minimum,. 
1  Maximum,, 
I  Minimum,, 
j  Maximum,, 
(  Minimum,. 
\  Maximum,, 

<  Minimum,, 
j  Maximum,, 
(  Minimum,. 
\  Maximum,, 

<  Minimum,. 
\  Maximum,, 
'  Minimum,. 
S  Maximum,, 
'  Minimum,. 
)  Maximum,, 
'  Minimum,. 
S  Maximum,, 
(  Minimum,. 
\  Maximum,, 
i  Minimum,. 
S  Maximum,, 
'.  Minimum,. 

Maximum,, 
Minimum,. 
J  Maximum,, 
(  Minimum,. 
(  Maximum,, 
I  Minimum,. 
(  Maximum,, 
'  Minimum,. 
(  Maximum,, 
(  Minimum,, 
i  Maximum,, 
'  Minimum., 
j  Maximum,, 
'  Minimum,. 
/Maximum,, 
t  Minimum,. 
S  Maximum,, 
)  Minimum,. 
(  Maximum,, 
)  Minimum,, 
i  Maximum,, 
(  Minimum,, 
j  Maximum,, 
I  Minimum,, 
j  Maximum,, 
(  Minimum,. 
S  Maximum,, 
(  Minimum,. 
S  Maximum,, 
'  Minimum,. 
S  Maximum. 
I  Minimum., 
J  Maximum,. 
)  Minimum .. 


fi8 

64 

49 

62 

62 

69 

64 

60 

48 

43 

41 

65 

64 

66 

64 

63 

66 

78 

66 

68 

68 

46 

68 

68 

46 

40 

44 

61 

61 

25 

89 

29 

86 

38 

40 

83 

33 

36 

29 

24 

26 

32 

47 

60 

84 

27 

44 

42 

37 

40 

87 

80 

42 

86 

87 

37 

84 

86 

61 

69 

64 

62 

55 

68 

55 

66 

47 

39 

42 

56 

66 

70 

66 

67 

66 

B3 

70 

73 

71 

52 

67 

68 

48 

44 

48 

62 

66 

24 

84 

34 

38 

41 

45 

35 

83 

38 

31 

31 

26 

27 

47 

53 

86 

26 

89 

41 

43 

43 

41 

40 

42 

38 

39 

89 

86 

86 

68 

68 

54 

49 

63 

66 

61 

6t> 

52 

40 

44 

66 

63 

72 

71 

70 

66 

79 

82 

69 

67 

47 

64 

68 

66 

64 

62 

61 

70 

36 

40 

34 

36 

38 

48 

38 

37 

40 

38 

31 

34 

34 

60 

54 

40 

36 

41 

46 

50 

40 

40 

41 

39 

39 

42 

40 

46 

48 

56 

48 

50 

54 

59 

46 

.55 

48 

44 

87 

42 

66 

66 

62 

65 

56 

64 

76 

66 

67 

47 

48 

55 

66 

48 

43 

60 

53 

66 

19 

35 

24 

32 

43 

15 

81 

36 

36 

28 

25 

21 

25 

33 

61 

37 

24 

35 

39 

28 

38 

39 

36 

40 

39 

36 

88 

39 

87 

56 

54 

48 

50 

64 

65 

66 

66 

46 

39 

60 

63 

64 

64 

58 

51 

69 

76 

66 

67 

65 

56 

68 

65 

59 

46 

49 

68 

60 

21 

36 

27 

30 

40 

39 

35 

38 

36 

28 

.32 

30 

28 

49 

51 

33 

27 

38 

35 

SI 

41 

38 

40 

40 

40 

38 

87 

87 

38 

64 

60 

65 

56 

55 

64 

61 

68 

48 

45 

50 

63 

67 

75 

70 

68 

66 

88 

81 

76 

70 

52 

61 

59 

62 

48 

64 

69 

68 

27 

39 

81 

40 

40 

64 

38 

34 

38 

32 

30 

31 

27 

46 

61 

41 

29 

40 

46 

47 

43 

41 

42 

42 

41 

38 

38 

41 

41 

■"64 

■"58 

■"67 

■■54 

""55 

"ei 

""68 

""47 

'"46 

"43 

"'47 

""60 

"64 

"74 

"7i 

"ei 

"69 

"87 

""73 

■"77 

"67 

"57 

■"62 

■'68 

"49 

""44 

"51 

"86 

"66 

27 

39 

37 

39 

40 

49 

37 

36 

.39 

33 

32 

32 

30 

49 

63 

40 

29 

40 

45 

44 

43 

41 

43 

41 

38 

38 

38 

38 

44 

67 

66 

48 

57 

61 

60 

55 

55 

48 

48 

43 

55 

65 

63 

61 

56 

65 

78 

67 

68 

62 

51 

59 

67 

61 

43 

62 

52 

63 

20 

35 

25 

38 

41 

40 

32 

34 

30 

27 

24 

22 

27 

46 

45 

32 

25 

46 

46 

33 

39 

36 

37 

44 

38 

36 

35 

37 

36 

69 

58 

52 

70 

73 

68 

55 

53 
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53 

40 

37 

41 

46 

46 

40 

40 

41 

40 

39 

40 

37 

44 

43 

58 

56 

51 

52 

58 

64 

67 

54 

46 

42 

45 

59 

62 

72 

67 
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63 

84 

70 

72 

54 

50 

58 
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51 

46 

53 
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32 

25 

31 
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21 
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35 

23 
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72 
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41 

41 

h9 

59 

51 

52 

62 

68 

61 

54 

45 

42 

46 

56 

65 

74 

70 

56 

65 

87 

72 

71 

58 

48 

59 

56 

52 

45 

49 

60 

68 

26 

38 

30 

39 
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41 

39 

42 

48 
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30 
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38 
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41 

33 

30 

30 

29 

37 

48 

36 

34 

35 

47 

38 

46 

46 

40 

38 

46 

40 

38 

38 

37 

41 

56 

57 

52 

48 

56 

67 

58 

57 

52 

42 

46 

55 

64 

73 

69 

67 

64 

81 

78 

74 

65 

48 

56 

56 

55 

49 

51 

56 

66 

25 

34 

31 

31 

38 

,50 

37 

30 

39 

3? 

29 

33 

26 

43 

53 

39 

31 

38 

43 

43 

41 

40 

38 

3fi 

37 

40 

37 

46 

41 

59 

56 

51 

51 

59 

66 

55 

55 

45 

40 

43 

56 

64 

73 

70 

52 

64 

83 

70 

67 

55 

48 

57 

5P 

53 

48 

55 

60 

68 

34 

42 

36 

38 

40 

45 

38 

41 

36 

33 

33 

35 

37 

54 

4S 

41 

38 

46 

49 

51 

42 

41 

42 

41 

41 

39 

41 

48 

4ff 

54 

46 

51 

59 

60 

47 

55 

50 

39 

36 

42 

56 

66 

63 

63 

52 

67 

75 

6"^ 

64 

49 

50 

49 

58 

So 

43 

51 

50 

65 

19 

28 

28 

31 

39 

43 

32 

31 

33 

28 

25 

21 

24 

34 

,52 

35 

23 

38 

38 

29 

39 

39 

35 

37 

39 

37 

S.i^ 

37 

40 

53 

53 

46 

48 

54 

64 

54 

55 

44 

36 

40 

51 

62 

65 

67 

50 

61 

79 

69 

60 

45 

45 

50 

61 

59 

55 

53 

57 

67 

28 

35 

31 

35 

39 

41 

35 

33 

33 

30 

31 

32 

29 

48 

45 

36 

32 

45 

45 

44 

39 

38 

41 

38 

41 

39 

38 

43 

44 

57 

55 

54 

50 

57 

57 

57 

57 

46 

41 

36 

58 

53 

69 

6« 

52 

64 

82 

81 

68 

68 

47 

55 

57 

51 

50 

55 

56 

67 

25 

31 

36 

33 

38 

50 

37 

34 

36 

32 

29 

29 

27 

43 

46 

38 

27 

38 

41 

44 

41 

41 

40 

41 

42 

38 

38 

42 

43 

54 

50 

43 

50 

54 

54 

51 

50 

44 

33 

34 

51 

57 

60 

59 

47 

64 

73 

60 

62 

62 

43 

69 

67 

44 

40 

42 

48 

59 

21 

35 

29 

35 

39 

40 

31 

27 

33 

■•fi 

26 

23 

23 

43 

45 

30 

2? 

39 

38 

34 

42 

3S 

35 

41 

37 

35 

36 

35 

31 

56 

50 

51 

53 

60 

54 

56 

51 

44 

38 

43 

58 

65 

69 

65 

.53 

60 

79 

68 

68 

57 

48 

52 

62 

49 

47 

50 

54 

64 

30 

39 

29 

37 

38 

42 

33 

35 

«7 

29 

26 

2>< 

31 

45 

52 

35 

26 

47 

41 

42 

40 

40 

37 

30 

37 

38 

37 

37 

41 

66 

56 

49 

49 

58 

67 

67 

54 

43 

41 

47 

55 

62 

70 

68 

59 

72 

80 

72 

6R 

50 

45 

55 

6n 

59 

60 

,59 

58 

67 

25 

32 

25 

30 

38 

39 

33 

31 

40 

33 

35 

30 

32 

36 

47 

40 

28 

42 

44 

43 

42 

39 

40 

S4 

38 

38 

38 

SS 

39 

54 

51 

45 

55 

53 

64 

55 

52 

42 

38 

43 

54 

61 

66 

68 

49 

58 

68 

69 

62 

47 

45 

49 

64 

55 

55 

5F 

57 

66 

23 

35 

30 

27 

39 

42 

35 

28 

28 

28 

30 

28 

25 

37 

40 

34 

24 

45 

37 

38 

34 

39 

40 

30 

id 

38 

SO 

44 

46 

60 

55 

51 

65 

67 

61 

55 

53 

49 

39 

44 

57 

66 

64 

63 

50 

70 

83 

72 

73 

69 

57 

74 

68 

51 

47 

54 

S7 

68 

26 

41 

36 

43 

47 

44 

37 

43 

39 

32 

32 

26 

31 

4R 

47 

36 

30 

54 

45 

41 

54 

45 

39 

3!! 

44 

41 

42 

40 

36 

59 

56 

51 

63 

65 

63 

55 

49 

43 

43 

46 

59 

7? 

65 

68 

56 

67 

82 

72 

71 

f^4 

5« 

67 

61 

49 

45 

SP 

55 

66 

25 

36 

31 

41 

47 

38 

37 

39 

35 

30 

30 

26 

33 

50 

38 

36 

31 

46 

41 

37 

43 

41 

49 

47 

39 

40 

39 

40 

36 

48 

48 

44 

.59 

58 

58 

44 

52 

48 

38 

40 

46 

58 

64 

60 

56 

48 

58 

60 

62 

58 

52 

47 

50 

50 

50 

54 

55 

60 

29 

36 

32 

37 

45 

44 

34 

38 

36 

30 

29 

99 

34 

49 

52 

35 

34 

45 

42 

36 

44 

44 

42 

46 

44 

42 

40 

44 

46 

59 

56 

50 

70 

70 

64 

58 

55 

45 

38 

43 

.57 

66 

65 

62 

52 

71 

82 

69 

74 

79 

67 

76 

76 

58 

51 

5? 

57 

67 

24 

37 

34 

42 

48 

42 

36 

37 

36 

29 

30 

26 

31 

46 

44 

34 

29 

56 

36 

40 

47 

47 

35 

40 

44 

40 

3R 

38 

34 

54 

48 

4S 

64 

54 

68 

50 

50 

40 

36 

.39 

52 

.59 

65 

68 

49 

56 

72 

65 

58 

45 

45 

50 

59 

50 

50 

5B 

52 

63 

19 

32 

27 

26 

36 

39 

30 

28 

28 

25 

26 

24 

23 

38 

43 

31 

21 

45 

32 

30 

35 

38 

37 

39 

40 

41 

37 

39 

40 

58 

64 

•50 

56 

53 

59 

58 

54 

44 

38 

44 

56 

eo 

6R 

fi9 

60 

59 

80 

70 

68 

63 

4R 

55 

59 

53 

53 

57 

57 

67 

26 

41 

31 

37 

39 

48 

36 

34 

36 

31 

30 

31 

28 

37 

,53 

37 

28 

48 

39 

39 

40 

42 

41 

42 

43 

42 

39 

41 

43 

66 

55 

52 

55 

52 

61 

54 

56 

53 

41 

43 

56 

60 

63 

69 

68 

65 

83 

80 

72 

67 

44 

55 

54 

52 

62 

51 

5? 

6R 

29 

38 

30 

38 

34 

49 

32 

40 

33 

28 

26 

27 

37 

47 

.50 

46 

44 

32 

42 

47 

36 

35 

36 

36 

35 

34 

32 

SS 

40 

61 

60 

55 

.52 

59 

67 

57 

55 

50 

43 

46 

58 

69 

77 

73 

60 

67 

88 

85 

73 

72 

55 

62 

61 

54 

^1 

60 

62 

67 

27 

40 

29 

40 

42 

54 

39 

33 

40 

34 

33 

25 

27 

49 

53 

43 

27 

42 

46 

41 

43 

42 

43 

43 

41 

41 

40 

42 

43 

66.1 
86.6 
58.6 
87.8 
bO.3 
40.4 
64.9 
88.8 
68.1 
86.8 
62.4 
88.8 


60.0 

.39.2 

67.4 

36.0 

61.9 

36.7 

68.4 

33.3 

64.7 

39.2 

83.2 

33.7 

66.5 

34.6 

52.6 

87.9 

88.6 

35.8 

82.1 

34.7 

61.3 

40,8 

59.2 

37.7 

88.6 

37.2 

56.3 

39.6 

57.8 

41.6 

54.5 

31.4 

58,3 

43.3 

58.3" 

37.6' 

69.8 

38.0 

64.1 

38.0 

56.5 

33.5 

59.2 

38.6 

64.8 

44.1 

57.9 

36.0 

52.0 

33.6 

49.9 

34.7 

59.2 

43.3 

66.8 

38.7 

.59.4 

37.3 

58.2 

41.5 

54,8 

33,6 

55.8 

37.7 

57.8 

37.3 

,52.7 

33.6 

56.0 

36.9 

58.9 

36.1 

.55.6 

34.9 

60.4 

40.3 

59.8 

.38.1 

53.1 

39.5 

61.9 

38.1 

63.6 

32.8 

58.0 

.38.1 

,58.8 

36.7 

62.3 

39.3 


*    Midnight  to  midnight. 


t    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 
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QENERAL  SUMMARY. 

Temperatures  during  May  were  mostly  seasonable  with  the 
month  as  a  whole  showing  a  small  excess.  The  extremes  were 
not  unusual.  The  lowest  temperatures  were  recorded  on  the  let 
or  the  11th,  with  frost  in  some  places.  The  damage  was  un- 
important. Following  a  very  wet  April,  there  was  a  fair  weather 
period  in  May  from  the  1st  to  4th  inclusive,  which  allowed  the 
fields  to  dry  out  to  a  workable  condition.  From  the  6th  to  the 
28th  inclusive,  light  to  moderate  rains  occurred  at  frequent  in- 
tervals, and  were  ample  for  all  crop  growing  needs.  The  month 
closed  with  three  days  of  fair  weather.  The  rains  were  unus- 
ually well  distributed  over  the  State,  and  moisture  conditions 
were  favorable  for  crops  in  all  regions.  Vegetation  of  all  kinds 
was  backward  at  the  beginning  of  the  month,  partly  due  to  an 
abnormally  cold  and  wet  condition  of  the  soil  during  April,  and 
partly  to  late  planting.  Orchards  were  mostly  in  bloom  and 
forest  trees  were  greening  up  at  the  beginning  of  the  month, 
about  two  weeks  later  than  usual.  Corn  planting  began  during 
the  first  week  of  May.  Ordinarily  it  begins  during  the  last 
week  of  April.  Oats  seeding  was  practically  finished  in  the 
southern  portion,  and  was  in  full  swing  in  the  northern  portion 
of  the  State  at  the  beginning  of  the  month.  First  sown  fields 
were  coming  up  evenly,  and  were  looking  good.  This  backward 
condition  of  vegetation  and  of  field  work  was  largely  overcome 
during  May.  Higher  temperatures,  with  favorable  moisture 
conditions,  stimulated  a  more  rapid  growth  of  all  crops,  and  a 
moderate  drying  out  of  the  top  soil  favored  more  rapid  plant- 
ing operations  and  quicker  germination  of  the  seeds.  The  back- 
ward condition  of  blooming  was  helpful  to  some  extent,  as  no 
frost  damage  was  reported  from  any  region.  This  should  have 
favored  heavy  yields,  but  frequent  rains  interfered  with  pollina- 
tion and  caused  a  moderate  setting  of  fruit.  Corn  planting  was 
practically  finished  in  the  southern  counties,  and  was  in  full 
Bwing  along  the  northern  border  at  the  close  of  the  month .  The 
cool,  wet  weather  of  April  was  favorable  for  the  winter  grains, 
and  they  started  May  in  good  condition.  During  the  month  the 
grains  headed  on  heavy  straw,  and  were  looking  fine.  Pastures 
and  meadows  improved  considerably,  and  alfalfa  was  reported 
to  be  a  heavy  crop.  Several  hailstorms  occurred  during  the 
month,  but  probably  no  more  than  is  usual  for  the  month  of  May. 
However,  a  very  heavy  hailstorm  occurred  in  Harrisburg  and 
vicinity  on  the  8th,  and  in  some  places  the  hail  fell  to  a  depth 
of  a  foot  or  more,  and  snow  plows  were  put  in  operation  to  clear 
the  streets.  Harrisburg  papers  said  that  the  hail  fell  in  a  period 
of  about  ten  minutes,  and  during  the  storm  it  was  so  dark  that 
electric  lights  were  turned  on.  No  serious  damage  by  storms 
was  reported  during  the  month. 


TEMPEKATUKB. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  90  stations,  was  00.7°,  which  is  1.1°  above  the  60-year  nor- 
mal for  May.  The  highest  monthly  mean  was  68.9^,  at  Marcus 
Hook,  and  the  lowest  was  64.2°  at  Somerset.  The  highest  tem- 
perature recorded  during  the  month  was  96°  at  Carlisle  on  the 
22nd,  and  the  lowest  was  24°  at  Hyndman  on  the  19th.  The 
greatest  daily  range  in  temperature  was  64°  at  Emporium  on 
the  nth. 

PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  based  on  the  reports 
from  148  well-distributed  stations,  was  3.39  inches,  which  is 
0.48  inch  less  than  the  50-year  normal  for  May.  The  greatest 
monthly  amount  was  6.67  inches  at  Blairsville,  while  the  least, 
1.47  inches  was  reported  from  Hamburg.  The  greatest  amount 
reported  in  any  24  con.secutive  hours  was  2.30  inches  at  Mata- 
moras  on  the  14-16th. 

There  was  no  snowfall  reported  during  the  month. 
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Stations 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 
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Precipitation,  In  inches 
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No.  of  days 
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Observers 


Allentown 

^-  Altoona 

§  Ardmore 

p  Arendtsville 

"8  Bedford 

(^  Bethlehem 

u  Carlisle 

■s  Catawissa 

§  Center  Hall 

§  Chambersburg 

^  Cleartield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freelaud 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster.. 

La  wrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mtfflintown 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley.  ..-■•••• 
Neshaminy  FallsII  — 

Palmerton 

Philadelphia 

Phoenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

SeUnsgrove. 

Shawmontit 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towauda 

Wellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Brookville 

Butler 

■»;  Chambersville 

§  Clairton 

.S  Claysville 

g  Corry 

Q  Derry 

o  Donora  

S  Ebensburg 

O  Pranklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstovrn 

Kane  (near)  Xt 

LyciPbus  It 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Neweil 

Pitttiburgh 

Rids;  way 

Salisbury  (near) 

BharonJI 

Somerset 

Pniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton 

Cumberland 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks — 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Juniata 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

.lefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Westmoreland. . . 

Washington 

Cambria 

Venango..   

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk..   

Westmoreland . . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Somerset 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland.. . 

Warren 

Greene 


Erie. 


PortheState 60     60.7     +1.1 


254 
615 
350 
700 
060 
364 
467 
520 
272 
580 
120 
■S80 
560 
050 
380 
970 
190 
553 
840 
875 
535 
600 
337 
900 
200 
650 
977 
637 
2.56 
000 
4C9 
580 

50 
445 
720 
045 

60 
398 

26 
100 
496 
273 
900 
746 
455 

51 
660 
217 
500 
754 
419 
455 
521 
275 
400 
173 
077 
047 
020 
150 
4.30 
172 
702 
000 
957 
150 
950 
256 
100 
184 
020 
420 
080 
691 
808 
800 
248 
350 
680 
940 
190 
100 
825 
180 
.035 


670 


65 


63.2 

58.7 
61.8 
62.4 
60.0 
64.9 
63.5 


58.2 
62.5 
59.6 
58,0 
60.2 
58.4 
64.8 
59.2 
63.4 
63.9 
59.8 
56.0 
64.2 
64.3 
6:f.4 
57.6 
64.4 
60.3 
61.0 
57.8 
63.6 
59.8 
62.8 
62.5 
68.9" 
62.5' 
.56.2 
57.4 
62.6 
61.0 
65.3 
63.0 
61.0 
64.2 


60.7 
60.8 
64.5 
62.2 
60.2 
59.5 
69.0 
57.3 
62.8 
61.2 
62.6 
63.0 
59.7 
59.8 
57.7 
60.8 
60.4 
58.0 
60.4 
62.5 
58.0 
60.7 
60.4 
59.4 
58.4 
59.6 
61.0 
57.2 
59.9 
59.4 
61.0 
68.6 
58.8 
61.4 
56.6 
56.2 
61.4 
54.2 
61.8 
60.6 
58.3 
60.8 
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-0.1 

+0.7 
+2.3 


+2.5 
+  1.9 
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+0.7 
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+2.5 
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+0.9 
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31 
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2.81 
3.53 
3.45 
2.76 
2.13 
3.13 
2.99 


5.15 
2.81 
2.98 
3.91 
3.09 
4.30 
4.42 
3.77 
3.36 
3.05 
4.59 
3.66 
1.47 
2.72 
3.19 
4.08 
1.95 
2.15 
1.56 
3.24 
2.54 
3,15 
2.25 
4.49 
2.70 
2.98 
4.27 
3.40 
3.59 
1.89 
2.62 
4.11 
3.30 
2.61 


2.66 
3.46 
2.89 
2.62 
2.35 
3.01 
3.65 
2.87 
2.96 
4.02 
3.56 
2.86 
4.22 
3.73 
2.97 
2.92 
4.53 
2.84 
4.57 
2.75 
4.26 
5.30 
3.58 
4.14 
4.06 
3.01 
3.51 
4,68 
4.17 
2.64 
3.83 
5.11 
3.31 
2  21 
4.03 
2.86 
3.62 
3.29 
4.06 
3.06 
4.09 
4.46 


2.10 
3.39 


-0.69 
-0.49 
-0.41 
-1.05 
-1.20 
+0.01 
-0.39 


+0.77 
-0,58 
-1.39 
+0.32 
-0.60 
+0.11 
+  1.38 
-0.07 
0.00 
-0.64 
+0.67 
-0.16 
-2.67 
-0.65 
-0.25 
+0.66 
-0.82 
-1.60 
-1.36 


-0.41 
-0.65 
-1.01 
+0.44 
-0.62 
-0.86 
+0.19 
-0.66 
-0.37 
-1.63 
-0.64 
+0.35 
-0.06 
-1,06 


-0.61 
-0,24 
-0.39 


-1.54 
-0.32 
+0.29 
-0.53 
-0.92 
+0.19 
-0.26 
-0.16 
+0.80 
+0.20 
-1,14 


+0.94 
-1.67 
+0.93 
-0.64 
-0.08 
+1.42 
-0.20 
+0,43 
-0.07 
-0.22 
-0.68 


+0.19 
-1.47 

+i.'54' 
+0.20 
-1.00 
+0.47 
-1.09 
+0.33 
-1.09 
+0.43 
-0.20 
+0.07 
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1.20 
0.86 
1.80 
1.02 
0.47 
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1.11 
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0.66 
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1.13 
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1.16 
0.80 
1.16 
0.60 
1.09 
0.88 
0.85 
1.30 
1.13 
1.82 
0.57 
1.55 
0.86 
1.08 
0.89 


1.02 
1.11 
1.40 
0.70 
0.65 
1.38 
0.95 
1.32 
0.77 
1.19 
0.90 
0.96 
1.23 
0.85 
0.69 
0.56 
1.18 
0.48 
1.60 
0.70 
1.04 
1.08 
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1.53 
1.20 
0.65 
0.82 
1.20 
1.17 
0.55 
1.14 
1.20 
0.72 
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1.12 
1.06 
1.22 
1.10 
0.91 
0.65 
1.30 
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nw. 


n. 

sw. 

nw. 

sw. 

w. 

w. 

nw. 

nw. 

nw. 

w. 

sw. 

sw. 


nw. 


sw. 

w. 
w. 
n. 
nw. 

s. 

nw. 

nw. 

s. 

w. 


nw. 
sw. 


sw. 
sw. 


John  A.  Fruk. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Harold  J.  Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Korer. 

C.  E.  Koppenheffer 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B.  Evansha 

Prot.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall, 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder, 

Glenn  R,  ShaSer, 

U,  S.  Weather  Bureau. 

Supt.of  Water  Work.'i. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Andrew  McNeilUe. 

Paul  C.  Hoskinson, 

H.O,  Hacker. 

PhiladelphiaSub.  Wgter  Co. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Burenii . 

Theodore  J  •  Sampson . 

U.S  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  8.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School 
Mrs   M.  Ordella  Parks. 
George  W.  Hill. 
Harlan  Saylor. 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
Susquelianna  Col  lien  es-  Co 
York  Water  Co. 
Franks.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie  Steel  Co . 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &.  Electric  Co. 
Ted  R.  Wineman. 
Donora  Ziuc  Works. 

D.  H.Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.  Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross . 

U.S,  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co 
Gen.  Chemical  Co, 
U.  S.  Weather  Bureau. 
We<:t  Penn.  Power  Co. 
J.  D.  Beachy. 
Harry  H.Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Wm,  W,  Marsteller, 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp, 
Mrs,  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period ;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used,  +  On  other  dates  also,  *  Incomplete. 

Reference  letters,  ».  '',  •,  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

tt  Post-Office  addresses  are  as  follows:  of  Lyclppus,  Greensburg:  of  Neshaminy  Falls,  Oakford:  of  Sharon,  Farrell;  of  Shawmont,  Manayunk:  of  Kane  (nearV  Wilcox.  ■ 

W.  B.  O.  Philadelphia-6-23-a7-10M.     . 
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Dally  Preoipitat 

on 

for 

lyiay, 

1987 

8UtloDi 

Draiuase  Basin 

Oar  of  month 

If 

1 

2 

3 

4 

f) 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

18 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

£ 

Atlantic  Drainage. 
Alleutownllll 

Lehigh 

.03 
.80 
.79 
.09 
.07 
.16 
.38 

■;iy 

.97 
■■56 

.68 

>29 
.05 

'.'28 
T. 
.10 
.34 
.26 
.18 
T. 

.'46 
.14 

.88 

'.'os 
't.' 

.u 

'.'26 
..S4 
.72 
.12 
.95 
.34 
.63 

T. 

i'.m 
'.'69 

.43 
.20 
.88 
1.32 
.16 
.01 
T. 
.04 
.88 
.46 

'.'45 
.2-^ 

.77 

".a 

.07 
.24 
.11 

.08 
.09 
.26 
.14 
.16 
.08 
.02 

.02 

'.'08 

'!CI9 
.26 

'.'6i 

.09 

".b'i 
.30 

.01 

■:62 

.... 

't. 

.06 
.08 
.46 
.10 

'.'io 
.01 

.10 
.16 
.12 
.04 

'!23 
.40 
.20 
.14 
.12 

'.'61 

'.'86 

■.'72 
.02 
.67 
.10 
.21 
T. 
.18 

■.'67 

'  J3 
.18 

.49 
.18 
.80 

'.'ig 

.01 
.47 
.02 
.90 
.33 
.90 
.04 

.01 

2.81 

Juniata         * 

.13 
T. 

8.63 

Ansonlallll 

\V.  Br.  Susq 

.08 

2. 89 

if) 

.... 

3.46 

AreudtsvlUe 

1.02 
.67 
.21 
.47 

'  .'O'j 

'.'46 
".M 

.18 

2.76 

8.01 

Bedford 

'.'oi 

.51 
.25 
.22 

.04 

T. 
T. 

.08 

'.'6i 

•••• 

•••• 

".•25 

't.' 

.... 

.... 

2.18 

W.Br.Susq 

Uhigh 

1.87 

.07 
.01 

3.13 

RicT  Knoh 

2.28 

Blosorvillell 

Buffalo  Mlllsll II 

Lower  Susq 

1.40 

4.17 

.24 

.15 

.39 

.24 
T. 

2.19 

Lower  Susq 

T. 

T. 

.18 

.16 

.04 

2.99 



nAtif.pr    Ha  11 

Susquehanna  — 

'.'is 

.60 

tV 

1.90 
.70 
.66 
.49 
.28 
.27 
.34 
.91 
.12 
.27 
.08 

1.12 
.15 
.30 

1.06 
1.29 
T. 
.48 
T. 
.53 
T. 
.03 
.05 
T. 
.18 

'.'Ofi 

■.'■io 
'tV 

'.'63 
T. 
.68 
.89 
.02 

'43 

'f  ' 
.02 
.52 

.02 

'.'64 
.01 
.01 
.02 
T. 

■.'62 
T. 

.06 

.22 

'.'ii 

.54 

.23 
.81 
.64 
.05 

.78 
.21 
T. 
.75 
.56 
1.49 
.97 
.30 

i.n 

.97 
1.77 

.20 
1.36 

.67 

.26 
.34 

1.13 
.81 
.52 
.66 
.19 

1.13 
.85 
.54 

".bh 

.15 
.90 

.80 
.54 
.30 
.35 
.69 
.72 
.51 
.80 
.18 
.65 
.31 

1.30 
.75 

1.82 

.43 

.60 

.57 

1.20 

1.42 

1.48 

.88 

.86 

.53 

.. 
.04 
.06 
.11 
.37 
.73 
.43 
.23 
.68 
.40 
.15 
.91 
.03 

'.'06 
.82 

1.07 
.09 
.05 
.10 

1.06 
.74 
.44 

'.'64 
.13 
.81 

.17 
.42 
.20 
.01 
.27 
.14 
.88 
2.80 

'.'32 
.34 

.10 
.20 
.03 

'.'46 

.10 

1.04 

'.'34 

.89 
.48 
.06 

't.' 
't'.' 

.18 
'.'30 

.22 

.10 

.22 

.12 

.22 

T. 

.26 

.24 

.09 

.19 

.12 

.25 

.11 

.26 

.06 
.26 
.10 
.11 

.18 

.08 

T. 

.08 

.13 

.05 

.15 

't.' 

'.'25 
.06 

.05 

"is 

".bi, 

.04 
.06 
.12 
T. 

'.'56 
T 
.06 

't.' 

'.'io 

't.' 

';66 

.06 

".6k 
\i6 

.18 

'.'68 
.08 
.12 
.03 
.07 
.05 
.04 
.12 

T. 

"26 
.08 
.09 
.14 
.10 
.05 
.06 
.11 

'.'oi 
'.'64 

".S3 
.06 

't.' 

".ii 

'.'io 
.10 

'!21 
T. 

■.'27 
T. 
.19 
.06 

".'08 

".65 
.02 
.02 

.48 
.13 
.04 
.09 
.01 
.07 
.42 
.36 
1.09 
.48 
.04 
.10 
.08 
.14 

".'77 
.10 
.68 
.32 
.37 
T. 
.44 
.11 
.14 
.17 
.38 
.14 
.05 

.31 
.72 
.16 

'.'46 

.17 

« 

.19 
.17 
.06 
.04 

.... 

'.'6i 

'.'so 
.10 

'.'60 

.24 
.27 
.61 
.26 
.88 
.11 
.02 
.61 
.31 
.17 

.78 

6.16 

Chamborsburg 

Clcartifild 

'.'62 

2.81 

W    Rr    .Slisa 

.... 

T. 

2.98 

Coatosville 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

W    Br    Susq 

3.91 

.03 
..19 
.54 
.29 
.03 
.08 
.37 

".5\ 
.46 

.09 

■.'63 
.87 

.01 

.... 

.... 

3.09 

ConshobockBD. 

.14 
.12 

'.'ie 
'!62 

't. 

2.71 

Doylestown    

.35 

.78 
.08 

't.' 

.72 
.21 
.01 

1.38 
.64 

3.84 

4.30 

4.42 

Forest  City 

Freelandllll 

N.Br.  Susq 

Lehigh 

3.68 

.02 

't. 



. . . . 

3.77 

N.  Br.  Susa 

Lower  Del    

.05 

't. 

.47 
T. 
.01 

.45 
1.08 

i]i2 

.22 
.05 
.24 
.01 
.07 
.08 
.38 
.09 
.53 
T 

.04 

'.'56 
.30 

i!69 

3.13 

Oeorffe  School 

T. 
.04 

".ih 

T. 
.32 
T. 
.05 

'.'6i 

.02 
.01 

3.36 

Potomac 

.87 

.... 

'!i6 
'.'61 

.08 

.46 
.83 

'.'ii 

.06 

.03 

■;62 

.02 

3.05 

Qirardvilleilll 

.  .  .  . 

•■•■ 

4.98 

4.69 

Qouldsborol  1 . 

Lehigh 

1.06 

'!78 
.07 
T. 

'.'62 
.35 
.99 

'.'63 

.... 

T.' 
T. 

'.'63 
T. 

3.66 

Schuylkill 

Schuylkill 

.72 

5.38 

1.47 

Lower  Susq 

.'so 

'.'36 

2.72 

HarrisburR'** 

RawIavIIII 

3.19 

Upper  Del        * .  . 

.26 
.43 
.56 
.04 
.10 
.06 
.28 

.17 
.3] 

".be 
.Y 
.3f 
.51 

4.08 

HollisterviUe 

Holtwoodll-, 

Huntiagdon 

Upper  Del          .* 

.... 

:.:: 

";2i 

2.78 

1.95 

.65 

.34 
.42 
.66 

2.15 

1.66 

VV  B  Susq 

.36 

.80 
.08 

.28 
.09 
1.15 
.04 
.05 
.94 
.05 

!62 
'.'26 

't.' 

'.26 
.22 

't.' 

'.'60 
'  .'22 

T. 

.06 

'.'oi 

.04 
.03 

.21 

T. 

.18 

.01 

't.' 

'.'20 

.... 

T. 

3.24 

Lakevillellll 

.03 

.09 
.11 
.05 
T. 
.15 
.03 
T. 
.12 

'.'69 
.04 
.30 
.06 
.04 

.18 

■.'i2 

2.99 

Lower  Susq 

Lehigh         

.48 

".oh 

.60 

".m 

';45 
.22 

'!76 

'.'32 

'.'48 

.10 
'  '*' 

".u 

.08 
.17 
.22 

■.'17 
.19 
.04 
.05 

'.'36 
.25 
.70 
.47 
.15 

T. 

.10 

.09 

.06 

T. 

.03 

.05 

.CD 

.04 

.62 

:... 

'.'64 
.08 
.03 

.OS 

'.'i4 
't'.' 

.03 

... 

2.54 

Lunsfrirdllll 

.... 

... 

2.81 

Lawrencevllle 

LebauoD 

Lehightonllll 

Lock  Haveu 

T. 
.02 

3.15 

Ix)wpr    .Susq 

2.25 

.21 

.09 
.25 

2.27 

W    Br  Susq 

.01 

T. 

* 

... 
.Of 

4.49 

2.70 

Matamorasllll 

TTnriflr   DpI 

3.73 

.85 
.'62 

.05 

.08 
.59 
.76 
.60 
1.13 
.11 

"7.^ 

.04 
.07 
.02 

'.'65 
.18 

'.'62 
't.' 

T. 

'.'21 
.10 

'.'6i 

.47 
.20 
.79 

".'19 
.65 

.89 

".05 
.16 

.02 
.Oi 
.04 

.14 

.63 
.16 

.78 

1.01 

.40 

.65 

.50 
.12 
.35 
.09 
.34 
.66 
.79 
.02 
.90 
)    .15 

.02 
.Of 

't. 

2  98 

MoQtrose 

Morris  Run 

N.Br.  Susq 

N.  Br  Susq     

2.74 

T. 
T. 

"i'. 

.12 

... 

3.41 

Mount  Pocono 

Muncy  Valley 

NeahaminyFallsJlll 

Upper  Del 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

.10 
.14 
.07 

4.27 

".04 
.2C 

.06 

.Ot 

3.40 

... 

8.59 
2.47 

Newportllll 

.IC 
T. 
.13 

.0- 

T. 
.14 

.6' 

... 

.8. 
.0; 
.Ii 

>  .. . 

2.63 

Palmertonl 

Paupackllll 

Lehigh 

Upper  Del 

T. 

.30 
.10 
.25 
.08 
.14 
.32 
.30 

.15 

* 

.29 
.16 

.66 

.26 

1.73 

.01 
.06 
T. 
T. 
T 

'  '.m 

.11 

.07 
.OS 
.03 
.01 
.07 
.06 

'.'06 

't.' 

".25 

T. 

.OS 

''64 

) 

1.89 

... 

■f. 
T. 

.01 

<,  ... 

3.59 

Philadelphia***.... 
Phlla.  Navy  Yard  t. 
Phlla-P'nt  Breeze.J 
Pho6iiixvill6  . 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

.04 

.08 

# 

'.'i4 

.04 

T. 

'.'2! 
.13 
.02 

.12 
.19 
T. 
.13 

2  62 
3.17 

... 

T. 

3.12 

.5f 
.3; 
.1! 

)  . . . 

4.11 

Pin©  Grove 

.09 
.24 

.OS 

... 

"!2( 

2.98 

Pleasant  Mt.llH 

Upper  Del 

.... 

)  ... 

3.42 

SphnvlVill 

Port*;  v1  11a 

Schuylkill 

.15 
.09 
.05 

.79 

'.'69 

.... 

.08 

'.'49 
.58 

.14 

.64 

1.08 

.51 

.92 

.20 
.51 
.05 

.16 

".63 

.26 
.27 
.10 

.30 

'.'62 

.03 

.11 

.07 
.07 

T. 

't'.' 

".4( 
.04 

.08 
.51 
T. 

... 
... 

... 

T. 

'.'2c 

.50 
.04 
.20 

.08 

.1< 
.!( 
T. 

.3< 

)    .2J 

2.39 

(Juakertowii 

Reading"* 

Renovo.llll 

3.30 

.Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq. 

T. 

.33 

.01 

T. 

.05 

2.61 

.    .. 

.04 

)  ... 

•• 

2.94 

Retreat 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

LiOwer  Susq 

.33 
.10 

.08 
.89 
.14 
.70 
.42 
.49 
1.12 
.33 
.77 

".a 

't'.' 

.26 
T. 

02 
.02 
.09 

.68 

.60 
1.11 
1.40 

.24 
.17 
.48 
.66 
.Vf 
1.38 
.28 
.65 
.21 
.10 
.12 
.19 

.56 
.54 
.23 

'.'08 
.24 
.36 

.01 

't" 
't" 

'.'(ii 

.10 
.27 
.07 
.10 
.13 
.21 
.18 
.09 
.14 
.15 
.17 
.10 

.04 
.03 
.17 
.60 
.35 
.15 
.25 
.03 

T. 

.06 

T. 

.01 

.35 

T. 

.0-2 
.08 
.32 
.15 


.... 

T. 

.49 

.38 

T. 

2.66 

Selinsgrove 

3  46 

.02 

't.' 
'!6r 

.05 
.04 

.06 

.12 

T 

.12 

.03 

T. 

.03 

.08 

".bi 

T. 

.05 
.... 
.33 

.42 
.3f 

".\l 
1.21 
.24 
T. 
.06 

'.'63 

.46 
.18 
1.19 
.82 
.41 
.14 
.17 

... 

2.89 

Shlppensburff 

2  62 

State  College 

W.  Br.  Susa 

.26 

.06 

'.'12 
T. 
.01 

T 

.55 
.34 

.28 

"96 
.50 
47 
.28 
.15 
.76 

.99 
.72 
.92 
.87 
.96 
.32 
1.35 
1.75 

.04 

.2r 

T. 
T. 
.24 

2.35 

3.01 

8unburyi||| 

Lower  Susq.. 

.17 

T. 

't.' 

'.'i8 

T. 
.01 
.08 
.15 
.01 
.03 

.06 

.20 

.01 

T. 

.09 

.11 

T. 

.02 

.06 
T. 

.... 

'.'32 
.95 

.57 
.84 
.30 

.04 
.18 

... 

3.97 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq  

'64 
.75 
.12 

'.'22 

.'63 

.02 
.43 

.40 
1  .S? 

2.37 

3.65 

Weikert 

2.46 

Wellsboro 

N.  Br.  Susq... 

.10 
.14 

05 

.06 
.18 
.07 

'.'62 

"t. 

T. 

.09 

.10 
.02 
.04 
.03 
.13 
.11 
..13 
.03 

.04 
.14 

'!2C 

2.87 

Westchester 

Lower  Del 

.01 

.05 
.43 

'.'63 

'as 

.12 

.15 

.09 

.04 

.05 
.02 
.04 

".04 

't.' 

.03 

.77 

.01 

2.96 

Westgrovellll 

Lower  Del 

.02 

2.57 

Wllkes-Barrellll 

N.  Br.  Susq 

W.  Rr.Susq 

Lower  Susq 

.38 
1.05 
.90 
.35 
.19 
.10 
.16 

.20 
.02 
.02 

.... 

.09 

'.'69 
.17 

'.'26 
.01 

3.18 

Williamsportllil 

't'.' 

.22 

'.'20 

■;34 

.19 

'f.' 
.51 

.09 

T. 
'.'2i 

4.02 

Williamstown 

T. 
.06 

T. 

'.'69 
T. 
.27 

3.56 

York 

Low'^r  Susq   . . .   . 
Lower  Susq 

.... 

2.86 

2.10 

ZIonsvine..(near). 

Schuylkill 

2.68 

Trenton.  N.  J***.... 

Lower  Del 

T. 

.02 

.01 

.02 

2.86 

1 

■■•'I""- 

Continued  on  page  24. 
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Daily  Precipitation  for  May,  1 937-Continued  from  page  23 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

S 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ohio  Drainage 
Beaver  Fallsll II  .... 

Beaver 

, 

1.02 

.36 
1.47 
.85 
.51 
.30 
.60 
.25 
.77 
.45 
1.05 
1.26 
.27 
.96 
.86 
.70 

.96 

1.04 

1.05 

2.10 

.61 

.85 

.61 

.57 

.48 

.82 

.41 

.14 

1.32 

.46 
.58 
.40 
1.17 
.27 
.37 
.17 
.50 
.06 
.41 
.76 
.45 
.68 
.20 
.02 

.88 
.55 

'.'51 
.43 
.63 
.70 
.54 
.91 
.62 
.03 
.90 
.41 

't.' 

".Of, 
.02 

T. 

't'  ' 
't.' 

.04 
T. 

'1'. 

'.'64 

'.'63 
.06 
.01 

'.'67 
.55 
.29 
.04 

.04 
T. 

'.'62 

•••• 

.51 

.64 
.87 
.27 
30 

.39 
1.10 
.12 
1.23 
.85 
.05 
.46 
.85 
.01 
.33 
.46 
.20 
.29 
.08 
.43 

,20 
.37 
,55 
.46 
,02 
.17 
,09 
,50 
,15 
.01 
.23 

■,'36 

,70 
.63 

1,18 
.10 
,66 
,20 
.06 
.92 
,03 

1,17 
.79 
,34 

1.08 
,35 
,04 

1,00 

,87 
,02 
,48 
,37 

'.'63 
,67 
.17 
,02 
,17 
.20 
.10 

'.'76 
.16 

.01 
T, 
.02 
.01 

'.'63 
.02 
.06 
T. 
.05 

'.'ii 

T. 

.11 

,02 

.12 
.03 
.06 
.03 
T, 

'.'67 
'.'36 

:29 

'.'25 

't,' 
't'.' 

.10 

T, 
,20 

't.' 

.40 
.06 

't,' 

'!28 
'.'12 

.37 

.^^ 
,47 

,41 

,02 

.24 
.20 
.18 
.50 
.25 
.19 
.26 
.50 

'.'25 

,14 

.28 
.17 
.25 
,43 
T, 

','i8 
.15 
.75 
.36 
.26 
.20 

,25 
.28 
.26 
.40 
.19 
.30 
,23 
,12 
,15 
,36 
.20 
.16 
,12 
.30 
,07 

,12 
,27 
,30 
,24 

'.'52 
.48 
.22 
.26 
.34 
.13 
.20 
.57 
.02 
.20 

.10 

.06 
.60 

■f.' 
T. 

■'^23 
.14 

'i38 
.09 

T. 
'.'64 

'.'27 
.32 

't.' 

.10 
.11 

.30 
.13 

.18 
.06 
.03 

'!62 

',06 
,20 
T. 
.34 

','6i 
't'. 

.03 
.32 

'.'6i 
,20 

'.'02 

.05 
.01 
.03 
T. 

'.'62 
.02 
.07 
.08 
.02 
.03 
.02 
T. 
T. 

.03 

.03 

'.'ti9 
.53 
.17 

'.'08 

'[23 
.09 

.06 

"."ik 
".b\ 

.15 

.11 

.06 

.36 
.23 
.67 
.30 

■.'26 
.08 
.13 
.08 
.25 
.41 
.23 
.50 
.15 
.08 

.14 
.38 
.20 
.26 
,07 
.16 
.39 
.24 
.02 
,17 
,76 
.09 
.15 

.37 

T. 

,17 

.32 

.02 

.23 

,28 

,30 

,06 

,29 

.32 

.19 

.25 

,22 

.06 

.10 
1.09 
.04 
.02 
.68 
.70 
.19 

'.'24 
.23 
.05 
.46 
.11 

T. 

.07 

.61 

.61 

1.14 

.07 
,41 
,60 
07 
.09 

1.02 
,82 
.21 
,29 

1.53 
,60 
,13 

1.35 
,54 

1.08 
,68 
,60 

1,01 
,70 
,67 
,65 
.44 
,96 
.14 
,92 
,27 

,69 
.23 
.22 
..S5 
.43 
.65 
.43 
.11 
,87 
.35 
1.20 
.36 
.16 

■.'69 

,13 
,02 
1,06 
.74 
.70 
.62 
.16 
.68 
,56 
,74 
,45 
,30 
,70 
.70 
.24 

.50 

,25 
.33 

■.'35 

4.41 

Blairsville 

AI  legheuy 

. . . . 

6  67 

Bradford 

Allegheny 

.58 
.60 
,84 
.12 
.31 
.65 
1.18 

,02 

4  81 

BrookvillelJII 

Allegheny 

..  1.... 

,71 

T. 

4  22 

Butler 

Ohio 

'.'14 

'!62 
'.'12 

,16 
,24 
.30 

3  73 

Chambersville 

Allegheny 

.05 
T.' 

.64 
.66 
.42 
.63 
.07 
.13 
.48 
.93 
1.60 
.42 

1.15 
.20 
.53 
.09 

1.53 
.35 
.70 
.16 
.66 
.58 

1.20 
.36 
.28 
.05 

.08 
.32 
.14 
.89 
.02 
.35 
1.13 
.23 
.62 
.15 
.45 
.62 
.36 
.29 
.42 

.33 
.40 
.25 
.22 
.20 
.44 
.16 
.30 
.30 
1.91 
.48 
.34 
.61 
.35 
.20 

.11 

.06 
.27 
.86 
.37 
.76 
,48 
,05 

'ioe 

.38 

.01 
.76 
.95 
.95 
,06 
.07 
.02 
,20 
,05 

'.02 
.65 
.78 

'!06 

2.97 

Clairtont 

Monongahela.. . 

2  92 

Clarion 

Allegheny 

.01 

■.05 
.12 

4  08 

Ohio 

'.'63 

.07 

■.'18 

.54 

4  53 

Confluencejjll 

Youghiogheny  . . 

4  71 

Connellsville 

Monongahela.... 

4,34 

Allegheny 

Allegheny 

.21 
.33 
.75 
.12 

.04 

'.'si 

.03 
.16 
.17 
1.20 
.76 
.22 
.51 
61 
.61 
.02 
.30 

.78 
.11 
.79 
.37 
.21 
.26 

1.14 
.73 

1.33 
.H'l 
.38 
.07 
.58 
.17 
.66 

.06 
.43 
.51 
.01 
.09 
.40 
.40 
.82 
.46 
.22 
.62 
.40 
.29 
.70 
.06 

.08 

.19 

■.'63 
T. 

2  84 

Coudersport 

5,29 

Conemaugh 

'.'6i 

.04 
.02 

'1' 
.01 

.02 


.05 

.... 

4,57 

Monongahela 

T. 

T. 

.08 

.01 

2.75 

Du  Bois 

Allegheny 

4.12 

Ebensburg 

Conemaugh 

Allegheny 

".05 
.04 
.01 
.08 

'f,' 
.02 

.28 

4.26 

Franklinllll 

5.30 

.04 

.01 
.03 

.15 

'.'06 
.03 
T. 
T. 
.01 
.04 
.02 
.24 
.03 

T. 

tV 

T. 

.08 
.04 

T.' 
.02 

".Ob 
.15 
.15 

'.'i8 

'.'6.S 

.62 
.10 

.09 

6  51 

Oreeusburg 

Youghiogheny  . . 

3.68 

Greenville 

Beaver 

4.14 

Grove  City 

Beaver 

4.C6 

Herrs  Isl.  Damllll.. 

Ohio 

.08 

'.'64 

T. 

".1)2 

r. 

T. 

.20 

T. 

.59 

.02 

.12 
.01 
T. 
.15 

,02 

3,76 

T. 

.04 
'.'63 

.08 

,14 
,02 
.01 
.19 

3,01 

Johnstown 

Conemaugh 

't,' 

,06 
.29 

',■30 
','67 

't,' 

'.'65 
.14 



.14 

't.' 

'.'62 

.02 

.03 

,14 

,18 

.27 

.08 

.19 

.03 

.13 

T. 

.26 

■.'34 
.34 

3.51 

Kane  (near)  tt  — 

Allegheny 

'.is 

.02 
.03 
.04 

'.'32 

4.68 

Kregarllll 

Youghiogheny.. . 

'lie 
'  .'08 

.03 

'.'os 

'.61 
.01 

4,39 

Lake  Lynnllil 

Linesvillellll 

Monongahela 

.05 

.03 

.02 

T, 

,03 

T. 

,10 

,07 

't.' 

,08 

5.11 

Beaver.  

.U 

.23 

.12 

1,67 

Lock  No  21111 

Ohio 

Monongahela 

,24 
,22 
,85 
.30 
.39 
.05 

4  04 

Look  No.  4 II II 

,06 
,14 

't, 

','64 
T. 
T. 
,11 
.19 

".10 

','62 

2.70 

Lock  No.  5UIIII 

Allegheny 

.03 

.... 

4.52 

Conemaugh 

.... 

't. 

.04 
'.'l6 

'.'62 



4,17 

McKeesportllll 

Monongahela . . . 

T. 

'.'63 

".05 
.08 
.10 
.04 
.06 

2.21 

Moftdville 

Alleghenv 

T.' 
T. 

T. 

'.'6i 

r 

'tV 
.... 

.23 

.03 
.06 
T. 
T. 

't. 
'tV 

"'.05 

tV 

.16 

tV 

.06 

.04 

2.<;4 

Midland    

Ohio 

3  83 

Allegheny 

?3 

3,75 

Mount  Lebanon. . . 

Ohio 

4.12 

Natronall  11 

Allegheny 

.02 
.06 
.04 
.02 
.12 

'.'64 

't. 

't,' 

'.'69 

.62 
.46 
.72 
.48 
.07 
,01 

,58 
,29 
.21 
.60 
.52 
.56 
,44 
,38 
,38 
,02 
.13 
.62 
1  05 

.03 
,01 

4.54 

New  Castlellll 

Newell 

Beaver 

Monongahela.... 

5.11 
3  31 

Parkers  LaudinKllH 

Allegheny 

T, 
,01 
T, 

,04 

,04 

T. 

T. 

,09 

','20 
','62 

','14 

3,67 

Pennlinelllltt 

Beaver 

'!65 

1.88 

Pittsburgh*" 

Ohio 

T. 

2,21 

.10 

'.'62 

.05 

't, 

.13 

3  41 

Ridgway 

Allegheny 

Youghiogheny  .. 
Conemaugh 

4,03 

Salisbury  (near).,. 
Saltsburgllll : 

T. 

2.86 

.02 

.07 

T. 

.03 

.04 

.07 

T. 

T.' 
.07 
.21 
.22 
.22 
.30 

.21 

3.50 

.06 

'.'02 

,04 
,01 



3,62 

Smethportllll 

3.H 

'.'6i 

.39 

".36 
.06 

'."63 
.11 

T. 

'.'67 
.01 
.03 
.07 

.01 

'.'64 
.08 
.27 

■'6.5 

,23 
,02 

,08 
,33 

3.29 

6pringdalellll« 

Uniontown  .. 

Alleghenv 

.... 

,05 
,07 
,05 

'.'26 
'.'67 

T. 

'f,' 
T, 
,23 
.14 

".'iO 
.34 

••   ■ 

.... 
.... 

4.27 

Monongahela.. . . 

4.C6 

Unity  Regervoirtt. 
Vandergriftt 

Youghiogheny . . 

4.30 
3,06 

Allegheny 

.... 

.10 

'.'i2 

.08 
.82 

.12 
.08 

.... 

'.'12 

.08 

4,09 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll  ... 

.... 

4,46 

.34 

3.67 

Youghiogheny  . . 

.72 
.02 

.02 
.04 

T. 

: 

.03 

.03 

.16 

,03 

.. . . 

. . . . 

2,66 

Lake  Drainage. 
Erie*** 

Lake  Erie 

.08 

— 

2,10 

|---- 

"     1 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.  **•  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight        *  Included  in  next  measurement, 

l|  |l  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .m  inch.      $  Incomplete 
or  missing,      t  Dally  amounts  inconsistent,      XI  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  Springdale.  Cheswick,  (P.  O.  Barking,  Pa.) :  of  Pennllne, 
Linesville:  of  Unity  Reservoir,  Greensburg:  of  Girardville,  Shenandoah;  of  Kane,  Wilcox:  of  Lock  No.  5.  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


PBESSTTKE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 

i  Wind 

Relative 

(  reduced  to  sea  level ) 

humidity 

Stations 

u 

3 
0 

• 

0 
0 

a 

d 

1 

5 

1 

Q 

0) 

3 

0 

ja 

si 

h 

a 
0 

CJ 
U 

(5 

1 
P 

a 

1 

a 

Erie 

29.99 
29,97 

30.36 
30.44 

29.66 
29.64 

22 
6 

10,4 
6.7 

30 

25 

w. 
w. 

12 
17 

71 
71 

69 

48 

65 
65 

57 

Harrlsburg 

79 

Philadelphia .... 

29.99 

30,44 

29  64 

16 

12.0 

43 

sw. 

22 

66 

46 

56 

74 

Pittsburgh 

30.00 

30.32 

29.65 

6 

9.6 

35 

nw. 

26 

74 

69 

57 

68 

29,97 
29,96 

30.45 
30.41 

29,67 
29,63 

6 
6 

10.0 
6.2 

50 
24 

sw. 
nw. 

22 
17 

69 
71 

48 
48 

55 
51 

65 

Scranton 

70 

•  For  any  ave-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


BIVEB  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


S 

£ 

d 

% 

s 

d 

•s 

a 

d 

S3 

B 

£ 

d 

0 

d 

s 

5 

C 

.J 

Q 

Port  Jervis.N.Y.... 

Easton 

Lehlghton  

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Harrisburg 

Greensboro , . . 

West  Newton 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna , . 
Susquehanna, . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela,. 

Ohio 

Ohio.. 


4.0 


3.9 
6.9 
5,3 
6,0 

13,6 
2.1 

14.4 


7.6 


4.7 
9.9 
10,2 


24,6 
4.1 

22,9 
..,,  20.1* 
,-.1^23,^- 


3,0 


3.0 
5.2 
3.0 
4,7 
11,7 
1.0 
12,3 
11.9* 


18 
22 
1 
20 
20 
18 
80 
20 
30 
26 


-Pool  stage. 


May,  \9r, 
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Daily  Temperatures  for  May,  1037 


Stations 

1 

2 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Mean 

A  Ifrtritin          .... 

\  Mnxlmuiu.... 

69 
85 

74 
37 

72 
40 

76 
39 

73 
60 

59 
61 

65 
39 

64 

43 

72 
46 

66 
87 

70 
84 

78 
42 

73 

68 

64 
61 

64 
43 

07 
89 

68 
44 

67 
40 

64 
44 

66 
40 

76 
39 

88 
54 

77 
66 

76 
44 

81 
44 

88 
67 

80| 
64 

70 
69 

79 
68 

82 
46 

88  71.7 

A 1  Wl  nil*.... 

(  Miuimuui 

50   "  " 

46. 7 

Bedford 

(  Maximum,,.. 

71 

73 

74 

81 

74 

60 

68 

66 

75 

70 

76 

83 

79 

68 

61 

73 

66 

70 

66 

66 

80 

91 

84 

77 

83 

86 

88 

75 

81 

87 

92 

75.4 

1  Minimum.. . . 

;« 

37 

44 

86 

50 

61 

38 

47 

88 

35 

33 

89 

60 

64 

48 

36 

44 

37 

45 

43 

37 

60 

56 

42 

42 

50 

62 

57 

66 

46 

61 

44.7 

Bethlehem 

....  \  Maxiuuuu.,.. 

77 

78 

79 

80 

79 

77 

71 

72 

74 

74 

76 

75 

78 

74 

61 

69 

70 

70 

69 

67 

74 

86 

90 

78 

82 

87 

87 

79 

84 

90 

98 

77.7 

(  Miuimuin.. .. 

42 

44 

42 

62 

60 

67 

80 

45 

60 

60 

45 

47 

58 

59 

46 

41 

51 

48 

50 

47 

52 

56 

62 

62 

62 

61 

68 

60 

57 

60 

62 

62.1 

RpnnkviUs  

\  Mivximuui.,.. 

73 
80 

79 
31 

78 
84 

79 
31 

66 
51 

64 
46 

66 
80 

69 
32 

70 
86 

66 
30 

71 
26 

62 
81 

62 

48 

60 
50 

63 
42 

68 
38 

66 
44 

68 
31 

62 
46 

66 
86 

74 
81 

64 
48 

62 
62 

60 
62 

69 
62 

61 
86 

79 
69 

78 
68 

80 
41 

90 
41 

88 
44 

69.1 

Dri'ui Tjiio.  ••••••* 

*  Miuiuuuu.. . . 

40.8 

3utler 

...  \  Miiximum,,.. 

76 
4!< 

79 
45 

80 
43 

81 
51 

63 
64 

63 
41 

67 
84 

70 
40 

68 

46 

60 
34 

75 
29 

86 
35 

80 
55 

62 

60 

59 
42 

69 
41 

67 
39 

65 
35 

64 
49 

66 
89 

63 
36 

86 
69 

84 
66 

80 
49 

82 
40 

81 
60 

81 
63 

81 
60 

82 
47 

88 
62 

91 
60 

74.1 

*  Nliuiuumi,. . . 

46.6 

Oiirlislft    ....... 

\  Maximum.... 

34 

79 
42 

77 
39 

81 
39 

80 
46 

74 
64 

72 
42 

68 
46 

79 
45 

70 
46 

82 
56 

76 
57 

68 
47 

66 
46 

75 
42 

78 
42 

73 

42 

75 
42 

71 
49 

73 
45 

76 
46 

96 
60 

83 
68 

82 
48 

83 
47 

89 
67 

89 
06 

82 
62 

86 
68 

90 
62 

96 
56 

78.7 

Catawissa.  

1  Minimum,. .. 
\  Maximutn,,.. 

48.3 

Chambersburg,. .. 

1  Minimum,. .. 
\  Maximum,... 

"72 

"78 

"77 

"79 

"79 

"69 

"71 

"66 

'76 

"67 

"73 

"78 

"si 

"68 

"66 

"72 

"76 

"71 

"76 

"71 

"77 

"93 

"■76 

"so 

"82 

"89 

"84 

"so 

"82 

"89 

"93 

■'76.7' 

i  Minimum,. .. 

,<!5 

40 

43 

39 

46 

54 

41 

49 

41 

46 

87 

42 

61 

67 

48 

41 

47 

43 

60 

45 

42 

51 

62 

46 

61 

66 

66 

60 

69 

62 

58 

48.8 

Cnainbersville.... 

j  Maximum,,.. 

72 

77 

75 

79 

76 

60 

65 

66 

72 

67 

70 

84 

68 

56 

60 

71 

68 

68 

62 

67 

74 

86 

78 

76 

80 

82 

78 

74 

80 

86 

88 

72.7 

1  Minimum,. .. 

35 

35 

43 

36 

61 

44 

32 

38 

32 

36 

27 

48 

52 

49 

42 

37 

45 

33 

45 

37 

31 

56 

62 

40 

40 

62 

59 

67 

60 

44 

47 

42.7 

pio  viville  ...•<■• 

...  S  Maximum, ... 

7fi 

77 
39 

76 
48 

78 
52 

76 
53 

62 
43 

68 
34 

69 
42 

72 
45 

66 
36 

75 
30 

83 

44 

67 
53 

63 
49 

62 
43 

72 
40 

69 
46 

68 
35 

65 
39 

68 
33 

84 
42 

88 
61 

87 
54 

78 
44 

86 
47 

84 
63 

83 
68 

81 
60 

83 

61 

88 
45 

92 

49 

75.6 

^^IttJI*  V  llJt- >■• 

'  Minimum.. .. 

45.2 

f^tiftpfirtld   

...  1  Maximum,.. . 

19 
,S1 

8i 
33 

86 
35 

82 
41 

78 
65 

72 
50 

68 
33 

70 
38 

68 
32 

67 
31 

67 
28 

82 
37 

78 
52 

69 
52 

65 
41 

67 
42 

62 
36 

69 
38 

75 
50 

67 
44 

78 
34 

88 
47 

75 
46 

79 

48 

82 
53 

79 
66 

80 
66 

76 
50 

85 
43 

89 
48 

92 
60 

76.1 

LilCttTllw*^* 

I  Minimum,. . . 

43.2 

Coates  ville « •  • 

...  \  Maximum,... 

59 

50 

61 

69 

65 

64 

60 

62 

65 

64 

69 

60 

68 

63 

57 

60 

57 

59 

58 

65 

73 

66 

74 

64 

77 

76 

80 

75 

79 

78 

85 

66.2 

(  Miuimum,. .. 

36 

39 

4! 

48 

44 

67 

50 

44 

47 

49 

39 

43 

57 

57 

48 

41 

52 

45 

51 

43 

45 

51 

59 

53 

50 

69 

62 

60 

67 

55 

60 

49.7 

Corry 

)  Maximum,,. . 

73 

77 

80 

82 

71 

63 

65 

70 

60 

57 

73 

81 

70 

58 

67 

59 

.59 

66 

60 

63 

67 

69 

67 

74 

84 

88 

75 

78 

83 

85 

91 

71.3 

(  Minimum 

40 

44 

48 

65 

48 

40 

34 

41 

40 

35 

29 

42 

51 

48 

45 

40 

36 

35 

41 

44 

45 

47 

45 

43 

38 

45 

60 

57 

43 

59 

60 

44.8 

ITnrt  T\rtt"l  11  m       .... 

\  Maximum,,. . 

77 
30 

79 
34 

85 
34 

82 
33 

75 
52 

65 
51 

68 
34 

69 
34 

69 
38 

55 
33 

S3 
29 

84 
33 

80 
33 

56 

47 

64 

42 

69 
35 

64 
44 

68 
35 

63 
46 

68 
44 

74 
35 

85 
50 

78 
56 

75 
42 

82 
41 

82 
50 

82 
62 

79 
60 

81 

46 

90 

46 

91 

50 

74.9 

liXlipiJl  1^1  LLl  ...-•••• 

i  Minimum 

41.9 

ITrip*        ■ 

\  Maximum,,.. 

69 
49 

68 
53 

77 
57 

76 
56 

64 

45 

51 
42 

57 
42 

62 
46 

57 
45 

52 
39 

64 
44 

82 
53 

70 
50 

51 
42 

56 
43 

66 
48 

59 

48 

62 

44 

54 
47 

69 
45 

75 
45 

72 
52 

60 
52 

62 
63 

74 
50 

78 
64 

72 
60 

70 
56 

74 

58 

76 
56 

89 
61 

66.7 

Ejilc    • 

(  Minimum,. . . 

49.8 

Rrflnblint 

\  Maximum,,.. 

75 
44 

80 
45 

79 
47 

81 
44 

66 
48 

58 
48 

66 
41 

69 
42 

66 
47 

56 
42 

72 
38 

80 
38 

68 
46 

60 
55 

61 

48 

68 
47 

61 

53 

68 
55 

59 
55 

65 
52 

78 
50 

86 
52 

69 
62 

72 
57 

79 
53 

82 
64 

79 

58 

79 
60 

81 

47 

85 
48 

90 
49 

72.2 

f  1  Cv  L1I»1H-'t  !.•••*• 

V  Minimum,. . . 

49.2 

Wrpfll  ft.Tl  (1    

\  Maximum,,.. 

71 
39 

74 
44 

75 
41 

75 
62 

73 
50 

68 
62 

60 
42 

62 

47 

71 
42 

60 
38 

71 
37 

68 
48 

69 
46 

64 
50 

55 
39 

62 
40 

63 

45 

64 
44 

60 
45 

61 
39 

67 
44 

84 
54 

82 
60 

72 
60 

76 
46 

32 

58 

77 
59 

76 
56 

77 
53 

82 
56 

86 
63 

70.7 

r  rcoiifc'^i^*  ■ 

(  Minimum,. . . 

47.7 

f^offvchiirET  ...».• 

)  Maximum,,. . 

72 
37 

76 
42 

74 

42 

77 
40 

79 
49 

76 
65 

71 

45 

68 
57 

75 
42 

72 
49 

73 
40 

78 
48 

82 
60 

73 

58 

67 
50 

70 
44 

72 
50 

72 
43 

72 
51 

70 
45 

76 
47 

92 
52 

78 
63 

79 
50 

80 
53 

89 
60 

84 
57 

82 
58 

84 
60 

86 
65 

90 
64 

77.0 

yrcii J  &iJuiB»«»  •  *»• 

i  Minimum,. . . 

60.8 

^i»i:»im  cVMlT*Cr     .... 

.  ■ ..  )  Maximum,,.. 

71 

40 

80 
45 

78 
48 

79 
48 

74 
54 

60 

44 

67 
37 

69 
45 

75 
46 

58 
40 

73 
34 

83 
50 

68 
54 

59 
52 

59 
45 

69 
42 

65 
47 

06 
40 

63 
42 

65 
40 

77 
40 

85 
62 

72 
55 

75 
42 

82 
47 

81 
56 

79 
61 

76 
68 

81 

57 

90 

49 

90 
53 

73.2 

Urt?cUS''-'l^ei 

(  Minimum 

47.5 

firnvp  CAtV      

\  Maximum,,. . 

71 
43 

75 
48 

79 
49 

74 
49 

72 
52 

60 
41 

64 
38 

62 
42 

59 
47 

67 
42 

73 
35 

79 
65 

63 
54 

59 
49 

56 
41 

60 
45 

62 
43 

63 
40 

60 
36 

64 
37 

73 
41 

76 
44 

67 
50 

71 
48 

75 
55 

75 
59 

69 
60 

76 
59 

83 
51 

83 
54 

85 
56 

69.2 

uru  V  c  v-/*  wj  1 

!  Minimum,. . . 

47.5 

Mnm^Tiirflr   

)  Maximum,,.  • 

74 
39 

74 
41 

78 
40 

80 
47 

78 
48 

78 
60 

73 
51 

68 
45 

74 
47 

72 
47 

80 
38 

80 
38 

83 
59 

76 
59 

63 
46 

73 
40 

75 
49 

73 
46 

68 
51 

69 
47 

76 
51 

89 
53 

80 
60 

80 
49 

82 
48 

88 
58 

87 
65 

32 
60 

87 
57 

94 
55 

90 
59 

78.2 

fltUllUUiS 

I  Minimum,. . . 

50.1 

Harrlsburg* 

—  S  Maximum,,.. 

71 

73 

73 

76 

76 

69 

68 

65 

73 

61 

72 

75 

80 

65 

64 

68 

69 

69 

68 

69 

73 

92 

75 

77 

79 

86 

83 

76 

81 

85 

91 

74.3 

/  Minimum,. .. 

43 

47 

46 

49 

52 

56 

50 

60 

48 

48 

47 

53 

60 

51 

48 

48 

49 

47 

51 

49 

51 

56 

68 

53 

53 

61 

64 

62 

62 

57 

63 

52.6 

—  S  Maximum,,.. 

70 

75 

79 

81 

78 

71 

73 

69 

75 

63 

71 

73 

69 

63 

55 

69 

64 

66 

61 

60 

70 

83 

78 

70 

79 

83 

77 

76 

79 

85 

91 

72.8 

(  Minimum,. . . 

31 

32 

31 

36 

38 

54 

39 

36 

43 

38 

31 

31 

56 

53 

42 

30 

45 

41 

46 

39 

34 

46 

55 

40 

38 

45 

60 

58 

53 

45 

47 

42.4 

TTnltTvnnd*    . .  •  • 

. . . .  s  Maximum,.. . 

70 
40 

73 
45 

73 
45 

77 
48 

77 
52 

73 
61 

73 
54 

67 
51 

75 
52 

61 

48 

73 
44 

74 
50 

82 
64 

65 
56 

64 
50 

73 

48 

70 
54 

70 
54 

67 
54 

68 
50 

74 
50 

88 
56 

75 
60 

75 
55 

79 
55 

86 
62 

82 
64 

77 
64 

81 
64 

86 
63 

86 
64 

74.6 

nuiv*vuuv*  

(  Minimum,... 

54.1 

-  • .  ■  i  Maximum,,. . 

7,1 
32 

76 
36 

77 
39 

81 
34 

78 
49 

66 
54 

69 
35 

68 
44 

76 
42 

62 
36 

75 
33 

80 
38 

76 
58 

59 
55 

65 
45 

72 
37 

68 
41 

71 
36 

68 
46 

70 
46 

78 
38 

91 

58 

76 
53 

80 
40 

83 
42 

88 
55 

83 
61 

78 
58 

82 
51 

87 
45 

91 
51 

75.8 

(  Minimum,. . . 

44.8 

TrtVin^tnwn.  ...... 

i  Maximum.,. . 

73 
43 

82 
39 

78 
42 

83 
40 

75 
56 

60 
49 

68 
37 

69 

44 

74 
39 

58 
41 

75 
35 

86 
40 

71 
56 

60 
52 

74 
42 

72 
39 

66 
47 

69 
41 

72 
44 

66 
43 

79 
39 

88 
56 

79 
55 

79 
43 

86 
44 

83 
49 

82 
62 

78 
57 

84 
58 

89 
47 

92 
56 

75.8 

J  (J  1-1 1-1 5  v*J   >*l-it'»'*"* 

(  Minimum,. .. 

46.3 

T  o  Ti  f>  ftcfrp  T"      .... 

\  Maximum,,. . 

75 
32 

78 
37 

77 
37 

81 
37 

82 
43 

80 
56 

74 
50 

76 
42 

79 
42 

79 
49 

76 
35 

77 
38 

86 
62 

73 
62 

69 

47 

72 
39 

74 
44 

73 
42 

71 

51 

72 
42 

77 
39 

93 
44 

89 
60 

82 
45 

83 
46 

89 
56 

87 
64 

84 
58 

85 
57 

90 
.52 

93 
56 

79.9 

XjaiU^ofrttrL  «■••-•••• 

(  Minimum,... 

47.2 

Lawrenceville .  ■  •  ■ 

)  Maximum,,.. 

78 

■•l 

82 

85 

82 

70 

71 

69 

70 

65 

77 

82 

75 

62 

64 

69 

68 

71 

67 

67 

76 

86 

79 

74 

84 

83 

79 

79 

82 

89 

94 

76.1 

1  Minimum,. . . 

35 

35 

38 

37 

52 

50 

35 

41 

39 

36 

29 

36 

56 

42 

38 

32 

45 

43 

47 

4] 

34 

54 

59 

42 

43 

53 

60 

57 

42 

45 

51 

43.5 

T  rtV,onnTit    

. .  ■ .  i  Maximum,,. . 

74 
3fi 

75 
45 

75 
40 

79 
41 

80 
48 

74 
58 

72 
48 

66 
47 

75 
42 

61 

47 

74 
37 

76 
43 

82 
59 

63 
60 

64 

45 

70 
40 

71 
44 

72 
42 

70 
50 

70 
44 

74 
43 

92 
54 

80 
.59 

80 
48 

82 
49 

88 
62 

85 
65 

78 
59 

82 
60 

87 
54 

91 

.58 

76.2 

j_roUH(ii'JiJ+ 1  •  • 

1  Minimum,... 

49.3 

Marcus  Hook* 

—  S  Maximum,,.. 

75 

75 

81 

83 

80 

74 

73 

71 

76 

78 

87 

83 

67 

74 

78 

76 

82 

70 

78 

94 

93 

S4 

82 

87 

87 

86 

79 

88 

90 

93 

80. 8« 

(  Minimum,... 

47 

46 

50 

53 

62 

54 

53 

53 

46 

50 

63 

63 

52 

50 

55 

54 

54 

47 

55 

60 

67 

60 

58 

64 

70 

65 

61 

63 

66 

70 

57.0' 

\fpQfivinp  

. . . .  ^  Maximum,,. . 

76 
44 

82 
41 

81 
48 

80 
44 

73 
54 

59 
41 

65 
37 

69 
39 

67 
47 

57 
37 

72 
32 

82 
45 

68 
55 

59 
49 

60 
41 

67 
41 

67 

48 

66 
37 

60 
44 

63 
39 

76 
36 

86 
60 

85 
52 

69 
46 

79 
39 

82 
58 

82 

58 

79 

58 

82 
47 

80 

48 

92 

52 

73.0 

iiitjixu.  V  iiici  ..•••••• 

(  Minimum,. .. 

46.7 

l\/rf%Titrrmp     . . .  • 

. ...  S  Maximum,,. . 

71 
41 

74 
47 

74 
44 

77 
49 

72 
49 

63 
52 

67 
40 

66 
45 

70 
43 

54 
38 

67 
34 

72 
46 

69 
44 

59 

47 

51 
38 

64 
38 

63 
46 

65 
43 

62 
44 

59 
38 

68 
41 

78 
52 

76 
56 

66 

47 

74 
44 

77 
55 

7,S 
59 

76 

58 

76 
48 

80 
51 

85 
68 

69.3 

ilLUllLlvJaC  ...•■.••• 

t  Minimum,... 

46.3 

Mount  Pocono.... 

.  ■••  )  Maximum,,.. 

68 

70 

74 

73 

67 

69 

66 

60 

69 

60 

66 

68 

66 

61 

f)2 

60 

55 

60 

57 

55 

57 

65 

77 

70 

77 

78 

74 

70 

72 

80 

86 

67.1 

(  Minimum,... 

3fi 

42 

38 

46 

44 

54 

44 

40 

44 

39 

36 

39 

55 

54 

89 

33 

47 

40 

39 

39 

47 

42 

57 

44 

53 

53 

62 

57 

52 

48 

45 

45.4 

pyiiiRtiplnliia* 

. . . .  \  Maximum,,. . 

74 
46 

74 

48 

75 
48 

77 
52 

78 
51 

74 
60 

72 
55 

•59 
52 

70 
52 

63 
51 

75 
48 

76 
52 

83 
61 

70 
57 

63 
50 

69 
49 

72 
53 

70 
55 

69 
53 

69 
49 

75 
54 

90 
59 

83 
66 

77 
61 

80 
60 

83 
62 

83 
66 

79 
62 

80 
60 

84 
61 

86 
63 

75.2 

miiti'-ici v*  *^  1  •  ■  ■  1 

(  Minimmn,. .. 

55.4 

Pittsburgh* 

....  i  Maximum,,.. 

72 

75 

74 

78 

69 

60 

65 

67 

70 

58 

73 

82 

66 

59 

60 

70 

63 

65 

62 

65 

80 

86 

72 

75 

81 

81 

80 

77 

80 

87 

89 

72.3 

'  Minimum,. . . 

46 

51 

53 

53 

54 

43 

41 

49 

46 

41 

41 

51 

52 

51 

42 

46 

47 

45 

46 

40 

49 

63 

54 

55 

54 

61 

61 

60 

58 

56 

60 

50.6 

Quakertown 

■  ■•■  /Maximum,,.. 

74 

74 

75 

79 

78 

74 

75 

72 

71 

71 

74 

74 

77 

72 

60 

67 

69 

69 

65 

64 

72 

87 

85 

74 

78 

84 

80 

74 

80 

85 

89 

74.9 

I  Minimum,.. . 

31 

35 

34 

39 

46 

57 

51 

40 

49 

48 

35 

36 

56 

58 

47 

36 

50 

45 

50 

42 

40 

43 

68 

46 

44 

63 

64 

58 

55 

56 

56 

47.1 

Reading* 

S  Maximum,,.. 

75 

75 

76 

78 

78 

74 

72 

62 

73 

59 

74 

74 

80 

68 

61 

70 

69 

70 

66 

67 

73 

88 

78 

76 

78 

84 

83 

77 

81 

85 

89 

74.6 

(  Minimum,. . . 

42 

46 

45 

56 

56 

60 

52 

49 

49 

47 

45 

54 

65 

52 

47 

45 

54 

51 

51 

48 

52 

67 

62 

55 

54 

62 

63 

62 

59 

69 

66 

53.7 

Ridgwayt 

...■  \  Maximum,,.. 

75 

79 

78 

80 

63 

64 

65 

65 

67 

52 

72 

82 

65 

68 

63 

68 

64 

67 

60 

66 

72 

83 

70 

74 

80 

80 

78 

78 

79 

87 

89 

71.7 

(  Minimum,. .. 

32 

34 

35 

34 

62 

46 

31 

34 

35 

31 

27 

35 

58 

50 

41 

34 

45 

33 

45 

42 

32 

47 

53 

41 

38 

50 

61 

58 

4] 

42 

46 

41.4 

. . . .  ^  Maximum,,. . 

75 
41 

77 
42 

78 
44 

81 
45 

76 
49 

70 
53 

72 
48 

68 
45 

74 
45 

53 
44 

72 
39 

76 
44 

70 
58 

58 
46 

55 
42 

69 
36 

64 
51 

67 
48 

,59 
46 

63 
44 

71 
47 

86 
56 

76 
55 

71 
46 

80 
47 

85 
55 

80 
63 

78 
62 

79 
56 

85 
84 

90 
56 

72.8 

)  Minimum,. .. 

48.6 

fiplinsffrovfl   .... 

. . .  •  ^  Maximum,,. . 

74 
3S 

78 
41 

74 
38 

77 
38 

73 
47 

74 
56 

69 
45 

70 
42 

73 
40 

68 
42 

74 
35 

74 
41 

68 
48 

63 

54 

62 
44 

68 
39 

69 
45 

70 
45 

66 
44 

69 
46 

69 
4? 

89 
52 

79 
48 

80 
45 

78 
48 

85 
57 

82 
59 

84 
58 

79 
59 

88 
58 

90 

60 

74.7 

omiusei.  vjiO'-"**"* 

(  Minimum.. .. 

46.9 

J^mnprsftt      .  . . 

. . . .  J  Maximum,,. . 

65 
30 

70 
31 

68 
32 

76 
32 

70 
46 

57 
43 

60 
33 

60 
40 

56 
36 

55 
34 

65 
27 

75 
38 

75 

58 

63 

48 

52 
42 

67 
30 

60 
45 

58 
35 

57 
40 

57 
38 

75 
33 

80 
48 

77 
52 

67 
36 

77 
36 

77 
49 

75 
60 

68 
56 

75 
62 

82 
40 

81 
43 

67.7 

oUillcl set.  ■•  ••  "t"  .  ■ 

1  Minimum.,.. 

40.7 

state  College 

—  )  Maximum,,.. 

72 

76 

75 

78 

72 

65 

66 

68 

73 

60 

72 

78 

66 

59 

62 

69 

64 

69 

66 

77 

73 

87 

74 

77 

74 

82 

81 

74 

78 

85 

90 

73.1 

1  Minimum,. . . 

4" 

40 

46 

4? 

55 

52 

38 

44 

42 

36 

37 

49 

59 

50 

41 

40 

46 

41 

47 

43 

43 

,53 

58 

47 

46 

53 

63 

58 

50 

47 

56 

47.2 

1  Maximum,,.. 

I  Minimum.. .. 

77 

75 

79 

81 

77 

72 

73 

62 

72 

58 

74 

73 

74 

65 

57 

68 

68 

69 

60 

64 

74 

83 

86 

74 

78 

82 

79 

84 

83 

87 

81 

73.8 

33 

37 

35 

41 

43 

48 

47 

42 

40 

47 

38 

37 

49 

61 

46 

33 

43 

43 

49 

43 

39 

48 

47 

44 

44 

46 

53 

56 

54 

53 

61 

45.2 

Towanda 

\  Maximum.,.. 

73 

77 

77 

82 

73 

65 

70 

69 

74 

52 

72 

77 

68 

68 

58 

68 

63 

69 

64 

66 

70 

83 

73 

71 

78 

84 

78 

77 

78 

84 

89 

72.6 

'  Minimum,... 

35 

40 

37 

38 

52 

51 

50 

41 

39 

39 

35 

36 

56 

42 

41 

34 

48 

44 

47 

43 

42 

54 

54 

44 

44 

53 

63 

59 

46 

47 

.52 

45.4 

Uniontown 

—  >  Maximum,,.. 

79 

81 

80 

82 

75 

60 

67 

65 

75 

59 

75 

84 

72 

61 

61 

71 

69 

71 

67 

67 

81 

87 

70 

78 

84 

81 

80 

79 

81 

87 

90 

74.8 

'  Minimum,. .. 

49 

43 

50 

51 

66 

46 

37 

47 

45 

42 

34 

48 

57 

52 

47 

43 

49 

40 

45 

37 

45 

64 

56 

46 

48 

55 

64 

62 

56 

49 

52 

48.9 

Vandergrift* 

—  \  Maximum,,,. 

74 

79 

78 

83 

69 

67 

69 

68 

75 

61 

74 

85 

66 

61 

65 

70 

68 

70 

66 

70 

78 

88 

73 

76 

80 

78 

79 

78 

79 

85 

90 

74.6 

(  Minimum.. .. 

38 

41 

45 

43 

55 

45 

39 

43 

45 

39 

33 

42 

55 

52 

45 

43 

45 

39 

45 

41 

39 

57 

52 

47 

46 

55 

61 

59 

56 

49 

53 

46.7 

Warren 

....  1  Maximum,,. . 

70 

78 

79 
47 

78 

68 

68 
48 

59 

64 

60 

60 

62 

76 

59 

66 

58 
44 

65 
44 

64 
47 

62 
42 

64 
50 

56 
46 

61 
44 

55 
55 

72 
60 

65 
53 

72 

76 

72 

75 

74 

86 

88 

68.8 

'  Minimum,. . . 

42 

46 

45 

53 

40 

44 

46 

42 

36 

46 

47 

50 

46 

58 

55 

57 

49 

50 

51 

47.8 

Waynesburg 

—  j  Maximum,,.. 

78 

80 

79 

80 

72 

64 

67 

67 

72 

61 

74 

83 

69 

65 

61 

69 

66 

67 

65 

68 

81 

88 

82 

77 

83 

81 

82 

77 

81 

86 

89 

74.6 

(  Minimum,. .. 

38 

38 

45 

51 

54 

45 

35 

45 

45 

39 

33 

44 

55 

50 

45 

43 

47 

38 

44 

37 

45 

62 

56 

45 

47 

54 

60 

60 

55 

47 

51 

46.9 

Wellsboro 

—  (  Maximum.,.. 

74 

75 

78 

82 

68 

60 

70 

68 

71 

55 

70 

80 

75 

63 

60 

68 

57 

69 

62 

64 

76 

85 

76 

72 

82 

82 

73 

76 

82 

88 

93 

72.7 

'  Minimum,. .. 

37 

35 

37 

36 

50 

52 

33 

40 

32 

36 

29 

34 

,55 

43 

S8 

32 

43 

39 

46 

40 

32 

50 

48 

40 

42 

52 

60 

57 

40 

43 

48 

41.9 

WilliaiDsport 

. . . .  \  Maximum . , . . 

76 

7? 

78 
44 

81 
40 

75 
51 

69 
57 

7] 

72 

71 

58 

76 

7j 

72 

62 

6r 

pf 

68 
46 

71 
44 

66 
50 

67 
45 

75 
42 

88 
53 

85 
58 

77 

80 
46 

86 

79 
60 

79 

81 

88 

91 

75  2 

'  Minimum,. . . 

36 

4f 

44 

43 

43 

3E 

36 

41 

58 

53 

43 

37 

47 

67 

60 

49 

49 

55 

47^3 

Willi  amstown, . , . 

....  J  Maximum . . , 

70 

78 
40 

76 

81 
51 

79 

77 

7' 

72 

74 

72 

72 

7' 

7- 

76 

68 

66 

67 

ji 

66 
46 

66 
42 

72 
46 

92 

88 
54 

8f 

78 

8' 

81 
63 

82 

79 

89 

89 

76.5 

'  Mi  nimum . , . . 

38 

43 

50 

49 

43 

51 

45 

4C 

39 

51 

56 

52 

40 

45 

44 

45 

53 

51 

48 

59 

67 

55 

56 

6? 

48.8 

York 

(  Maximum,.  . 

7J 

70 

76 

82 
37 

80 

77 

7; 

70 

79 

74 

76 

78 

85 

74 

64 

73 
40 

71 

72 
43 

69 
51 

69 

40 

76 
41 

92 
50 

78 
57 

79 
47 

84 
47 

88 
60 

86 
63 

80 

83 

86 

92 

78  0 

1  Minimum  .. 

33 

38 

37 

48 

56 

46 

43 

44 

49 

35 

41 

61 

59 

4f 

45 

58 

59 

53 

56 

47.9 

*    Midnight  to  midnight. 


t    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 
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GENEKAL  SUMMARY. 

Teniporatures  during  .June  were  mostly  seasonable  with  no 
unusual  extremes.  Highest  temperatures  were  recorded  gen- 
erally on  the  first,  while  minima  occurred  on  several  dates  with 
the  12th  predominating.  The  small  excess  in  average  tempera- 
tures was  very  favorable  for  growing  crops.  The  rainfall  was  a 
little  more  than  the  June  average,  and  its  distribution  was  more 
uniform  than  usual.  Deficiencies  were  recorded  chiefly  in  a  few 
central  counties,  where  a  large  excess  had  accumulated  since 
January  1st.  Heaviest  rains  occurred  generally  in  the  second 
or  third  weeks.  An  intense  local  storm  at  Shippensburg  de- 
posited 5. 48  inches  of  water  on  the  9-lOth,  of  which  3.00  inches 
fell  in  one  hour  and  twentj^  minutes.  Severe  storms  occurred 
in  several  regions  on  the  14th,  with  damage  inostly  by  strong 
winds  rather  than  by  excessive  rains.  A  funnel  cloud  was  ob- 
served near  Greensburg,  and  its  destruction  was  almost  complete 
in  a  narrow  path,  varying  in  width  from  60  to  100  feet.  Its 
total  damage  was  estimated  at  $50,000.  In  the  region  of  Latrobe 
the  destruction  was  similar  in  character,  and  it  seemed  to  have 
been  the  same  storm,  although  no  funnel  cloud  was  seen.  The 
losses  in  that  region  were  estimated  at  $80,000.  Crops  gener- 
ally made  good  progress  in  June,  and  early  fields  of  corn  were 
being  laid  by  at  the  close  of  the  month.  Barley  was  mostly 
harvested,  and  some  was  threshed,  with  good  yields  reported. 
Haying  was  in  progress  during  the  last  half  of  the  month,  with 
timothy  and  clover  reported  good,  and  alfalfa  a  heavy  crop. 
Wheat  harvest  began  at  a  few  places  near  the  end  of  the  month. 
The  grain  was  headed  on  long  straw,  and  seemed  to  be  well 
filled.  Oats  was  generally  regarded  as  being  the  best  for  several 
years,  but  a  few  regions  came  in  with  the  old  complaint  that 
the  grain  was  heading  on  short  straw.  Potatoes  made  an  un- 
usually good  showing,  and  were  listed  for  a  bumper  crop.  The 
acreage  of  tomatoes  was  large,  and  the  outlook  was  for  a  crop 
about  equal  to  the  record  breaker  of  1936.  Orchard  fruits  were 
generally  the  best  for  several  years,  although  the  apple  crop  was 
heavier  than  usual.  A  good  crop  of  strawberries  was  reported 
in  all  parts  of  the  State,  while  raspberries  and  blackberries  were 
generally  more  promising  than  last  year.  Blackberries,  espe- 
cially, were  growing  very  large. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  90  stations,  was  69.5°,  which  is  1.4°  above  the  60-year  nor- 
mal for  June.  The  highest  monthly  mean  was  76.6",  at  Marcus 
Hook,  and  the  lowest  was  63.0°  at  Gouldsboro.  The  highest 
temperature  for  the  month  was  99°  at  Ephrata  on  the  Ist,  and 
the  lowest  was  88°  at  Somerset  on  the  12th  and  13th.  The 
greatest  daily  range  in  temperature  was  46°  at  Coudersport  on 
the  24th. 

PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  shown  by  the  re- 
ports from  142  stations,  was  4.37  inches,  which  is  0.27  inch 
above  the  60-year  normal  for  June.  The  greatest  monthly 
amount  was  9.32  inches  at  Shippensburg,  and  the  least  was 
1.59  inches  at  Huntingdon.  The  greatest  amount  recorded  in 
any  24-hour  period  was  6.43  inches  at  Shippensburg  on  the 
9-lOth. 


888. 
889. 
890. 
891. 
892. 
89.S. 
894. 
895 
896. 
897. 


-900. 
901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
.906. 
907. 
.908. 
909. 
910. 
911. 
912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
.917. 
918. 
919. 
920. 
921. 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927 . 
928. 
929. 
930. 
931. 
932. 
933. 
934. 
935. 
936. 
937. 


Year 


COMPARATIVE  DATA  FOR  JUNE 


Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

P,6 

13 
03 

0) 

a  o 

■9  2 

t.  3 

s 

s 

2 

> 

s.a 

o 

fi^ 

Period  . 


68.4 
66.7 
70.1 
68.2 
71.8 
69.8 
69.6 
71.4 
67.4 
64.8 
69.6 
69.9 
69.9 
69.1 
66.0 
63.5 
67.9 
68.0 
69.3 
63.6 


65.4 
68.3 
65.6 
68.2 
68.6 
65.6 
63.7 
66.8 
66.0 
71.2 
67.0 
70.6 
69.5 
70.9 
65.8 
71.9 
64.1 
63.8 
65.5 
67.8 
69.1 
68.5 
68.5 
70.9 
72.9 
67.4 
68.5 
69.5 

68.1 


100 
95 
97 

100 
99 

100 

102 

104 
93 
96 

100 

101 
97 

103 
97 
90 
96 
99 
97 
98 

102 
96 
95 
99 
96 
99 

101 
92 
89 
92 
98 

102 
99 

101 
96 

103 
98 

104 
94 
99 
93 
98 

100 

102 
98 

107 

104 
96 

100 
99 

107 


30 
33 
33 
30 
40 
38 
30 
32 
32 
28 
33 
32 
35 
32 
32 
34 
32 
30 
28 
30 
28 
34 
32 
38 
29 
20 
25 
31 
28 
32 
29 
32 
32 
26 
30 
32 
26 
29 
23 
25 
30 
28 
22 
28 
26 
28 
35 
33 
33 
38 

20 


3.04 
5.43 
3.42 
4.50 
5.64 
3.12 
2.57 
3.50 
4.64 
3.. 38 
2.79 
3.51 
3.60 
3.47 
5.97 
6.53 
4.06 
4.39 
5.43 
4.99 
2.36 
4.48 
4.31 
4.71 
3.36 
2.26 
3.71 
4.00 
6.14 
5.38 
3.46 
3.90 
4.97 
3.12 
5.11 
2.73 
5.57 
3.04 
3.63 
3.72 
7.96 
3.56 
4.20 
3.71 
3.15 
2.58 
3.64 
4.22 
3.80 
4.37 

4.10 


12 

11 

5 

12 

12 

11 

14 

8 

9 

11 

10 

11 

13 

12 

13 

10 

10 

11 

11 

11 

14 

11 

13 

11 

11 

12 

12 

11 

11 

12 

7 

10 

12 

10 

11 

10 

11 

12 

11 

9 

19 

9 

12 

9 

12 

8 

12 

10 

13 

9 

19 

7 

16 

8 

14 

10 

11 

10 

12 

11 

13 

11 

16 

9 

12 

11 

17 

9 

11 

11 

16 

9 

11 

11 

16 

11 

13 

10 

15 

8 

9 

9 

15 

10 

17 

8 

16 

8 

13 

9 

18 

8 

17 

9 

13 

9 

14 

9 

13 

9 

13 

10 

7 
13 
7 
8 

10 
9 
5 
7 
9 


7 
7 
7 

13 
8 
9 
7 

10 
2 
9 

10 


7 
7 

12 
5 
6 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


June,  1937 


Olimatolog'ical  Data  for  June,  1987 


Counties 


Temperature 

in  degrrees  Pahr . 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

o 

S-c 

a 

a 

o 

d 
o 

> 

'S  =8 

-'1 

1)  a 

'3 

J5 

■ri  o 

f>. 

a 

0) 

n 

5S 

o 

i 

o 

So 
a)i3 

OJ 

o  =■ 

Bo 

r5 

a; 

s 

O 

Co 

W 

i-i 

a 

Q 

3 

Q 

H^ 

Q 

C3 

H 

Q 

o 

E-i~' 

Oh 

O 

O 

d. 

Observers 


Allentown 

»;  Altoona 

g  Ardmore 

,s  Areudtsville 

'S  iiedford , 

q  Bethlehem 

o  Gar!i.<le 

~  Catawissa 

§  Ueuter  Hall 

~  Uleartield 

Coatesville 

Colebiook 

Empurium 

Eplirata - 

Freeland 

Ueorge  School 

Gettysbuig ' 

Qoidou 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hauover 

liarrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntiugdou 

Hyndman 

Kyiertowu 

Laueaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haveu 

Marcus  Hook 

Milflintown 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley .......  • 

Neshaminy  FallslI ... 

Palmerton 

Philadelphia 

Phoonixville 

(Juakertown 

Reading ■ 

Retreat 

Scrauton 

Selinsgrove. 

Shawmontu 

Shippensburg 

State  College 

atroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Brookville 

Butler 

«  Chambersville 

c  Clairton 

.g  Claysville 

•2  Gorry 

Q  Derry 

o  Donora  

S  Ebensburg 

C>  Franklin 

^:}reei)3burg 

Greenville 

Qrove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  tt 

LyciPDUs  tX 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Neweil 

Pitt'jtmrgh 

Ridt^way 

Salisbury  (near) 

Bharonll 

Somerset 

Oniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Northampton.. 
Cumberland... 

Columbia 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon... 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware  

Juniata 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . . 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . . 

Snyder 

Philadelphia  .. 
Cumberland . . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

.Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington . . . 

Erie 

Westmoreland. 
Washington.... 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland. 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Somerset 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland. 

Warren 

Greene 


Erie. 


FortheState 50     69.6 


25-1 
615 
350 
700 
060 
364 
467 
520 
272 
6S0 
120 
380 
560 
050 
380 
970 
190 
553 
840 
875 
535 
600 
337 
900 
200 
650 
977 
637 
255 
000 

im 

580 

50 
445 
720 
045 

60 
398 

26 
100 
496 
273 
900 
746 
455 

51 
660 
217 
500 
764 
419 
455 
521 
275 
400 
173 
077 
047 
020 
150 
430 
172 
762 
000 
957 
150 
950 
256 
100 
184 
020 
420 
080 
691 
808 
800 
248 
350 
,680 
940 
,190 
,100 
825 
180 
,036 


670 


65 


71.6 
67.6 
70.2 
72.8 
69.6 
73.2 
73.4 


67.2 
72.8 
69.8 
71.4 
68.6 
66.8 
73.6 
67.1 
71.6 
73.2 
69.2 
63.0 
71.6 
73.6 
72.2 
65.8 
73.8 
69.9 
72.0 
65.6 
72.4 
67.5 
71.4 
71.3 
76.6 
71.2 
64.0 
66.8 
71.0 
69.6 
72.6 
73.0 
69.2 
72.0 
67.6 
69.2 
71.6 
73.6 
72.3 
68.4 
67.8 
66.8 
66.0 
71.4" 
69.9 
70.2 
72.3 
64.6 
68.4 
68.0 
68.0 
71.2 
67.1 
70.0 
72.3 
66.9 
65.4 
70.0 
69.6 
67.2 
69.4 
70.9 
64.9 
R9.0 
68.6 
70.1 
68.8 
68.4 
70.2 
65.0 
65.7 
71.8 
63.4 
71.2 
70.2 
66.5 
70.8 


67.2 


+1.6 
+1.0 
-0.2 
+2.2 


+2.7 
+2.3 


+  1.3 

+2.8 
+2.5 
+  1.2 
+0.5 
+0.9 
+4.3 
+2.2 
■1-2.3 
+3.1 
+3.2 
+  1.8 
+2.4 
+  2.2 
+  1.9 
-0.4 
+  1.2 
+  1.4 
+  3.4 


+  2.4 
+  1.5 
+  1.6 
+  1.5 
+  1.6 
+2.2 
+2.3 
+1.4 
+  1.9 
+  1.8 
+  1.2 
+  1.4 
+0.8 
+2.2 


+  1.4 
+2.5 
+  1.2 


+  1.7 
+1.0 
+  1.1 
+1.5 
+  1.8 
+0.9 
+2.0 
+2.1 
+0.9 
+0.6 
+0.2 


+1.8 
+1.8 
+1.3 
+0.9 
+1.9 
-0.8 
+  1.4 
+2.7 
+  1.1 
+0.7 
+1.6 

+6'.6 
+2.9 


-0.1 
-1.5 

-0.6 
+0.9 
+1.8 
+3.0 
-1.9 
+1.1 
+0.7 
+  1.3 


+1.0 
+1.4 


5 
26 

5 

2 

1+ 

It 

1+ 

5t 
25t 

1 

1 

1 

It 
25 

2 

1 

n 
1 
1 
1 

5t 

5 

1 

1 

1 

1 


52 


9t 
12t 
131 
12 
23 
13t 
12t 
11 
12 
12 
12t 
lit 
12 
121 
U 
12 
11 
13 
13 
23 
23 
23 
12 
23 
10 
10 
13 
23 
12 
12 
11 
12 
23t 
12 
12t 
12 
13 
12 
12t 
23 
12 
13t 
23 
12 
13 
20 
121 
12t 
13t 
12t 
12t 
12 
10 
I2t 
13 
23 
I2t 
I2t 
12 
23 
12 
12 
12 
12 
12 
24 
12 
l.St 

n 

23 

12t 

12 

I2t 

13 

13 

lit 

12 


3.65 
3.27 
3.03 
5.83 
2.92 
3.14 
7.05 


2.02 
7.26 
3.64 
3.31 
5.75 
4.45 
6  34 
3.. 58 
3.85 
6.93 
4.88 
6.08 
4.65 
7.80 
7.14 
5,59 
3.43 
1  59 
2.22 
2.89 
5.74 
4.42 
6.13 
3.15 
5.08 
1.93 
3.55 
5.03 
4.08 
6.43 
3.51 
3.60 
3.32 
3  in 
6.47 
5.89 
2.97 
2.80 
9.32 
2.30 
5.05 
4.70 
2.50 
4.11 
3.50 
3.31 
6.62 
5.33 
6.33 
5,27 
2.66 
4.12 
6,74 
3.20 
3. 48 
3. 7  J 
5.38 
3.89 
5.57 
3.56 
4.03 
3.60 
5.80 
3.52 
9.01 
3.89 
4.18 
4.53 
2.65 
4.75 
3.76 
4.79 
3.93 
3.66 
2.89 
8.. 59 
4.33 


6.64 
4.37 


-0.29 
-0.58 
-0.74 
+  1.59 


-0.72 
+3.19 


-2.27 
+  3.04 
-0.97 
-0,89 
+  1.66 
+  0.11 
+  2.08 
-1.38 
+0.18 
+2.54 
+  0.45 
+  1.57 
+0.19 
+3.79 
+  3.65 
+  1.74 
+  0.22 
-2,53 
-2.06 


+  1.68 
+0.50 
+  1.78 
-1.11 
+  1.46 
-2.29 
-1.21 
+  0.66 
+0.21 
+2.72 
+  0,27 
+  0.23 
-0  59 
-0.45 


+2.22 
-1.16 
-0.62 

-i;82' 

+  0.73 
+0.88 
-1.23 
-0.44 
-0.36 
-1.20 
4-2.87 
+0.99 
+0.67 
+  0.52 


-0.18 
+  1.93 
-1.74 
+0.08 
-1.13 
+  1.25 
-0.50 
+  1.66 
-0.61 
-0.36 
-1.60 


-1.36 

+4.95 

-o'.ii' 

+0.68 
-1  16 
+0.37 
-1.43 
+  1.11 
-1.71 
-l.Ofi 
-1,35 
+4.12 


+3.30 
+0.27 


0.82 
0.96 
0.88 
1.43 
0.90 
0.92 
2.68 


0.76 
3.14 
1.40 
0.98 
1.35 
0.91 
2.38 
1.17 
1.13 
1.50 
1.12 
1.72 
0.82 
1.46 
1.75 
2.29 
0.74 
0.49 
1,08 
0.93 
2.08 
1.68 
1.95 
0.62 
1,09 
0.60 
1,00 
2.02 
1.00 
1.62 
1.02 
1.15 
0.66 

0  66 
1.50 
1.97 
0.66 
0.74 
5.43 
0.66 
1.80 
1.34 
0.79 
1.35 
n.87 
0.81 
1.01 
1.67 
1.43 
1.67 
1.07 

1  80 
1.23 
1.11 
0.90 
0.93 
1.04 
1.01 
1.60 
0.92 
1.28 
1.01 
1.60 
0.90 
2.62 
1.04 
1.06 
1.10 
1.21 
1.17 
0.55 
1.21 
0.87 
0.99 
1,67 
2,08 
1.08 


8.48 
6.43 


ne. 
w. 


sw. 
nw. 


sw. 
nw. 
nw. 
nw. 
w. 

b. 

nw. 


w. 

sw. 

n. 


nw. 
nw. 

sw. 

BW. 

w. 

nw. 

nw. 

w. 

w. 

e. 

sw. 

sw. 

se 

se. 

sw. 

n. 

sw. 

nw. 

sw. 

w. 

sw. 

ne. 

ne. 

sw. 

w. 

sw. 


nw. 

sw. 

s. 

nw. 

w. 

w 

nw. 

w. 


w. 
w. 
w. 
w. 

nw. 

sw. 

nw. 

nw. 

sw. 

w. 

sw. 

nw. 

ne. 


sw. 

sw. 


John  A.  Fri<k. 

John  J .  Martin . 

H.  L.  Balderston. 

Harold  J .  Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W.  L.  Gearhart. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

\Vm.  A.  Korer. 

C.  E.  Koppenheffer 

Ira  .1.  Keatli 

Andrew  B.  Evausha 

Prot.  N.  W.  Swayue. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall, 

Statt-,  Sanatorium. 

Thomas  Y.  (.looper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Waterworks 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Andrew  McNeillie. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.  0.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co . 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  K.  Weall  er  Bureau. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

John  E.  Beuner. 

U.  S.  Weather  ruu-iiu. 

Theodore  .1.  Sampson. 

U.  S  Weatliei  Bureau. 

Dr.  George- E.  Fisher. 

W.S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School, 

Mrs    M.  Ordelia  Parks. 

(Jeorge  W.  Hill. 

Harian  Saylor. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

SusQueliaiiiia  Colllerle^  <;<> 

York  Water  Co. 

Frank  S.Fawcett. 

William  C.Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

J.L.  Melyin. 

Ass'd  (ias  &  Electric  Co. 

Ted  B.  Winemau. 

Am.  Steel  it  Wire  Co. 

P.  H.  Jnnes. 

Arthur  M.  Fuller. 

Westmoreland  Water  Co 

Charles  P.  Clarke. 

Prof.  H.W.  Harmon. 

W.  F.  Gallagher. 

Robert  Tross . 

D.S.  Forest  Service. 

Westmoreland  Water  Co. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Perry  P.  Campbell 

New  Castle  Water  Co 

Gen.  Chemical  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

West  Penn.  Power  Co. 

J.  D.  Reachy. 

Harrv  H.  Gerber. 

D.L.  Grove. 

Wra.  W.  Mnrstpller. 

Carnegie-Hlinois  Steel  Corp, 

Mrs.  Anna  Simpson. 

Thomas  S.  Knox. 


U.  S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  ad,iusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters,  »,  '',  '.  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3.  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  ne]t.ed  snow 
tl  Post-Office  addresses  are  as  follows:  of  Lycippus,  Graensburg:  of  Neshaminy  Falls,  Oakford:  of  Sharon,  Farrell:  of  Shawmont,  Manayunk;  of  Kane  (nearl.  Wilcox. 

W.  B.  0.  Philadelphia-7-26-37-1050, 


Junk.  15);i7 
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Daily  Precipitation  for  June,  1987 


DrikinaKe  Basin 

Day  of  month 

1 

I 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

in 

11 

12      13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Atlantic  Uiitiiiaue. 
Alloutowuli  1  

Lohigh 

Juniata 

W.  Br.  Susa 

Lower  Del 

.18 

'.'ig 

.21 
'.'64 

'.'•48 

::.: 

.08 
.38 
.09 

T. 

.02 
.13 
.63 
.06 

.30 
.10 
.01 
.80 
.43 

.10 



.6£ 
.34 
.6£ 
.03 
.24 

.08 

.62 

.48 
.7( 
.0<j 
.06 
.94 

.OS 

.62 

'^96 
.27 
.88 
.46 

.82 
.06 
.48 

't.' 

.17 
.18 
.28 
.46 
.02 

.08 

'iv 

3.66 

Altooua 

.10 

.14 

.08 
.11 
.17 

E 

a  27 

Ansouiiillll 

.01 
.07 

■ 

4  18 

AriUnoro 

.08 

.56 
.57 

T. 



T. 

.33 

3.03 
6.88 

Aroiultsvillo 

Bilker's  Suuimlt. .. 

Lower  Susq 

Juniata 

.78 

.... 

1.43 

... 

.... 

Bodfoid 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

Lehigh 

'.'ii 

.OH 
.26 
.08 

'.'ii 

.06 

.10 

'i'.' 

.15 

't" 

.02 
.03 

.12 
.10 
.02 
.33 

. . . . 
.12 

2.30 

.30 
.01 
.8b 
.07 
.16 

'.'38 

't.' 

.86 

.42 
.63 

".05 
.26 
.5f 
.66 

.20 
T. 
.16 

.Of 
.25 
.22 
.37 
.72 
.21 
.05 

.07 

'.'64 
.03 

'.'06 

.03 
.71 
T. 
.30 
1.42 

'  /22 

.87 

''92 
.46 

'.'39 
.6( 

T. 

.40 
T 

.23 
.86 
.27 
.11 

".b\ 
.23 

.07 
'.06 

T. 

.10 

.. .  . 

2.92 
2.24 
3.14 
1.99 
6.60 
2.03 

BotiiU^luim 

Big  Knob 

Middle  Susq 

Blo.sorvilloU 

BulVnlo  Millsllll 

Lower  Susq 

Juniata 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

1.25 

■y.si 

1.10 

't'.' 

''sf 

'!6s 

'.'ii 

.32 

T. 

:::: 

t'.' 

.86 

.... 

Carlisio 

T. 

7.06 

OiiUwissa 

.  .  .  . 

Center   Hall 

Chauibersburg 

Susquehanna 

Potomac 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  8u-;q 

.Schuylkill 

'.'6i 
■r. 

't.' 

.15 
1.73 
.25 
.60 
.30 
.03 
.12 
.11 
.02 

'.'03 
.01 
.39 
.14 

'.'32 

'.'45 

.04 

i!66 

i!58 
61 

'.'35 

.04 
.19 
1.40 
.12 
.13 
.03 
.05 
.91 

''62 
.03 

.62 

.19 
.05 
.24 
.09 

'.'62 

.10 
.32 
.09 
.22 
.63 
.18 
.41 
.35 
.69 

.86 
.29 

.OS 

i;3.5 
.66 
.28 
.18 
.31 

".'64 

'.'24 

.02 

'.'i? 

2.38 

't.' 
't'. 

'.'oi 
't.' 

".6b 
.70 

{'.Ob 

'.'i8 
.88 
.06 

.IS 
.77 
T. 
.27 

'.'9b 
.28 
.06 
.17 

.76 

. . . . 

.... 

'.'io 

T. 

.12 
.28 

.27 

.08 

2.02 
7.26 

CU\uCi"lcl 

3.64 

CoacosviUe    

.98 
.27 
.87 
.62 
.02 
.58 

E 

.4£ 
.U 

.4.5 

.2e 

.28 

.16 



.. . . 

".6i 

.36 
.56 
.03 
.40 
.04 
.88 



3  31 

Golt'brook 

'.'i2 

.18 

't.' 

T. 

.60 
'!65 

.72 

'.'86 
.11 

.  .  .  . 

6.75 
3.81 
2  92 

CoiKholiDckcu 

L)o.vlestoivii     

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

.... 

Emporium 

.04 

4  45 

Ephnila 

.63 

6.84 

Purest  City 

N.Br.  Susq 

Frei'laudllll 

Lehigh 

1.17 

'[•ii 

'.'35 
.16 
.01 
.47 

'.'54 
.49 
.40 

.'62 

.28 
.44 

'.■53 

'.'is 

.42 

.02 

i'.' 

.02 
.92 
.18 

.09 
.09 
.17 

T. 

i.'io 

.18 
.83 
T. 
.60 

.15 
.50 

.13 

'.'96 
.42 

'.'is 

.45 
.34 

.26 
.83 
.23 
.02 
.03 
.70 

S5 

.35 

1.07 

.05 

.14 
.38 
.63 

.05 
.52 
.01 
.27 

.06 
.10 

'.'08 
.09 
.78 

.47 
.65 

.34 

.12 

.25 

1.50 

.32 
1.01 
.50 
.57 
.82 
.86 
1.52 
.45 
.20 
.67 
.20 
.21 
.13 
.38 

.37 
.55 
.14 

1.95 
.64 
.14 
.67 
.28 
.12 
.50 
.44 

1.00 
.39 
.11 

.13 
.02 

T. 
.57 
.05 
.01 

1.14 

.13 

'."en 
.01 

1.16 

.97 

i!i3 

.84 

.04 
1.12 
1.72 

.41 

.25 
1.15 

T. 
■)  9q 

T. 



••■'• 

■.'62 

'.'08 
.33 
.50 

.12 
.12 
.63 
.34 
.24 
.60 
.22 
.40 
.26 
.35 
.15 

'.'io 

.48 

.18 
.18 
.32 
.02 

'.'46 
.64 
.50 
.24 
.94 
.62 
.40 
.87 
.30 

.13 

.02 

T.' 

".'io 

"."69 
".'62 

.05 
.01 

".'6i 

.04 

.18 
.07 
.10 

'.'27 
.03 

".6i 

".ii 

"."63 
.45 

■.'06 
.01 

.78 

.66 
.12 

••'•■ 

3  68 

Galeton 

N.  Br.  Susa 

Lower  Del 

.26 
.13 
.90 

.54 
.60 

.'6i 

'.'33 
T. 

.39 

't. 

.64 

4.65 
3.85 
6.98 

ieorse  School 

Qettysbnr?  

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

..S3 
.04 

'.'i2 
.37 

".".m 

.09 
.07 

'.io 

.15 
.02 

2.08 
.08 

"".62 

.60 

't' 
.01 

'.'06 

Qirardvilleiiii 

(iordou 

.... 

.... 

4.70 
4.88 
6  08 

Gouldsboroll 

Uraterford 

Schuylkill 

.08 
.01 

.17 
.40 
.02 
.29 

't.' 

.03 
.26 

T. 

'.'28 
.34 

'^■io 
't.' 

1.20 
.66 

'.'i4 
.20 

.21 

i;75 

't'.' 

i;64 
'.'22 

'.'72 
.27 
T. 
.03 
.04 
.03 
.10 
1.08 
.45 
.06 

.08 
.40 
.45 
.23 
.47 
.19 

'.'6i 

.10 
.28 
.15 
.12 
T. 

T. 

.21 

.37 

1.46 

.90 



.86 

.24 

1.20 

.44 

•■• 

3.36 
4  65 

llambu.g 

Schuylkill 

.15 
'.'62 

't.' 

'.'45 

't.' 

.45 
".60 

.03 

.09 

T. 

1.04 

1.21 

'.'64 
1.15 

't'.' 

.76 
.49 
.52 
.72 

T.' 

't'.' 
't.' 

'.'6i 

.25 

T. 

.61 

.65 

.46 

'.'29 

.18 

.48 

".03 
.02 
.20 

Hanover 

Lower  Susq 

't.' 

7  80 

H.irrisburg*" 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Snsq 

Juniata 

Potomac 

\V.  B.Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigli 

■••■ 

'.'61 

.12 

.02 

7.14 

Hawleyllli 

5  59 

Uollisteryille 

T. 
".'49 

'.'78 

T 

i!68 
.95 

'.'i4 
.57 

'.'eo 

1.14 
.79 

2  .'62 

.68 

2.70 
.46 

2!46 

.20 
.93 
T 

i'47 
.62 

i.'42 

'.'26 

't. 

'^42 

■.'39 

.08 

'.'6i 

.02 
't'.' 

.08 

6.55 

HoltwoodlJ 

.02 

'f .' 

.07 
.10 

T. 

.18 

.03 

T. 

T. 

.88 

.... 

3.43 

Huutiugdou 

Hynilman.. 

't.' 

. . .. 

1.69 
2  22 

.01 
.07 

.64 

.18 

'.'77 
.02 

.... 

T. 

.92 
.54 

'^49 
.90 
.23 
.59 
.56 
.02 
.26 
.24 

1.15 
.90 
.10 

1.04 
.07 

.03 
.02 

.09 

.08 

".OS 
'.'08 

'.'io 

.03 
.17 

T. 
T. 

.74 

2.89 
5  78 

Lakevillellll 

Lancaster 

Lausfordllll 

5.74 
3.41 
4.42 

LawrenceviUe 

N.  Br.  Snsq 

Lower    Susq 

Lehigh 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Upper  Del 

Juniata 

'."20 
'.'65 

't.' 

't. 

.10 

.68 

'.'64 
.11 

Lebanon 

Lehightonllll 

Lock  Haven 

T. 

.08 

'.'55 

.61 

''06 
.53 

6.13 
5.56 
3.15 

Marcus  Hook 

Matamorasllll 

1.09 
.48 

•••' 

•'••• 

't.' 

5.08 
4  37 

Mifflintown 

.39 
.05 
.13 
1.00 
.13 
.18 

.08 

".be 

.07 
.12 

•••■ 

1  93 

MoQtrose 

N.  Br.  Susq 

N.  Br. Susq 

Upper  Del 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

'.'io 

'.'26 

.58 
'.'27 

'.'65 
'.'62 

6  37 

Mollis  Run 

Mount  Pocono 

Mnncy  Valley 

•'••• 

'.'fiO 

4.10 
3.65 
5  03 

Nesiiaminy  Fallsllll 

1.00 

4  08 

New  Park 

Lower  Susq 

Newportllll 

Juniata 

Leiiigh 

Upper  Del 

".04 

.29 

'.'i2 
.13 
.13 
.17 
.31 
.38 

.96 
.01 
.45 
.01 

'.'23 

'.'39 

.12 

'.'44 
.48 
.79 

i.'48 

."6i 

1.80 

't.' 
.01 

.01 

T. 

'.'33 
i^is 

1.70 

1.33 

.14 

'.'64 

.04 
T. 

.07 
.14 
.10 
.77 
.87 
.66 
.82 
.24 

't'.' 

T. 
.01 

"'.si, 

'.'63 
'.62 

".6b 
02 

'.'63 
.55 
14 
..39 
.33 
T. 
.42 

1.15 

.27 

'^67 

'  ."45 
.34 
.89 
.05 
.97 

.45 
.92 
.45 

't.' 

.16 
.84 
.25 

.35 
.02 
.02 

't'.' 

'.'67 

T. 

i]62 

i'62 

1.24 

.98 

.01 

.60 

1.76 

.65 

i!75 

't.' 

.56 

•••■ 

't'.' 

"t" 

.26 
.15 
.25 
.36 
.62 
.40 
.32 
.20 
.60 

.05 

".6'i 
'."63 

4.38 
6  43 

Palmertont 

1.31 

.... 

'aupackllll 

'.'08 

.... 

5.48 
3.51 
4.21 
4  47 

Philadelphia***.... 

.14 
.13 
.23 

"^68 

.... 

Phila.  Navy  Yard  t. 
Phlla-P'nt  Breeze. 1 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

?hoenixyille 

3  60 

?ine  Grove 

5.98 
6.41 

Pleasant  Mt.llH.... 

.... 

Pottstown 

Poitsville 

Schuylkill 

Lower  Del 

.03 
.27 

'.'■75 
.91 
.45 
.10 
.02 
.16 
.40 

.39 
.10 
.82 
.11 

■i'.' 

.02 

'.'is 

.33 
.09 

.63 

.'36 
.66 

'.'6i 

.01 
.39 

i'.' 

T. 

't'.' 

'tV 

.07 

".ii 

.06 

.86 

'.'62 

.33 

.12 
.22 

5.'43 
.10 

■.'26 
.09 
.13 
.08 
.21 
.04 

'.'io 

.09 

.68 

.27 

1.98 

't'.' 

.11 
.49 
.39 

.04 
.08 
.01 

'^74 
.40 
.03 

't.' 

.10 
.46 
.09 

.83 
.80 
.38 
.22 
.02 

'.'34 
.60 
.23 
.64 
.72 
.15 
.79 
T. 

.'44 

.60 
.30 

.'46 
.26 

.09 
.30 

.60 
.23 
.29 

.07 
.19 
.16 

.15 
.14 
.01 
.66 
.21 
.68 
.34 
.79 
.39 
.43 
.29 
.14 
.01 
.33 

.'65 
.13 
.02 
.58 
.72 
.46 
T. 

.40 
'.'26 
.09 

't.' 

.02 

■.'59 
.11 

'^81 
.04 
'J'. 

T. 

't.' 
'i"'. 

't.' 

,01 
.,32 
.61 

i!o2 

1.97 
.40 
T 
.08 
.66 

1.80 

'.'64 
.06 
.70 
.74 

T.'  ' 
T 

.81 
.03 

T.' 
.66 

1.70 
.39 
T. 

1.53 

't'.' 

'.'60 
.59 

'!88 
1.30 

.... 

.... 

'.'ii 

't.' 
't.' 

T. 

't'.' 

.25 
.45 
.1) 

.21 
.40 
.61 
.34 
.31 
.27 
.38 
.25 
.20 
.57 
1.34 
.21 
.24 
.43 

.44 
.50 
.73 
.29 
.40 
.16 
,46 
,25 

"t." 

"t." 

'f. 
'.'ii 

.04 

".66 
.62 

.12 
.33 
.25 
.12 

"!i5 
.10 

.86 
.09 
.35 
.25 

•■■ 

4.22 
3.32 
3.10 

3uakertown 

"t." 

't'.' 

Reading'" 

Schuylkill 

W.  Br.  .Susq 

N.  Kr.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

.Schuylkill 

.08 

tV 

.01 

i.'so 

Renovoilll 

't. 

•••■ 

4.62 
5.47 
5  89 
2.97 
2.80 
9.32 
2.30 
5.05 
3.69 
5.39 

Retreat 

'.'ii 

1.50 
.20 

'.'io 
't. 

'.'06 

T. 

.33 
.07 
.40 
.40 
.37 
.08 

't'.' 

Scrauton'*' 

5elinsgrove 

ihawmont 

.03 
,02 
.06 

'.'is 

.12 
.08 

'.'06 
.05 

.17 
.12 

.47 

.46 
.05 

Bhlppensburg 

Lower  Susq 

.03 
T. 

5tate  Collese 

HroudsburgiHI 

W.  Br.  Snsq 

Upper  Del 

'.'36 

'.'43 
T. 

T. 

'.'65 
'.'23 

'.'34 

.10 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.Susq   

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

W.  Rr.  Susq 

Lower  Susq  .   ... 

i'.' 

.50 
.99 

'.'39 

.44 

Busquehannallll  — 
Powanda     

.05 
.16 
.03 

T 

4.70 
1.73 
2.50 
4.11 

2.35 

•Veikert 

JVellsboro 

'.'24 

.25 
.87 
.50 
.55 
.61 
.74 
.11 
.03 

i!22 

T. 

'.'62 
T. 

'.'83 

T 
T. 

".'6i 

'.'84 

.75 
.06 
.01 

[69 
.33 
.53 
.62 

[os 

.04 

T. 

.35 

.57 
!.00 

,87 

!36 
.26 
.62 
T. 

T. 

•"•■ 

.02 

.06 

.13 
.06 
.05 

.'63] 
.03. 

.02 
.64 

•■• 

(Vest  Chester 

(Vestgrovell!! 

Yilkes-Barrellll 

A'iHiamsportllil 

iVilliamstown 

fork 

.05 

T 
.05 

.'71 
.06 

't'.' 

.'63 

... 

4  47 

T. 

.07 
.01 

. . . 

3  50 

::: 

.01 

't. 

.25 

.20 
.62 

!2i 
.13 

••' 

••• 

T.' 

3.31 
6.62 
4.32 

Lower  Susq 

ifork  Havenllll 

5ionsvllle..(near). 
Prenton.  N.J***.... 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

'.'ii 

'.■.■.'. 

iso. 

... 

3.18 

T. 

T. 

4.05 

Continued  on  page  29. 
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June,  1937 


Daily  Precipitation  for  June,  1937  — Continued  from  page  28 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1      2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30     31 

0 

Ohio  Drainage 
Beaver  Fallsllll 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

T.' 

'.'6i 

.19 
.03 
.11 

'.'is 

.25 
.03 

'iii 

'^7 

.06 
.49 

".19 

'.'36 
T. 

'.'25 
.26 

".bi 

'!65 

.25 
.19 

.07 
.12 
.02 
.03 
.08 

'.'64 

'.'io 

'.'63 
.61 

.30 

i!62 

.'is 
.02 

.79 
.18 
1.51 
.85 
.22 

'.'is 

.76 
.35 
.10 
.18 
1.04 
.90 
.23 
.23 

.62 
.IS 

1.04 
.21 
.29 

1.45 
.92 
.39 
.31 
.06 

1.07 

.22 
.17 

".m 
'.'34 

'!io 

.14 
.60 
.23 

'.'is 

.26 

.02 

.15 

.12 

.51 

.12 

.IS 

T. 

.15 

.07 

".05 

.21 

iiii) 

1.67 
.25 

.11 
.60 
.32 

1.08 
1.03 

.'« 
.05 
.53 
.61 
.03 
.41 

'.'90 

.13 

.52 
.37 
.70 

".05 
.10 
.17 
T. 

'lis 

'r.' 

.29 
T. 

.14 

T. 

.72 

.31 

.31 

'!26 

.09 
.04 

.38 
.34 

1.44 
.28 
.13 
.29 
.06 
.41 
.34 
.10 
.33 

1.02 
.28 
.30 
.41 

.13 

'.'ii 

.18 
.36 
.25 
.30 
.06 
.70 
.68 
.29 

.02 
.03 
.07 
.49 

'.'63 

'.'64 

'.'62 

1.43 

.17 

.05 

.80 
.38 
1.13 
.05 
.62 

i.'67 
.31 

1.80 
.12 
.34 

1.16 
.83 

1.11 
.63 

.69 

.32 

.30 

.24 

1.01 

1.60 

T. 

.54 

1.2s 

1.01 

1.60 

.73 
1.27 

.02 
1.02 

i!67 

i!i3 

.01 
.42 
.59 
.23 

'.'si 

.01 
.93 
.97 
.49 

"iss 
'.'i7 

.05 

"!i6 

.03 
.07 
.10 
.26 

".ib 

.02 

1.02 

.82 

".18 

.04 
.08 
.13 
1.17 
.04 

"t. 

.17 
".'62 

.... 

T. 
.03 

3.86 

Blairsville     

3.72 

6.87 

Bruokvillellll 

.07 

".bi 
"."62 

"!28 
.06 

"lis 

5.33 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . . 

Monongahela 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh 

'."io 

T.' 

i!io 

.02 
'.'26 

"!45 



.05 
".'62 

■.'63 
.01 

6.33 

5.27 

piflirtont      

.55 

1.19 

.58 

2.66 

6.25 

.20 

".b9 

"."63 
T. 

.26 
.16 
.21 

".bs 

.10 
.10 

T. 
.23 

4.12 

Conrtuencellll 

Connellsville 

'i'.' 

'.'26 
.02 
T. 

.35 
.06 
.05 

't. 

.05 
T 
T. 
T. 

'.'22 

't.' 

.17 
.01 

't'.' 

.77 

■.'i7 

4.40 

'^25 

'.'08 

'.'ii 

'.'i7 
r.' 

.15 

't.' 

T 

1  2:3 

1.22 

.53 

1.2s 
.08 
.81 
T. 
.56 
.46 
.55 
.17 
.62 
.81 
.94 

3.49 

.46 
.23 
.08 
.03 

.26 
.46 
.08 

'.'io 

.35 

.35 

T. 

.22 

.03 

.36 

6.74 

Coudersport 

4.61 
3.20 

.02 

T. 
.92 

'.'si 

.25 
.10 
.0:) 
.4't 
.64 
.11 

.12 

".SS 
.35 

.59 

'!6i 

't" 

.01 

'.'65 
.05 
.06 
.02 

.05 

.54 
.32 
.66 
.04 
.01 
.65 

!62 
.03 

"!44 

3.43 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 
Beaver 

'  .'so 

.... 

4.99 

Ebeiisburg 

3.71 

Franfclinllll 

Greensborollll 

Greeusburg 

5.38 

't.' 

.... 
"."37 

"."64 
T. 
T. 

".'63 
.02 
.30 

.10 

"'K' 

.06 
.25 
T. 

4.23 
3.89 
6.57 

3.66 

Herrs  Isl.  Damllll. . 

Ohio 

Monongahela — 

Conemaugh 

Allegheny 

".OS 

'f. 

2.45 

T 

4.03 

Johnstown....  .... 

Kane  (near)  It  — 

.03 
.05 

3.60 
6.80 

Lake  Lynn  llll 

Linesvillellll 

Lock  No  21111 

Monongahela — 
Beaver 

.17 

.04 

.14 

.64 

R'S 

.10 

.02 

.01 

.24 

.80 

.01 

1.08 

4.10 

Ohio 

.01 

'.'oi 

.30 
'.'50 

.03 
.16 

.10 

.07 
.04 

.26 
.09 
.05 
.04 

.44 

.28 
.42 
.24 
.20 
1.36 
.90 
.60 
.54 
.41 
.80 
.24 
.62 

.23 
.31 
.17 
.27 
.12 

'.'is 

.09 

.u, 

.19 
.25 
.78 

.10 
.67 
.15 

'.'30 

■;i6 

61 
T 

.22 
.67 
.7f 
.36 

't.' 

'.'06 

.02 
.01 
.15 
.14 

'.'■24 
.09 
.20 
.10 
.21 
.41 
.90 
.08 

.09 
.44 
.13 
.49 
.07 
.96 
.42 
.  17 
.09 
.09 
.59 
.40 
T. 

.66 
.32 
.64 
.90 
.34 

2.41 

1.04 
.29 

1.60 
.50 
.74 

1.10 
.40 

1.06 
.81 
1.16 

'.'57 

".'so 

.75 
.02 
1.26 
.32 
.60 
.35 

'.'i2 

'.'is 

.03 
T. 
T. 

't. 

'!ic 

.02 

.... 
"."64 
"t. 



.03 
.08 

".'io 

T. 

".09 

"lis 

2.99 

Lock  No.  4  llll 

Lock  No.  Sttllll 

Lycippus 

McKeesportllll 

ivrpftdville    

Monongahela.... 

3.44 

.17 
.11 

.67 
.60 
.08 

2.62 
.02 

1.17 
.64 
.16 
.08 

'.'i7 

T. 

.04 

'.'i3 

3.85 

Conemaugh 

Monongahela  . . . 

Allegheny 

Ohio    

.13 

.04 

3.52 

.27 

't.' 

.10 

'!i6 

.06 
.06 

.04 
.54 
.03 

".ii 

T. 
T. 

'i'V 

1.99 

.15 

.12 

.73 

T. 

.10 

.07 

.07 

.06 

't'.' 

'.'i2 
T. 
.02 
.01 
.02 

'.'6i 

.08 
.01 

'!63 

'."os 

9.01 

3.89 

Mosgroveilll 

Mount  Lebanon. .. 
Matronall  11      

.04 
.07 
.05 
.07 

T.' 

.06 
T. 
.02 
.07 

't.' 

4. 81 

Ohio 

Allegheny 

T. 

T. 

't.' 

3.37 
3.39 

New  Castlellll 

Beaver 

Monongahela.... 
Allegheny 

.01 

4.18 
4.53 

Parkers  Laiidiiigllll 

.48 

.... 

T. 

.02 

3.31 

PennlinellllU 

Pittsburgh"* 

Pimxsutawneyll  II . . 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

Conemaugh 

Beaver 

T. 

.44 

"05 

T. 

.'io 

.26 
.06 

'.'is 

T. 

'.'63 
.13 
.13 
.09 
.29 

.20 

.08 

r. 

.08 
.09 
.25 

.62 

.■34 
'.'69 

'.'62 
"tV 

.07 
.04 

'.'6i 

'.'64 
'.'6i 

.17 

'!2i 

.80 
T. 

T. 

.47 
.50 
T. 

'.'52 
.05 

'.'6i 

.02 
.05 

'.'64 

r.' 

't.' 

.01 

'!02 
.16 

'!i8 
'ios 

T. 
12 
.01 
.05 

.38 

.44 
.54 
.20 
.15 

1.21 

1.05 
.04 
.42 
.17 
.40 
.54 

1.76 
.62 

1.40 
.20 

.55 

T. 

.05 
.07 
.54 
.19 
.11 
.25 
.45 
.29 
.34 
.10 

T. 

.43 

1.34 
.84 
.47 
.22 
.54 

1.02 
.73 
.08 
.34 
.87 
.50 

l.Sf 
.32 
.02 

.49 

.26 
.26 
.01 
75 
.63 
.10 
.14 
.12 
.09 

't.' 

.10 

.02 
.18 
.40 

.13 

.33 
.66 
.02 
.35 
.08 
1.63 
.71 

'.'29 
.49 

T. 

.02 

.07 

T. 

.01 

T. 

.85 

.09 

.02 

't'.' 

'.'25 

1.20 

.23 

.04 

.55 

.39 

.61 

.05 

.28 

.49 

88 

1.06 

1.32 

.45 

1.08 

.80 

.32 

.36 

.78 
1.17 

.01 
1.08 

.16 
1.03 

.42 

.88 



.02 

"."49 
.07 

"t. 

".'99 
.09 
.06 
.2C 
.33 
.02 

.4C 

T. 
.23 
.14 

".'06 
.2£ 
.3- 

"^24 
.05 

"."26 

".k 

.06 

... 

T. 

"."69 
T. 
.01 
.10 

'.'63 

.... 

.03 
.86 

2.65 

5.10 
4.75 

Salisbury  (near)... 

Saltsburglllh 

Shnrnnllll 

.08 

"."is 
.20 

".'69 

.03 

3.76 
3.30 

.45 

4.79 

Smethportlli! 

6.61 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela 

Youghiogheny . . 
Conemaugh 

.02 
■.92 

.... 



.25 
.07 
T. 
.11 

3.93 

Springaalelllltt 

Uniontown 

Dnity  Reservoirtt. 
VandergriftJ 

2.56 

3.66 

T. 

".'76 

4.48 
2.89 

'.'ii 

.12 
.25 

iisf) 

.03 

'[32 

'.'84 

. . . . 

■.'25 

1.14 
'.'66 

3.2s 

2.08 
.52 
.20 
.68 

.45 

8.59 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 

Lake  Drainage. 

Monongahela.. . . 

.26 
.27 
.03 

.20 
.18 
T. 

.87 

.01 

'!45 

.01 

.... 

.... 

.36 

4.33 

6.82 

Youghiogheny  . . 
Lake  Erie 

.78 

.04 

... 

3.29 

.19 

6.64 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.  "•  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

II  II  Precipitation  measured  in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours,      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      S  Incomplete 
or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent,      tt  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  Springdale.  Cheswick,  (P.O.  Barking,  Pa.)  ;  of  Pennline, 
Linesville;  of  Unity  Reservoir,  Greensburg:  of  Girardville,  Shenandoah;  of  Kane,  Wilcox;  of  Lock  No.  5,  Schenley.    X  Mdt.  to  mdt. 


PRESSTTRE,  WIND, 

HUMIDXTT  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

i  Wind 

Relative 

( reduced  to  sea  level ) 

htmiidity 

Stations 

3 

0 

0 

1 

ID 

J3 

1 

OS 

0 

>3 

1 

3 

1 

It 

It 

1? 

a 
0 

2 

S 

1 

P 

a 

oi 

0 

n 
0 

0 

a 

52 

a 

d 
0 

k 

§■5 

K  a 

si 

Erie 

29.93 
29.90 

30.29 
30.21 

11 

16 

29.69 
29.49 

21 
21 

9.9 
6.6 

33 
32 

nw. 
w. 

14 
14 

77 
76 

65 
56 

67 
62 

58 

Harrisburg 

71 

Philadelphia .... 

29.92 

30.28 

16 

29  47 

21 

11.5 

31 

sw. 

14 

73 

bV 

64 

62 

Pittsburgh 

29.94 

30.29 

12 

29.67 

21 

9.2 

42 

nw. 

14 

vy 

63 

69 

70 

29.90 
29.92 

30.24 
30.28 

16 
17 

29.49 
29.53 

21 
21 

9.7 
6.0 

45 
24 

nw. 
nw. 

14 
10 

7V 
76 

56 
54 

66 
62 

51 

Scran  ton 

61 

•  For  any  five-minute  period. 


f  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


stations 


Rivers 


» 

£ 

« 

to 

0 

s 

s 

fe 

s 

eS 

0 

s 

Cd 

0 

ij 

0 

Port  Jervis,  N.  Y 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre. .. 
Williamsport... 

Harrisburg 

Greensboro... 
West  Newton.. . 

Look  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware , 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Monongahela. . 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.4 
3.2 
3.0 
4.7 
2.3 
4.3 

12.4 
0.8 

13.0 


6.1 
7.7 
3.7 
10.9 
4.8 
5.8 
19.2 
1.7 
18.1 
19.3* 
20.5 


2.6 
2.1 
2.8 
3.3 
1.5 
3.8 
11.2 
0.0 
11.6 
11.2' 
9.8* 


18 
22 
9 
20 
20 
18 
80 
20 
30 
25 
30 


-Pool  stage. 
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Dally  Temperatures  for  June,   1937 


Stations 


1       3       3      4       6       6      7       8      9     10     11     12     18     14     16     16     17     18     19     20     21     22     28     24     2fi     28     27     28     29     80     81 


Me»D 


Altooua )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Bi'iUord (  Miiximum,, 

1  iMiiiimum,. 
Bothlelwm *  Maximum,. 

(  Minimum,. 
BrookviUe *  Maxinmm,, 

(  Minimum,. 
Butler *  Maximum.. 

'  Minimum,. 
C»rli.sle \  Maximum,, 

I  Mininuuu,. 
Catawissa )  Maximum,. 

'  Minimum,. 
Cliamtersbursr \  Maximum., 

I  Minimum,, 
t'lnimbersvillo \  Maximum,, 

I  Minimum.. 
Claysvillo \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
GleartieUl |  Maximum., 

I  Minimum,. 
Coatesville *  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Corry )  Maximum,. 

(  Minimum.. 
Emporium S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Erie* )  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Franklint )  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Freelaud \  Maximum,, 

i  Miuimum.. 
Glettysburg i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Greeusburg )  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Grove  City \  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Hamburg )  Maximum., 

(  Minimum.. 
Harrisburg* )  Maximum,. 

'  Minimum,. 
Hawley )  Maximum., 

'  Minimum,. 
Holtwood* ^  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Huutingdon \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Johnstown 1  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Lancaster S  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Lawrenceville S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Lebanon! j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Marcus  Hook* S  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Meadville \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Montrose S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Mount  Pocono )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Philadelphia* \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Pittsburgh* j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Quakertown f  Maximum,, 

I  Minimum, . 
Reading* J  Maximum,. 

(  Minimum.. 
Ridgwayt )  Maximum.. 

(  Minimum,. 
Scranton* j  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Selinsgrove i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Somerset j  Maximum.. 

'  Minimum.. 
State  College \  Maximum.. 

(  Minimiun.. 
Stroudsburgt f  Maximum., 

I  Minimum.. 
Towanda S  Maximum,. 

'  Minimum,. 
Uniontown )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Vandergrift* (  Maximum,. 

'  Minimum.. 
Warren i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Waynesburg j  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Wellsboro (  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Willi amsport, S  Maximum,, 

'  Minimum.. 
Willi amstown... S  Maximum. 

(  Minimum., 
York, j  Maximum,. 

I  Minimum .. 


79.0 

56. a 

H'i.9 
56  3 
H4.» 
62.0 
78.0 
61.1 
W.2 
54 . ,') 
86.2 
60.6 


86.0 

60.6 

80.4 

5.^.0 

84.6 

57.8 

83.4 

66.2 

82.2 

60.6 

78.8 

65.4 

80.5 

63.0 

74.1 

61  2 

77.6 

53.2 

76.4 

57.8 

84.4 

62.1 

80. H 

59.3 

79.4 

55.0 

82.1 

61.0 

81.3 

63.0 

78.7 

52.8 

82.4 

65.3 

83.8 

66,0 

83.2 

58.6 

85.8 

58.9 

82.4 

.52  6 

82,5 

60.3 

87.1 

66.0 

80.4 

56.7 

76.0 

64.7 

72.7 

55.3 

81.2 

64.0 

79.7 

60.8 

82.0b 

,56.6 

80.9 

63.0 

78.6 

51.4 

79. S 

68.9 

82.8 

60.6 

74.6 

62.1 

80.4 

66.3 

81,0 

64.7 

79.2 

64.3 

82.1 

60.4 

82.6 

57.9 

74.8 

58.2 

82.2 

69.4 

80.2 

61.8 

81.8 

58.0 

82.8 

57.8 

84.2 

60.4 


Midnight  to  midnight. 


X    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 
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GENERAL  SUMMARY. 

The  temperature  mean  for  the  State  was  practically  equal  to  the 
July  normal,  as  determined  by  fifty  years  of  records,  while  the 
extremes  were  a  little  less  than  usual.  The  rainfall  average  was 
only  0.19  inch  above  the  July  normal  for  the  State,  but  with 
somewhat  greater  range  in  distribution  than  usual.  The  wet- 
test region,  in  Fayette  County,  received  almost  nine  times  as 
much  rain  as  the  driest  region,  in  Tioga  County.  Fully  one- 
half  of  the  rain  occurred  near  the  middle  of  the  month,  from 
the  12th  to  18th,  and  there  were  only  two  moderate  rains  that 
came  near  being  general  after  the  20th.  As  a  result,  moisture 
was  needed  in  many  places  at  the  close  of  the  month.  In  the 
leading  agricultural  counties  of  Lancaster  and  York,  the  rainfall 
was  a  little  more  than  the  normal,  while  the  next  best  region, 
as  represented  by  the  counties  of  Chester,  Berks,  Montgomery, 
and  Bucks,  was  generally  too  dry  for  best  results.  However, 
there  was  no  region  in  which  a  really  serious  drought  condition 
was  reported.  Wheat  harvest,  which  began  in  the  southern 
portion  of  the  State  near  the  first  of  the  month,  appeared  to  lag 
more  than  usual,  and  near  the  end  of  the  second  week  there 
were  numerous  reports  of  overripe  grain  that  was  crinkling 
badly.  Both  wheat  and  rye  were  threshed  from  the  shock  dur- 
ing the  last  half  of  the  month,  and  good  yields  were  reported 
in  nearly  all  parts  of  the  State.  Oats  harvest  began  in  the  south- 
ern counties  during  the  third  week,  and  continued  in  the  north- 
ern counties  to  the  close  of  the  month.  The  crop  as  a  whole 
was  fair,  probably  a  little  below  the  ten-year  average.  Corn 
made  a  good  growth  and  development,  excepting  a  few  small 
regions  where  the  rainfall  was  lightest.  The  bulk  of  the  crop 
began  tasseling  about  the  middle  of  the  month,  and  ears  began 
to  appear  during  the  last  week.  At  the  close  of  the  month  the 
corn  was  generally  reported  to  be  a  little  better  than  the  ten- 
year  average.  Small  varieties  of  sweet  corn  appeared  on  the 
market  near  the  end  of  the  month.  The  potato  crop  was  more 
promising  than  usual.  Moisture  was  ample  in  most  regions, 
and  there  were  no  reports  of  damage  by  potato  beetles.  Truck 
crops  were  fair  to  good.  Tomatoes  were  especially  good,  and 
the  acreage  was  large,  and  a  bumper  crop  equal  to  that  of  the 
previous  year  was  in  prospect.  Apples  dropped  from  the  trees 
more  than  usual,  but  started  with  a  fairly  heavy  setting,  and 
the  outlook  seemed  to  be  for  about  an  average  crop.  Peaches 
were  the  best  for  several  years,  and  pears  were  near  the  average. 
Local  storms  during  the  month  were  no  more  severe  than  usual. 
There  was  some  local  danjage  by  thunderstorm  winds,  and  by 
washing  of  fields,  and  a  few  moderate  hailstorms  were  reported. 
Two  persons  were  killed  by  lightning  near  Pittsburgh,  and  about 
the  usual  number  of  barns  were  fired  by  lightning  throughout 
the  State. 


I^p      .^;     XBJ5PERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  reports 
from  91  stations,  was  72.4°,  whJch  is  0.2°  above  the  July  nor- 
mal over  a  50-year  period.  The  highest  monthly  mean  was 
80.2°  at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  65.(5°  at  Somerset. 
The  highest  temperature  for  the  month  was  101°,  at  Marcus 
Hook  on  the  8th  and  at  Corry  on  the  9th.  The  lowest  record- 
ed during  the  month  was  37°,  at  Somerset  on  the  28th.  The 
greatest  daily  range  in  temperature  was  44°  at  Hyndman  on 
the  28th. 


PRECIPITATION. 


The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  re- 
ports rendered  by  147  stations,  was  4.47  inches,  which  is  0.19 
inch  above  the  50-year  July  normal  for  Pennsylvania.  The 
greatest  monthly  total  was  8.69  inches  at  Uniontown  and  the 
least  was  0.97  inch  at  Ansonia.  The  greatest  amount  recorded 
in  any  24  consecutive  hours  was  4.38  inches  at  Lancaster  on 
the  5-6th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  JtTLY 

Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

Year 

s 

0) 

1 

< 

°  » 
Si 

a 
o 

a 
o 

5 

1888 

69.2 
71.6 
70.7 
67.8 
73.1 
72.1 
73.8 
69.1 
72.8 
73.4 
74.8 
72.3 
74.0 
76.4 
71.8 
71.2 
70.6 
72.6 
71.8 
71.5 
73.9 
69.7 
72.8 
73.7 
71.3 
71.8 
71.3 
70.7 
74.3 
72.1 
70.1 
72.6 
69.5 
75.9 
71. 9 
71.0 
69.7 
70.5 
71.8 
71.7 
72.8 
71.8 
73.0 
75.2 
72.0 
72.6 
75.5 
75.0 
73.5 
72.4 

72.2 

97 

96 

101 

97 

103 

102 

103 

102 

98 

103 

107 

101 

104 

107 

99 

98 

99 

99 

95 

96 

104 

98 

99 

105 

100 

101 

101 

98 

98 

105 

99 

104 

96 

104 

98 

100 

97 

101 

105 

100 

96 

99 

106 

105 

100 

104 

107 

104 

111 

101 

111 

38 
39 
33 
34 
38 
36 
31 
34 
40 
41 
33 
35 
35 
45 
41 
35 
34 
39 
38 
34 
39 
34 
41 
36 
36 
40 
38 
40 
37 
40 
35 
34 
33 
45 
38 
32 
34 
32 
35 
29 
40 
33 
33 
39 
36 
35 
40 
42 
37 
37 

29 

3.45 
6.80 
3.52 
6.32 
3.93 
3.15 
2.32 
3.24 
6.89 
6.26 
3.36 
3.91 
4.86 
3.88 
6.04 
5.36 
4.68 
4.87 
4.31 
3.84 
4.81 
2.14 
2.42 
2.81 
5.29 
4.16 
4.19 
5.28 
4.45 
4.33 
3.05 
5.90 
4.37 
4.13 
3.68 
4.24 
3.42 
5.57 
3.82 
4.97 
5.44 
2.81 
2.23 
5.28 
3.39 
4.26 
4.01 
5.63 
2.88 
4.47 

4.28 



8 
13 

8 

13 
10 
10 

7 

9 
14 
14 

9 
10 
11 
11 
15 
12 
13 
15 
10 
10 
11 

7 

7 

8 
11 
11 
12 
15 
10 
13 

9 
11 
11 
10 

9 
11 

9 
12 
10 
12 
13 

8 

7 
12 
10 

8 

9 
12 

8 
12 

(11 

15 
12 
13 
11 
15 
15 
15 
12 
10 
10 
12 
12 
14 
10 
10 
13 
12 
10 
12 
15 
14 
16 
16 
16 
12 
15 
12 
10 
14 
12 
16 
16 
15 
15 
14 
15 
17 
13 
15 
14 
16 
18 
19 
15 
16 
17 
17 
15 
18 
14 

14 

10 
10 
U 
10 

11 

12 
11 
12 
11 
11 
12 
11 
12 
13 
12 
12 
11 
12 
13 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
10 
11 
13 
10 
12 
10 

8 
10 
11 
10 

9 
10 
11 

9 
11 

9 

9 

8 
10 
10 

9 
10 
10 

9 
10 

11 

6 

1889 

g 

1890 

7 

1891 

10 

1892 

5 

1893 

4 

1894 

5 

1895  

7 

1896 

10 

1897 

10 

1898  

7 

1899 

g 

1900 

5 

1901 

8 

1902 

9 

1903 

1904 

6 
8 

1905 

9 

1906 

6 

1907 

4 

1908 

5 

1909 

4 

1910 

4 

1911 

4 

1912 

8 

1913 

6 

1914 

8 

1915                          

8 

1916 

7 

1917 

7 

1918 

5 

1919 

7 

1920 

6 

1921 

5 

1922 

7 

1923 

7 

1924 

1925 

4 
7 

1926 

7 

1927 

6 

1928 

6 

iq29 

4 

1930 . 

1931 

4 
6 

1932 

5 

1933 

1934 

5 
4 

1935     

6 

1936 

4 

1937 

7 

Period 

6 
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Counties 

<V 

P 
O 

> 

1 

a; 

*^ 

a 

Temperature, 

in  degrrees  Pahi . 

Precipitation,  in  inches 

No.  of  days 

I-  a 

.5° 
3g 

Stations 

0 

g 

be 

s 

OJ 

a 

X 

& 

s 

'3 

•a  a 

o 

Q 

is 

fe'O 

o 

§£ 
|a 

I' 

5 
5 

>> 

■a 
a 
o 

§ 

Observers 

Lehigh 

254 

1,615 

350 

700 

1,060 

364 

467 

520 

1,  272 

580 

1,120 

380 

560 

1,060 

380 

1,970 

190 

553 

840 

1,875 

635 

600 

33; 

900 

200 

650 

977 

1.637 

<'.55 

1.000 

469 

680 

60 

445 

1.  720 

1.045 

60 

398 

26 

100 

496 

273 

900 

746 

455 

61 

660 

1.217 

500 

764 

1,419 

455 

521 

1, 275 

400 

1,173 

1,077 

1,047 

1,020 

1,150 

1,430 

1,172 

762 

2.000 

967 

1.150 

960 

1.256 

1,100 

1,184 

2,020 

1.420 

1.080 

691 

808 

800 

1.24S 

1.360 

2.680 

940 

2.190 

1.100 

826 

1.180 

1,035 

670 

26 
50 
17 
15 

5 
52 
7J 
41 
41 
38 
30 
50 
26 
50 
45 
44 
31 
64 
33 
22 
44 
33 
68 
19 
22 
50 
25 

6 
50 
40 
53 
47 
11 
34 
31 
25 
48 
19 
66 
27 
52 
67 

4 
43 
4! 
41 

4 
53 
23 
43 
67 
88 
61 
22 
49 
17 
24 
3fi 

5 
32 
24 
40 
11 
20 
63 
28 
41 
30 
13 
55 

6 
46 
43 

'57  ■ 
17 
96 
30 
20 
24 
70 
49 
23 
48 
6 

66 
60 

74.8 
70.6 
73.6 
75.6 
72.4 
76.4 
76.0 

+0.9 
-0.4 
-0.9 
+  1.2 

"+i'.s 

-0.1 

97 
92 
95 
96 
94 
99 
99 

8t 
8t 
10 
9 

8t 

lot 

10 

55 
45 
52 
52 
44 
53 
50 

4t 
2 
2 
2 
28 
2 
2t 

30 
33 
28 
30 
40 
31 
36 

6.46 
3.67 
3.72 
5.99 
2.29 
5.73 
4.21 

+0.86 
-0.33 
-0.69 
+  1.92 

'+i.'i7' 

+0.38 

1.91 
1.05 
1.46 
1.80 
0.88. 
1.60 
1.22 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

12 
9 
9 

17 
8 

14 

13 

20 
16 
7 

18 
14 
19 
23 

10 

»- 

16 
7 
6 
2 
4 

1 

8 
9 
6 
11 
10 
4 

sw. 
w. 

w. 
nw. 
w. 
sw. 


John  A.  Fritk. 

Blair 

ci  A-i'dinor©,   

Montgomery 

Adams 

H.  L.  Balderston. 

?;  Arendtsville 

Harold  J.  Miller. 

*o  Bedford  ....* 

Bedford 

Charles  C.  Lee. 

Northampton 

Ctimberlaud 

Columbia 

Prof.  C.  E.  Miller. 

'•£»  Catawissa 

W.  L.  Gearhart. 

§  Center Haii..  

g  Chambersburg 

Center. 

68.7 
74.9 
71.4 
75.0 
70.4 
70.6 
77.1 
70.0 
76.4 
75.2 
71.0 

-1.3 
+0.2 
-0.2 
+  0.3 
-1.9 
+0.9 
+2.3 
-1.1 
+  1.2 
+0.7 
+0.6 

92 
97 
96 
96 
90 
94 
10« 
91 
97 
96 
96 

7 

8 

71 

8t 

9 

8 
10 

9 

9t 
10 

8T 

45 
61 
43 
50 
47 
45 
61 
48 
51 
53 
43 

2 

2t 
1 
2 
2 
28 
2 
2 
2 
2 
2 

36 
32 
42 
33 
30 
38 
35 
28 
32 
29 
38 

6.83 
5.97 
4.81 
2.62 
4.60 
3.69 
4.96 
3.68 
2.95 
4.58 
3.64 

+2.66 
+1.97 
+0.28 
-1.94 
+0.22 
-0.82 
+0.58 
-1.23 
-1.48 
+0.22 
-1.22 

1.72 
3.89 
1.93 
0.68 
1.30 
1.15 
2.05 
0.82 
0.66 
1.67 
0.88 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9 
10 

11 

8 
14 
16 
12 
12 

9 
11 
12 

16 
10 
10 
18 
21 
14 
15 
4 
19 
19 
17 

9 
19 
12 

5 

6 
7 
8 
4 

? 
10 

6 
2 
9 

13 
6 

10 
8 

23 
4 
5 
4 

sw. 
nw. 
nw. 
w. 
w. 
s. 

nw. 
w. 
ne. 
w. 
. 

Edward  E.  Bailey. 

E.  W.  Hoss. 

Coatesville 

Chester        

Howard  L.  Pyle. 

Lebanon  

Wm.  A.  Rorer. 

Cameron 

C.  E.  Koppenheffer 

IT  nil  ratA               

Lancaster 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B.  Evansha 

Bucks          

Prof.  N.  W.Swayne. 

Adams     

Dr  Henrv  Stewart 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall. 

73.6 

75.1 

74.8 

69.4 

76.2 

72.8 

73.2 

68.9 

75.2 

71.4 

74.2 

74.0 

80.2 

75.2 

66.9 

68.8 

74.2 

72.4 

77.1 

75.8 

73.0" 

74.8 

71.0 

73.0 

73.0 

77.3 

73.8 

71.0 

72.2 

71.1 

69.2 

75.7 

72.6 

73.6 

73.9 

68.5 

+0.1 
-0.7 

0.0 
-1.0 
-0.9 
+0.4 

0.0 

'+i'.2 
+  1.0 
+0.1 
+0.3 
+  1.3 
+  1.8 
-1.2 
-1.0 
+0.2 
+  0.9 
+  1.8 
+  0.2 
+0.4 
-0.7 

'  +  i'3 
-0.4 
+0.7 

+0.2 
+0.4 
+0.6 
+  0.4 
+  1.3 
-0.8 
+  1.1 
-0.6 
+0.3 

98 
94 
96 
94 
93 
97 
98 
91 
97 
96 
98 
98 
101 
99 
88 
95 
97 
96 
98 
98 
96o 
96 
93 
94 
95 
98 
96 
94 
97 
96 
96 
98 
95 
97 
95 
92 

11 
81 

8 

81 
lit 

8t 

8 

7 

8t 

8 

9t 

8 

8 

8 

8t 

8 

9t 

8t 
10 

9 
10 

9 

8i 
10 

8t 
U 
10 

9 

8t 

8t 

8 
10 

8t 
11 
16 

9 

48 

63 

56 

43 

59 

44 

43 

43 

49 

43 

50 

48 

58 

48 

44 

42 

50 

49 

59 

48 

45° 

56 

48 

49 

47 

52 

61 

46 

47 

47 

41 

51 

48 

50 

51 

38 

2 

1 

2 

2 

4 

21 
28 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

21 

2 

2 

2 

21 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

It 
28 

33 

27 

25 

38 

23 

41 

44 

34 

34 

41 

34 

36 

30 

40 

30 

38 

32 

32 

26 

33 

34° 

24 

37 

35 

33 

30 

30 

33 

39 

37 

43 

31 

37 

33 

31 

43 

3.37 
4.18 
4.83 
4.83 
4.90 
2.48 
3.43 
4.06 
8.32 
2,36 
5.58 
3.03 
1.52 
6.48 
3.31 
6.10 
1.92 
3.90 
1.16 
3.17 
4.26 
4.10 
3.36 
2.67 
4.05 
2.40 
5.02 
5.32 
2.44 
2.71 
2,08 
3.72 
3.77 
4.74 
4.99 
4.01 

-1.53 
-0.06 
+  1,00 
+2.06 
+  1.13 
-1.58 
+0.36 

'+4.04' 
-1.74 
+  1.21 
-0.97 
-2.99 
+2.14 
-1.16 
+0.42 
-2.76 
-0.68 
-2.99 
-1.79 
-0.43 
-0.16 

"-{'.is 

+0.01 
-1.89 

'  +  i!46' 
-2.87 
-1.09 
-1.12 
-0.92 
-0.07 
-0.68 
+0.77 
-0.16 

1.34 
1.09 
1.39 
1.66 
2.02 
0.91 
0.94 
1.01 
4.38 
0.67 
1.35 
0.67 
0.55 
1.96 
1.60 
2.89 
0.52 
1.20 
8.27 
0.96 
1.05 
1.22 
1.70 
0.98 
1.35 
1.04 
1.91 
1.02 
0.60 
0.83 
0.98 
0.90 
1.08 
1.62 
1.62 
1.06 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

12 
13 
11 

8 
16 

9 
10 
16 
12 

6 
10 
12 

6 
12 

5 
14 

7 

13 
11 

8 
12 
15 
18 
11 
10 
11 

7 
14 

9 
11 

7 

9 
13 

9 
12 
10 

15 
19 

8 
21 
19 
14 
16 

6 
16 
10 
19 

7 
25 
18 
10 
22 
22 
22 

6 
23 
18 

7 
11 

6 
12 
12 
10 
12 
26 
12 
25 
17 

9 
17 
20 
10 

12 

it 

9 

7 

18 

10 

11 

11 

17 

7 

23 

8 

10 

9 

6 

1 

6 

16 

7 

6 

20 

16 

17 

18 

13 

17 

14 

3 

12 

3 

11 

10 

9 

8 

10 

4 
8 
6 
1 
6 
4 
6 

14 
4 
4 
5 
1 
8 
8 

12 
4 
8 
3 
9 
1 
7 
4 
4 
8 
6 
6 
4 
5 
2 
7 
3 
8 

12 
5 
3 

U 

w. 
s. 
w. 
w. 

e. 

8W. 

sw. 

sw. 

sw. 

w. 

sw. 

nw. 

w. 

w. 

w. 

sw. 

sw. 

w. 

nw. 

8W. 

n. 
sw. 

8. 
SW. 

w. 
w. 

ne. 

sw. 

w 

w. 

sw. 

sw. 

State  Sanatoriiuii. 

York 

Thomas  Y.  Cooper. 

Dauphin 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.Pennell. 

Lancaster 

H.  W.Lowy.  C.  E. 

Huntingdon 

Bedford 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

Clearfield 

U.S.  Weather  Bureau. 

Lancaster 

Supt.of  Waterworks. 

Tioga      

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co 

Clinton 

Joseph  Beaver. 

Delaware    

Sun  Oil  Co . 

Andrew  McNeillie. 

Paul  C.  Hoskinson. 

Sullivan   

H.O.  Hacker. 

Neshaminy  FallsU...- 

Bucks    

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

Philadelphia 

U.S.  Weather  Bureau. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

Bucks        

John  E.  Benner. 

Berks 

U.S.  Weather  Bureau. 

Retreat 

Tlieodore  J.  Sampson. 

Lackawanna 

U.  S  Weather  Bureau . 

Dr.  George  E.Fisher. 

Philadelphia 

Cxunberland 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School. 

Bradford 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

Tioga     

George  W.  Hill. 

Harlan  Saylor. 

Lycoming 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

Susquehanna  Cnlllerif.'-  ('o 

York 

York  Water  Co. 

Franks.  Fa  wcett. 

Butler     

William  C.Faust. 

«  Chambersville 

9  PI  n.i  rt4^n       

Indiana 

70.8 

70.0 

72.4 

71.6 

72.0 

74.4 

69.7'> 

69.7 

72.0 

72.4 

70.0 

72.0 

72.6 

68.3 

72.0 

72.4 

72.9 

71.6 

70.0 

72.9 

68.8 

67.6 

75.0 

66.6 

72.8 

73.1 

70.8 

72.4 

73.1 
72.4 

-0.8 

-i'.o 

+2.7 
-0.6 
-1.7 
+  1.2 
-1.1 
-0.6 
+  1.1 
-0.5 
-0.3 
-0.7 

-6.6 
+2.7 

-6.9 
-3.8 
-1.7 
+1.0 
-0.1 
+2.0 
-3.1 
-0.6 
-0.6 
+  1.0 

+2.2 
+0.2 

93 
90 
98 
101 
92 
95 
90" 
93 
92 
95 
94 
91 
93 
90 
89 
94 
94 
93 
89 
94 
93 
87 
97 
87 
93 
99 
90 
92 

91 
101 

10 

8t 

7t 

9 

8t 

8 

7t 

8t 

8 

8t 

7 

8t 

8 

8 

8t 

81 

8t 

91 

8 

8 

8t 
10 

8 

8 

10 
10 

9 

71 

8 
81 

40 
46 
42 
43 
47 
49 
44 
44 
49 
44 
47 
45 
47 
41 
48 
48 
49 
46 
47 
60 
38 
43 
48 
37 
48 
46 
60 
46 

56 

37 

28 

It 

1 

2 
28 

1 

2 
28 

It 

2t 

It 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 
28 

2 

2 
28 
28 

1 

2 
28 

2 

28 

38 
32 
42 
43 
37 
30 

se^ 

35 
37 
40 
29 
36 
40 
36 
32 
32 
33 
31 
30 
28 
41 
30 
33 
37 
34 
34 
25 
37 

24 
44 

6.57 
4.40 
7.55 
2.22 
6.85 
6.10 
4.15 
5.57 
7.14 
5.64 
3.57 
7.51 
6.01 
4.74 
8.64 
4.89 
5.69 
6.82 
6.16 
5.63 
4.74 
4.06 
5.62 
6.64 
8.69 
5.36 
4.84 
4.67 

1.60 
4.47 

+1.88 

'+3.'36' 
-1.18 
+2.38 
+2.66 
-0.01 
+1.30 
+3.37 
+1.32 
-0.99 
+3.77 
+1.72 

'+3!88' 
+0.92 

'+3!i6' 
+2.66 
+1.58 
+0.99 
-0.67 
+1.65 
+0.76 
+  4.37 
+0.99 
+0.44 

-1.41 
+0.19 

2.07 
0.92 
1.60 
0.96 
1.32 
1.61 
0.86 
0.94 
1.42 
1.75 
0.76 
1.10 
1.98 
1.35 
3.54 
1.32 
1.67 
2.91 
1.30 
1.47 
2.60 
0.92 
1.25 
1.27 
2.55 
2.16 
1.10 

i.n 

0.73 
4.38 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

n 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

16 
9 
13 
13 
14 
11 
10 
13 
14 
16 
16 
18 
13 
14 
IS 
16 
14 
21 
9 
14 
13 
17 
9 
17 
14 
14 
16 
12 

11 
12 

13 

9 
22 
20 
16 
11 
18 

4 
10 
10 
12 
14 
13 
13 

9 
11 
16 
12 
11 

7 
10 

7 
18 

4 
13 
27 
11 

4 

10 
14 

6 
9 
5 
6 

10 
15 
12 
8 
16 
15 
11 
15 
13 
13 
18 
8 
9 
16 
9 
12 
8 
18 
11 
17 
16 
4 
11 
25 

17 
10 

13 
13 
4 
6 
5 
5 
1 

19 
6 
6 
8 
2 
6 
6 
4 

12 
6 
3 
U 
12 
13 
6 
2 

10 
2 
1 
9 
2 

4 
7 

sw. 

s. 

s. 

w. 

w. 

sw. 

w. 

w. 

w. 

w. 
w. 
sw. 

sw. 

n. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

w. 

s. 

sw. 

sw. 

sw. 
sw. 

nw. 
sw. 

JohnE.  Lewis. 

Allegheny 

Washington 

Erie  

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

s?   ^la.v^ville 

J.  L.  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

(^  Derry        

Westmoreland  — 
Washington 

Ted  R.  Wineman. 

o  Donora 

Am.  Steel  <&  Wire  Co. 
D.  H.Jones. 

O    I^ranklin 

Venango 

Arthur  M.  Fuller. 

areensburgr 

Westmoreland.... 

Westmoreland  Watei  Cn 
Charles  P.  Clarke. 

Prof.  H.W.  Harmon. 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  U 

r.vpioDua  It     

Westmoreland  . . . . 
Cambria 

W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross . 

Elk 

Westmoreland... 
Crawford 

U.S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 

MftftHvlllA                                

Ass'd  Gas  &  Electric  ('o. 

MlHlnnd                 

Beaver 

Perry  P.  Campbell 

New  Castle  Water  Co 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Gen.  Chemical  Co. 

Pit.t.'-iVinTflrh       

U.  S.  Weather  Burea'i, 

West  Penn.  Power  Co. 

Salisbury  (near) 

Sharnn  II                      - .    . . 

Somerset       

J.  D.  Beachv. 

Mercer 

Harry  H.  Gerber. 

Somerset 

D.  L.  Grove. 

Fayette 

Wm.W.  Marsteller. 

Westmoreland 

Warren 

Carnegie-niinois  Steel  Corp 

Mrs.  Anna  Simpson. 

Greene 

Thomas  8.  Knox. 

Lake  Drainage. 
Erie       

Erie 

U.  8.  Weather  Bureau. 

For  the  State 

For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  norma!  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period ;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters.  •,  '.  '.  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3.  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

it  Post-Offlce  addre'sses  are  as  follows:  of  Lyoippus.  Gr-^en^ihurg:  of  Neshaniiny  Palls,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  of  Shawmont,  Manaynnk;  of  Kane  (near^.  Wilcox. 

W.  B.  0.  Phlladelphia-8-13-87-1050. 
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SKCTl 

ON 

88 

Daily  Prooipltation  for  July,  1987 

SUtlOllN 

DrtklUBce  Basin 

Day  of  month 

3 

I 

2 

3 

4 

5 

C 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

$ 

Atlantic  Diainoffe, 
A.IIeutownlill 

LehlBh 

Juniata 

.6C 

... 
T. 

.0( 
.24 
.10 

.06 

'.'if 

".V 
.Oi 
.i'2 
.02 
.36 
.60 
.18 
.11 

.2'J 
T. 

'.'if 

T. 

.■ii 

".41: 
1.™ 
.29 
.05 
.34 
.06 

1.24 

1.05 

.04 

'.'03 

3.92 

.88 

.43 

1.10 

.94 
.41 
.16 
.22 
.14 

.68 
1.09 

.12 
.27 

.02 
T. 

T. 

.13 

.03 

'.'oo 

2<) 

1.91 

.18 

5.46 

\ltooua 

3.67 

W.Br.  Susq 

.01 



'.'m 

.OS 

.02 

T. 

'!45 
.02 

.10 

'.'63 
.03 
.12 
.03 

'.'62 

.... 

.20 

.02 
.17 

't.' 

0.97 

1.45 
.54 
.08 
T. 
T. 

1.59 

3.72 

Lower  Susq 

Juniata 

Juniata 

W.Br.  Susq 

Lehigh 

Middle  Susq 

■i'.' 

1.16 

".43 

'.'is 
.34 
.01 

.06 

■ 

.01 

T. 

".ii 

.07 

T. 

.05 

.18 
.67 
.05 

.74 

.63 

T. 

.06 

.09 

'.'27 
T. 

.91 

.97 

.83 

't" 

'.'6i 

.... 

.18 

5.99 

^iikor'ft  Suiuiuit. . . 

6.48 

yoiltord 

'1'. 

.04 

2.29 

ioUtifouto 

.18 

2.29 

.02 

.05 

T. 

.01 

.35 

6.78 

Big  Kiiob 

iloservilleU 

Lower  Susq 

JuuiatA 

'.■'26 

T.' 

'.'64 
.04 

.05 

.20 

.06 

.20 
.91 
'1'. 

'.'i2 

1.50 
.41 

.78 

.32 
.18 
.38 

.56 
T. 

.30 
.42 

.10 

.20 

T. 

1.65 

.28 

6.40 

SutYalo  Millsllll 

.12 
.08 

.24 
.11 

2.76 

!^arUsle 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

.62 

.08 

.07 

T. 

T. 

T. 

.01 

T. 

T. 

.38 

.... 

T. 

1.22 

4.21 

^leiiter  Hall 

Susquehanna 

Potomac 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.Br.  Susq 

Lehigh 

N.  Br.  Susa 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

tV 

.11 
.15 
.15 
.49 
.05 
.21 
.56 
.43 
.01 
.39 
.01 

.04 
.28 

.17 
'.'38 

.84 
.08 

1.40 

.30 
.02 
.05 

.76 
T. 
1.93 

.21 
3.89 
.30 
.05 
.27 
.03 
T. 
.10 
.12 

1.38 
1.00 
.64 
.32 
.74 
.23 
.67 
.51 
.61 
.87 
.82 

'.'38 
1.67 

.85 
.88 

T. 

'.'46 

1.72 

.48 
.30 

.06 

'!62 
.60 
.25 
.23 
.54 
.28 

1.15 
T. 

'!37 
.55 
.09 

.02 
.02 

6.83 

Jhambersburg 

't.' 

.07 

■.■52 

.95 
'.'62 
'.'53 

't.' 

.17 

.04 
.12 

.02 

"'32 
.36 

.89 
.29 

i.'52 

".'6i 

'.'36 

.57 

.10 
T. 

.23 
T. 

r.' 

T. 

'.'62 
T 

'.'65 

'.'i5 

't. 

.08 
.09 

T. 

T. 

.68 

1.08 

.11 

.16 

'.'24 
.62 
.48 
.13 
.03 
.33 

■.'75 

5.97 

'leiirrielil 

T. 

4.81 

Joiitosville 

2.62 

]Iolcbrook 

'.'6i 
't.' 

.19 

16 

.6i 

.07 
.03 
.12 
.35 
.20 

'!62 

't'.' 

. . . . 

.14 

.09 

07 

.09 

';69 

1.15 

'.'38 
.49 

■.'50 

.85 
.18 

.07 
.08 
.02 
.01 

.16 
.62 
.15 

't.' 

.15 
.30 

.06 
.24 

'.'ii 

.07 

.31 

.03 

.01 

T. 

.71 

T. 

.12 

'.'65 
.05 
.03 

4.60 

JoQsbohocken 

2.08 

^oylestown    

'.'io 

'.'67 

.73 
.34 

'.'6i 

'.'ie 

.05 

't.' 

".oi 

•••• 

1.16 
'.'36 

'.'64 

".'43 

'.'67 

".05 
.05 

4.23 

.... 

.07 

3.59 

Sphr^kta 

4.96 

'orest  City 

"■reelandllll 

..   . 

.... 
'!64 
T.' 

.6i 

.03 

.23 
.24 

.07 

.48 

■.'67 
T. 

.55 
T. 

.i7 

3.72 
3.68 

'.'63 

.06 

T. 

.50 

.96 

.18 

1.66 

.10 

.40 

T. 

'.'65 

T. 

2.95 

Gettysburg 

T. 

.07 

.21 
".'42 

4.68 

Hrardvilleilll 

.43 

3.33 

Jordon 

.22 

.... 

3.64 

Jouldsboroll 

Jraterford 

Schuylkill 

.12 
.06 
.37 
.63 

.56 
T. 
.50 
.06 

T. 

.03 
.02 
.05 
.90 

.17 
.26 
.88 
.49 
.31 

.22 

'.'i3 
T. 

.87 
.56 
.44 

.87 

1.26 

3.23 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

.32 
.03 

"!96 
.70 
.40 

'.'6i 

'.'64 

't'.' 

'  .'25 
.49 

.12 
.07 

'.'43 
.31 
.01 
.18 
.32 
.02 
.45 

.02 
.30 
.30 

'.'25 
.28 

.... 
.... 

.02 

'.'96 
1.65 
.40 
.18 
.33 

.03 
T. 
T 
.29 
1.90 
.09 
.01 

.05 
1.09 
.02 
.01 
.02 
.42 

1.34 

'.'26 

.23 
.02 

.36 
.31 

.50 
.18 
.20 
.18 
.02 
.11 

8.37 

T 
T. 

T. 
T. 

.21 
T. 

.03 
T. 
1.00 

T. 

4.13 

larrisburg*** 

.36 

4.83 

lawleyllll 

4.83 

lollisterville 

'.'io 
't.' 

'.'64 
1.00 

i.'ss 

T. 
2.02 

3.38 
.08 

.81 
.23 
.03 
.94 
T. 

.02 

T. 

.02 
.04 
.03 
.52 

.03 
.52 

4.43 

Loltwoodl  1 ., 

.03 

.46 

".60 

.07 

2.75 

';75 

.02 
.89 
.18 
.31 

.13 

.03 
.91 

T. 

'  .'22 

".is 

T. 

.23 

't. 

.... 

4.90 

'.'62 

'.'46 
.20 

.04 

.08 
'.'49 

'.'2i 

2.48 

[yndman          .... 

Potomac  

.08 
.08 
.79 

.36 
.S2 

3.43 

[ylertown 

.akf^villf^llll 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh 

N.  Br.  Susq.. 

1.01 
.45 

.20 

1.10 

.26 

T 

1.30 
.07 
.11 
.15 
.67 
.21 
.25 
1.60 
.66 
.23 

.33 
1.45 
.77 
.50 
.22 
.05 
.12 
.46 
.38 
1.18 

.39 
1.70 

■[45 
.67 
.61 
.62 
.45 
T. 

1.62 
.46 
.24 
.30 

2!89 
.36 

.'5i 
.50 
.07 

.'05 
.38 

.21 
.02 

T. 
.49 

'.'63 
.80 

T. 
.55 

.84 

.02 
.03 

't" 

.40 
.35 

.01 

'.'6i 

.76 

1.10 

'.'i2 
.53 

4.06 

't.' 

.18 

1.18 

.84 

''96 
.58 
.63 
.18 
.43 
.48 
.04 
.11 

7.41 

.06 
.02 

8.32 

4.57 

a  wreucGvill6. . . 

.62 

T. 

T. 
I.IO 

'.i4 

'.'08 
.10 

.... 

.... 

■;56 

2.36 

ebanoD           . 

Lower   Susq 

Lehigh. 

'.47 
T. 

.07 
.31 

5.58 

.ehightonllll 

,ook  Haven 

larrus  Hook 

.22 
.03 
.55 
.14 

't.' 

4.65 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

'.'24 

.02 

.02 

.06 

'.'08 

.09 

.33 

'.'41 
.06 

.31 

3.03 
1.52 

latamorasllil 

Upper  Del 

Juniata 

N.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

1.06 

'.'86 
.02 
.20 
.04 
.04 

'.'25 
.01 

'!62 

.63 

".'12 
.10 
.66 
.17 
T. 

4.09 

liffllntown 

.09 
T.' 

'.'is 

d.OO 
'.'64 

.84 

.26 
.25 

.78 
.19 
.06 

.30 
.62 
.16 
.16 
.07 

.05 
.32 
T 

.16 
.33 
.16 

.23 

1.96 
.22 

6.48 

".is 

.16 

.... 

2.99 

lorris  Run 

'.'76 

.04 

.85 

.... 

2.41 

lount  Pocono 

3.31 

luncy  Valley 

feshaminy  Fallsllll 

'.'is 

.31 
.12 
.01 

T. 

.03 
.52 

.04 

.25 
T 

.22 

'.'50 

T. 
T. 

.28 

.... 

.02 
T. 

.15 
.03 
T. 

't. 

.06 

't'.' 

.12 

'!47 
.03 

'.'ie 

.04 
.44 

.40 

.71 
.83 

.04 
T. 

i!4o 
.01 
.22 

.07 
.07 
.11 
.10 
.50 

5.10 
1.92 

few  Park 

5.63 

fewportllll 

Juniata 

Leiiigh 

Upper  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

.08 
.29 
1.10 
.02 
.06 

".'13 

.15 

l!i4 

!06 
.75 
T. 

•(', 

'.'62 

.05 

4.23 

almertont 

.12 

.29 

3  90 

aupackllll 

.37 
T. 
T. 

.03 

4.47 

hiladelphia***.... 

.03 
.13 
.40 
.07 
.36 

.14 
.14 
.10 
.89 
.05 

.06 
.47 
.01 

04 
.09 
.01 
.03 

qn 

.22 

T. 
.09 
?9 

.02 
.02 
.29 
T. 

■••• 

T. 
.04 
.02 
T. 

'.'08 

't. 

'.'80 

.27 
.19 
.28 

'!32 

'.'6i 

'.'80 

1  16 

hlla.  Navy  Yard  t. 

1.27 

hlla-P'nt  Breeze. I 

•"•■• 

iiis 

.98 

1  34 

hoenlxville 

Ine  Grove 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

.80 
.05 
.66 

'.'26 

.06 

T. 

3.17 
4  96 

'leasant  Mt.lHI.... 

.17 

3  72 

ottstown 

ottsvllle 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Su.sq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

W.Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq  

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq. 

.88 
.42 
.04 

.04 
.13 
.31 
.05 
.16 

T.' 
.24 

.08 
.78 
.20 
.24 

.22 

.12 
.11 

.18 
.27 

'.'44 

't.' 

T. 

't'.' 
't'.' 

.11 

.22 

T 

.13 

.97 

.33 

.12 
.02 

'.'li 

.21 
.71 

.25 
.03 
.16 

1.05 
.86 
.62 

.18 
.39 
.97 
.47 
.17 

1  24 
.72 
.60 

1.07 
.25 
.83 
.86 
60 
.27 

.18 
.23 
.45 
65 

.86 

.o,s 

.06 

.13 
.06 
.02 

!02 
.19 
.21 
.10 
.13 
.22 
.03 

.15 

.77 
L.08 

.08 
.32 
.01 

;o4 

..38 
.02 
02 
.29 

i'' 

.02 
.23 
.10 

!66 

.06 

!63 

.22 
.06 
.05 
.03 
.03 
1.48 
.02 

.06 

't. 

.'ie 

T. 
1.70 

.80 
.02 
.26 

'."25 

.06 

.30 

'148 

't'.' 

.02 
'.'25 

.22 
1.05 
1.22 

.68 
.02 
T. 

1.52 
.43 
.01 

.20 

't" 

1.17 
.11 

05 

7  54 

uakertown 

''67 

4  25 

.eading"' 

4  10 

•enovollll 

.22 
.10 
.12 

.03 

'm 
r ' 

.56 

.11 

.09 
.16 

't  " 

..53 
.11 
T. 

'.'23 

.12 
';63 
'.'69 

3  35 

't.' 

't'.' 

T. 
T. 

.16 
.10 
.88 
.02 
1.91 
.46 
T. 

■.'34 
.70 
T. 
.01 

.02 
T. 

.03 

T 

.24 

.... 

.49 
.19 

3.35 
2.67 

cranton"* 

elinsgrove 

4  05 

.02 
.21 
.15 
.15 
.45 
.17 
.26 

'.'64 
.02 

'.'is 

.30 

'r.' 

T. 
T. 

.73 
.11 

.3i 

't.' 

.01 
T. 

1.04 

.... 

hlppensburg 

5.02 

tate  College 

'.'io 

'.'20 
.02 

.57 

.11 

't. 

T  ' 

'.'40 

.89 

.30 
.45 
.61 
.11 
.38 
.10 
.22 
.59 

".'37 
.02 
.42 

.'97 

aq 

T. 
.20 

T. 

'^92 
.28 
T 
.15 
T. 
.05 

1.56 
.72 
.57 

1.62 
.04 
.12 
.71 
01 

5  32 

troudsburgllil 

't. 

.24 
T. 

.... 

2  44 

unburylill 

M 

T. 

'.'ei 

2.40 

T. 

't  " 

.08 

'  .'(is 

.98 

3  49 

usguehannallll.... 

2.15 

'owanda 

T 

in 
.11 

.90 

.17 
.73 
.20 
.22 
.18 
.12 
.04 
T. 

.'05 

.02 
'.'62 

't.' 

.06 
T.' 

'.'77 

'!6i 
.10 

'!ii 

.02 
..35 
.10 

.96 
.17 

'.'io 

'!24 
.99 

.07 
.08 
T. 

2  71 

I'eikert 

3  70 

/ellsboro 

.94 
.02 
T. 

.... 

2.08 
3  72 

/est  Chester 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Rr.  Susq 

W.  Rr.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Sti.sq  ...   . 

Lower  Susq 

Schuylkill 

.95 
.50 
.22 
.47 
.10 
.39 

ifestgrovellll 

mkes-Barrellll 

.... 

T.' 
.14 

.02 

.... 

7.41 
3  93 

niliamsportllil.... 

.03 

3  77 

nillamstown 

.22 

T. 
1.62 

".ii 

.13 

T. 
.68 
1.50 
.10 
.10 

45 

4  74 

ork 

'.'76 

.08 
.04 
.15 
T. 

't." 

•■•• 

.03 
.02 

"  '.ih 

i.'oo 

'ii 
't.' 

.38 

't.' 

T. 

.93 
1  00 
1.00 

.63 

.'47 
.'67 

.51 

'.'so 

.04 
T 

.... 

4.99 
4.27 
5  02 

lonsvine..(near). 

'renton.  N.  J***.... 

Lower  Del 

.06 

.02 

1.84 

1 

Continued  on  page  34. 
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CLIMATO LOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


July,  1937 


Daily  Precipitation  for  July,  1937— Continued  from  page  33 


fltAtlnnfi 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

S 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

n 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ohio  Drainage 
Beaver  Fallsll  II  ... . 

Beaver 

Allegheny 

T. 

.05 

.60 

.25 

.10 

.02 

.28 

1.11 

.76 

.12 

T. 

.67 

.06 

.01 

T. 

.18 

.66 

.07 

4.63 

Blairsville 

Bradford 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

.06 
T. 

.05 

.11 
.27 

.... 

T. 
.03 

.14 

1.31 

.70 

.48 
.40 

.22 

.70 

.06 

.35 
1.06 

.20 
.20 

'.'37 

.09 

.... 

.... 

.38 

.07 
.18 

.07 
.10 

.07 

T. 

.... 

3.65 
4.01 

Brookvillellll 

Butler 

Chambersville 

Allegheny 

.26 
.70 
.23 



.04 
.12 

.06 
T. 

■;95 

.90 
.56 

".03 
.46 
.23 

.34 

.38 

.24 

1.13 

.37 

.'6i 

.26 
..30 

'ig 

'.'85 

.... 

.27 
.46 
,70 
.10 
.24 
.78 
.26 
.40 
.04 
.40 
.42 
.47 
.26 
.38 
.22 

.05 
.14 
.92 
.32 
.40 
.10 
.77 
.43 
1.09 
.66 
* 

'.'25 

.21 
'.'24 

.16 

1.03 
T. 
.64 
.01 
.03 
T. 

't. 

.16 

.03 

.22 

.38 

1.29 

1.00 

1.15 
.83 
.22 

1.38 
.23 
.06 
.17 
T. 
.60 
.74 

.40 

".'45 
2.01 

.99 

.23 
.26 
.79 
.65 

1.35 
.69 

1.17 
.10 

.45 
.51 
.19 

1.23 
.27 
.10 

1.67 
.96 

1.26 
.74 
.15 

1.08 
.90 
.29 

1.13 

.68 
.20 
.47 
.56 

.07 

".6i 

.03 

.78 

1.13 

.06 

'.'23 
1.39 

.06 
.48 
.28 
.15 
.43 
.25 
.61 
.20 
.30 

'^24 

'.'42 

.73 

1.35 

1.61 

.40 

.36 

.12 

.50 

.45 

.16 

1.48 

1.03 

1.30 

.90 

.04 

T. 

.46 

.60 

T 

.96 
1.25 
1.20 

.29 

.93 

T. 
1.66 

'."46 
.08 

'.7i 

.32 
.37 

.09 
.92 

.29 

'.'io 

.71 
.17 
.35 
.32 
.23 
.86 
.31 

1.16 

.43 
.68 
.32 
.53 
.72 
.12 
.16 
.46 
.87 
.50 
.09 
.18 
1.42 

.74 
.96 
.11 
.30 
1.36 
.44 
.20 
.14 

'!35 
.22 

'  .'23 
.28 
.05 

.46 
.37 
.02 
.65 
.84 
.20 
.44 
.38 
.12 

1.16 
.06 

1.10 
.89 

1.10 

1.33 

.13 

1.16 
.76 
2.07 
1.60 
.12 
.18 
.95 
.18 
.86 
.13 

.51 

.46 
.94 
.04 
.67 

1.75 
.75 
'1'. 
.39 
.40 

1.28 
.21 

'!24 

'.'35 
.43 
.40 

i.'32 
.28 
.19 
.47 
.22 
.06 
.50 
.33 
1.66 
1.17 

.47 
2.60 
.09 
.13 
.18 
.30 
.09 
.14 
.35 
.37 
1.12 
.18 
.60 
.16 
.26 

.04 

.91 
T. 

.84 
.32 
.18 
.09 

i.'is 

.62 

.11 

.86 
.36 
.34 
.65 
.05 
.34 
.88 
.70 
.22 

'.'i3 

.84 
.58 
.65 
.54 
.80 
.08 
.27 
.28 
.13 
1.65 
.02 
.85 
.28 
.30 
.06 

1.20 
.16 
.37 

1  24 

.48 

'  .'29 
.96 
.19 
.95 
.11 
.10 
.40 

'.'6i 

.04 
T. 
.88 
.17 
.03 
.13 
.05 
.01 

.05 

.85 

'!62 
.12 
.01 
.73 

.06 

■f.' 

.28 

.12 

.08 

'.'(is 

T. 

.08 

.02 

T. 

T. 

.12 

".oe. 

.05 

.65 

.02 

.06 

1.11 

't 

.43 
.20 
.46 
.07 
.24 
.26 

.... 

.... 

.16 
.02 

.... 

T. 

".'ii 
.10 

'.'io 

T. 

.20 
'.'64 

T. 

.28 

".'76 

'.'35 
.27 

".ii) 
.12 

.23 
';35 

.i2 

.45 
T 

,52 

'^60 

'.'67 
.29 

.67 
.27 
.13 
T. 

'.'25 
T. 

'.'22 
.15 
.06 
.85 
.22 

.11 

.61 

'.ii 

.69 
.40 
.41 
.02 
.66 
.42 
1.00 

.28 

".'74 

.47 

1.04 

.62 

.30 

.42 

1.10 

O'l 

.... 

.... 

.02 

.... 

b  57 

Rinirtnnt        

Monongahela.. . 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . . 
Monongahela.... 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh 

T. 

.03 

".'22 
T. 

'.oi 

4.40 

5  77 

Clarion 

Claysville 

.13 

'.'06 

!06 

.... 

'tV 

.60 
.27 
.02 
.11 
1.98 

'.'45 

'.'65 

.08 
1.20 

'.'66 

'.'6i 

T. 

'."ii 

.52 
1.90 
2.41 
.06 
.02 
1.26 
1.61 

.02 
.34 
.86 
.28 
.62 
.62 
.02 
.69 
1.06 
.83 
.40 
.72 

'^27 

.65 
.34 
.04 

3.54 

1.22 
.03 
.17 
.12 
.20 
.14 

2.91 
.80 
.08 
.18 

1.38 

.04 

.02 

.68 

■.■65 
T. 
T. 

.16 

'.'ii 

".Ob 

'.'67 
.06 

"!63 

1.20 
.04 

.29 

"73 

.08 

'."62 
T. 

'•?° 

.21 
T. 

.... 

7  55 

Confluencellll 

.05 
.01 

.04 

'.'64 

6.64 

Connellsvllle 

'.'oe 

T. 

".'13 
.15 

.62 
.02 
.39 

.03 

T. 

.01 

.85 

.10 

.17 

.08 

'.'36 

'!ii 

.05 
.05 

.02 
.09 

8.79 
2  22 

Coudersport 

.03 

.... 

2.25 

Derry    

.21 
.02 

.16 

.40 
T 

6  85 

Donoralill 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

T. 

.02 

.04 

6  10 

Du  Bois 

■.'63 
.09 

'.'io 

'.'l'i5 
.04 

3.8S 

Ebensburg 

'.'36 
.28 
.19 
.25 

.'i7 
.08 

".51 
.44 
.12 

.04 

".50 

'.'48 
.04 

.'24 

'tV 
'.'6i 

■."58 
T. 
.07 
.25 
.01 
.03 
.17 

'.36 
'.'26 

•;29 

.35 

.80 
.76 

'.'65 
.09 

't'.' 
'.'is 

.16 

.'67 

't. 

T. 

"29 
.27 
.07 

4.15 

Franklinllll 

Allegheny 

Monongahela.. . . 

.08 
'.'62 

6  57 

Qreensborollll 

6  05 

Greensburg 

Greenville 

Youghiogheny  . . 
Beaver    

".03 
T. 
T. 

".ok 
".ib 

■.03 
.04 

.27 
.01 
.27 

.32 
.21 
.08 
.56 

■'65 

't. 

.12 

T. 

7.14 
8  64 

(irnvp  Citv        

Beaver 

Ohio 

3  57 

Herrs  Isl.  Dam  11 II.. 

3  78 

Irwin 

Monongahela.... 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny... 
Monongahela — 
Beaver 

Ohio 

Monongahela.... 
Allegheny 

7.51 

Johnstown 

.05 
.01 
.05 

.05 

6.01 

Kane  (near)  tt'**< 

.11 
.02 
.22 
.33 

.70 
.8ft 
.18 
.22 
.26 
.33 

".ib 
.03 
.21 
.28 
.40 
.36 
.15 
T. 

.48 
.16 
.26 
.76 
.67 
.20 
.77 
.35 
.58 

.:'' 

'.'21 
.35 
.16 
.78 

.01 

.03 

'.'08 
.03 

4.74 

ICrttflfftrllll 

't. 

'.'06 

.27 

4  29 

Lake  Lynn  nil 

Llnesvillellll 

Lock  No  211 II 

Lock  No.4llll 

.01 
!86 

5.08 
3.11 

4.64 
6.38 

Lock  No.  sunn 

.45 

"'l'.' 

'.'88 

'.'io 

.(3 

4.77 
8.54 

McKeesportlHI 

Meadvllle 

Monongahela . . . 
Allegheny 

.07 
.17 

'!66 
.01 
.01 

iio 

.37 

T 

.OR 

■.'25 
'.'26 

5.31 
4.89 

Midland     

Ohio 

. . . . 

.02 
.01 

.46 
.03 
.05 



T. 

5..=j9 

Mo8grovellll 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

Conemaugb 

Beaver 

Allegheny 

Yoiighlogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela.... 
Youghiogheny . . 
Conemaugh 

.02 
T. 
.03 
.02 

T." 

■;o2 
.10 

T. 

■.'06 
.15 

';32 

1.10 

'.'6i 

t'.' 

3.82 

'.'io 

.07 
T. 

'.'62 

T 

T. 

T. 

.01 

.12 

.25 

'.'05 

'.'63 

■.'64 
T. 

.01 

"t" 

'.'6i 

T. 

't.' 

4.74 

Nfctronallll      

.61 
1.24 

1.'46 
.06 

'.'62 
.16 

':4i 

'.'6i 

't. 

.03 
.12 

6.00 

New  Castlellll 

6.82 
6.16 

Parkers  Landlngllll 
PennllnellllU 

.... 

.'ii 

'^04 

.07 
.02 

4,86 
4.08 

Pittsburgh'" 

.31 

.55 

.14 
T.' 

.18 

.08 

.31 
.12 
.60 

'.'06 

".OS 

.02 

T.' 

.06 

■."28 
'.30 

'.'26 

.02 

"05 
T. 

'."26 
.15 

'.'33 
.03 

'.'is 

5.63 
5.91 

.04 
T. 

4.74 

Salisbury  (near)... 
Saltsburgllll: 

.06 

.06 
.63 

T. 

.06 
.63 

.01 

.02 
.01 

.38 

.10 
1.27 

'.'29 
.19 

';35 

.46 
.13 
.95 

'.'47 
.61 

2.55 
T 
.06 
.20 
.11 
.40 
.25 

.61 

T. 

4.05 
6.43 

't.' 
'.'io 

't'.' 

.... 

5. 52 

Smethportllll 

■sn 

3.86 

.22 

".si 

.12 

'.'21 

.16 
T. 

.07 
.84 
.63 
.95 
.23 
.36 

.11 
'.'99 

.05 
.27 
.02 
T. 
.02 
1.10 
.21 
.30 

.19 
.47 

2.02 
.29 

2.16 

'.'39 
.16 

.86 

.10 

.26 

'f.' 

".05 
.06 

5.f4 

Sprlngdalelllitt 

Dnlontown 

Dnlty  Reaervolrtt. 

Vandergrlftt 

Warren     

.63 

6.16 
8.69 
7.84 
5.36 

Allegheny 

Monongahela 

Beaver              . . . 

.06 
■.02 

';o3 

.21 

4.84 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 

Lake  Drainaoe. 

4.67 

.36 

4.04 

Youghiogheny  . . 
Lake  Erie 

.02 

.51 
.03 

.02 
.01 

5.21 

.34 

.01 

T. 

1.60 

Except  as  otherwise  Indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  tlms 
ol  observation.  •"  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (tracel  when  precipitation  is  less  than  .01  inch,      i  Incomplete 
or  missing,      t  Dally  amounts  inconsistent.      U  Post  Office  addresses  are  as  follows:  ol  Bloserville.  Newville;  of  Springdale,  Cheswick,  (P.  O.  Barking,  Pa.)  ;  of  Pennline, 
Linesville;  of  Ontty  Reservoir,  Greensburg;  of  Girardville.  Shenandoah ;  of  Kane,  Wilcox:  of  Lock  No.  8,  Schenley,    t  Mdt.  to  mdt. 


FBESSXTBE,  WIND,  HUMIDXTT  AND  STTNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg . . . 
Philadelphia . 
Pittsburgh.... 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
( reduced  to  sea  level ) 


1 

to 

o 

3 

29.97 

30.16 

10 

29.66 

29.97 

SO.  17 

28 

29.69 

29.99 

30.19 

28 

29  70 

30.00 

110.22 

10 

29.70 

29.97 

JO.  18 

28 

29.68 

29.98 

80.17 

29 

29.67 

1  Wind 


3 
O 
XI 

2'S 


as 
■as 


10.5 
6.4 

10.3 
8.7 
8.7 
8.3 


sw. 

nw. 

sw. 

nw. 

e. 

sw. 


Relative 
humidity 


60      62 
56      61 


*  For  any  flve-mlnate  period. 


1  Corrected  to  true  velocities. 


.Stations 


BIVEB  CONDITIONS 


Rivers 


be 

p 

03 

d 

tc 

B 

s 

1 

S 

a 

a 

s 

s 

a 

h9 

a 

Port  Jervis,  N.  Y 

Easton 

Lehlghton  

Wilkes-Barre.  . . 
Williamsport... 

Harrisburg 

Greensboro . . . 
West  Newton... 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna . . 
Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


2.7 
2.1 
2.7 
3.3 
1.4 
3.8 

U.l 
1.2 

11.6 


3.9 
4.0 
8.1 
4.9 
2.5 
4.2 
12.7 
5.0 
13.1 
16.2* 
16.3 


1.8 
1.0 
2.4 
2.2 
0.9 
3.4 
10.5 
0.4 
11.0 
10.8* 
9.2* 


18 
22 
9 
20 
20 
18 
SO 
20 
30 
25 
30 


•  -Pool  Stage. 


July,  1937 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 
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Daily  Teiuperuturea  for  July,   1987 


StoUons 

1 

3 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Moau 

...  1  Maximum.... 

fi8 
46 
70 
49 
82 
67 
66 
40 

73 
45 
76 
48 
78 
53 
71 
42 

74 
51 
78 
65 
76 
66 
76 
49 

81 
60 
80 
64 
86 
58 
85 
44 

76 
61 
77 
56 
86 
60 
68 
67 

86 
56 
86 
65 
87 
65 
89 
57 

90 
68 
92 
60 
95 
68 
90 
56 

92 
66 
94 
60 
98 
72 
91 
68 

92 
72 
94 
67 
98 
74 
92 
62 

92 
70 
94 
67 
99 
74 
90 
63 

89 
67 
91 
67 

;« 

74 
76 
63 

86 
68 
86 
66 
88 
69 
86 
64 

81 
64 
86 
69 
97 
67 
86 
60 

70 
67 
79 

68 
92 
64 
76 
64 

88 
67 
92 

69 
85 
62 
79 
65 

88 
69 
92 
74 
93 
69 
89 
63 

82 
66 
89 
63 
93 
72 
84 
64 

73 
60 

81 
60 
85 
68 
70 
59 

76 
69 

80 
54 
87 
66 
77 
55 

73 
66 
77 
61 

82 
68 
81 
58 

80 
58 
82 
66 
84 
60 
84 
61 

83 
60 

87 
56 
88 
62 
86 
66 

84 
59 
88 
66 
92 
64 
88 
66 

87 
69 
93 
68 
91 
68 
87 
64 

86 
61 
91 
69 
91 
66 
87 
68 

79 
68 
90 
64 
91 
64 
78 
64 

72 
68 

80 
63 
78 
64 
70 
46 

80 
47 
84 
44 
84 
56 
81 
88 

88 
51 
88 
49 
87 
66 
86 
43 

88 
67 
90 
59 
86 
62 
86 
61 

84 
61 
88 
69 
86 
65 
82 
63 

81.7 

1  Miniuuuu.... 
...  I  Maximum,... 

69.4 
86.6 

1  Mii\imuui,. . . 
...  S  Maximum.... 

59.1 
88.5 

RrookvlUo  

(  Minimum,. .. 
...  S  Maximum,,.. 

64.4 
81.7 

Butler 

(  Minimum,. .. 
...»  Maximum,,.. 

66.3 

1  Minimum.. . . 
...S  Maximum,,.. 

77 
64 

"so 

60 

"78 
54 

"86 
50 

"80 
62 

"86 
64 

"95 
63 

"97 

67 

'  96 
73 

"99 
72 

"97 
71 

"gi 

70 

"96 
67 

"82 
64 

"si 

66 

"95 
65 

90 
64 

"si 

64 

"86 
62 

'  81 
67 

"86 
56 

"89 
58 

"iii 

62 

"94 
61 

"92 
67 

"96 
70 

"h3 
68 

"88 
50 

"89 
63 

"88 
60 

"86 
60 

"87 '.9 

*^'^""® !Miuimum....| 

„  i_  „i^om                                     ^   MaTiinlim 1 

62.0 

Chambersburg.... 
CnambersviUo  — 

...  j  Maximum,,.. 

1  Minimum,. .. 
...  1  Maximum,,.. 

1  Minimum,. .. 
...  i  Maximum,,.. 

75 
55 
77 
51 
70 
42 
75 
43 
77 
57 
68 
45 
66 
46 
66 
56 
62 
46 
68 
62 
75 
55 
67 
49 
66 
47 
84 
56 
73 
67 
73 
53 
73 
61 
71 
49 
69 
48 
78 
53 
69 
63 
75 
53 
81 
68 
67 
51 
64 
49 
66 
61 
75 
69 
68 
50 
84 
66 
72 
57 
65 
42 
70 
56 
72 
52 
61 
41 
67 
48 
74 
54 
69 
53 
70 
50 
6P 
if 
66 
52 
6? 
4- 
6' 
4? 
7f 
55 
6E 
51 
"74 
51 

77 
61 
85 
51 
72 
45 
70 
46 
79 
60 
71 
43 
71 
47 
71 
66 
67 
45 
68 
48 
78 
63 
71 
49 
63 
47 
80 
48 
76 
56 
74 
43 
79 
60 
78 
44 
72 
47 
79 
49 
75 
43 
78 
50 
80 
67 
71 
48 
72 
46 
68 
44 
77 
61 
70 
60 
76 
45 
76 
55 
70 
40 
76 
49 
76 
47 
63 
42 
74 
46 
75 
47 
75 
47 
73 
51 
76 
48 
70 
50 
72 
47 
73 
41 
7J 
4f 
7S 
5C 
7? 
61 

77 
58 
85 
62 
82 
58 
79 
48 
77 
59 
80 
47 
76 
50 
71 
68 
77 
46 
68 
51 
78 
60 
78 
49 
78 
40 
74 
63 
76 
59 
72 
52 
75 
61 
74 
42 
89 
49 
78 

5? 

52 
76 
56 
87 
68 
79 
52 
70 
61 
66 
49 
76 
66 
80 
57 

85 
56 
82 
50 
86 
61 
86 
62 
86 
65 
88 
45 
84 
50 
85 
61 
86 
51 
79 
53 
82 
54 
88 
51 
78 
68 
78 
54 
82 
68 
83 
47 
82 
59 
86 
50 
85 
56 
86 
51 
86 
49 
84 
53 
85 
67 
86 
66 
79 
50 
75 
50 
85 
66 
86 
61 

78 
64 
86 
51 
81 
62 
73 
42 
72 
61 
92 
60 
84 
68 
81 
68 
84 
63 
75 
58 
79 
65 
85 
55 
81 
61 
76 
61 
72 
62 
80 
51 
72 
68 
80 
62 
80 
62 
85 
51 
87 
65 
73 
65 
79 
69 
85 
64 
80 
69 
73 
52 
75 
65 
81 
64 

85 
66 
85 
52 
89 
56 
92 
56 
85 
66 
90 
65 
89 
55 
83 
65 
88 
69 
88 
60 
84 
65 
85 
59 
86 
60 
84 
67 
83 
65 
87 
54 
84 
70 
90 
49 
88 
63 
90 
64 
91 
64 
86 
64 
95 
70 
87 
57 
86 
68 
81 
59 
83 
68 
87 
63 
83 
65 
84 
66 
88 
52 
69 
61 
89 
61 
78 
61 
86 
56 
88 
61 
89 
54 
8.5 
61 
8f 
5' 
84 
60 
88 
5' 
90 
52 
SC 
58 

a- 

5f 
84 
64 

94 
63 
91 
56 
93 
67 
95 
55 
93 
65 
94 
55 
92 
60 
87 
68 
90 
69 
87 
64 
90 
63 
91 
60 
94 
69 
88 
64 
92 
67 
90 
57 
90 
69 
96 
56 
92 
64 
94 
62 
92 
59 
94 
64 
96 
76 
91 
69 
85 
63 
87 
57 
94 
68 
90 
66 
91 
60 
91 
69 
92 
57 
91 
64 
90 
69 
84 
51 
92 
59 
94 
55 
89 
59 
90 
62 
91 
60 
82 
62 
92 
68 
92 
52 
92 
60 
93 
6S 
90 
68 

97 
66 
91 
61 
93 
61 
95 
63 
96 
70 
97 
58 
94 
61 
91 
71 
93 
63 
90 
68 
95 
68 
92 
65 
92 
66 
92 
68 
96 
71 
94 
56 
91 
71 
97 
61 
93 
62 
97 
63 
96 
.59 
96 
62 
101 
76 
94 
63 
90 
69 
88 
66 
94 
74 
94 
69 
95 
64 
94 
74 
93 
68 
94 
64 
95 
64 
87 
54 
93 
65 
97 
61 
95 
67 
92 
64 
92 
64 
86 
64 
92 
62 
96 
50 
9.5 
64 
95 
69 
94 
65 

95 
73 
92 
67 

93 
66 
95 
65 
96 
74 

101 
62 
92 
64 
87 
76 
93 
63 
91 
71 
94 
74 
90 
70 
86 
65 
90 
71 
94 
75 
92 
61 
91 
74 
97 
67 
92 
68 
96 
67 
94 
53 
98 
71 

100 
77 
94 
68 
95 
68 
88 
62 
98 
77 
91 
69 
95 
65 
96 
77 
92 
59 
94 
69 
95 
65 
84 
62 
94 
70 
96 
64 
95 
64 
92 
69 
92 
70 
9C 
65 
91 
67 
94 
6] 
9f 
68 
9f 
71 
93 
70 

96 

70 
93 
65 
93 

70 
93 
65 
96 
73 
95 
63 
92 
65 
88 
76 
91 
65 
90 
68 
96 
73 
89 
69 
76 
69 
89 
75 
95 
76 
94 
64 
90 
74 
96 
67 
91 
68 
97 
68 
94 
64 
98 
70 
98 
79 
94 
68 
90 
68 
88 
67 
98 
79 
93 
66 
96 
69 
95 
75 
93 
61 
94 
72 
92 
67 
82 
62 
91 
68 
97 
68 
95 
65 
93 
71 
99 
69 
88 
68 
92 
69 
94 
62 
94 
6<: 
96 
68 
94 
69 

94 
71 
86 
63 
90 
64 
86 
62 
95 
75 
04 
71 
79 
63 
86 
70 
86 
66 
86 
67 
94 
73 
90 
68 
77 
65 
98 
77 
93 
74 
89 
62 
93 
73 
90 
68 
90 
66 
94 
71 
88 
64 
94 
73 
96 
74 
94 
68 
84 
65 
83 
68 
92 
74 
90 
67 
93 
70 
93 
75 
83 
62 
91 
71 
90 
71 
72 
63 
86 
67 
94 
72 
88 
66 
89 
67 
92 
68 
80 
67 
88 
6S 
86 
63 
87 
6c 
97 
65 
93 
72 

92 
69 

88 
65 
90 
69 
86 
65 
90 
71 
90 
62 
87 
65 
80 
72 
88 
67 
82 
66 
91 
69 
87 
64 
86 
66 
92 
72 
90 
71 
82 
65 
88 
73 
92 
66 
89 
66 
95 
73 
84 
68 

93 
74 
89 
69 
76 
66 
79 
65 
89 
74 
88 
69 
86 
67 
88 
73 
86 
66 
81 
68 
89 
70 
79 
64 
87 
66 
86 
69 
81 
66 
86 
69 
90 
69 
81 
69 
88 
70 
82 
66 
86 
70 
93 
68 
90 
68 

91 

70 

88 
64 
87 
66 
88 
62 
89 
69 
89 
62 
86 
64 
83 
69 
86 
64 
83 
62 
90 
71 
87 
68 
86 
65 
90 
67 
88 
71 
85 
56 
88 
73 
90 
65 
87 
69 
93 
72 
90 
60 
90 
68 
87 
67 
86 
66 
81 
57 
86 
60 
89 
69 
87 
67 
86 
65 
89 
70 
85 
61 
88 
63 
87 
63 
79 
65 
86 
63 
88 
63 
86 
58 
86 
70 
8,1 
69 
80 
66 
86 
68 
8? 
58 
88 
62 
88 
62 
8S 
68 

83 
66 

80 
66 
86 
67 
82 
65 
70 
65 
87 
68 
77 
63 
82 
71 
80 
60 
79 
58 
86 
67 
80 
69 
78 
67 
75 
64 
76 
64 
73 
60 
77 
70 
74 
67 
83 
69 
88 
67 
83 
66 
69 
67 
91 
67 
83 
70 
78 
59 
61 
58 
70 
65 
82 
66 
83 
62 
72 
64 
79 
66 
70 
64 
87 
64 
75 
65 
75 
65 
69 
63 
69 
59 
84 
68 
82 
6? 
82 
70 
84 
6fl 
80 
5' 
87 
63 
88 
58 
82 
65 

85 
67 
89 
66 
91 
68 
90 
64 
89 
65 
87 
67 
88 
65 
87 
72 
88 
69 
75 
58 
87 
68 
89 
67 
85 
73 
82 
63 
83 
65 
75 
58 
86 
72 
93 
67 
90 
67 
87 
67 
90 
62 
86 
64 
99 
70 
91 
69 
76 
58 
73 
55 
87 
65 
89 
68 
84 
62 
85 
64 
88 
66 
80 
63 
83 
63 
82 
64 
87 
64 
78 
62 
83 
62 
89 
69 
92 
69 
76 
69 
89 
68 
85 
61 
84 

83 
59 
86 
67 

93 

78 
89 
66 
91 
66 
90 
66 
94 
70 
98 
61 
88 
65 
82 
72 
88 
68 
85 
65 
94 
72 
89 
70 
85 
66 
98 
68 
92 
70 
88 
64 
93 
73 
94 
71 
90 
69 
95 
67 
91 
61 
94 
66 
97 
82 
89 
69 
84 
65 
83 
63 
92 
76 
90 
65 
90 
62 
91 
73 
86 
65 
90 
69 
90 
67 
81 
66 
89 
69 
91 
62 
89 
67 
90 
70 
94 
67 
81 
68 
90 
69 
88 
6S 
90 
68 
89 
69 
95 
70 

89 
67 
82 
62 
85 
64 
86 
63 
90 
70 
84 
64 
84 
64 
80 
67 
83 
66 
77 
64 
92 
68 
83 
64 
76 
63 
82 
70 
82 
70 
82 
64 
86 
72 
88 
64 
85 
64 
93 
66 
90 
64 
84 
67 
91 
71 
85 
66 
83 
61 
75 
63 
88 
73 
83 
66 
87 
67 
83 
72 
85 
64 
81 
68 
89 
65 
78 
60 
84 
63 
87 
69 
83 
66 
84 
65 
88 
67 
84 
67 
84 
65 
84 
64 
84 
68 
93 
67 
92 
65 

76 
63 

81 
59 
84 
60 
79 
58 
81 
68 
79 
57 
76 
58 
74 
64 
71 
59 
73 
58 
85 
63 
85 
61 
77 
57 
78 
65 
78 
68 
79 
57 
79 
71 
78 
63 
73 
61 
85 
66 
84 
59 
80 
65 
86 
67 
79 
59 
74 
57 
70 
63 
85 
71 
70 
60 
80 
65 
80 
67 
72 
57 
77 
63 
78 
61 
78 
58 
73 
60 
85 
67 
76 
69 
76 
63 
74 
60 
78 
65 
80 
61 
73 
58 
77 
62 
86 
50 
79 
64 

84 
59 
78 
66 
78 
62 
78 
63 
88 
63 
79 
63 
79 
56 
73 
60 
78 
51 
76 
65 
84 
61 
78 
52 
74 
52 
85 
65 
82 
67 
81 
50 
83 
69 
82 
57 
81 
59 
86 
63 
79 
49 
85 
63 
85 
69 
76 
52 
77 
52 
74 
53 
85 
69 
75 
57 
83 
61 
83 
67 
77 
53 
81 
60 
82 
56 
72 
60 
78 
57 
88 
70 
81 
.52 
77 
55 
79 
54 
70 
57 
79 
50 
77 
50 
81 
55 
87 
57 
84 
59 

78 
66 
79 
56 
85 
54 
84 
62 
78 
66 
84 
52 
82 
59 
79 
63 
83 
52 
74 
61 
80 
65 
80 
61 
74 
56 
80 
67 
77 
67 
80 
58 
77 
64 
80 
60 
78 
61 
85 
68 
85 
65 
80 
68 
83 
63 
87 
55 
80 
60 
73 
58 
73 
67 
80 
59 
81 
59 
79 
65 
80 
54 
81 
63 
80 
64 
72 
53 
77 
59 
84 
66 
85 
59 
77 
63 
83 
60 
75 
56 
83 
58 
83 
5S 
82 
61 
85 
63 
78 
66 

84 
56 
84 
52 
87 
54 
86 
58 
85 
57 
88 
54 
85 
58 
82 
66 
85 
55 
78 
56 
83 
58 
84 
57 
87 
58 
90 
57 
82 
60 
83 
62 
86 
64 
86 
57 
85 
58 
87 
65 
88 
56 
84 
55 
90 
64 
85 
57 
82 
59 
77 
61 
83 
65 
85 
61 
79 
55 
83 
59 
84 
55 
85 
60 
84 
58 
76 
47 
83 
56 
85 
53 
86 
59 
84 
57 
85 
57 
79 
60 
86 
54 
86 
57 
85 
61 
90 
57 
84 
56 

89 
59 
86 
58 
89 
66 
86 
69 
89 
56 
90 
55 
87 
60 
84 
67 
87 
57 
85 
60 
88 
60 
84 
62 
87 
61 
90 
59 
88 
65 
86 
56 
86 
64 
89 
57 
86 
62 
85 
58 
90 
58 
91 
60 
93 
67 
88 
60 
84 
60 
76 
56 
86 
66 
85 
65 
86 
53 
87 
64 
86 
57 
87 
61 
89 
60 
76 
51 
86 
59 
88 
58 
88 
58 
86 
59 
87 
63 
80 
61 
88 
57 
88 
57 
89 
60 
90 
60 
87 
69 

89 
63 
86 
56 
90 
67 
86 
57 
90 
61 
88 
54 
88 
60 
85 
68 
87 
60 
82 
64 
88 
65 
87 
59 
86 
61 
91 
61 
87 
65 
88 
66 
86 
64 
90 
59 
89 
67 
88 
64 
92 
57 
90 
63 
94 
71 
88 
60 
85 
62 
75 
54 
88 
68 
88 
62 
88 
59 
87 
63 
86 
57 
88 
62 
90 
62 
78 
60 
87 
63 
88 
59 
91 
60 
91 
58 
89 
59 
80 
62 
88 
58 
88 
57 
89 
62 
89 
63 
86 
63 

92 
62 

87 
57 
90 
69 
90 
58 
30 
63 
87 
59 
87 
61 
84 
67 
86 
59 
84 
65 
89 
69 
83 
62 
84 
64 
90 
59 
88 
66 
88 
55 
90 
68 
92 
62 
88 
59 
89 
64 
90 
67 
90 
61 
96 
74 
89 
63 
84 
62 
81 
60 
88 
69 
86 
65 
90 
59 
87 
65 
85 
55 
89 
63 
88 
62 
81 
50 
87 
62 
87 
59 
89 
60 
86 
61 
89 
61 
84 
72 
88 
59 
88 
58 
89 
62 
86 
60 
89 
61 

91 

65 
89 
60 
90 
66 
90 
65 
93 
67 
88 
62 
88 
62 
88 
68 
84 
58 
83 
65 
89 
65 
90 
66 
80 
66 
89 
57 
89 
66 
87 
56 
90 
73 
93 
61 
91 
61 
89 
67 
88 
68 
90 
65 
95 
79 
88 
67 
84 
5f 
82 
62 
92 
71 
88 
65 
9C 
61 
88 
6f 
88 
6' 
91 
62 
8' 
61 
81 
52 
8f 
55 
8i 
61 
»i 
5i 
8t 
6." 
9( 
6f 
82 
7; 
8f 

6; 

8, 
5' 
8E 
6! 
9; 
6' 

8; 

6' 

87 
71 

78 
64 
76 
65 
84 
60 
90 
73 
78 
58 
82 
64 
73 
59 
71 
64 
80 
69 
86 
72 
87 
65 
71 
63 
76 
67 
85 
67 
84 
69 
88 
72 
83 
64 
78 
68 
88 
68 
83 
63 
85 
72 
92 
69 
73 
63 
79 
68 
77 
69 
88 
69 
75 
60 
87 
67 
83 
68 
76 
65 
89 
67 
85 
71 
81 
62 
78 
64 
84 
69 
)  82 
»  66 
*  82 
)  67 
)  82 
)  60 
82 
!  67 
i   76 
)  66 
)  83 
'     51 
)  83 
'  66 
!  90 
!  69 
)  86 
)  70 

86 
60 
73 
49 

77 
50 
78 
51 
82 
63 
71 
51 
69 
52 
70 
68 
68 
52 
76 
54 
84 
61 
73 
53 
67 
49 
74 
61 
78 
64 
75 
51 
79 
64 
78 
57 
74 
55 
84 
59 
75 
54 
80 
58 
86 
61 
69 
54 
75 
51 
69 
64 
80 
69 
72 
53 
76 
60 
77 
63 
64 
.50 
73 
60 
80 
65 
69 
60 
72 
52 
78 
57 
70 
55 
74 
54 
77 
53 
67 
57 
75 
51 
70 
52 
80 
55 
89 
56 
80 
57 

83 
61 

78 
40 
84 
41 
83 
43 
67 
54 
84 
43 
80 
45 
79 
67 
78 
44 
77 
52 
83 
54 
80 
49 
77 
49 
79 
52 
81 
57 
79 
46 
81 
60 
84 
44 
82 
48 
83 
53 
84 
46 
82 
52 
91 
61 
82 
47 
75 
51 
74 
45 
83 
66 
82 
54 
80 
50 
79 
59 
79 
38 
80 
55 
81 
48 
74 
37 
81 
50 
81 
48 
81 
50 
81 
48 
82 
48 
67 
50 
82 
46 
80 
44 
80 
49 
82 
52 
82 
52 

86 
65 
84 

47 
89 
47 
87 
45 
86 
64 
87 
51 
87 
49 
80 
66 
78 
45 
80 
59 
84 
56 
85 
53 
84 
55 
80 
55 
83 
62 
85 
48 
86 
64 
89 
49 
88 
54 
85 
54 
87 
48 
86 
56 
90 
66 
86 
56 
76 
54 
77 
48 
86 
66 
87 
59 
83 
49 
83 
60 
84 
45 
88 
53 
84 
52 
78 
43 
83 
51 
81 
48 
85 
48 
86 
52 
85 
52 
76 
54 
87 
50 
85 
42 
87 
50 
83 
60 
84 
55 

89 
63 

85 
55 
91 
56 
88 
56 
87 
60 
89 
58 
86 
49 
80 
66 
83 
51 
76 
68 
85 
63 
86 
67 
79 
61 
80 
61 
88 
63 
83 
51 
86 
66 
92 
60 
90 
57 
85 
60 
86 
59 
85 
63 
88 
69 
86 
62 
79 
58 
74 
54 
87 
67 
87 
62 
83 
56 
83 
64 
83 
53 
85 
60 
86 
61 
79 
49 
85 
61 
84 
50 
86 
69 
88 
55 
90 
58 
81 
68 
89 
64 
83 
53 
86 
62 
84 
60 
83 
61 

88 
62 

82 
56 
88 
57 
86 
52 
83 
64 
88 
48 
83 
54 
74 
61 
83 
54 
79 
58 
33 
61 
85 
53 
79 
58 
78 
62 
81 
63 
82 
56 
82 
68 
88 
60 
86 
61 
85 
62 
83 
57 
82 
62 
90 
68 
84 
52 
79 
58 
75 
58 
82 
70 
84 
64 
81 
62 
83 
64 
81 
50 
83 
61 
84 
60 
79 
52 
82 
58 
86 
60 
82 
59 
82 
62 
85 
6C 
80 
70 
88 
60 
78 
58 
83 
60 
85 
58 
81 
61 

86.6 
63.2 

84.5 
.57.1 
86.1 

'  Minimum,. .. 
.. .  (  Maxlmiun,,.. 

58.6 
85.3 

CoatesviUe 

Corry 

\  Minimum.... 
...  i  Maximum,,.. 

I  Minimum,. . . 
...  1  Maximum,... 

(  Minimum,... 
...  i  Maximum,,. • 

57.4 
85.9 
64.0 
86.6 
50.6 
83.5 

tp^o*            

i  Minimum,. .. 
...  1  Maximum,,.. 

57.8 
80.5 
65.7 
82.3 

iTMinVlint   

1  Minimum,... 
....  S  Maximum,,.. 

!  Minimum,... 
...  \  Mftxlmiim,,.. 

79.8 

^^*^'°'* iMinimum.... 

n^t^pchnrff  \  MftXimUEQ.i  •  ■ 

60.2 
86.3 

)  Minimum,. .. 
)  Maximum,,.. 

64.2 
84.1 

1  Minimum.... 
*  Maximum,,.. 

59.9 
79.9 

(  Minimum,... 
S  Maximum,,.. 

60.2 
84.3 

1  Minimum,... 
i  Maximum... . 

62.8 
84.0 

1  Minimum,... 
\  Maximum,,.. 

65.5 
83.0 

1  Minimum,... 
. ...  )  Maximum,,.. 

55.7 
84.4 

<  Minimum,... 
\  Ma-rimum 

67.9 
86.8 

}  Minimum, . . . 

58.8 
84.8 

i  Minimum,... 
S  Maximum,,. . 

60.3 
88.0 

Lawrenceville.... 

i  Minimum, . . . 
....  1  Maximum,,.. 

1  Minimum,... 
\  Maximum,... 

62.5 
86.1 
.56.8 
85.6 

Marcus  Hook*  — 

MAArlTillA  

1  Minimum,... 
—  (Maximum.... 

1  Minimum,... 
....  S  Maximum., . . 

62.7 
90.8 
69.6 
84.6 

\  Minimum,... 
....  \  Maximum,,.. 

60.3 
80.2 

Mount  Pocono  — 

1  Minimum,... 
. . . .  i  Maximum,, . . 

I  Minimum,... 
\  Maximum,,. . 

58.8 
76.6 
57.2 

85.4 

Pittsburgh* 

*  Minimum,... 

j  Maximum,,.. 

1  Minimum,... 
. . ,  (  MATimum., . . 

68.8 
83.6 
62.2 
85. 6< 

IMinimum,... 
—  i  Maximum,, . . 

(  Minimum,... 
....  i  Maximum.,.. 

(  Minimum,. .. 
....  J  Maximum,, . . 

60.5 

Reading* 

Ridgwayt 

73 
60 
76 
47 
73 
67 
75 
54 
72 
54 
74 
51 
72 
48 
74 
52 
80 
68 
7s 
57 
70 
58 
80 
6S 
75 
62 
74 
62 
7S 
5S 
»  7£ 
5- 

84 
60 
84 
46 
84 
63 
83 
51 
72 
53 
82 
50 
78 
51 
82 
60 
83 
64 
87 
57 
78 
60 
8? 
6] 
8f 
47 
83 
51 
78 
6£ 
83 
62 

71 
65 
85 
56 
81 
58 
82 
60 
69 
62 
78 
60 
76 
58 
84 
53 
77 
66 
81 
57 
82 
6C 
8C 
63 
7E 
5? 
7{ 
5' 
74 
5f 
7? 
65 

83.8 
65.9 
82.4 
55.3 
84.0 

1  Minimum,. .. 
(  Maximvun,,. . 

61  9 

85.2 

(  Minimum,... 
. . . .  J  Maximum,,. . 

60.8 
76.5 

state  College 

Towanda 

Uniontown, 

Vandergrift* 

i  Minimum . , . . 
....  \  Maximum,,.. 

1  Minimum,. .. 
(Maximum,,.. 

I  Minimum,. .. 
(  Maximum,,.. 

)  Minimum,... 
....  i  Maximum,,.. 

*  Minimum,. .. 
....  \  Maximum,,.. 

1  Minimum,... 
i  Maximum,,. . 

54.6 

82.7 
59.4 
84.8 
59.7 
83.8 
.'58.4 
83.9 
61.7 
85.7 
60.5 
78.7 

Waynesburg 

Wellsboro 

1  Minimum,. .. 
\  Maximum,,.. 

1  Minimum,. .. 
(  Maximum,,.. 

62.8 
84.7 
60.0 
83.4 

wniiamsport 

Wllliamstown.... 
York 

(  Minimum,... 
j  Maximimi,.. 

1  Minimum... 
)  Maximum.., 

1  Minimum... 
( Maximum,. 

55.1 
84.9 
60.3 
86.5 
60.6 
85.3 

1  Minimum  .. 

62.5 

*    Midnight  to  midnight. 
from  record. 


I    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 


*,  ',  ",  etc,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing 


nirrr"-"""~^^""- 
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No.  8. 


GENERAL  SUMMARY. 

The  month  was  warm  and  wet,  with  the  temperature  average 
being  the  third  highe^^t  since  State-wide  records  were  begun  in 
1888,  and  it  was  the  warmest  August  since  1918.  No  unusual 
extemes  of  temperature  were  recorded,  and  but  two  stations 
reported  a  maximum  of  over  100'',  but  the  daily  mean  temper- 
ature was  consistently  above  the  normal  except  on  three  or  four 
daj's.  The  highest  temperatures  for  the  month  occurred  mostly 
at  the  end  of  the  second  decade,  on  the  19th  or  20th,  while  low- 
est readings  occurred  generally  on  either  the  2d  or  loth.  Rain- 
fall was  above  the  normal  in  nearly  all  parts  of  the  State, 
excepting  the  southwestern  counties,  and  the  State  average 
was  nearly  25  percent  above  the  50-year  normal.  The  heavi- 
est rainfall  occurred  over  most  of  Tioga  county  and  at  scat- 
tered stations  in  southeastern  counties,  and  monthly  totals 
exceeding  eight  inches  were  numerous.  As  a  result  of  a  fall  of 
over  seven  inches  on  the  26-27th  in  northern  Tioga  county  and 
in  the  district  between  Wellsboro  and  Corning,  in  southern  New 
York  State,  flood  conditions  prevailed  at  Wellsboro  on  the  27th 
when  Marsh  Creek  overflowed  its  dikes,  with  property  loss  es- 
timated at  over  a  half  a  million  dollars,  and  loss  to  crops  and 
farms  about  $50,00(J.  The  frequent  heavy  rains  were  beneficial 
to  meadows  and  pastures  and  hay  grew  rapidly,  but  harvest  was 
difficult  due  to  the  rains.  At  the  end  of  the  month  the  oats 
harvest  was  completed  in  the  southern  tier  of  counties,  but  the 
crop  was  not  quite  as  good  as  was  expected.  In  the  northern 
counties  there  was  too  much  rain  at  harvest  time  and  oats 
shocked  in  the  field  were  rotting.  Early  potatoes  were  mostly 
good  to  excellent  with  a  large  crop  being  dug,  but  blight  had 
seriously  affected  the  late  varieties.  The  warm  weather  of  mid- 
August  ruined  many  fields  in  southern  Pennsylvania,  and  then 
the  heavy  rains  uncovered  many  more.  Tobacco  was  also  ad- 
versely affected  in  Lancaster  county.  Rust  and  insects  did 
considerable  damage  and  the  weather  was  unfavorable  for  curing. 
The  fruit  crop  was  generally  excellent  both  in  yield  and  quality, 
with  apples,  peaches  and  pears  very  plentiful.  In  the  grape 
belt  in  Erie  county  a  good  crop  was  in  prospect  with  the  har- 
vest promising  to  begin  a  little  later  than  last  year.  Aside  from 
the  damage  by  heavy  rains,  no  unusually  destructive  storms 
were  reported  during  the  month. 
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The  mean  temperature  for  the  State,  ^^ahown  by  reports 
from  yO  stations,  was  73.5°,  or  3.3°  in  exc^^-jijf  the  50-year 
average  for  the  State.  The  highest  mean  for  'the  month  was 
79.4"  at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  67.2°  at  Somerset. 
Extremes  for  the  month  ranged  from  a  maximum  of  101°  at 
Ephrata  on  the  20th  to  a  minimum  of  40°  at  Hyndman  on  the 
30th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  51°  at  But- 
ler on  the  17th. 


PRECIPITATION. 


The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  ob- 
servations made  at  150  stations,  was  5.43  inches,  or  1.17  inches 
greater  than  the  50-year  State  normal.  The  greatest  monthly 
amount  was  11.29  inches  at  Lawrenceville  and  the  least  1.42 
inches  at  Claysville.  The  greatest  amount  in  any  24  consecutive 
hours  was  6.50  inches,  which  fell  in  a  14-hour  period  at  Wells- 
boro on  the  26-27th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  AUGUST 


Year 


Temperature 


Precipitation 


No  of  days. 


1888. 

1889. 

1890. 

1891. 

189'2. 

1893. 

1894. 

1895 

1896. 

1897. 

1898. 

1899. 

1900. 

1901. 

1902. 

190a. 

1904. 

1905. 

1906. 

1907. 

1908. 

1909. 

1910. 

1911. 

1912. 

1913. 

1914. 

1915. 

1916. 

1917. 

1918. 

1919. 

1920. 

1921.. 

1922. 

1923., 

1924. 

1925., 

1926., 

1927., 

1928.. 

1''29 . . 

1930.. 

1931.. 

1932.. 

1933.. 

1934.. 

1935.. 

1936.. 

1937.. 


Period  , 


69. 

67. 

68. 

69. 

71. 

70 

69 

72 

71 

67 

72 

71 

75 

72 

67, 

67 

68 

69 

73 

68 

69 

69 

69 

71 

67 

70, 

71. 

68 

71 

71, 

73, 

68, 

70. 

68. 

69. 

69, 

70. 

69. 

71. 

65. 

73. 

67. 

70. 

71 

71 

70. 

68 

71 

73. 

73. 


70.2 


100 

100 

98 

99 

99 

99 

98 

101 

101 

97 

99 

101 

103 

99 

100 

99 

96 

95 

96 

97 

102 

100 

98 

102 

93 

102 

100 

99 

103 

101 

108 

94 

95 

97 

100 

96 

102 

97 

103 

92 

99 

98 

108 

104 

103 

104 

98 

98 

102 

101 

108 


33 
37 
34 
35 
42 
30 
32 
32 
85 
34 
37 
38 
38 
42 
34 
36 
34 
36 
39 
32 
30 
34 
35 
36 
36 
38 
34 
34 
32 
38 
32 
35 
37 
35 
31 
30 
31 
26 
32 
34 
35 
31 
29 
40 
34 
38 
30 
31 
37 
40 

26 


7.05 
3.24 
5.76 
5.09 
3.77 
4.50 
1.84 
3.23 
2.22 
3.17 
6.60 
4.01 
3.33 
6.81 
2.62 
5.29 
4.36 
5.71 
5.62 
2.94 
3.22 
2.31 
2.61 
7.63 
5.02 
2.69 
B.85 
6.71 
2.57 
6.69 
4.12 
5.43 
4.66 
3.83 
3.14 
3.10 
3.78 
2.28 
5.69 
4.12 
4.60 
2.52 
1.47 
4.01 
2.82 
7.61 
4.94 
3.91 
4.96 
5.43 

4.26 


13 
15 

9 

8 
14 
14 
13 
15 
14 
14 
11 
14 
14 
10 
13 

9 
15 
12 
10 
16 
15 
16 
14 
11 

9 
17 
13 
10 
17 
15 
16 
13 

9 
17 
15 
15 
16 
18 
11 
12 
13 
17 
15 
11 
19 
13 
14 
13 
13 
13 

13 


8 

11 

10 
7 
6 
5 
6 
6 
9 
7 
6 
9 
5 

10 
6 
7 
9 
6 
6 
6 
7 

12 

10 
5 
7 

10 
4 
6 
6 
8 

10 
6 
7 
6 
5 
4 

12 

9 
7 

6 

6 

10 

4 

9 

9 

8 

7 

9 
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Olimatologrical  Data  for  August,   1987 


citations 


Counties 


§ 

0 

0 
a; 

•si 

a 

Temperature 

in  degrees  Fahr . 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

H  a 
HO 

r 

a 

OS 

a 

as: 
0 

a 

Q 

0 

a; 
0 

'3 

0) 

0 

a 

p 

1  2 
0 

"5^ 

Eh 

S 

Be 

0 

5 

■a 
§ 
5 

Observers 


Allentown 

^  Altoona 

e.  Ardmore 

S  Arendtsville 

S  Bedford 

Q  Betiileliem.. 

„  Carlisle 

'a  OenterHall 

i  Chambersburg.... 

3  Clearfield 

^  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

aeorge  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtv70od 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mifflintown 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley.  ..•■•  ■ 
Neshaminy  Pallsu... 

Palmertou 

Philadelphia 

Phoenixville 

auakertown 

Reading 

Retreat 

Scrauton 

Selinsgrove. 

ShawmontU 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

Williamstown 

V^ork 

Brookville 

Butler 

«  Chambersville  — 

§  Clairton 

•S  Claysville 

g  Corry 

(^  Coudersport 

o  Derry 

S  Donora  

O   Ebe.nsburg 

Franklin 

Green  sburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  U 

LyciPDus  tt 

Meadville 

Midland 

New  r.astle , 

Newed 

Pittsburgh 

Ri'ltrway 

Salisbury  (near) 

Bharon  It 

Somerset 

Dniontown 

Vandergrlft 

Warren 

Waynesburg 


Lake  Drainage. 


Erie. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Cumberland 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Juniata 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe ■ 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

.Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland. . . 

Washington 

Cambria 

Venango..  

Westmoreland... 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland. .. 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Somerset 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland... 

Warren 

Greene 


Erie. 


For  the  State 60     73.5 


254 
615 
350 
700 
060 
364 
467 
272 
5S0 
120 
380 
660 
050 
380 
970 
190 
553 
840 
875 
535 
600 
337 
900 
200 
650 
977 
637 
255 
OOU 
469 
580 
50 
445 
720 
045 
60 
398 
26 
100 
496 
273 
900 
746 
455 
51 
660 
217 
500 
754 
419 
455 
521 
275 
400 
173 
077 
047 
020 
150 
,430 
.765 
,172 
762 
,000 
957 
,150 
950 
,256 
,100 
.184 
,020 
.420 
.080 
691 
808 
800 
248 
350 
.680 
940 
,190 
100 
825 
ISO 
,035 


670 


75.4 
71.4 
74.2 
75.0 
73.5 
76.6 
75.2 
69.2 
75.6 
74.0 
74,9 
71.2 
72.2 
76.6 
70.2 
76.2 
75.2 
71.5 
67.6 
71.2 
75.7 
75.0 
70.6 
76.5 
74.7' 
74.8 
70.6 
75.4 
71.9 
74.8 
75.0 
79.4 
76.2 
67.6 
70.8 
75.6 
73.5 
77.2 
76.2 
73.0 
75.5 
72.0 
74.0 
73.4 
77.1 
74.4 
71.8 
74.0 
72.8 
70.5 
75.4 
74.0 
74.0 
74.8 
70.6 
73.0 
71.8 
73.0 
75.0 
71.4 
70.8 
74.4 
76.8 
70.8 
71.4 
74.0 
74.2 
70.8 
73.8 
75.6 
69.3 
74.8 
72.9 
74.2 
72.2 
71.2 
75.2 
70.2 
69.6 
76.6 
67.2 
76.5 
75.0 
72.4 
75.4 


+3.7 
+2.3 
+2.0 
+2.8 


+3.5 
+2.4 
+  0.8 
+3.4 
+3.0 
+2.3 
+  1.0 
+4.7 
+4.4 
+3.7 
+4.3 
+3.1 
+3.3 
+  4.1 
-0.2 
+2.2 
+2.4 
42.7 
+  1.7 
+4.1 
+3.2 


66  74.3 


+3.2 
+3.7 
f2.7 
+3.6 
+3.6 
+5.3 
+3.6 
+  3.0 
+4.0 
+3.0 
+2.4 
+2.5 
+2.7 
+3.1 


+4.2 
+2.1 
+3.1 


+3.1 
+4.5 
+  4.4 
+4.2 
+3.4 
+  2.1 
+3.6 
+2.3 
+4.4 
+3.2 
+1.9 


+3.3 
+4.6 


+3.7 
+2.9 
+4.1 
43.0 
+3.2 
+5.2 
+4.2 
+3.2 
+4.8 


+3.9 
+5.3 

+i'.8 
-0.7 
+2.3 
+3.1 
+3.5 
+6.0 
+0.1 
+3.7 
+3.7 
+4.7 


+4.7 
+3.8 


95 
92 
93 
97 
95 
98 
96 
90 
98 
95 
97 
89 
91 

101 
88 
95 
97 
94 
87 
92 
98 
93 
95 
92 
97« 

100 
89 
96 
93 
98 
95 
97 
99 
88 
90 
95 
94 
94 
98 
94 
9fi 
91 
94 
89 
96 
95 
90 
96 
95 
92 
96 
93 
95 
95 
92 
94 
92 
92 
94 
93 
90 
94 
96 
90 
92 
93 
94 
88 
95 
96 
88 
94 
94 
94 
93 
88 
93 
91 
89 
97 
86 
96 
95 
89 
94 


92 
101 


20t 
20t 
20t 
20 

5t 
20 
20 

5 
20 
17 
20t 
19t 
I7t 
20 
20t 
20t 
20 
20 
20 

4 
20 
20 
20 
19 

6 
13 

5 
20 

5 
20 

5 

5t 
19 
20 
20t 
20 
20 
19 
21 
201 
2(1 
20 
20 

6t 
20 
20 
19^ 
iO 
20 

6 
20, 
20l 
20 
20 
17 
20 
181 
20 

3t 
20 
31 
20 
20 

5t 
20 
20 
17t 
19t 
20 
20 
20+ 

19 
17 
20 

2^ 

51 

20 

29 

19 
20 

r,l 

17+ 


64 

16 

50 

3 

5fi 

16 

58 

23 

50 

21 

,55 

23 

54 

16 

50 

23 

54 

14 

48 

15 

64 

15 

52 

15 

49 

15 

56 

15 

51 

23 

56 

15t 

57 

12 

48 

15 

43 

15 

61 

14 

58 

15t 

59 

23 

44 

16 

61 

23 

51' 

2 

40 

30 

47 

15 

55 

1,5+ 

50 

1  + 

55 

16 

54 

15 

59 

22 

53 

16 

48 

15+ 

48 

15 

55 

15+ 

52 

15 

60 

23 

62 

16, 

50 

2+ 

57 

23 

,50 

15 

54 

15 

63 

3 

58 

16^ 

57 

14+ 

S2 

15 

,50 

15 

48 

1.5, 

48 

I4I 

66 

15 

62 

15 

53 

23 

54 

15 

44 

15 

41 

17 

49 

15 

55 

15 

49 

2 

45 

15 

45 

15, 
2^ 

52 

58 

2^ 

50 

50 

15 

,50 

1 

49 

15 

52 

2 

51 

2 

,55 

2 

46 

15 

55 

2 

.50 

15 

54 

2 

50 

2, 

,53 

14' 

59 

2 

4fi 

^^+ 

52 

66 

151 

44 

54 

2 

63 

2 

52 

15 

53 

2+ 

59 

16 

40 

30 

35 
36 
27 
33 
40 
33 
35 
34 
35 
41 
33 
29 
37 
34 
28 
34 
34 
37 
39 
32 
30 
27 
42 
27 
38' 
43 
35 
34 
36 
33 
33 
27 
39 
32 
36 
36 
34 
23 
36 
34 
25 
33 
32 
34 
30 
31 
33 
37 
38 
37 
31 
33 
31 
34 
41 
51 
40 
31 
42 
44 
42 
35 
29 
38 
37 
32 
44 
32 
38 
35 
38 
31 
40 
30 
33 
29 
30 
39 
28 
36 
37 
35 
34 
29 
38 


6.58 
5.20 
5.04 
5.50 
4.52 
5.89 
7.98 
8.09 
6.11 
5.52 
6.46 
5.48 
4.82 
6.26 
6,60 
4  33 
4.29 


6 

5 
7 
5 
6 
5 

6.78 
6.62 
5.03 
5.39 
10.58 
11.29 
6.14 
7.64 
7.92 
4.78 
9  31 
7.62 
4.78 
5.34 


'0.82 
7.25 
7.40 
8.69 
6  84 
3.52 
4.12 
4.22 
2.84 
1.42 
6,77 
6.49 
2,99 

3  25 
6  19 
4,27 
3.05 
3.67 
5.09 
3.78 

4  42 
4.76 
3.10 
4  66 
2.25 
5.50 
3  81 

2  52 

3  97 
5.71 
6.35 
5.20 
2.24 
5.71 
5.95 
1.97 


4.45 
5.43 


+  1.68 
+  1.71 
—0.43 
+1.59 


+  1.44 
+3.26 
+4.16 
-tl.29 
+  1.40 
+  1.73 
+0.39 
+  0.84 
+  2.00 
+2.20 
-0.71 
-0,03 
+2.17 
+0.87 
+  2.49 
+0.58 
+2.20 
+  1.22 
+  2,86 
+2.74 
+  1.46 


+6.50 
+  7.82 
+  1.71 
+3.63 
+2.43 
+  1.01 
+  5.05 
+2.99 
-1.09 
+1.38 
-0.52 
-1.4^ 
+  4,29 
+  1.02 


+2.74 
+0.34 
-0.63 


+  2.23 
+2.10 
+0.62 
+  7.64 
+  2.25 
+  3.67 
+4,68 
+2.78 
-0.32 
+0.22 
+0.30 


-2., 35 
+2. 78 
+3.09 
-1.08 
-0  61 
+2  17 
+  0.58 
-1.06 
+0.20 
+  1.62 
0.00 
-0.10 


-1.32 
+  1.13 


+2.02 
+  0.17 
-0.71 
+0  55 
+  1  43 
+  2.78 
+0.29 
-2.47 
+  1.81 
+  2.20 


+1.18 
+  1.17 


2.00 
2.14 
1.32 
3.23 
1.59 
2.84 
2.64 
2.00 
1.93 
1.80 
2.47 
1.29 
1.15 
1.26 
2.22 
1.36 
0.88 
1.76 
1.67 
1.62 
1.37 
1.71 
1.73 
2.65 
2.13 
1.64 
2.20 
3.69 
4.80 
2.45 
1.49 

2!  00 
3.25 
2.05 
0.91 
1.56 
1.33 
0.89 
3.98 
1.83 
1.17 
2.80 
0.92 
2.11 
1.50 
1.66 
1.10 
1.15 
6.50 
1.73 
2.60 
2.00 
2.87 
1.18 
1.80 
1.07 
0.93 
0.84 
2.66 
1.90 
1.17 
0.65 
1.70 
1.10 
0.72 
1.09 
1.72 
0.99 
1.77 
1.64 
1.10 
2.14 
0.39 
1  53 
0.85 
0.70 
0  96 
2,50 
3  25 
1.95 
0.72 
2.70 
1.50 
0.61 


1.36 
6.60 


0     11 
0     12 


12       3 


13     13 
9       6 


nu. 
sw. 
ne. 


sw. 
sw. 


sw. 

sw. 

w. 

nw. 

nw. 

w. 

w. 

ue. 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

8. 
U. 

sw. 

8. 
SW. 

w. 

sw. 

ne. 

w. 

sw. 

w. 

sw. 

sw. 


ne. 

8. 


sw. 

sw. 


s. 
sw. 


w. 

sw. 

ne. 

8. 

s. 

sw. 
sw. 
sw. 


sw. 
sw. 


n. 
sw. 


John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Harold  J.Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  £.  Miller. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.  W.Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

C.  E.  Koppenhefl'er 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B  Evausha 

Pro<.  K.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall, 

State  Sanatoriuiii. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Watt-r  Works 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

Andrew  McNeillie. 

Paul  C.  Hoskiuson. 

H.  O.  Hacker. 

Philadelplua  Sub.  Water  Co. 

New  Jersev  Zinc  Co. 

U.  S.  Weatlier  Bureau. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

John  E.  Beiniei-. 

U.S.  Weather  Bureau . 

Theodore  J.  Sampson. 

U.S   Weather  Biiieau 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Normal  School 
Mrs   M.  Ordelia  Parks. 
George  W.  Hill. 
Clvde  T.  Saylor 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
Susquehanna  Collieries  <  <, 
York  Water  Co. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  <t  Electri<^  Co 
Philip  R.  Shaw 
Ted  R.  Wineman. 
Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.  .lone*. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  C'j 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.  Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tro«s . 

U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Wat«r  Co. 
Paul  F.  Coy 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
J.  D.  Beachy. 
Harrv  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Wm.W.  Marsteller. 
Carnegie-Tllinois  Steel  Corp 
Mrs.  .^nna  Pimnsnu. 
Thomas  S.  Knox. 


U.  S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  16  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  ad.iusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters,  », '',  ',  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3.  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melt^rl  =tiow 
tt  P09t-0fflce  addresses  are  as  follows:  of  Lyelppus,  QrsensbnrB;  of  Neshamlny  Falls,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  of  Shawmont,  Manayunk:  of  Kane  (near).  Wilcox. 

W,  B.  0.  Philadelphia-9-30-37-1050. 
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Daily  Precipitation  for  AuHrust,  1987 


Draiuage  Uasln 

Day  o(  month 

1 

1 

- 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

AUaiitic  Draiitaae. 
llluutowuii.i 

LelUgh 

1.15 
T. 
.04 
.60 

.18 

'.'6i 
i.iti 

.30 
.32 

.08 

r. 

.06 
.03 
.08 

f.' 
.20 
.02 
.33 
T. 

.12 

.O'J 

.9t 

1.36 

.8'J 

.21 

.04 

1.47 

.IC 

.OS 
.22 

'.'64 

.16 
.16 
.05 
.29 

l.U 
.26 

.la 

.16 

.2U 

't.' 

.61 

.72 
1.2t 
1.22 

.2i 

'.'sa 
'.'6i 

.28 
.56 

.... 

.... 

•••• 

t'.' 

'.06 

.0 
.» 
.6( 
.8' 
.!( 
.4' 
.15 
.8S 
.OS 
.2« 

.... 
).... 
i.... 

J  .... 
).... 

... . 
.... 

'  .'22 
1.88 
T. 

.83 

".:b 
.44 

'.'io 

1.48 
.08 

'.'io 

i.'82 

'.'33 
■.'67 

".'os 

.09 
.04 

.88 
1  42 

2.00 

.68 
.04 

.06 

T. 

2.10 

.16 

.14 

.76 

1.86 

1.59 

1.57 

".M 
1.40 
1.39 
1.01 

.14 

.04 

2.67 
.07 

3,2a 
.26 

".40 
.89 
.56 
,06 
47 

1.63 

.la 

T. 

6  68 

Lltooua 

Juniata 

\V.  Br.  Susq 

.2a 

.... 

.... 

T. 

■ 

6  20 

Lusouiullll 

.661    is 

.08 

"  '  ■ 

" 

... 

7.62 

.62 
.66 

1.42 
.77 

1.06 
.71 
.05 
.85 
.47 

2  04 

.85 

'  .'03 

T. 

T. 
2.84 

.06 

T. 
70 

.26 
.08 

.07 
.20 

T. 

.07 

"64 

6.04 
6,60 
6.70 

ireiultsviUe 

Lower  Susq 

Juniatik 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

'.i-i 

.15 

.. . . 

.01 

.08 

"."os 

.04 
'.'77 

iiiki'i- s  Summit. . . 

.10 

T. 

.03 

T. 

.09 

.14 

.58 

1.17 

.08 

2. '65 
.07 
.46 

;oiiloril 

.... 

.09 

T. 

.... 

T. 

.89 
T. 

.".".'. 

4.62 
7  68 

olleioute 

ottilntiem 

Lehigh 

.25 
.02 
.05 
.13 
T. 

.01 
.01 

'.'i2 

6.89 
7.78 
6  99 

Jig  Kuob 

Middle  Susq 

losorvilleU 

Lower  Susq 

. . . . 

•  •  >  • 

. . . . 

lultalo  UilK-lil) 

Juniata 

.35 
.07 

• ' 

"  *  ■ 

* 

.... 

6  84 

arlisle 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

T. 

.79 

T. 

1.70 

.02 

.... 

T. 

T, 

7.98 

atawissa 

outer  Hall 

hainbersbuig 

Susquehanna 

Potomac 

W.  Br.  Susq 

.... 

.09 
.16 

■r. 

iiso 
'tV 

.87 

.20 

T. 

.68 

.39 

.64 
.04 
.81 
1.26 
T. 

'.60 
.32 
.82 
.43 
.52 
.10 
.87 

1.62 
.21 

1.65 
.03 
.12 
.04 

.65 

.12 
.03 
T. 

.02 
'.'62 

'.13 

.88 
.02 
T. 
.01 
.37 
1.48 
.30 
.91 

tV 

T. 

.04 

.08 

1.18 

T. 

.07 
.04 

'.'io 

.08 
.07 

.19 

".'is 

'.'io 

T. 

.41 
,07 

"ios 

'."65 

'.'65 
.04 

'.'so 

.07 
.07 

i!26 

1.15 

.40 

.03 

.03 

1.37 

't'.' 

.46 
.03 
.12 
.32 
.01 
.04 
.18 
.27 
.28 
.11 

1.45 
.18 

1.12 
.32 
.75 
.86 

1.95 
T. 

'.'61 
T 

't'.' 

2  .'42 

1.18 
.58 
.25 

'.'35 

.06 
.30 
.37 
.02 
.53 
.60 
.42 
.07 
T. 
.21 
.71 
.50 
.11 
1.08 

'.'52 
.95 
.90 

.08 
.40 
.33 
.57 

'.'70 

.40 

.22 

1.19 

1.45 

* 

.64 

1.52 
.47 
.91 

1.28 
.10 

2.05 
.08 

.65 
.14 

.27 
.13 

1  ?') 

'.'65 

.... 

.... 

.02 
.22 
.30 
.06 
T. 

.22 

'."57 

'.'26 
.22 
.12 
.05 

'.'62 

.67 
.31 

".ii 
.01 

31 

'.'os 
't'.' 

't. 

'.'62 

■.'07 

'!i5 
't.' 
'.'67 

'.'62 

.10 

'.'53 
't.' 

.11 

'.'is 

.75 

"!i9 

.02 
".'81 

"!69 

.38 
.02 

i.'37 
1.15 

1.43    .08 
1.66  .... 

"63 
T 

.74 
.12 

.13 
.80 

".2\ 
.04 

.16 

*  j'2 

'.'26 

.03 

.18 
T. 

".on 

1.26 

1.74 

1.80 

.06 

.43 

.08 
.01 
.67 
.20 

2.00 
.19 

'.'si 

,07 

T. 

.08 
.02 
.26 
.53 
,90 
,17 
.12 
.18 
.03 
.84 

'.'ei 

.34 
.16 
T 
.35 
.28 
1.42 

.... 

.... 

.22 

8.09 
6.11 

leaitlelil 

.30 

2.47 

.61 

1.20 

.62 

.66 

1.07 

.52 

.18 

1.10 

1.36 

.14 

1.16 

1.76 

1.10 

.48 

1.04 

1.07 

.31 

.07 

.08 

.47 

2.13 

1.64 

.50 

.03 

3.69 

.95 
2. 45 

.91 
1.49 

* 

.27 
1.65 
.88 
.40 
.33 
3.25 
.47 
.91 

.40 
1.14 
1.13 

1.08 
.39 

i!2i 

.61 

2.22 

.03 

.37 

.80 

.02 

.21 

1.67 

.34 

1.08 

.54 

.05 

1.73 

1  50 

2.65 

't. 

2.02 
1.23 
2.50 

'.'62 
2.51 

.... 

'.'61 

'.'ie 

T. 
.06 

.12 

■;64 

6.62 
6.46 

6  48 

oawsville 

oK'brooli 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

.05 

on.shohockeu 

oyleslowu    

.02 
.69 
.37 
1.12 
.65 
.48 
.03 
.36 
.27 
.10 
.26 
.12 

i!26 
.12 

1.71 
.14 
.50 

.40 

'.'i2 

.14 

1.24 

1.28 

.25 

1.12 

1.32 

.45 

.19 

.94 

.30 

.56 

.27 

.86 

'.'66 
.90 

.39 
T. 

'.'ie 

'.'io 

'.'93 
.01 

'.'i7 

.05 
.07 

. . . . 

'.'08 

4.14 
3.99 
4  82 

mporium 

\V .  Br .  Susq 

.08 

phrata 

Lower  Susq 

N.Br.  Susq 

Lehigh 

N.  Br.  Susa 

.06 
'.'69 



T.' 
.03 

6  26 

orest  City 

.42 
.46 

.... 

"t". 

't. 
t" 

3.72 

reelaiidllll 

aleton 

.03 

i'so 

.20 

.88 

1.26 

.SI 

'.'06 
.08 
.92 
.55 

6.60 
6  97 

eoige  School 

ettysburg 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

Schuylkill       

•■•■ 

T. 

'.'08 

.04 

tV 

".io 

.29 
.06 
T. 

".2\ 
.03 

.08 
.01 
.06 
.08 
.12 

"."63 
T. 
T. 
.12 
.12 

"f. 

.06 

.04 
.33 

"."i4 
.01 
.37 
.03 

.... 

.12 

.02 
T. 

4.33 
4.29 

u-ardvilleilil 

4.96 

ordou 

6  83 

ouldsboroll 

raterford 

.60 

"."i9 

't 

.38 
.01 

"!6i 

5.18 
4.72 
7.66 
6  10 

Schuylkill 

Lower  Susq 

.09 

.01 

arrisburg*** 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

.02 

.... 

T. 
.03 

6.24 

awleyllll 

1.33 

.61 
.03 

•••• 

.01 
.01 
,04 

'.'62 

5  31 

ollisterville 

'!i9 

.19 

.25 
.22 
.49 
.24 

T 

'.'62 

.06 

T. 

.55 

".'65 

T. 

".2J 

.... 

4  72 

oltwoodii 

untingdou 

Lower  Susq 

.luniata 

Potomac 

.01 

.59 

.33 
".5\ 

,12 

1.03 
1.50 
2.20 

6.78 
6  62 

vudinan 

''62 

.02 
.60 
.34 

'.5i 

.06 

'.'22 
.13 

6.03 
6.39 
4  61 

ylertown 

ake\-illellll 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

T. 

.01 

.17 
.02 
1.50 
.29 
T 
.20 
.42 
.91 

i.'40 

.55 

.20 

1.77 

1.50 

1.32 

.32 

.04 
.23 

'.'47 

T. 

.01 

'.'28 

.06 
.35 
.76 
.30 

4,80 
T 
.31 
.87 

1.01 
.27 
.34 
.05 

1,96 

2.17 
.10 
63 

'.'68 

"!65 

■."63 

.10 

T. 

Lower  Susq 

Lehigh 

V.  Br.  Susq 

.02 
.05 

.... 

tV 

.... 

.24 

"."i.5 
.01 

.42 

i.so 

.28 
T. 

1.06 
2.77 

.01 

.... 

10  68 

au.^fordllll 

't. 

't. 

.10 
.25 

''io 

.60 
.12 

.10 

i!66 

.17 

'.'6.5 
'.'68 

".U 
.60 

"^29 

7  34 

awreuceville 

* 

.42 

"t. 

11.29 
6.14 
8.98 
7.64 

ebauon 

ehightonllll 

ock  Haven 

Lower    Susq 

Lehigh 

W.  Br.  Susq 

.05 

T. 

."06 

04 
.33 
.05 

* 

".15 
1.38 

t" 

.24 

.01 
1.13 

2.56 
.16 
T 
.05 

.18 

't'. 

.01 

t". 

.... 

T 

.06 

[arcus  Hotjk 

Lower  Del 

* 
1.84 

.90 

'!05 

't 

.43 

* 

* 

".■59 

* 

.11 

7  92 

[atamorasllll 

Upper  Del 

Lehigh 

Juniata 

tV 

.... 



".'35 

4.89 

[auch  Chunk 

liaiintown 

T. 

T. 

T 

2.00 

.10 

1.02 

1.00 

.23 

.19 

T, 

.... 

6.71 
4  78 

[outrose 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

i.46 



••■• 

.66 
.07 
.53 

57 

'!63 
.20 

.27 

i'.m 

.15 
.12 

'.'40 
.79 

.. . 

6  66 

[orris  Run 

.06 
.20 
T 
.22 

".'63 

... 

10,10 

1.20 

.... 

... 

9.31 
7  62 

uney  Valley 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Juniata 

T. 

esliaminy  Fallsllll 
few  Bloomfield... 

.27 

.36 

.03 

.... 

4.78 

Lower  Susq 

Juniata 

Lehigh 

Upper  Del 

'.'40 
.02 

.04 

'.'30 

.72 
.35 
.48 
.08 
.59 

* 

* 

.38 
1  .30 
.24 
.55 
.80 
.64 
.•57 
.17 
.67 
.30 
.03 

.39 

".'22 

.08 
.08 
.06 
* 

1.00 
.02 

'.'63 
.16 

'.\f> 
.70 
.02 
.11 
.05 

T 

.27 
.18 
.20 
.27 
.06 
.10 

.02 
.22 
!.83 
.64 
.50 

.90 

T 

.11 

'■i7 

T. 

'.'i6 

r. 
.10 

.38 
T. 

.04 
.57 

.'25 

.24 

'.19 
.65 
.50 

'32 

.'6R 
.OS 
.26 

'.'73 
1.56 
1.86 
.09 
.36 
.«9 
.02 
.80 

i'79 
1.81 

.46 
1.8.S 

.56 

.82 
1.27 

.90 

.21 

1.00 

.07 

l.in 

.26 

.56 

.69 

1.20 

.28 

.65 

.07 

.90 

2.60 

1.10 

.42 

* 

'.'so 

.05 
.10 
.23 
.30 

..3.=; 

.63 
.52 
.05 
.22 
.90 
.44 
.50 
1.33 
.44 
.45 
.09 
05 

.06 
.40 

"6s 

T 
'.'i7 

't  " 

't. 

T.' 

.11 

't. 

'  .'65 
.06 

'.'i7 
.81 
.55 
.21 
.07 

'  (ii 

'.'67 
'.'08 
't 

.09 

''56 
T. 
.05 

't. 

'.is 
'.'65 

'.'06 

't 

.09 

't. 

'.'36 

'.'03 

'.'95 
* 

.60 

'.'36 

'.'25 
.33 
.38 
.22 
.32 
.14 
.12 
.20 

'.'08 
.14 

1.49 

.03 
1.00 

'!66 

• 

1.00 
.89 

1.50 
.96 
.27 

1.46 

3  98 
.29 
.32 

1.17 
.80 
.92 

2.11 

1.40 
1   51 

* 

.32 

.78 

.46 

.85 

.38 

1.73 

1.26 

.18 

.48 

1.40 

2.87 

80 

.11 

1.56 

1.06 

2.10 

.83 

.65 
.63 
.10 
.67 
.85 
.56 
1  01 
.82 
.62 
02 
.01 
.14 

.48 

•  '^ 

.82 
20 
T. 
.06 

'.'85 

3  37 

1.30 

..56 

.10 

1.03 

2.48 

.32 

.39 

.27 

'.'62 
.06 
.26 
.28 

1.04 
.38 
.02 

'.'is 

0? 
33 
.16 

'.'oi 

.01 

.25 
.19 

fso 

T. 

.02 

".'73 

.06 
.02 
T. 

'.08 
.08 
31 

.35 

'.'65 
.14 
.21 
.38 
T 
.05 
T. 

.07 
T. 

1,00 
.20 

.01 
* 

.10 
.11 

.07 

T. 

.56 

'.'65 
.25 
.02 
.06 
,30 
.39 
.03 
.74 

.07 
1.50 
1.03 

.33 
1.56 
.24 
.38 
T. 
.07 
T. 
.22 
.08 
1.08 
.60 
.42 
.17 
.59 
1  32 

.... 

.... 

.12 

4.61 
5.95 

ewportllll 

almertoul 

aupackilll 

T. 

.80 

■!67 

T. 

't. 
"t. 

".04 
','62 

'.'69 
.10 
.10 
.02 

'.'62 
T. 

T. 

't. 

6.34 
6.97 
4  10 

tiiladelphia***.-.. 

Lower  Del 

hila.  Navy  Yard  t. 

Lo  w  er  Del 

3  17 

Iiila-P'nt  Breeze. I 

loenixville 

iue  iJrove 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

.... 

;06 

T. 
.01 

tV 

6.13 
3.91 
6.71 

leasant  Mt.||||.... 

.43 

.... 

.19 

4  97 

ottstown 

ScliuYlkill 

Sebuylkil! 

Lower  Del 

Schiivlkill 

W.  Br.  Susa 

T. 
.68 

t'.' 

5.22 

)it<ville 

.1? 
.17 

'.'44 

'.'20 
.17 

.04 

't'.' 

.54 
.20 
.02 
.57 

.32 

'.'l6 

.68 
.06 
.07 

7,07 

uakertown 

ea'ling"* 

enovoilll 

— 

.03 
.01 

't. 

't' 

9.38 
5,23 
6  42 

etreat 

•ranton*" 

N.  Rr.  Susq 

N.Br.  Su.sq 

Lower  .Su.sq 

.01 

.04 

•r. 

'.'71 
.32 

.11 
.02 
.53 



't. 

.... 

... 

4.45 
6  43 

.25 

.01 
.62 
.31 
.40 
.47 
.21 
.27 
.28 
15 

4.18 

lawmont 

Schuylkill.. 

.06 

T 

.06 

.74 

.'is 

T 

.01 

.05 

T 

.01 

.05 

I '25 
T. 

T. 

i.'eo 
't'  ' 

.03 
.09 

1^61 
.02 

.'.56 

r 

T 
.08 

'.'is 

T. 

.12 

.05 
.02 

.01 

.02 

.06 

... 

4  48 

6.14 

ilppensburg 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

.03 

T." 

T.' 

T. 

.68 
.25 
.25 
.04 
.06 
.43 
.95 
.31 
.47 

'.'25 
.60 

1.77 

1.24 
.08 

1.45 
.46 

ate  ColleffH 

5.86 

roudsburgllll 

Upper  Del 

Lower  Susq 

X.  R'-.  Susq 

N.  Br.  Susq  

Lower  Susq ...    . 

N.  Rr.  "^nsq 

LoM'nr  Op! 

T.' 

'.'08 

tV 

6.30 

inhurviHl 

.21 
1.07 

't 

"20 

T. 

't'.' 

T. 

'.'64 

1.10 

.60 

"i? 
.0? 
05 

'.'74 

.63 

'.'62 
.29 
.20 
no 

T. 

T. 

.15 
1.24 
.89 
.01 
.07 

'.'os 

.37 

.38 

.16 

T 

.36 

.77 

.97 

1.15 

1  50 

'.'37 

••■• 

:;:: 

".'08 

3.84 
5.21 
4.05 
7.53 

10.82 
7.25 

10.15 
6.62 

isquehannallll 

owanda  

eikert 

ellsboro 

6.50 

1.15 

.53 

..34 

1.71 

2.00 

.16 

.30 

.26 

.05 

*  .  .  . 

•  • . . 

'est  Chester 

.17 
.06 
.46 
.18 
.17 
.06 
.22 
1.03 
.72 

.01 
.41 
.63 
.29 
.10 
.06 
1.11 
.31 
T. 

'.'02 

.... 

.27 
.19 
.51 
.32 
.01 

'.'ei 
'.'64 

"62 
.22 

.... 

.22 

.07 

'.*48 

estfrrovellll 

ilkes-Barrellll 

Lower  Del 

N.  Rr.  Susq 

W.  '!v.  Susq 

Lower  Suso  

LoV'^rSusq     ..    . 

Lower  Susq 

Schuylkill 

.03 

T. 

OS 

1.43 

.'6i 

'.'65 

T.' 

illiamsportllil 

7.40 

illiamstown 

8.69 

Drk 

.... 

.09 

6.84 
7  64 

r>rkRaveni||l 

onsville.  .(near). 

T^ 

.23 

3.25 
1.13 

.68 
.66 

•::; 

T. 

.03 

.14 
T 

8  28 
5.12 

renton.  N.  .T***  ... 

Lower  Del 

.02 

.... 

.01 

•••• 

.'38   T."| 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


August,  1937 


Daily  Precipitation  for  Augrust,  1937— Continued  from  page  38 


Stations 

Brainaxe  Basin 

Day  of  month 

0 

1 

2 

3       4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30     31 

Ohio  Drainage 
RAft.vftr  Fallsll  II 

Beaver 

T. 

.63 

78 

.07 

.11 
.17 

'.'64 
1.80 

'i'.' 

.11 

.'io 
'.'63 

'.'60 

T. 

.02 

.07 

.01 

.70 

.04 

.51 

.02 

.16 

.27 

.06 

.06 

.04 

.05 

'.'25 

.18 

'.'23 

■!62 

.08 

T 

.28 

.10 

.44 

.36 

.38 

r 

.18 

'.'63 
.26 
.31 

'.'66 
.10 
T. 
.43 

.04 

i!6c 

.34 
.27 

1.12 
.04 

2.26 
.25 

.21 
.37 
.37 

.48 

T. 
1.18 
.90 
.11 
.23 

't.' 

'.'61 

.44 
.20 

.26 

■.'63 
.16 

T. 
.22 
.18 
.45 
.41 
.43 
.02 
.32 
33 

.51 
.69 
.11 

1.18 

'.'74 

■.'95 
.14 
.11 

.82 

I'.m 

.32 

.28 

.84 
1.05 
1.10 
.20 
.28 
.40 
.03 
.31 
.22 
.96 
.46 
.09 
.10 
.08 

1.10 
.24 

1.67 
.56 
.26 

T 
.03 

T. 
1.09 
T 
.14 
.10 
.78 
.45 
.28 
.02 

i.:2 

.93 
.03 
.34 
1.17 
.17 

.74 
1.30 

'.'23 
.72 
.01 

.20 
.41 

3.10 
4.98 
5.66 
3.52 
4.1'J 
4.22 
2.84 
4.34 
1.42 
3,97 
4.13 
6.77 
6.49 

't.' 

.03 

■.'62 

'!6i 
'.'i2 

.03 

■.'06 

'.'35 

i.'og 

.33 
.27 

't.' 

'.18 

1.12 

.17 

.03 

.69 

1.09 

.37 
.62 

.04 
.93 
.37 
.84 
.13 
.04 
.55 
.08 
.2i 
.65 

.10 
.02 
.80 
.16 
.04 
.72 
.61 
1.35 
.70 
.04 
.58 
.40 
.07 
.28 

2.21 
.40 
.76 
.05 
.88 
.62 
.39 
.19 
.12 
.69 

1  50 
.85 

1.33 
.50 
.26 

.04 
.96 
.52 
.33 
3.-2P 
1.30 
.06 
2.08 
.23 
.22 
.67 
.50 
.28 
.16 
.26 

.27 

T. 

.01 

.03 

.37 

.30 

.33 

'.'(')8 
.31 
.08 

.06 
.11 

T. 

.:"' 

.u 
tV 

.30 
.22 
.15 
.03 

".2\ 
.55 
T. 

.07 

.28 

.32 

T. 

.80 

.17 

.30 

.02 

.08 

.70 

.15 

.12 

■.'43 
.55 

'.'6i 

.03 
.67 

';25 

■.'38 
.03 
T. 
.10 

.08 

'.'ii 

.07 
T. 

BruokvUlellll 

.02 

.... 

.14 

T. 

.46 

.19 

.18 

.98 

T. 

.2S 

Chambersville 

Allpffhenv 

.30 
.50 
.77 
.04 

't.' 

2.66 

1.90 

.70 

.46 

.50 
.03 
.61 

'.'33 
1.05 
1.72 
T. 
.50 
T 

1.14 
.42 
.03 
.28 

.16 

't.' 

.35 

2!i4 
.11 

'!26 

T. 
1.63 

.52 

.78 
.27 
.67 

.75 
.69 
86 
T. 
.58 
.64 
.18 

'.'2! 
1.01 
1.0(1 
.33 
.85 
.02 

.62 

.32 

'!77 
.05 
.59 
.07 
.57 

.30 

.26 

.24 

.10 

.24 

T. 

.30 

.32 

.54 

'.'50 
.03 
.03 
.60 

.67 

.75 
1.77 

,03 

.60 

■f. 

.24 
2.20 

T. 
3.29 

.04 

.64 
1.34 

.10 

T. 

.68 
.80 
T. 
3.07 
.29 
.30 
.40 
.71 
.05 
.05 

'  .'32 
.2! 
.02 

1.99 

.20 

.07 
.06 
.01 
.02 
.52 
.71 

'.'02 
.05 
.02 

.05 
.86 
.11 
.■22 
.05 

't'. 

.02 
.50 

Monongahela<< . 

.06 
.10 

'.'i8 

.12 
','63 

.04 

Allegheny 

Ohio 

T. 

'[56 
.01 

Contlueucellil 

Connellsville 

Youghiogheny  . . 
Monongahela 

.18 

.19 

';;53 

.49 
.18 

.91 

.13 
.22 
.20 
.09 
'! 

T. 
.08 

't'.' 

Allegheny 

Allegheny      ..*• 

2.25 
.15 
.04 

Coudersport 

Conemaugh 

2.t9 

Donorallll....... 

.04 

.01 

.46 

1.70 
14 

T. 

.32 

T. 

.05 

'."21 

3.25 

AllpcrhRnv 

.58 

T. 

4,72 

Kbensburg 

FranUinilJI 

Greeusborollll 

art3ensbm;g 

Conemaugh    .  . . 

6,19 

Allegheny 

Monongahela — 

Youghiogheny  .. 

i!i5 

iV 

T.' 
T. 

;:". 

'.'83 

4.27 

T. 
T. 
T. 

.5^ 

'.'06 
.06 
.19 
.06 
.44 
.35 

't.' 

'.'63 

T. 
T. 

3,41 

.04 
.95 
.47 
T. 

".45 
T. 

".m 
".02 

.06 

.13 

't'.' 

.37 
.05 
.04 

".m 

.52 
.50 
.63 

".'77 
.11 
.90 

2.31 

'.'25 

i!27 
.74 

'.'io 

3.05 

3.1,7 

Beaver 

5. ('9 

Herrslsl.DaujIIII.. 

Ohio 

.... 

.02 

T. 

T. 

.02 

.13 
1.77 

.09 
1.33 

.40 

'."i.'> 

.07 

■."i5 

.15 

2,»-2 

3.78 

Johnstown....  .... 

Kane  (near)  U.-.. 

Conemaugh 

.20 

.95 

.... 

i!68 

1.32 

',"4fi 

4.42 

Allegheny 

4  7C 

.12 

6  11 

Lake  Lynn  nil 

Linesvillellll 

Lock  No  21111 

Lock  No.  4  nil. 

LockNo.Sttllll 

Lyclppus , 

McKeesportllli, 

Monongahela — 
Beaver 

.48 

.03 

,30 
,01 
.38 

'.'08 

.58 

'.'78 
.02 
.02 

.28 
T. 

.06 

.07 

.06 

.65 

.41 

.06 

T. 

.07 

.08 

.01 

.03 

,28 

T. 

.06 

.02 

.82 
.02 
16 
.16 

4,39 

.02 

'.'61 

2.52 

Ohio 

4..'i9 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

T 
T. 

.'6i 

T. 

2.i:4 
5.34 

T. 

1.10 

'^29 

3.10 

T. 

3  62 

Allegheny       .... 

.41 

4,66 

Otxio           

'.'63 

.26 

.40 

.93 

T. 

.80 

.... 

.16 
.92 
.78 

1.74 
.64 
.40 

1.32 
.05 
.10 

.94 
.95 
.77 
1.33 
1,12 
.26 
.64 
.84 
.45 
.35 
.30 
.10 
.61 

•2!  07 

.03 

.06 

.08 

.04 

T. 

.17 

.24 

'.'08 

T. 

2.60 
..S9 

... 

2.25 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon. .. 

Natronallll 

New  Castlellll 

T. 

'.'si 

.01 

3.98 

Ohio                ..   . 

T 

.03 

2.77 

'!64 
.17 
.08 
.04 
T. 

.44 
.22 
.12 
T. 
.17 

'.'6i 

.20 

.... 

.02 
'  .'26 

.28 
T. 
.04 
.04 

6.97 

Beaver 

Monongahela. •• . 

T. 

.01 

.01 

T. 

.02 

T 

5  £0 
3,81 

Parkers  Landingllll 

PennlinellllU 

Pittsburgh"* 

Punxsutawneyjl  11 . . 

Allegheny 



.10 

.92 
.73 
.02 

.45 
.18 
T. 

'.'oi 

.25 

.09 
.04 
.01 
.03 

■!o5 

.01 

".'io 

■.'17 
.  .^. 

'.'65 

".ie, 

"'62 

6.71 

'.'08 
'!63 

'.'65 

2. '.5 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

.... 

.02 

.49 

2.. '.2 

.13 
.10 
09 
.01 
.08 

'!56 

4.92 
3.97 

Salisbury  (near)... 
Saltsburgllll: 

Youghiogheny  . . 

.15 

.02 

5.71 
6  29 

* 

6.38 

Smethportllll 

Somor.set 

SpringdaLellllU 

Dniontown 

Unity  Reservoirtt. 
VandergriftJ 

.18 
.01 
.03 
.16 

2,94 

Youghiogheny 

.02 

.18 

.03 

,07 

1.95 
.06 
,72 
.97 
.32 

.09 
.02 
.89 
.18 
.03 
.08 
.06 

'.'22 
T. 

.26 

5  20 

4,81 

.05 

T. 

.45 

1.50 

't.' 

".'62 
.02 
.76 

'.04 

'.'eo 

2.70 
.66 

.02 

.13 

';66 

.01 

2.24 

Youghiogheny . . 

Conemaugh 

AUeghenv 

'.'04 

f..04 

■.'28 

5,71 

.10 
.40 

.11 

.56 

'.'08 
T. 

5  95 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonlllJ.... 

Lake  Draivaffe. 

1,97 

.76 

.20 
.25 

.86 

. . . . 

.43 
.93 

'.'65 

.03 

.48 
.06 

.... 

.... 

.06 
.12 

.01 

4,08 

5,92 

Lake  Erie 

T. 

1.09 

... 

4.45 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  aft«rnoon.  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.  •"  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

111!  Precipitation  measured  in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hour's.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .m  inch.      5  Tncomplet*' 
or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent,      tt  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville;  of  Springdale.  Cheswick.  (P.  O.  Barking.  Pa.)  :  of  Pennllne. 
Linesville:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg;  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Kane,  Wilcox:  of  Lock  No.  5,  Schenley.    I  Mdt.  to  mdt. 


PRESSURE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

1  Wind 

Relative 

(  reduced  to  sea  level ) 

humidity 

St 

ations 

a 
0 

• 

0 

s 

1 

s 

1 

1 

3 

a 

"'§ 

a 

if 

a? 

a 
0 

1 

1 

0 

a 
0 
0 

a 

2 

a 

0 

ll 

P 

Erie 

30.05 
30.05 

30.30 
30.31 

15 
15 

29.75 
29.76 

12 
12 

9.2 
5.6 

m 
21 

sw. 
sw. 

19 
10 

70 

86 

64 

66 

71 
70 

61 

Harrisburg 

68 

Philadelphia 

30.08 

30.33 

15 

29  82 

12 

10.8 

44 

sw. 

U 

83 

62 

70 

58 

Pittsbureh 

30.06 

30.31 

15 

29.81 

12 

7.7 

26 

n. 

21 

»b 

55 

hb 

71 

Readii 
Scrant 

30.06 
30.07 

SO.  33 
30.34 

15 
15 

29.77 
29.76 

12 
12 

7.6 
4.9 

35 
25 

w. 
nw. 

19 
21 

83 
84 

62 
60 

72 
67 

5b 

61 

*  For  any  flve-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


«> 

i 

S 

5f 

« 

S 

s 

^ 

s 

0 

s 

d 

0 

d 

s 

5 

a 

s 

0 

Port  Jervis,  N.  Y 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre. .. 
Wllliamsport. .. 

Harrisburg 

Greensboro. .. 
West  Newton.. . 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware , 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


2.5 
2.3 
2.9 
3.7 
2.3 
4.1 

U.7 
0.5 

11.6 


4.2 
5.4 
4.6 
13.4 
8.2 
6.9 
19.0 
4,8 
17.7 
16,0* 
13.9 


1.5 
0.7 
2.3 
1,9 
0.6 
3.3 
9,9 
0.0 
10,5 
10,2* 
9.3* 


9 
10 

7  I 
6  I 
5  ( 
6 


18 
22 
9 
20 
20 
18 
80 
20 
SO 
25 
30 


-Pool  stage. 


ArcasT,  ll):?7 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SKCTION. 


'10 


Diiily  Temporutures  for  AukubI,    1037 


Stations 


10 


15     16 


18     19 


20 


21 


22 


23     24     2S     26 


27     28    29    80    81     Mc-an 


Altoona 

Bedford 

Bttthlehoni 

Brook  villo 

Butler 

Carlisle 

Chamtersburg. 
UiiambersvlUe. 

Claysville 

Clearfield 

Coatesville 

Corry 

Emporium 

Erie* 

Fraiiklint 

Freeland 

Gettysburg 

Greensburg 

Grove  City 

Hamburg 

Harrlsburg*. . . . 

Hawley 

Holtwood* 

Huntingdon . . . 

Johnstown 

Lancaster, 

Lawrenceville. 

Lebanon! 

Lock  Haven... 
Marcus  Hook*. 

Mead  villa 

Montrose 

Mount  Pocono . 
Philadelphia*.. 
Pittsburgh*..  . 
Quakertown . . . 

Reading* 

Ridgwayt 

Scranton* 

Selinsgrove  — 

Somerset 

State  College . . . 
Stroudsburgt . . 

Towanda 

Uniontown 

Vandergrift*. . . 

Warren 

Waynesburg... 

Wellsboro 

Williamsport, . . 
Williamstown,. 
York 


Maximum... 

Minimum... 
Maxluium,,. 
.Minimum,. . 
Maxiuium... 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum.. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum.,. 
Miuimura... 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,.. 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,.. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum... 
Maximum,,. 
Minimum,. . 
Maximum,,. 
Minimum,. 
Maximum... 
Minimum,. . 
Maximum,, 
Minimum,., 
Maximum,, 
Minimum,., 
Maximum,. 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum., 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum,, 
Minimum,. 
Maximum., 
Minimum,. 
Maximum. 
Minimum., 
Maximum,. 
Minimum .. 


80 

82 

86 

88 

89 

86 

84 

80 

81 

84 

83 

81 

80 

82 

83 

86 

90 

88 

91 

92 

92 

77 

66 

64 

70 

69 

81 

86 

81 

84 

80 

hS 

53 

60 

68 

68 

66 

65 

60 

66 

66 

66 

60 

62 

62 

63 

68 

68 

15 

63 

69 

68 

66 

60 

59 

62 

66 

66 

58 

59 

08 

59 

.      86 

84 

90 

94 

9& 

90 

89 

86 

88 

90 

86 

89 

82 

86 

87 

90 

95 

96 

95 

92 

82 

72 

67 

70 

76 

82 

86 

88 

81 

88 

5-2 

60 

53 

88 

60 

67 

67 

60 

65 

66 

66 

61 

64 

60 

51 

50 

55 

67 

06 

66 

68 

67 

02 

60 

62 

65 

65 

61 

65 

m 

66 

.   S7 

87 

88 

89 

91 

94 

93 

90 

90 

90 

86 

87 

85 

87 

87 

93 

92 

92 

95 

98 

96 

93 

60 

63 

78 

78 

82 

88 

87 

83 

94 

6.S 

64 

64 

63 

68 

72 

70 

72 

68 

72 

70 

66 

67 

62 

66 

60 

66 

72 

70 

72 

74 

60 

66 

58 

61 

66 

69 

62 

64 

70 

09 

80 

83 

86 

90 

87 

89 

82 

82 

71 

84 

82 

83 

79 

81 

85 

89 

92 

89 

90 

91 

91 

73 

71 

68 

78 

78 

88 

87 

86 

88 

89 

49 

46 

48 

62 

61 

60 

62 

61 

63 

65 

67 

69 

67 

46 

44 

48 

63 

63 

64 

61 

61 

67 

66 

60 

60 

62 

63 

54 

64 

66 

58 

90 

89 

91 

92 

91 

89 

86 

86 

85 

85 

87 

85 

81 

86 

90 

90 

92 

92 

90 

94 

92 

78 

76 

73 

76 

80 

86 

88 

90 

90 

92 

60 

50 

66 

67 

66 

63 

66 

56 

60 

66 

65 

62 

56 

54 

63 

52 

41 

67 

07 

68 

68 

65 

65 

61 

66 

65 

64 

55 

66 

66 

66 

.  s-s 

85 

90 

90 

90 

93 

86 

89 

85 

89 

88 

90 

89 

85 

87 

90 

92 

90 

94 

96 

95 

88 

72 

66 

74 

75 

86 

85 

84 

82 

90 

60 

68 

58 

59 

66 

66 

72 

70 

66 

68 

68 

70 

66 

65 

64 

55 

58 

68 

68 

70 

70 

70 

59 

61 

62 

67 

08 

61 

61 

66 

67 

.   86 

86 

89 

91 

94 

91 

89 

88 

89 

89 

90 

89 

84 

83 

88 

90 

95 

91 

90 

98 

97 

85 

73 

68 

71 

79 

83 

88 

87 

77 

91 

.   ,19 

58 

.58 

61 

66 

68 

73 

68 

66 

69 

67 

67 

66 

64 

66 

67 

60 

72 

67 

69 

70 

71 

60 

62 

62 

64 

67 

59 

66 

67 

65 

81 

84 

87 

89 

90 

89 

82 

81 

84 

82 

87 

84 

80 

82 

85 

89 

91 

92 

90 

92 

89 

76 

69 

71 

76 

72 

83 

86 

84 

87 

90 

.   63 

57 

52 

68 

66 

65 

64 

63 

64 

67 

67 

61 

62 

63 

49 

51 

51 

63 

60 

65 

03 

65 

62 

59 

59 

63 

66 

66 

51 

68 

60 

87 

87 

94 

94 

90 

91 

88 

87 

88 

84 

87 

84 

86 

88 

91 

94 

94 

93 

93 

94 

90 

84 

80 

76 

79 

77 

88 

91 

89 

87 

94 

.   67 

49 

62 

66 

68 

66 

66 

64 

67 

68 

68 

63 

63 

62 

52 

53 

60 

68 

68 

68 

68 

68 

64 

62 

61 

66 

68 

66 

66 

63 

61 

.   84 

82 

91 

90 

90 

91 

84 

84 

86 

88 

84 

84 

82 

85 

88 

87 

96 

92 

91 

94 

91 

87 

86 

81 

86 

75 

82 

88 

86 

89 

93 

.   62 

60 

50 

65 

62 

60 

60 

66 

66 

71 

60 

60 

61 

60 

48 

5'2 

65 

60 

66 

65 

68 

64 

60 

65 

60 

62 

63 

66 

69 

65 

62 

.   85 

87 

86 

89 

90 

93 

82 

90 

92 

90 

86 

90 

71 

82 

85 

89 

91 

91 

94 

97 

97 

84 

67 

63 

74 

76 

84 

87 

7b 

78 

89 

.   61 

61 

62 

60 

67 

68 

70 

69 

66 

70 

73 

66 

66 

62 

54 

56 

60 

69 

69 

71 

73 

66 

66 

69 

61 

66 

67 

61 

64 

69 

66 

.   76 

84 

84 

83 

86 

83 

85 

87 

83 

82 

86 

80 

81 

82 

89 

90 

91 

90 

92 

93 

87 

77 

72 

77 

86 

80 

87 

90 

87 

89 

92 

.   47 

48 

50 

56 

61 

64 

63 

60 

64 

64 

63 

62 

58 

49 

45 

54 

60 

64 

64 

65 

67 

62 

69 

57 

51 

66 

61 

54 

66 

54 

02 

.   83 

84 

87 

90 

90 

87 

82 

83 

84 

83 

83 

85 

80 

83 

86 

88 

91 

88 

88 

91 

87 

71 

72 

70 

78 

73 

85 

87 

87 

86 

89 

.   51 

51 

54 

66 

61 

65 

64 

63 

64 

67 

67 

63 

59 

52 

49 

58 

68 

59 

64 

65 

66 

66 

63 

62 

68 

61 

64 

57 

60 

60 

66 

.   76 

78 

83 

88 

86 

86 

79 

81 

82 

77 

83 

77 

78 

75 

85 

8B 

91 

79 

92 

90 

82 

70 

74 

76 

79 

78 

83 

81 

87 

87 

84 

.  61 

63 

63 

67 

70 

68 

70 

66 

70 

68 

68 

67 

67 

61 

59 

68 

68 

70 

72 

75 

70 

63 

61 

64 

62 

67 

68 

66 

69 

68 

71 

.   79 

82 

87 

83 

84 

87 

80 

81 

82 

81 

84 

79 

80 

81 

87 

88 

91 

89 

89 

92 

87 

73 

72 

70 

78 

78 

85 

89 

85 

85 

88 

.   52 

52 

52 

66 

67 

64 

65 

63 

64 

66 

67 

62 

59 

53 

50 

51 

54 

61 

66 

67 

68 

67 

64 

61 

60 

60 

63 

58 

58 

57 

58 

.   78 

77 

84 

81 

83 

83 

79 

78 

79 

79 

74 

79 

78 

74 

79 

82 

82 

81 

84 

88 

88 

79 

61 

61 

70 

68 

73 

79 

76 

79 

84 

.  55 

57 

56 

64 

65 

66 

64 

66 

63 

68 

64 

61 

63 

64 

55 

62 

63 

66 

68 

69 

71 

61 

51 

65 

69 

66 

65 

62 

62 

65 

65 

.   84 

84 

89 

87 

90 

89 

83 

89 

87 

86 

85 

87 

84 

85 

87 

88 

93 

93 

96 

97 

96 

90 

74 

65 

71 

77 

82 

88 

83 

78 

91 

.  60 

62 

61 

61 

69 

70 

71 

65 

67 

70 

72 

57 

65 

58 

58 

58 

59 

72 

73 

70 

69 

71 

59 

62 

62 

67 

58 

64 

65 

68 

67 

.   82 

83 

89 

91 

91 

89 

82 

86 

85 

84 

85 

82 

80 

82 

86 

89 

92 

89 

91 

93 

88 

81 

77 

74 

77 

74 

82 

87 

85 

86 

88 

.   50 

55 

58 

65 

70 

70 

61 

64 

67 

68 

69 

66 

65 

55 

56 

57 

62 

68 

6S 

70 

69 

60 

65 

61 

62 

66 

68 

61 

61 

63 

63 

.   77 

81 

86 

83 

83 

81 

75 

77 

78 

78 

74 

76 

78 

85 

83 

86 

86 

83 

88 

88 

88 

71 

68 

68 

73 

72 

82 

82 

80 

81 

84 

.   55 

52 

56 

62 

57 

66 

64 

62 

65 

65 

66 

63 

58 

55 

55 

60 

65 

64 

68 

70 

68 

66 

63 

69 

64 

62 

62 

61 

62 

62 

63 

.  85 

84 

86 

92 

88 

88 

85 

70 

72 

80 

72 

65 

80 

76 

81 

80 

86 

85 

88 

86 

83 

80 

65 

63 

74 

74 

77 

84 

78 

79 

90 

.  6S 

61 

61 

60 

66 

68 

68 

62 

64 

62 

57 

57 

57 

51 

56 

57 

60 

70 

69 

70 

70 

65 

66 

59 

61 

66 

68 

60 

63 

70 

69 

.   83 

83 

87 

86 

89 

88 

81 

86 

84 

86 

83 

86 

82 

82 

85 

88 

90 

88 

92 

93 

92 

76 

66 

66 

74 

75 

80 

86 

81 

80 

89 

.  63 

63 

64 

66 

71 

72 

71 

69 

69 

70 

70 

67 

67 

61 

69 

61 

65 

71 

72 

72 

71 

64 

69 

61 

63 

67 

69 

64 

65 

70 

69 

.   83 

83 

86 

87 

87 

88 

80 

87 

87 

88 

83 

86 

82 

80 

85 

91 

91 

89 

86 

95 

93 

72 

62 

68 

81 

72 

77 

86 

83 

84 

87 

.   51 

,50 

50 

54 

61 

60 

64 

64 

61 

65 

64 

61 

60 

49 

44 

49 

54 

65 

58 

63 

65 

61 

52 

55 

59 

58 

63 

53 

.18 

62 

60 

.   82 

82 

86 

88 

90 

88 

78 

88 

88 

86 

85 

85 

83 

81 

84 

90 

91 

91 

92 

91 

90 

79 

68 

68 

73 

78 

81 

86 

79 

79 

88 

.   64 

64 

67 

66 

73 

76 

73 

72 

71 

73 

72 

70 

71 

65 

64 

63 

66 

76 

75 

77 

73 

68 

61 

64 

65 

70 

68 

68 

68 

72 

70 

.   86 

87 

92 

94 

97 

94 

84 

85 

87 

92 

87 

87 

84 

85 

87 

91 

94 

90 

94 

94 

94 

69 

68 

74 

74 

83 

88 

86 

84 

90 

.   57 

51 

62 

56 

64 

69 

69 

65 

65 

67 

67 

64 

64 

54 

53 

.52 

56 

67 

67 

68 

68 

63 

63 

65 

67 

64 

61 

61 

65 

66 

.   88 

88 

90 

91 

94 

90 

84 

84 

86 

89 

88 

86 

85 

88 

91 

9? 

93 

93 

92 

96 

'92 

76 

70 

71 

78 

74 

86 

90 

89 

86 

92 

.   59 

55 

58 

60 

68 

67 

67 

65 

67 

67 

69 

68 

67 

68 

58 

57 

59 

70 

66 

68 

66 

68 

66 

62 

64 

66 

70 

64 

63 

65 

66 

.   86 

87 

90 

86 

89 

89 

87 

89 

89 

89 

86 

86 

85 

86 

88 

89 

92 

91 

94 

96 

94 

83 

77 

66 

73 

77 

83 

90 

85 

79 

92 

.   60 

59 

59 

59 

65 

67 

71 

68 

66 

69 

74 

72 

65 

57 

55 

55 

58 

69 

68 

77 

70 

70 

67 

61 

62 

62 

68 

60 

62 

68 

65 

.   80 

82 

87 

90 

93 

92 

85 

83 

89 

84 

80 

81 

80 

81 

86 

91 

91 

86 

90 

91 

89 

72 

74 

73 

82 

78 

81 

81 

87 

85 

88 

.   50 

.52 

5? 

55 

63 

62 

65 

63 

63 

65 

66 

62 

57 

51 

50 

56 

56 

66 

61 

65 

65 

58 

59 

61 

57 

58 

65 

58 

61 

61 

62 

.   84 

84 

87 

87 

90 

91 

80 

87 

86 

87 

85 

87 

84 

83 

87 

90 

92 

91 

93 

98 

93 

77 

71 

67 

77 

74 

84 

83 

82 

80 

92 

.   58 

58 

60 

62 

68 

70 

74 

68 

65 

71 

70 

69 

66 

56 

55 

57 

61 

70 

72 

69 

71 

71 

56 

67 

61 

66 

68 

59 

62 

69 

67 

.   86 

85 

87 

90 

95 

91 

87 

86 

89 

88 

84 

86 

86 

85 

86 

91 

92 

90 

94 

94 

93 

80 

72 

70 

74 

74 

79 

85 

86 

86 

90 

.   57 

57 

67 

59 

70 

70 

70 

67 

67 

70 

68 

66 

65 

65 

5'. 

59 

59 

68 

68 

68 

69 

66 

62 

63 

65 

64 

68 

62 

63 

65 

67 

.   91 

90 

94 

95 

97 

91 

92 

90 

94 

89 

90 

88 

87 

89 

90 

92 

91 

96 

97 

97 

94 

84 

68 

72 

79 

86 

88 

87 

81 

83 

92 

67 

66 

67 

72 

74 

71 

72 

72 

77 

73 

73 

72 

66 

63 

66 

6V 

73 

74 

78 

76 

73 

69 

64 

62 

68 

72 

67 

68 

71 

71 

72 

.   8R 

84 

92 

89 

89 

88 

84 

83 

85 

83 

85 

84 

80 

81 

90 

91 

94 

83 

88 

90 

92 

84 

75 

74 

71 

80 

78 

84 

90 

84 

86 

.   52 

53 

54 

60 

65 

64 

65 

65 

67 

66 

68 

65 

60 

63 

50 

58 

65 

67 

67 

66 

70 

64 

64 

62 

53 

57 

64 

56 

68 

58 

62 

.   74 

78 

83 

83 

87 

86 

80 

82 

72 

81 

77 

81 

77 

75 

81 

86 

86 

83 

86 

90 

87 

70 

66 

68 

79 

74 

76 

83 

84 

8? 

85 

.   53 

53 

54 

61 

64 

68 

66 

65 

63 

65 

63 

61 

59 

54 

53 

r.o 

60 

64 

65 

67 

68 

63 

62 

67 

60 

62 

63 

58 

63 

64 

63 

.   75 

74 

79 

80 

81 

83 

72 

80 

80 

79 

79 

77 

75 

75 

79 

83 

79 

82 

78 

88 

85 

67 

68 

63 

72 

70 

74 

74 

75 

78 

84 

.   56 

52 

62 

53 

66 

64 

65 

62 

61 

62 

60 

60 

6? 

63 

48 

51 

50 

55 

60 

65 

62 

62 

48 

51 

55 

61 

65 

61 

55 

65 

65 

.   86 

86 

87 

88 

90 

92 

84 

88 

88 

90 

84 

88 

84 

84 

88 

88 

88 

87 

94 

93 

93 

81 

64 

65 

73 

79 

86 

87 

76 

78 

90 

.   69 

68 

70 

69 

70 

73 

72 

73 

71 

76 

74 

70 

70 

68 

6.6 

68 

68 

72 

74 

77 

74 

64 

60 

62 

63 

68 

71 

67 

67 

72 

72 

.   82 

82 

88 

91 

8« 

91 

80 

83 

85 

S3 

86 

81 

80 

84 

8P 

92 

92 

90 

9] 

93 

91 

77 

76 

72 

77 

77 

83 

86 

82 

86 

91 

.   62 

.59 

62 

65 

72 

67 

66 

65 

67 

70 

68 

68 

66 

62 

61 

62 

66 

80 

68 

70 

69 

67 

65 

61 

62 

66 

66 

66 

64 

66 

66 

.   8S 

83 

85 

89 

90 

89 

84 

87 

87 

89 

8S 

85 

84 

79 

8? 

87 

89 

86 

92 

94 

94 

80 

66 

63 

75 

75 

82 

85 

80 

81 

87 

.   59 

50 

57 

68 

67 

68 

68 

70 

63 

68 

66 

66 

64 

56 

50 

53 

56 

69 

65 

68 

71 

62 

65 

58 

60 

64 

69 

58 

59 

68 

64 

.   84 

8'' 

86 

86 

88 

89 

76 

86 

86 

86 

85 

85 

82 

82 

8.=; 

87 

89 

90 

92 

96 

93 

80 

64 

66 

76 

74 

82 

87 

78 

78 

89 

.   64 

65 

64 

66 

72 

74 

72 

70 

68 

73 

69 

69 

68 

63 

60 

65 

69 

74 

74 

74 

73 

61 

57 

61 

63 

67 

68 

66 

66 

71 

70 

.   81 

82 

87 

88 

86 

90 

81 

81 

80 

81 

80 

82 

80 

80 

85 

87 

89 

87 

87 

90 

88 

70 

72 

69 

77 

73 

89 

86 

91 

85 

87 

.   50 

48 

51 

53 

60 

61 

63 

61 

60 

66 

65 

59 

59 

49 

46 

50 

53 

6?, 

57 

61 

61 

66 

62 

61 

65 

59 

62 

56 

56 

56 

59 

81 

80 

85 

87 

91 

90 

80 

85 

87 

86 

83 

87 

81 

78 

86 

90 

90 

87 

90 

94 

93 

72 

65 

73 

80 

76 

78 

86 

86 

85 

89 

6(1 

■59 

57 

61 

69 

70 

70 

70 

65 

71 

68 

66 

62 

58 

54 

58 

61 

69 

65 

69 

72 

62 

57 

61 

66 

66 

66 

60 

62 

68 

69 

.   84 

84 

87 

88 

89 

89 

83 

83 

84 

86 

83 

83 

83 

82 

86 

87 

89 

86 

80 

88 

83 

72 

70 

70 

76 

77 

81 

86 

85 

82 

89 

.   57 

57 

63 

59 

66 

70 

70 

67 

66 

67 

67 

67 

65 

54 

54 

66 

59 

70 

67 

68 

71 

68 

58 

61 

66 

66 

69 

59 

63 

67 

67 

.  If, 

76 

83 

83 

83 

«0 

79 

74 

77 

77 

78 

78 

76 

76 

80 

82 

81 

83 

86 

86 

83 

78 

69 

63 

65 

71 

76 

79 

76 

75 

75 

.      .50 

44 

47 

54 

55 

63 

61 

60 

63 

60 

66 

58 

59 

44 

45 

46 

48 

64 

60 

60 

62 

64 

62 

58 

60 

63 

65 

64 

52 

68 

59 

.   81 

83 

86 

86 

89 

89 

79 

80 

82 

85 

82 

82 

79 

80 

83 

87 

88 

87 

90 

88 

90 

71 

68 

67 

72 

70 

78 

83 

84 

81 

87 

.   55 

55 

56 

59 

64 

68 

69 

62 

64 

67 

66 

63 

62 

64 

52 

54 

59 

65 

65 

67 

69 

67 

69 

60 

61 

64 

66 

57 

59 

62 

64 

.   83 

8) 

87 

86 

89 

89 

86 

88 

87 

88 

84 

85 

84 

87 

87 

86 

89 

87 

86 

96 

94 

79 

67 

84 

87 

88 

C6 

81 

90 

86 

84 

.   58 

54 

64 

57 

58 

64 

67 

64 

67 

66 

68 

65 

64 

58 

50 

54 

59 

67 

65 

70 

71 

65 

63 

58 

62 

64 

66 

67 

62 

67 

65 

.   82 

82 

87 

88 

93 

93 

82 

8.S 

87 

87 

83 

85 

81 

79 

86 

91 

90 

87 

90 

95 

91 

71 

73 

72 

82 

74 

80 

83 

87 

85 

87 

.   62 

54 

54 

68 

70 

68 

75 

65 

63 

68 

68 

61 

60 

53 

48 

54 

66 

67 

61 

65 

65 

61 

59 

61 

60 

59 

65 

59 

63 

62 

62 

.   83 

84 

90 

91 

90 

91 

83 

84 

85 

87 

86 

85 

82 

84 

92 

92 

94 

93 

95 

96 

90 

m 

80 

74 

78 

73 

82 

89 

86 

8? 

88 

.   69 

54 

57 

64 

70 

70 

66 

65 

68 

67 

70 

67 

67 

55 

57 

60 

60 

71 

69 

70 

67 

69 

67 

66 

65 

67 

69 

60 

63 

67 

63 

.   89 

85 

88 

95 

88 

90 

82 

86 

85 

83 

89 

87 

83 

85 

88 

89 

94 

90 

95 

95 

90 

78 

74 

75 

80 

79 

Hl^ 

90 

86 

87 

89 

.   .59 

53 

56 

61 

68 

69 

67 

66 

68 

69 

70 

64 

61 

.=i6 

66 

56 

61 

69 

67 

68 

69 

f,8 

65 

64 

63 

67 

65 

60 

60 

62 

63 

.  75 

74 

78 

85 

85 

89 

86 

8" 

79 

79 

78 

79 

75 

76 

81 

85 

87 

89 

88 

87 

85 

74 

70 

72 

74 

76 

78 

83 

84 

85 

85 

.   65 

56 

57 

60 

67 

66 

68 

67 

66 

67 

68 

67 

64 

56 

59 

62 

69 

68 

69 

68 

60 

68 

69 

63 

62 

60 

68 

65 

63 

62 

66 

.   85 

86 

90 

92 

93 

91 

81 

85 

86 

86 

86 

84 

85 

88 

91 

92 

94 

93 

93 

94 

99 

82 

85 

76 

8! 

80 

87 

91 

89 

84 

89 

.   58 

53 

55 

58 

70 

68 

67 

66 

67 

67 

68 

66 

64 

53 

53 

65 

60 

69 

68 

68 

66 

70 

66 

63 

63 

66 

69 

59 

57 

65 

62 

.   80 

82 

89 

88 

92 

90 

78 

84 

85 

86 

82 

79 

82 

78 

85 

88 

86 

86 

90 

91 

87 

70 

72 

68 

78 

70 

78 

80 

86 

83 

87 

.   50 

53 

52 

53 

63 

62 

63 

62 

61 

65 

64 

59 

56 

48 

48 

56 

55 

65 

60 

63 

63 

58 

58 

60 

66 

57 

64 

56 

60 

60 

60 

.   82 

83 

87 

87 

91 

89 

84 

82 

87 

87 

82 

84 

83 

82 

85 

88 

90 

88 

91 

93 

93 

73 

70 

72 

77 

75 

82 

86 

87 

86 

89 

.   57 

68 

56 

57 

69 

69 

70 

67 

66 

70 

67 

64 

65 

55 

.52 

57 

59 

68 

66 

68 

71 

66 

60 

62 

65 

65 

68 

61 

63 

67 

67 

„   8<? 

82 

85 

86 

90 

89 

84 

88 

86 

84 

86 

83 

81 

85 

87 

86 

87 

91 

91 

95 

93 

91 

78 

65 

78 

76 

78 

84 

90 

85 

88 

.   57 

58 

58 

64 

66 

68 

65 

64 

64 

68 

63 

65 

63 

58 

56 

61 

63 

65 

70 

70 

71 

62 

53 

56 

58 

62 

66 

63 

61 

65 

66 

.   83 

82 

89 

87 

90 

90 

84 

89 

87 

86 

86 

87 

83 

82 

86 

89 

92 

91 

93 

95 

94 

89 

76 

65 

71 

77 

81 

86 

84 

78 

89 

.  5S 

58 

58 

60 

68 

69 

71 

67 

66 

70 

70 

66 

65 

55 

54 

55 

58 

70 

69 

69 

69 

70 

59 

62 

62 

68 

67 

60 

62 

69 

67 

82.8 

60.6 

86.0 

01.0 

87.2 

60.0 

83.5 

57.7 

80.7 

69.3 

86.4 

63.9 

86.9 

64.2 

84.0 

69.7 

88.0 

01.9 

87.0 

60.9 

86.1 

64.7 

84.8 

58.0 

83.9 

60.4 

81.8 

66.8 

83.1 

69.8 

78.1 

62.3 

85.7 

64.8 

84.8 

63.3 

79.9 

61.6 

79.8 

62.7 

83  4 

66.6 

83.5 

57.8 

83.8 

69.2 

86.7* 

62.7° 

86.8 

64.3 


86 

64 

84.3 

59.6 

84.9 

64.7 

85.8 

64.1 

88.8 

69.9 

84.6 

61.2 

80.0 

61.0 

77.0 

68.3 

84.8 

69.6 

84.7 

66.6 

83.7 

62.2 

83.5 

67.5 

82.7 

57.7 

83.9 

64.2 

83.1 

63.6 

77.6 

•56.9 

81.8 

61.7 

85.9 

62.2 

84.5 

61.1 

86.2 

64.8 

86.5 

63.5 

80.7 

64.2 

87.5 

63.2 

82.6 

58.4 

84.4 

63.7 

85.1 

62.8 

85.2 

64.3 


*    Midnight  to  midnight, 
from  record. 


t    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 


°,  etc.,  indicate  respectively  1, 2  or  3  days  missing 
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GENERAL  SUMMART. 

The  first  four  days  of  September  were  intensely  hot,  the  aver- 
age  excess  being  about  ten  degrees.  A  few  regions  reported  the 
highest  temperatures  of  the  summer  during  this  period,  and 
high  iuimidities  made  the  conditions  very  oppressive.  A  sharp 
drop  occurred  on  the  oth,  and  temperatures  for  the  remainder 
of  the  month  were  mostly  below  the  normal.  Frosts  covered 
the  greater  portion  of  the  State  on  the  18th,  and  killed  a  con- 
siderable portion  of  the  truck  crops  in  the  western  counties. 
Corn  was  generallj'  too  far  advanced  to  be  seriously  damaged. 
The  rainfall  averaged  only  a  little  more  than  one-half  of  the 
September  normal,  and  of  that  amount  the  greater  portion  occur- 
red during  the  first  week.  As  a  result  the  top  soil  gradually 
dried  out  until,  near  the  end  of  the  month,  plowing  became 
difficult  in  many  regions.  The  winter  grains,  which  were  seed- 
ed rather  late  as  a  rule,  did  not  germinate  properly,  and  near 
the  end  of  the  month  they  began  to  come  up  more  or  less  spotted. 
Pastures  and  meadows  made  a  good  showing  the  first  half  of  the 
month  due  to  the  general  good  condition  following  the  heavy 
rains  of  August.  The  third  cutting  of  alfalfa  gave  good  returns 
in  many  regions.  During  the  last  half  of  the  month  the  drying 
conditions  slowed  up  the  growth,  and  pastures  were  only  fair  at 
its  close.  The  weather  was  excellent  for  corn  cutting  and  for 
silo  tilling,  both  of  which  were  well  advanced  at  the  end  of  the 
month,  and  husking  was  beginning  in  a  few  places.  Potato 
digging  was  in  progress  all  through  the  month,  and  was  in  full 
swing  during  the  last  ten  days.  Yields  and  quality  were  a  bit 
disappointing  in  some  sections  due  to  the  damaging  effects  of 
late  blight,  but  considering  the  State  as  a  whole,  the  crop  seemed 
to  be  nearly  up  to  the  ten-year  average.  A  good  crop  of  peaches 
was  gathered  during  the  first  half  of  the  month,  and  apple 
gathering  was  getting  well  under  way  at  its  close.  Both  crops 
were  the  best  in  yield  and  quality  of  the  last  five  years.  Pears 
seemed  to  be  about  an  average  crop.  Tobacco  was  the  poorest 
crop  for  several  years,  being  damaged  to  a  large  extent  by  rust. 
A  near-average  crop  of  buckwheat  was  harvested  during  the 
month. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  91  stations,  was  61.5°,  which  is  2.7°  below  the  50- 


■  ■  /  - 
year  normal  for  September.     The  highest  monthly  hrw^an  was 

6(i.8    at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  54.6°,  at  Somerset. 

PJxtremes  for  the  month  ranged  from  a  maximum  of  97°  at 

Claysville  on  the  2d,  to  a  minimum  of  25°  at  Chambersville  on 

the  18th  and  at  Somerset  on  the  27th.     The  greatest  daily  range 

in  temperature  was  50°  at  Claysville  and  Corry  on  the  22d. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  by  the 
reports  from  151  well-distributed  stations,  was  1.90  inches, 
which  is  a  deficiency  of  1.47  inches  as  compared  with  the  50- 
year  normal  for  September.  The  greatest  monthly  amount  was 
5.72  inches  at  Mifflintown,  while  the  least,  0.55  inch,  was  re- 
corded at  Smethport.  The  greatest  amount  recorded  in  any  24 
consecutive  hours  was  3.40  inches  at  Westford  on  the  4th. 

There  was  no  snowfall  reported  during  the  month. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  SEPTEMBER 

Year 

Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

13 

s 

1 

> 
< 

•<!co 

Si 

^••S' 
£% 

S 

o 

5 

188S 

59.6 
61.9 
62.2 
66.6 
62.4 
61.2 
66.6 
67.8 
63.6 
63.8 
66.0 
61.8 
68.4 
63.6 
62.7 
63.2 
63.7 
64.0 
67.0 
64.8 
65.6 
62.8 
65.5 
64.9 
65.5 
62.4 
61.5 
66.5 
62.5 
59.0 
58.7 
64.4 
64.5 
68.9 
66.3 
64.8 
59.8 
67.5 
64.2 
64.9 
60.4 
65.7 
67.8 
69.1 
65.2 
66.3 
66.4 
62.2 
66.5 
61.5 

64.2 

84 
92 
91 
94 
90 
90 
95 
100 
98 
100 
100 
93 
100 
95 
99 
94 
95 
95 
99 
95 
99 
96 
95 
92 
95 
97 
98 
96 
98 
91 
88 
96 
91 
98 
100 
92 
99 
99 
99 
97 
94 
101 
101 
104 
105 
98 
94 
95 
96 
97 

105 

29 
30 
25 
32 
29 
26 
24 
24 
26 
24 
25 
23 
27 
29 
28 
27 
21 
27 
30 
29 
26 
26 
32 
26 
25 
24 
21 
25 
23 
25 
28 
28 
24 
31 
22 
22 
26 
24 
26 
27 
25 
24 
27 
29 
23 
32 
•61 
24 
28 
25 

21 

4.84 
5.05 
4.57 
2.39 
2.81 
2.67 
6.30 
1.71 
4.82 
2.18 
1.70 
4.70 
1.77 
3.39 
4.66 
2.09 
3.37 
3.41 
2.46 
6.37 
1.60 
2.27 
4.49 
5.29 
5.57 
3.28 
0  99 
2.56 
3.77 
2.31 
3.97 
2.07 
3.99 
4.68 
1.48 
3.55 
6.44 
2.80 
5.81 
2.08 
2.38 
3.71 
2.45 
3.15 
1.45 
4.66 
6.58 
3.51 
2.17 
1.90 

3.37 

■•••••• 

10 

13 

11 
7 
7 
8 

10 
6 

10 
5 
6 

10 
6 
9 

11 
6 
9 
7 
7 

14 
3 
6 

10 

10 

12 
8 
5 
8 
8 
6 

10 
8 
9 

11 
4 

10 

11 
8 

12 
6 
9 
9 

9 

9 

6 

12 

12 

8 

8 

7 

9 

8 

8 
10 
17 
16 

9 
10 
16 
13 
18 
16 
12 
13 
14 
12 
17 
13 
15 
15 

8 
17 
15 
13 
13 
12 
13 
18 
16 
17 
16 
12 
16 
16 
13 
19 
13 
11 
11 
11 
18 
12 
14 
15 
16 
16 
13 
12 
15 
14 
17 

14  1 

11 

8 
9 
8 
7 
12 
10 
9 
8 
7 
8 
9 
10 
7 
8 
8 

10 
9 
9 
10 
9 
9 
8 
9 
7 
7 
7 
9 
8 
9 
8 
8 
8 
9 
7 
10 
7 
12 
7 
7 
9 
8 

10 
8 
9 
8 
8 
7 
7 
7 

9 

11 

X4 
11 

6 
7 
9 
10 
5 
9 
5 
6 
9 
7 
9 
10 
5 
7 
6 
6 
12 
4 
6 
9 
8 
11 
10 
5 
5 
5 
6 
10 
6 
6 
8 
4 
7 
12 
7 
12 
5 
9 
8 
5 
6 
5 
9 
10 
8 
9 
6 

7 

1889 

1»90 

1891 

1892 

1B93 

1894 

1895   

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

i90a 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 ..    . 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1''29 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Period 

1 

42 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


September,  193'J 


Olimatologrical  Data  for  September,  1987 


Counties 
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Temperature 

in  degrees  Pahi . 

Precii 

1 
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OJ 

s  S 

"S 

c 

•o  a; 

03 

> 

a 

a 

S 

u 

■s 

a 

<3 

o 

Ci3 

rJ 

S 

~ 
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Precipitation,  In  inches 


a 

0)  Q 


ches 

No.  of  days 

gj-O 

o 

Si 

—  £ 

0  a 

°  te 

a  S 

1 

5S 

5S 

§^c 

03 

o 

3 

o 

!;;= 

H-' 

X 

O 

£ 

5 

i: 

Observers 


Allentown 

^  .Vltoona 

a  Ardmore 

S  Arendtsville 

'S   Bedford 

(^  Bethlehem 

„  Carlisle 

fe  Denier  Hall. .   .. 

§  Ohamber!«burg.. 

5s  Cleardeld 

"^  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hauover 

Harrisburg 

Uawley 

Holtwood 

Huntiugdou 

Hyndmaa 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mifflintown 

Mt.  Focouo 

Muncy  Valley..   ••• 
Neshaminy  FallsU. 

Palmerton 

Philadelphia 

Phcenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Soranton 

Sellnsgrove. 

Shawmonttt 

Shippensburg 

State  College 

8troud<;burg 

Towanda 

W'ellsboro 

West  Chester 

WilUamsP'irt 

Williamstown 

Vork 

Brookville 

Butler 

«;  Chambersville.. 

§  Clairton 

.g  Claysville 

g  Corry..  

i5  Coudersport  — 

o    Derry 

S  Donora  

C>   Ebensburg 

Franklin 

Green  sburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  tt 

LyoiDPUs  U 

Meadville 

Midland 

New  ra.=tle 

NewPil 

Pittsburgh 

Ri'lfway 

Salisbury  (near)... 

Bharonll 

Soraerset 

Dniontown 

Vandergrift 

WaTen    

Waynesburg 


Lakf  Drain  age. 


Erie. 


For  the  State. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery..., 

Adams 

Bedford 

Northampton.. 
Cumberland... 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon... 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Juniata 

Monroe 

Sulhvan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . . 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna 

Snyder 

Philadelphia  .. 
Cimiberland . . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

.Tefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington . . . 

Erie 

Potter 

Westmoreland. 
Washington... 

Cambria 

Venango 

Westmoreland. 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland. 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Somerset 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland. 

Warren 

Greene 


Erie. 


264 

1,615 
350 
700 

1,060 
364 
467 

1. 272 
580 

I.  120 
380 
560 

1,050 
3S0 

1,970 
190 
653 
840 

!,'*75 
535 
600 
337 
900 
200 
6.50 
977 

1,637 
2-65 

I.OOO 
469 
580 
60 
■145 

1,  720 

1.045 
60 
398 
26 
lOO 
496 
273 

yod 

746 

455 
51 

660 
1,217 

500 

754 
1.419 

455 

521 
1. 275 

iOO 
1.173 
1.077 
1.047 
I,  020 
1.150 
1.430 
1.765 
1. 172 

762 
2.000 

957 
1.  1.50 

950 
1,256 

1.  100 
1.184 

2,  020 
1.420 
1.080 

691 

808 

800 

1,248 

1,350 

2.680 

940 

2. 190 

1.100 

825 

1,180 

1,035 


370 


25 

63.8 

60 

59.7 

17 

62.8 

16 

63.0 

5 

60.8 

62 

65.6 

71 

63.6 

41 
38 
30 
50 
26 
50 
45 
44 
31 
64 
33 
22 
44 
33 
1)8 
19 
22 
50 
25 
6 

B'l 
40 
53 
47 
11 
34 
31 
25 
48 
19 
66 
27 
52 
67 

4 
43 
4/ 
41 

4 
53 
23 
43 
67 
88 
51 
22 
49 
47 
2-i 
36 

5 
32 
24 
10 
40 
11 
20 
63 
28 
41 
30 
13 
55 

5 
45 
43 

'57' 
17 
95 
30 
20 
24 
70 
49 
23 
48 


60.5 
63.4 
61.6- 
63.1 
62.1' 
60.3 
64  8 
58.2 
64.6 
64.1 
59.5 
.54.8 
61.9 
64.7 
63.8 
57.2 
65.2 
61.4' 
62.  .5 
57.1 
63.2 
60  2 
63.3 
62.6 
66.8 
62.4 
56.1 
58.4' 
63.0 
61.2 
66.4 
63.8 
60.7 
64.7 

60  2 

61  2 
61.5 
65.4 
63.0 
59.6 
61.0 
59.7 
58.0 
64.0 

61  6 
63.4 
62.6 
.56.8 
61.0 
•59  6 
59.8 
63,0 
59.3 
,57.4 
62.4 
65.0 
59.6 
.58.4 

62  4 
60.6 
59.4 
6?.l 
63.8 


63.0 
58.8 
61.8 
.59.8 
62.3 
62.6 
•57.0 
57,8 
64  0 
54  6 
64.2 
62  0 
60.2 
62.8 


62.7 
61.5 


-1.5 
-3.5 
-4.4 
-3.0 


-1.3 

-1.8 
-1.8 
-2.9 
-2.5 
-3.2 
-2.2 
-1.2 
-1.4 
-1.9 
-1.8 
-1.5 
-3.0 
-2.2 
-3.5 
-3.1 
-2.0 
-4  2 
-4.3 
-3  3 
-3.2 


-2.4 
-1.6 
-2.5 
-2.5 
-4.1 
-2.7 
-2.4 
-3.1 
-2.7 
-2.8 
-16 
-3.3 
-3.3 
-1.6 


-1.7 
-3.4 
-2.9 


-3,2 
-17 
-2.7 
-1.9 
-16 
-3.0 
-15 
-3.8 
-3.7 
-3.5 
-5.1 


-5.2 
-1.8 


-3.1 
-3.6 
-2.0 
-4.5 
-3.1 
-2,7 
-4.0 
-2,6 
-2,0 


-3,0 
-3.5 


-4,5 
-5,1 
-3  8 
-3.2 
-2.5 
-0,9 
-6.3 
-0.9 
-3.5 
-2.0 


-0.9 
-2.7 


18  I  34 
18  I  37 
I8t    31 


18t 

27 

201 

18 

18 

18 

29 

18 

•27 

27 

18t 

18 

21 

18 

18 

21 

18 

18 

18 

21 

l.K 

27 

18 

18 

I8t 

27 

18 

21 

19t 

21 

21 

21 

18 

18 

21 

18t 

18+ 

18 

18 

18 

18 

18 

21 

21 

18 

18 

18 

18 

18+ 

18 

18 

18 

18 

27 

21 

18+ 

18t 

18 

18 

27 

ist 

181 
27 


27 

181 

27 

27 

27 

18 

27 

IS-i 

181 

27 

18+ 

18t 

22 

18 


27 

18+ 


0.91 
1.64 
1.14 
3.04 
4.13 
0.75 
1.98 
0.90 
2.80 
1.74 
1.0'2 
0.81 
1.52 
0.93 
1.70 
1.49 
3.10 
1.37 
2.81 
0.75 
1.40 
1.02 
2.03 
1.08 
2.82 
1.95 
1,28 
0.81 
1.42 
0.57 
1.29 
1.55 
5.72 
2.06 
1,75 
1.60 
0.99 
1.55 
1  59 
1  30 
0.89 
2.38 
1.42 
1.51 
0.91 
3.10 
l.,56 
1  90 
2.55 
1.18 
1.29 
1.27 
0.93 
1.49 
2.41 
2.27 
1.23 
0.72 
2.14 
1  96 

1  68 
1.61 
3.14 
2.87 
3.14 
1.33 
3.73 

2  41 
2.53 
3.28 


2.91 
3.64 
1.96 
2,70 
2.61 
0-57 
1.17 
2.10 
3.27 
1.86 
1.45 
1.99 
1.29 
3.32 


2.56 
1.90 


-2.43 
-1.31 
-2.  76 
-1.00 


-2.49 
-0^74 
-1.94 
-0.17 
-1.57 
-2.38 
-2  46 
-1.96 
-2.44 
-2.15 
-1.97 
-0.49 
-2.66 
-0.95 
-3.30 
-1,64 
-2.03 
-1,18 
-1,68 
-0.27 
-0.92 


-2.56 
-1.59 
-2.84 
-1.79 
-1.86 
-1-2.60 
-2.38 
-1,81 
-1.83 
-2.30 
-1.59 
-1.68 
-2.59 
■   2  32 


-1.75 
-1.80 
-2.25 


-1.34 
-l.,58 
-0.64 
-1,77 
-2.23 
-1.77 
-3,16 
-I..54 
-0,72 
-1.19 
-2,42 


-1.10 
-1.55 
-0,88 
-1.53 
-1-0.47 
-0,63 
—0,25 
-1..59 
-1-0,44 
-1.10 
-0.22 
H-0,04 


-0,S7 
-0.06 


-0.31 
-0,07 
-2.01 
-1,82 
-0  81 
+0  57 
-1.74 
-1.S5 
-1,13 
-2,40 


-0.83 
-1.47 
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0 
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21 
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0 
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John  A.  Frick. 

John  J .  Martin . 

H.  L.  Balderston. 

Harold  J.  Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Korer. 

0.  E.  Koppenheffer 

Ira  J.  Keatb 

Andrew  B  Evansha 

Pro'.  N.  W.  Swayne. 

Dr   Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall, 

State  Sana  ton  von. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer, 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.of  Waterworks 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

Andrew  McNeillie. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co . 

New  Jersey  Zinc  Co. 

(.:.  S.  Weather  Bureau. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  BureHii. 

Theodore  J.  Samp.son. 

U.  S   Weather  Bureau 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 
Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 
George  W.  Hill. 
Harlan  Say  lor. 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
Susquenanna  ColUerieK  <  t. 
York  Water  Co. 
Franks.  Fawcett. 
William  C.Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Philip  R.  Shaw 
Ted  R.  Wineman. 
Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
W.  F.  G^illagher. 
Robert  Tross . 

U.  8.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  Coy 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.S.  Weather  Bureau . 
West  Penn.  Power  Co. 
J.  D.  Beachy. 
Harry  H.Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Wm.  W.  Mnrsteller. 
Carnegle-niinois  Steel  Corp 
Mrs.  Anna  Simnson. 
Thomas  S.  Knox. 


D.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  3-5-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  +  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters,  »,',',  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  lew  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
tt  Po3t-Oaace  addresses  are  as  follows:  of  tycippus,  '}r»9tj^b«rg:  of  N-^shiminv  Falls,  Oakford:  of  Sharon.  PH^rrell;  of  Shawmont.  Manaynnk:  of  Kane  (near>.  wiicox- 

W,  B.  0.  PbilKlelphit-ll-4-S7-i050. 
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Dally  Precipitation  for  September,  1837 

tiUUons 

i 
Uraluage  Basin 

Dky  of  month 

i 

1 

2 

S 

4 

5 

6 

7 

s 

i) 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

28 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Atliintic  Dtiiinaae. 
\lleiitowui  II 

Lehl»h 

.3' 
)   T. 

i   T. 

)    .01 

.11 

)  ... 

1 

.3< 

1  . . . 

.03    .Of 
.27  ... 
.16  ... 
.14  ... 



.14  ... 
.31  ... 
.84  .... 
.04  ... 
.38  .... 
.65  .... 
.37  .... 
.34  .... 

)  . . . 

.ot 

.Of 

.01 
.01 

.oa 

.08 

".'62 
'I'. 

.05 
.01 

.0 

.U 
.OS 
.14 

.01 

0  91 

Altooua 

Juniata 

.•2- 
.01 

t    .6( 
!    .6t 

4( 

.wl 

T. 
I  ... 

".6t 

.. 

•  .  . 

AllM>uiAlll| 

ArdmoreJ 

\V.  Br.  SusQ 

Lower  Uol 

.IV 

!... 

> 

... 

... 

.0- 

... 
.81 

.0> 
1 

... 

T. 

... 

'.'■ij 

1 .. 

... 

... 

... 

1.X8 

1   14 

AroUiltsviUt)     

Lower  SusQ 

2.0 

1.0( 

6£ 

.2- 

.23 
.3- 

.6C 
.27 

.70 

!    .2( 

.01 

)... 

.0« 
.31 
.41 
.Si 

... 

T. 

.3( 

... 

T 

... 

... 

.81 

... 
.]« 
21 

... 

... 

8.04 
2.82 
4    13 

.01 
.6(i 

i.oc 

1.7i 
.li 
T. 

Beilloid 

Juniata 

BelleiouU) 

W.  Br.  Susd 

.5f 

.0£ 
i.2(. 
.Ovi 

... 

'm 

.Of 

... 
'.'62 

... 

... 

:::. 

T. 

... 

•  .  . 

.  .  .  . 

BiaiiloUoia 

Lehigh 

.IC 

.64 

"is 

.81 

■  . 

.  .  . 

0.78 
2  17 

Big  ivuub 

Middle  Susq 

.01 
. . . . 

.1; 

.  .  .  . 

Blosorvillcit    

liOWer  iSiisq 

.OS 

1.81. 

1.7!i 
Ab 

.00 

... 

... 

.... 

... 

.3£ 

.... 

... 

.... 

3.45 
3.85 
1.98 

Bull'alo  Millslill 

Juniata 

Carlisle 

Lower  Susq 

T. 

T. 

11 

T. 

.01 

... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Catinvissa 

N.  Br.  Susq 

Crtiiwr  HaU 

Susquehanna 

.22 
.01 
.65 

.2'^ 
.17 

.40 

.03 
.03 
T. 

".a 

.26 
.27 
.11 

.08 

'.'08 
.12 
.09 
.02 
.10 
.40 
.09 
.36 
.10 
.11 
.21 
.07 
.48 

.20 

.17 
T. 
.08 

* 

0.90 
2.80 

Chambersburg 

Potomac 

1.59 
.36 
.50 
.41 
.64 
.61 
.34 
.57 
.43 

'.'si 

.15 
.91 

.01 

'.'67 
.112 
.12 
.07 

'r. 

'.'69 

'.'06 

.38 

.07 

".21 
T. 

.32 
.37 

'.08 

''39 
T. 

■.■34 

... 

... 



't" 

.... 

.48 

... 

.... 

OleaitieUl 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

.15 

Coaw^viUe 

.16 
.21 

.47 
.26 

'.'64 
.19 
.07 
.09 
.11 
.13 
.28 
.28 
.19 
.22 

■ 

1  02 

Oolrtbrook 

Lower  Susq 

.01 

T. 

.... 

.16 

.06 
".6b 

".'6i 

't'.' 

.03 
.17 

.08 
.04 
.46 
.03 
.09 
.06 
.02 

.... 

.... 

T. 

T. 

.... 

.... 

.... 

0.81 
1   63 

Cousboboukeu 

Schuylkill 

. . . . 

.... 

l>oyl'ston'u    

Lower  Del 

■.'62 

'.'si 
't.' 

'.'67 
.10 

'.'32 

.07 

'.'03 

'.'63 

'.'15 

'^Ol 

'."63 

•••■ 

'.'06 

T. 

't. 

■'i-'.' 
'.'61 

t'. 

.  .  .  . 

1.48 
2.60 
1.52 
0.93 
1  95 

Du  Bois 

W.  B.Susq 

W .  Br .  Susq 

.'■20 

.39 
.11 

1.14 
.10 

.34 
.25 

i'. 

••• 

;;:■ 

Korost  City 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

T.' 

.oa 

.12 

".6i 

Fredericksville 

't.' 

'f. 

.... 

:::: 

1   17 

Prertlanillil 

Lehigh 

N.  Br.  Susa 

'.'6i 

'!25 

'.'6i 

.01 

'.'61 

.08 

1  70 

Galetou 

.... 

.... 

1  57 

.14 

.07 

'.'65 

.01 

1.49 
3  10 

iettysburj? 

Potomac 

1.30 
.13 
.20 

1.23 
.12 
.28 

.35 
1  43 

airardvilleilil 

liordon 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

.10 

.21 
.06 

T. 

.40 

.27 

.15 
.13 

•"•■• 

••• 

.... 

1.38 
1  37 

Qouldsboroll 

Lehigh 

1.00 

.24 

.76 
.11 
.01 

'.'68 
.70 
.05 

2  81 

Schuylkill 

.09 
.12 

't. 

T. 

.06 

* 

.16 
.10 
.21 
.13 
.04 
T. 

'.'ig 
.10 
.09 

.05 
.23 
.06 
.15 
.02 
.10 
.29 
.28 
.10 

■ 

1  88 

-£ambur? 

Schuylkill 

S-l 

.14 
.10 
.24 
.30 
.37 
.01 

■.'65 
.05 

'.'.'.'. 

••• 

0  75 

Hanover 

Lower  Susq. 

.98 
.32 
.37 
.61 
.2.S 
.36 
.60 
.25 
1.01 
.25 
.14 
.40 
.22 
.01 
.12 
* 

'.'26 

.06 

r. 

.23 
.20 
.76 

.04 
T. 

.62 

•••• 

T. 
.05 

'.'57 
.33 
.30 

't" 

T. 

't. 

'."67 
.04 
T. 

.01 
T. 

.03 

'.'61 
.32 

'.'12 
.17 

't 

.... 

.... 

T. 
T. 

T. 

.03 

I  40 

Harrisburgr*" 

Hawleyllll 

Lower  Susq 

I'pper  Del 

T. 

.25 
.14 
.67 

i.'oo 
".'is 

.63 

1.02 
2  03 

HoUisterville 

doltwoodU 

luntiugdoii 

Hvndman         ...   . 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.26 

'.W 

't.' 

.... 

•■ 

•■• 

.03 

•  .  .  . 

..  . 

3.10 
1.08 
2.82 
1  96 

Potomac    ... 

.27 
.30 

.03 
T. 
.36 
.20 
.17 

't'.' 

.15 

'.'82 
.24 
T. 

.62 

.14 

.35 

.07 

.25 

.10 

T. 

.19 

.29 

.10 

.24 

.28 

.43 

.31 

.25 

.06 

Kvlertown 

W.  B.Susq       .     . 

T. 
.94 

T. 
T. 

'.'63 
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.05 

.01 

.01 

.18 

.05 

T. 

.14 
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.06 

.14 
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.12 
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T. 
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'.'o-i 
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1  28 
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3  59 
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.06 
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0  81 

Lausfordllll  .. 
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N.  Ilr.  Susq 
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Lehigh 

W.  Br.  Susq 
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0-^ 

T. 

.04 
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liawreueeville 

.45 
'.'64 

.61 
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r 
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.10 
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.05 

'.'12 
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:^hightonllll 
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T. 
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Matamorasllil 
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.12 
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.14 
.06 
.24 
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•••• 

'.". 
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1  44 

Mount  Pocono 

Upper  Del 

W.  Br.  Susq 

LownrDel 
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2  06 
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^esiiaininy  Fallsllll 
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1  60 
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3.47 
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T. 
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't.' 

.38 
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.... 
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T 
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.13 
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.12 
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.29 
.43 
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OR 

.03 
.02 

T. 

t'. 

.'08 
.06 

1.18 
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1  29 

t'estgrovellll 

T. 
T 

.22 
.38 
T 

1.15 
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N.  Mr.  Susq 

W.  Rr.  Snsq 

Lower  Susn 

Lo\vtT  Su^q 

'.0.5 
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'6i 

T 
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.19 
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.02 

05 

1  94 
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■• 

... 

... 

... 

... 

... 

3  27 
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08 
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0  93 
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1 

1  49 

OTk  Havenl|l| 

Lower  Susq 

.76 
.06 
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1 
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0.98 
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Schuylkill 

.64 
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51 
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11 

1  60 
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Continued  on  page  44. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


September,  1937 


Daily  Precipitation  for  September,  1937  — Continued  from  page  48 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


1       2 


13 


19 


20 


21 


23 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


Ohio  Drainage 


Beaver  Fallsll  II 

Blairsville 

Bradford 

Bruokvillellll... 

Butler 

Chambersville. 

Clairtont 

Clarion 

Cla.vsvUle 

Conrtuencellll.. 
Connellsville  . . 
Corry 


Coudersport 

Derry 

Donorallll 

Ebeusbiirg 

FraiiicUullll  ..... 
areensborollll... 

Ureeiisbursf 

Greenville 

(irovo  City 

Herrs  Isl.  Dam  11 

[rwin.. 

Johuatown  — 


Kane  (near)  U. 

Kregarllll........ 

Lake  Lynn  III... 

Liuesvillellll 

Lock  No  2IIII.... 
Lock  Nu.  tllll... 
LockNo.dttllll.- 

Lvcippus 

McKeosportllll... 

Meadville 

Midland 

Mosgrovellll 


Mount  Lebanon.. 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell 

Parkers  Landingjl 

Pennlinelllltt 

Pittsburgh"* 

Punxsutawneyjlll. 

Ridgway 

Salisbury  (near).. 
Saltsburgllil:  ...   . 


Sharonilll 

Smethportllll 

Somerset 

SpringdalelHItl.... 

CJniontown 

Duity  Riiservoirtt 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonlllj... 

Lake  Drainat;e. 

Erie**' 


Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monougahela... 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . . 

Monongahela 

Allegheny 


Allegheny 

Conemaugh.  ... 
Monongahela.. 
Conemaugh.  .. . 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  . 

Beaver 

Beaver 

Ohio 

Monongahela... 
Conemaugh 


Allegheny 

Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Beaver.  

Oliio 

Monongahela.. 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . 

Allegheny 

Oliio 

Allegheny 


Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Youghiogheny 
Conemaugh 


Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  .. 

Allegheny 

Monongahela.... 
Youghiogheny.. 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.. 

Beaver 

Youghiogheny 


Lake  Erie. 


.06 


.m 


.09 


.80 


.04 


T. 


.05 


.09 


.08 


1.08 


.45 


.25 


.25 

.44 

.72 

1.29 


1.10 

.03 
.26 
.69 


.52 
.48 
1.85 
1.42 
T. 
1.73 
1.09 


1.09 

1.15 

.61 

1.72 

1.01 

.56 

.16 

.88 

.75 

.90 

1.91 

.28 


.77 

1.14 

1.65 

2.75 

.75 

.49 

.18 

.25 

.81 

.21 

1.29 


.85    .10 
.01  1.20 


.25 


2.00 


.25 
1  34 
.11|3.40 

...    .02 


11.90 


87 
2.11 

.85 
1.85 

.58 
2.44 

.35 

.65 

.18 

.42 

.02 

1.20 

1.12 

1.44 

.11 

.36 

.35 

1.00 

1.29 

2.00 
.15 
.81 

1.20 
.51 
.45 

1.87 


1.02 

i!i5 


T. 


.55 


.08 


.41 


.01 


.01 


.01 


.03 


.01 


.11 


.30 


.04 


.03 


.05 


.20 


.02 


.01 


.85 


.11 


.06 


.08 


.02 


.03 


.10 


.02 


.03 


.05 


.04 


T. 


.02 


.08 


1.00 


.02 


.23 


.06 


.07 


.12   T.     T. 


.07 


.04 


.02 


.01 


.01 


.03 


.30 


.06 


.Oh 


.01 


T. 


T. 


T. 


.01 


.01 


1.68 
1.61 
3.14 

2.87 
3.14 
2.23 
1.8o 
S.73 
2.41 
1)  t5 
2.53 
3.:'8 


1.86 
1.E9 


1.10 
2.71 
1  <3 
2.91 
O.fif 
3  64 

1  9e 

1.53 

1.12 
1.16 
2.70 
2.fl 

3.rii' 

2.t6 
O.M 

o.ss 

1.17 
2.1C 
2.15 

.",.27 

n.H 

1.8( 
1.8f 
1.46 
l,f('^ 
1.99 
1.2C 
3,32 
4.81 
1.76 


2.56 


Except  as  otherwise  Indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  endlntr  at  the  time 
of  observation  •*•  Regular  Weati.er  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        •  Included  In  next  measurement. 

II  II  Precipitation  measured  in  the  mar., ins:  amount  then  recorded  is  for  the  precediner  24  hours.      V.  'trace)  when  precipitation  is  less  than  .0'  inch.      5  IncompletP 
or  missing,      t  Daily  amounts  inconsisU-nt.      tt  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  NewviUe:  of  Springdale.  Cheswick.  (P.  O.  Barking.  Pa.) ;  of  Pennline. 
Linesville:  of  Unity  Reservoir.  (Ireensburg;  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Kane,  Wilcox :  of  Lock  No.  5,  Schenley.    i  Mdt.  to  mdt. 


PRESSURE,  WIND, 

HXJMIDITT  AND  STJl 

J^SE 

[IN 

E. 

Atmospheric  pres-^ure 

1  Wind 

Relative 

(  reduced  to  sea  level ) 

humidity 

Stations 

3 

• 

"S 

0 

1 

Q 

1 

a 

S 

a 

8 

13 

a 

si 

Erie 

30.08 

30.51 

30 

29.54 

12.1 

32 

w. 

u 

75 

57 

65 

53 

Harrisburg 

30.08 

;}0.57 

30 

29.61 

6.0 

18 

w. 

19 

83 

53 

64 

70 

Philadelphia  — 

30.09 

30.58 

30 

29  60 

10.7 

27 

s. 

lb 

7b 

54 

64 

hb 

Pittsburgh 

30.09 

30.50 

30 

29.65 

9.0 

26 

EW. 

lb 

8b 

49 

58 

68 

Reading    

30.07 
30.08 

30.55 
30.60 

30 
30 

29.61 
29.58 

8.6 

30 
22 

w. 

nw. 

19 
19 

79 
84 

54 
53 

60 
64 

66 

Scranton 

11  1     5.4 

66 

1 

*  For  any  fl  ve-minute  pedod. 


■f  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


§ 

s 

01 

ts 

5 

a 

d 

0) 

S 

1 

« 

o 

S 

K 

o 

•J 

O 

Port  Jervis.N.  Y.. 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Harrisburg 

Greensboro... 

West  Newton 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lfhlgh 

Susquehanna... 
Susquehanna.. 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


.6 

7 

2.1 

27 

.0 

8 

1.0 

28 

1 

6 

2.5 

30 

.7 

7 

2  3 

30 

3 

1 

0.7 

SO 

.1 

1 

3.4 

80 

.1 

6 

10.5 

SO 

.8 

7 

0.0 

SO 

.5 

7 

10.5 

SO 

8* 

7 

10.0* 

30  ! 

.5* 

8 

9.0* 

14 

18 
22 
9 
20 
20 
18 
80 
20 
30 
25 
30 


*  -Pool  Stage. 


September,  id'i'i 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION 


45 


Dally  Temperatures  for  September,   1937 


StAtlons 


10     11 


16     17 


18     19     20     21     22     28     34     26     M     27     28     29     ao  i  :il  i  Miau 


Mtoouft )  Maximum.. 

I  Mluiiiuiin.. 
Bedford '  Miixliiium.. 

1  Mliiiiiuim,. 
Botiileheni *  Mivximum.. 

(  Minimum,. 
BrookviUe >  Maximum., 

I  Minimum,. 

Butler ^  Miiximum., 

'  Minimum,. 
Carlisle \  Ma.ximum,. 

I  Minimum,. 
Chamt-ersburg *  Maximum,, 

I  Minimum., 
unambersvllle 1  Maximum,, 

I  Minimum.. 
ClaysvUle *  Ma.\imum., 

'  Minimum,, 
aearfleld J  Maximum,, 

1  Minimum,. 
Coatesville »  Maximum., 

i  Minimum,. 
Coiry  i  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Emporium )  Maximum,, 

I  Minimum,. 

Erie*  !  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Franklint )  Maximum,, 

!  Minimum,. 
Freeland )  Maximum., 

(  Minimum,. 
Gettysburg !  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Greensburg )  Maximum,. 

(  Minimum.. 
Grove  City )  Maximum,. 

I  Minimum,. 
Hamburg )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Harrisburg* ^  Maximum,. 

'  Minimum,. 
Hawley )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Holtwood* *  Maximum., 

'  Minimum.. 
Huntingdon )  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Johnstown )  Maximum  „ 

(  Minimum,. 
Lancaster \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Lawrenceville >  Maximum,. 

(  Minimum,. 
Lebanon! )  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Lock  Haven \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Marcus  Hook* )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Meadville )  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Montrose \  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Mount  Pocono )  Maximum.. 

I  Minimum,. 
Philadelphia* \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Pittsburgh* \  Maximum,, 

*  Minimum,. 
Quakertown |  Maximum,, 

I  Minimum.. 
Reading* >  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Ridgwayt S  Maximum., 

'  Minimum,. 
Scranton* j  Maximum., 

)  Minimum,. 
Selinsgrove )  Maximum,, 

'  Minimum.. 
Somerset \  Maximum., 

I  Minimum., 
State  College )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Stroudsburgt ( Maximxmi,, 

I  Minimum,. 
Towanda S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Uniontown, )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Vandergrift* (  Maximum., 

'  Minimum.. 
Warren i  Maximum., 

'  Minimum,. 
Waynesburg S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Wellsboro i  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Williamsport, )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Williamstown (Maximum. 

'  Minimum., 
York j  Maximum,. 

I  Minimum .. 
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89 

82 

69 

61 

71 

76 

76 

70 

68 

71 

67 

66 

77 

7) 

61 

68 

68 

64 

67 

77 

78 

78 

62 

66 

66 

68 

70 

77 

.   67 

61 

66 

67 

58 

62 

56 

49 

47 

49 

66 

48 

47 

43 

48 

43 

48 

82 

43 

88 

87 

40 

46 

46 

61 

42 

88 

42 

46 

40 
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89 

89 

88 

70 

65 

71 

76 

76 

76 

71 

71 

73 

67 

76 

73 

70 

68 

64 

64 

67 

74 

77 

79 

HI 

78 

60 

66 

70 

68 

.   64 

62 

64 

64 

57 

65 

68 

64 

60 

60 

58 

48 

48 

43 

41 

43 

49 

39 

42 

36 

36 

40 

46 

49 

49 

82 

88 

44 

44 

43 

.  y.! 

92 

91 

93 

93 

68 

80 

82 

81 

80 

79 

79 

76 

71 

79 

79 

78 

68 

68 

66 

68 

76 

78 

86 

86 

85 

68 

69 

70 

78 

.   6!) 

72 

69 

71 

60 

62 

66 

66 

54 

63 

65 

67 

63 

5(1 

48 

6b 

64 

42 

48 

41 

41 

46 

46 

61 

64 

66 

46 

48 

47 

44 

.  91 

91 

90 

77 

64 

69 

78 

76 

80 
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68 

69 

66 

65 

67 

69 

59 

66 

61 

64 

67 

80 

84 

84 

68 

61 

69 

62 

69 

76 

.   fi7 

62 

66 

62 

68 

43 

42 

44 

41 

46 

67 

42 

37 

37 

41 

86 

40 

27 

33 

81 

80 

82 

39 

41 

42 

47 

27 

86 

36 

81 
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95 

92 
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»1 
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79 

68 

67 
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65 
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42 
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47 

63 
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40 

40 
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94 
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72 
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78 

75 

65 

58 

49 

60 

57 

..   6] 

62 

63 

63 

57 

40 

42 

40 

45 

47 

48 

44 

42 

41 

40 

46 

45 

41 

41 

39 

33 

40 

42 

63 

60 

52 

44 

41 

42 

35 

..   91 

91 

90 

91 

77 

68 

76 

80 

80 

78 

76 

79 

60 

70 

79 

77 

65 

66 

70 

68 

70 

74 

76 

82 

60 

72 

63 

66 

66 

71 

..   73 

74 

72 

71 

57 

57 

63 

62 

62 

61 

61 

59 

54 

51 

56 

65 

53 

46 

51 

50 

51 

56 

56 

87 

62 

58 

52 

61 

50 

52 

..   91 

93 

88 

85 

69 

71 

76 

76 

80 

81 

70 

68 

58 

66 

69 

68 

61 

67 

62 

65 

69 

80 

S3 

86 

83 

61 

67 

63 

72 

78 

..   67 

69 

71 

68 

56 

52 

54 

67 

56 

58 

59 

51 

46 

46 

51 

48 

47 

35 

47 

42 

44 

47 

56 

66 

66 

47 

40 

43 

46 

47 

..  8.-; 

89 

89 

91 

89 

67 

75 

76 

77 

77 

75 

73 

71 

76 

74 

73 

68 

63 

66 

63 

67 

70 

74 

79 

80 

73 

64 

56 

65 

68 

..   62 

66 

61 

67 

58 

53 

.52 

50 

48 

48 

48 

50 

51 

42 

51 

49 

51 

33 

39 

51 

33 

40 

40 

43 

46 

47 

41 

43 

42 

35 

89 

90 

90 

92 

76 

67 

75 

76 

79 

78 

73 

75 

57 

68 

77 

75 

65 

66 

66 

65 

69 

75 

77 

83 

88 

69 

60 

68 

70 

71 

..   70 

"4 

72 

75 

58 

56 

60 

59 

56 

57 

57 

56 

53 

50 

64 

60 

48 

44 

62 

46 

45 

48 

81 

66 

58 

64 

49 

60 

62 

47 

..   90 

89 

86 

77 

61 

69 

77 

75 

77 

79 

68 

69 

63 

63 

65 

68 

69 

65 

69 

63 

66 

78 

83 

83 

82 

61 

60 

58 

66 

73 

..   59 

61 

63 

64 

57 

53 

46 

45 

43 

46 

54 

40 

39 

39 

42 

36 

39 

30 

33 

30 

31 

35 

41 

44 

46 

46 

29 

32 

35 

32 

.   91 

91 

91 

90 

68 

71 

76 

77 

79 

79 

72 

66 

56 

67 

78 

73 

61 

65 

63 

62 

63 

75 

77 

82 

84 

65 

58 

64 

66 

71 

65 

68 

68 

68 

56 

52 

50 

50 

50 

53 

55 

52 

49 

49 

44 

49 

42 

36 

49 

42 

37 

45 

48 

61 

60 

49 

41 

49 

47 

39 

. .   80 

90 

88 

89 

78 

67 

77 

78 

80 

77 

73 

74 

69 

68 

77 

70 

69 

67 

65 

68 

67 

69 

76 

76 

83 

80 

66 

60 

68 

65 

..   64 

6(i 

67 

65 

58 

50 

57 

51 

51 

52 

57 

49 

50 

48 

45 

48 

45 

34 

46 

36 

36 

43 

44 

60 

49 

62 

39 

36 

38 

42 

..   81 

87 

83 

82 

69 

59 

71 

71 

68 

67 

65 

62 

59 

57 

61 

76 

59 

62 

62 

56 

66 

68 

70 

73 

73 

64 

52 

51 

66 

62 

..   58 

55 

59 

62 

56 

53 

55 

45 

40 

43 

."^6 

41 

41 

42 

45 

33 

43 

26 

38 

29 

29 

32 

37 

39 

38 

47 

25 

39 

38 

33 

..   88 

88 

89 

83 

69 

62 

74 

73 

76 

76 

69 

69 

58 

65 

74 

71 

59 

62 

61 

63 

66 

72 

76 

79 

80 

68 

59 

65 

68 

68 

..   61 

64 

67 

65 

56 

52 

52 

49 

47 

52 

59 

48 

47 

44 

46 

45 

48 

33 

45 

41 

37 

41 

43 

46 

48 

50 

34 

43 

44 

43 

..   93 

92 

90 

88 

80 

81 

79 

79 

79 

79 

76 

60 

61 

70 

77 

77 

62 

68 

68 

65 

70 

73 

77 

86 

85 

83 

59 

55 

71 

73 

..   65 

6? 

64 

68 

48 

48 

47 

47 

48 

49 

47 

52 

60 

50 

40 

40 

50 

33 

40 

45 

32 

40 

41 

42 

49 

49 

39 

49 

44 

36 

..   91 

91 

92 

87 

74 

71 

76 

77 

80 

79 

68 

69 

54 

67 

76 

72 

62 

66 

64 

63 

64 

74 

79 

84 

82 

67 

61 

57 

67 

70 

..   6.S 

67 

67 

65 

54 

47 

48 

48 

47 

48 

54 

49 

47 

43 

41 

41 

44 

33 

48 

38 

31 

42 

40 

48 

45 

45 

34 

44 

37 

38 

..   94 

92 

92 

88 

72 

79 

7" 

79 

84 

84 

73 

72 

65 

68 

76 

75 

64 

70 

68 

69 

73 

86 

89 

86 

85 

70 

66 

68 

74 

81 

..   65 

66 

69 

68 

61 

57 

56 

56 

59 

57 

62 

61 

46 

44 

53 

44 

49 

34 

50 

36 

37 

43 

51 

80 

49 

51 

34 

46 

45 

44 

..   91 

90 

87 

84 

70 

72 

79 

77 

82 

83 

73 

73 

62 

72 

75 

74 

62 

70 

66 

67 

71 

82 

84 

88 

84 

67 

69 

66 

72 

77 

..   66 

67 

70 

68 

54 

.'iS 

53 

63 

49 

64 

56 

48 

61 

46 

51 

42 

39 

35 

43 

37 

38 

41 

49 

49 

49 

42 

35 

47 

42 

41 

..   82 

85 

85 

84 

72 

74 

69 

72 

73 

74 

75 

66 

62 

60 

60 

64 

60 

60 

62 

60 

50 

65 

70 

78 

78 

70 

62 

56 

60 

70 

..   66 

68 

70 

70 

60 

52 

54 

52 

54 

66 

61 

68 

43 

48 

45 

44 

45 

40 

47 

42 

40 

38 

60 

63 

84 

60 

50 

40 

46 

41 

..   93 

93 

91 

88 

76 

78 

79 

82 

83 

82 

76 

72 

64 

68 

71 

72 

65 

69 

66 

70 

75 

85 

88 

87 

83 

68 

61 

68 

76 

81 

..  63 

65 

68 

66 

60 

53 

67 

52 

49 

62 

62 

47 

47 

44 

52 

39 

47 

32 

49 

34 

36 

89 

48 

47 

47 

49 

83 

46 

39 

39 

..  90 

90 

91 

8'' 

72 

70 

74 

73 

78 

76 

66 

67 

58 

66 

72 

70 

57 

64 

69 

60 

62 

73 

78 

80 

81 

72 

64 

55 

61 

68. ...i 

..   63 

65 

65 

63 

50 

44 

46 

46 

45 

46 

55 

45 

45 

43 

42 

41 

47 

30 

50 

33 

31 

37 

40 

45 

48 

41 

32 

41 

35 

35 

..  90 

91 

91 

85 

78 

68 

76 

77 

80 

78 

73 

73 

62 

68 

76 

73 

62 

64 

65 

65 

66 

74 

76 

79 

80 

69 

63 

60 

66 

70 

..   67 

67 

68 

68 

59 

51 

51 

51 

49 

51 

68 

48 

50 

47 

42 

52 

51 

36 

46 

41 

38 

44 

44 

62 

83 

64 

37 

46 

39 

41 

,.  91 

88 

90 

89 

91 

86 

84 

81 

80 

79 

75 

71 

70 

66 

78 

77 

72 

64 

65 

73 

69 

76 

78 

81 

88 

80 

59 

63 

66 

71 

..  67 

67 

68 

70 

56 

49 

54 

61 

55 

55 

60 

■  49 

46 

43 

50 

50 

48 

36 

38 

42 

47 

40 

60 

83 

66 

54 

40 

43 

42 

46 

.  91 

91 

90 

90 

78 

66 

70 

75 

78 

78 

73 

73 

70 

64 

79 

76 

70 

66 

68 

68 

69 

76 

78 

82 

83 

74 

64 

S8 

67 

72 

.   65 

66 

65 

69 

62 

57 

60 

55 

50 

53 

55 

48 

53 

43 

45 

57 

54 

36 

47 

37 

38 

42 

49 

46 

47 

61 

40 

48 

41 

40 

71.6 

47.8 

73.0 

48.6 

78.1 

68.1 

71.6 

42.0 

76.6 

46.6 

77.2 

60.1 

76,0 

60.7 

78.9 

45.2 

78.2 

47.7 

78.4* 

44.7* 

74.7 

61.6 

74.2 

44.4 

73.6 

47.0 

70.8 

.M.fi 

71.7 

45.0 

66.7 

49,6 

76.2 

.52.6 

75.7 

49.2 

69.3 

49.5 

73.8 

60.0 

73.2 

54.4 

70.6 

43.9 

74.0 

56,4 

73.9* 

48.9" 

77.0 

50.6 

77.3 

49  2 

73.7 

46.6 

76.1 

51  5 

74,7 

50,5 

77.3 

56.4* 

71.0 

46.6 

68.9 

47.8 

66.2 

46.0 

74,7 

58.1 

73  2 

52.0 

73.7 

47.7 

73.8 

56.6 

71.0 

43.0 

72.4 

50.1 

74,1 

48.9 

66.7 

42.6 

70,7 

48,4 

76,2 

46.9 

72.8 

46,6 

77.3 

51.1 

76.2 

48.9 

68.9 

51.6 

77.0 

48.7 

71.0 

44.9 

73.3 

.50.0 

76.2 

50.5 

74.7 

50.6 


*    Midnight  to  midaiff'at. 
froBj  record. 


t   Tljerajoioatefi?  re»(}  lij  laor^iaj.  mi^iiiauaj  set  back  to  preoaiijuj  date. 


*,'',•,  etc..  Indicate  respectively  1, 2  or  8  days  njisslug 
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GENERAL  SUMMARY. 

The  average  teniporatuie  for  the  State,  50.6  degrees,  was  just 
equal  to  that  for  October  1929,  these  two  being  the  coolest 
Octobers  of  the  last  twelve  years.  The  deficiency  was  occasioned 
chiefly  by  a  cool  period  of  ten  days  duration,  from  the  8th  to 
17th  inclusive.  Freezing  temperatures  were  fairly  general  near 
the  end  of  this  period,  but  did  no  extensive  damage.  The  ex- 
treme temperatures  for  the  month  were  not  unusual.  The  rains 
were  generally  light  or  moderate  during  the  first  half,  and  heavy 
during  the  last  half  of  the  month.  For  the  month  as  a  whole, 
they  were  almost  twice  as  much  as  the  October  average.  In  a 
general  way  the  rains  were  heaviest  in  the  regions  where  the 
September  rains  were  lightest.  They  saturated  the  soil  quite 
thoroughly,  tilled  the  ponds,  and  flooded  many  streams.  In  the 
Ohio  headwaters  the  streams  were  flooded  in  many  places  on  the 
29th,  while  the  Schuylkill  was  flooded  on  the  24th.  At  most 
places  the  waters  merely  rose  past  the  established  flood  stages, 
and  the  damage  was  not  important.  Weather  during  the  first 
half  of  the  month  was  favorable  for  field  work,  and  corn  husk- 
ing, potato  digging,  and  apple  gathering  made  good  progress. 
Heavy  rains  slowed  up  nearly  all  outdoor  work,  and  field  work 
especially,  during  the  last  half  of  the  month.  The  corn  crop 
was  better  than  the  average  in  yield,  and  generally  in  quality. 
It  was  mostly  in  fine  condition  for  cribbing.  The  potato  crop 
was  just  a  little  better  than  the  average,  while  the  apples  were 
the  best  for  several  years  in  both  yield  and  quality.  Truck  crops 
were  cut  off  by  killing  frosts  a  little  earlier  than  usual  in  the 
southeastern  counties.  Corn  matured  rather  early  and  was  not 
damaged  much  by  freezing.  Wheat  and  rye  seeding  began  late 
in  September,  and  finished  in  October.  The  grain  did  not 
sprout  quickly  on  account  of  the  dry  top  soil.  In  general,  both 
wheat  and  rye  would  have  been  better  if  the  drenching  rains 
had  come  early  in  the  month.  At  the  close  of  the  month  these 
grains  were  reported  as  being  mostly  in  fair  condition. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  91  stations,  was  50.6°,  which  is  1.9°  below  the  60- 
year  normal  for  October.  The  highest  monthly  mean  was  57.6°, 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  43.8°  at  Mount  Pocono.  The 
highest  temperature  was  89°  at  Claysville  on  the  1st,  and  at 
Vandergrift  on  the  6th,  while  the  lowest  was  12°  at  Emporium 


on  the  17th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  45° 
and  occurred  at  Hyndman  on  the  Tith,  Lancaster  on  the  18th 
and  at  Emporium  on  the  17th. 


PRBOIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  148  stations 
was  5.84  inches,  which  is  2.58  inches  above  the  50-year  normal 
for  October.  The  greatest  monthly  amount  was  10.40  inches  at 
Mount  Pocono,  and  the  least  was  2.98  inches  at  Beaver  Falls. 
The  greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was 
4.50  inches  at  Gordon  on  the  22d-23rd. 

Snowfall  averaged  0.1  inch  which  is  0.1  inch  less  than  the 
50-year  normal.  T^ie  greatest  monthly  amount  was  2.8  inches 
at  Erie.  The  greatest  snowfall  for  24-hours  was  2.6  inches  at 
Erie  on  the  24th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  OCTOBER 


Year 


Temperature 


Precipitation 


S  ° 
"ico 


No  of  days. 


o  « 

O  a) 

5.1 


•-r'O 


18S9. 

1890. 

1891. 

1892. 

1893. 

1894. 

1895 

1896. 

1897. 

1898. 

1899. 

1900. 

1901. 

1902. 

1903. 

1904. 

1905. 

1906. 

1907. 

1908. 

1909. 

1910. 

1911. 

1912. 

1913. 

1914. 

1915. 

1916. 

1917. 

1918. 

1919. 

1920. 

1921.. 

1922. 

1923. 

1924. 

1925. 

1926. 

1927. 

1928., 

1929. 

1930. 

1931.. 

1932. 

1933., 

1934 . 

1935., 

1936.. 

1937., 


Period  . 


46  3 

74 

19 
13 

4.02 
3.85 

r 

0.2 

16 
10 

9 

8 

6 
9 

47.3 

83 

50.9 

81 

21 

5.87 

0.3 

15 

6 

8 

50.6 

91 

15 

3.06 

T. 

8 

U 

9 

50  8 

83 

16 
17 
24 

0.72 
3.26 
4.26 

T. 
T. 
T. 

6 

8 
9 

13 
14 
12 

11 

8 
8 

53.0 
53.6 

91 

88 

47.3 

76 

17 

1.99 

0.3 

5 

17 

8 

48.9 

86 

18 

3.19 

T. 

9 

11 

8 

54.2 

95 

16 

1.32 

T. 

5 

14 

8 

53.8 

92 

20 

5.20 

T. 

12 

11 

7 

54.6 

94 

15 

1.55 

0 

6 

13 

8 

58.6 

95 

19 

2.74 

0 

8 

11 

9 

52.2 

83 

20 

1.23 

T. 

5 

16 

10 

53.1 

89 

19 

4.64 

0.1 

9 

12 

9 

53.4 

91 

20 

4.64 

0.1 

9 

12 

8 

50.6 

91 

12 

2.87 

T. 

7 

15 

8 

53.2 

90 

16 

4.23 

T. 

9 

14 

7 

52.0 

87 

14 

4.46 

1.1 

14 

7 

7 

48.2 

87 

13 

3.16 

T. 

7 

16 

8 

54.6 

93 

19 

1.95 

T. 

6 

16 

7 

48.4 

87 

15 

2.27 

T. 

7 

13 

7 

55.6 

91 

14 

1.91 

0.5 

7 

16 

8 

52.3 

83 

18 

4.83 

T. 

11 

11 

7 

54.2 

90 

23 

2.74 

T. 

7 

15 

7 

54.9 

88 

16 

5.44 

0.2 

13 

10 

6 

56.4 

91 

11 

2.35 

T. 

9 

11 

9 

54.2 

85 

17 

2.65 

T 

8 

15 

7 

52.1 

92 

16 

2.25 

T. 

6 

18 

7 

47.2 

84 

12 

6.38 

1.7 

13 

10 

10 

55.5 

85 

19 

3.17 

0 

10 

15 

8 

57.5 

92 

21 

4.77 

0 

17 

9 

8 

57.5 

88 

22 

1.67 

T. 

5 

19 

7 

52.6 

84 

18 

2.16 

0 

8 

17 

7 

54.8 

94 

12 

2.51 

T. 

7 

18 

6 

51.0 

87 

12 

2.38 

T. 

>■ 

15 

8 

52.9 

87 

14 

0.28 

0 

2 

21 

7 

46.1 

83 

9 

4.83 

3.8 

15 

6 

8 

51.9 

90 

16 

4.51 

0.2 

14 

10 

9 

55.6 

99 

21 

6.40 

0.1 

9 

17 

5 

55.1 

91 

15 

1.78 

0.1 

8 

14 

8 

50.6 

85 

14 

5.59 

T, 

9 

12 

8 

50.8 

93 

9 

0.99 

0.2 

6 

15 

7 

55.7 

93 

20 

1.83 

T. 

9 

15 

8 

53.8 

86 

20 

b.^\ 

T. 

11 

10 

7 

51.6 

90 

11 

1.91 

T 

8 

16 

9 

51.8 

84 

11 

1.46 

0.6 

6 

17 

7 

53.0 

89 

16 

2.77 

T. 

9 

16 

8 

54.0 

87 

11 

3.69 

T. 

11 

13 

6 

60.6 

89 

12 

5.84 

0.1 

14 

8 

8 

52.5 

99 

9 

3.26 

0.2 

9 

13 

8 

16 

14 

17 

11 

7 

9 

11 

6 

12 

9 

13 

10 

U 

6 

10 

11 

8 

10 

17 

7 

8 

11 

7 

13 

9 

15 

11 

9 

6 

11 

8 

14 

6 

7 

7 

8 

3 

17 

12 

9 

9 

11 

9 

8 

14 

6 

7 

7 

12 

15 

10 


47 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


October,  1937 


Olimatolog'ical  Data  for  October,  1937 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


B 

D  O 


Precipitation,  in  incJies 


a 

o_ 

^ 

i  S3 

a.B 

c 

t=.5 

-§ 

If  c 

o  o 

C3  i. 

r?^ 

?■-= 

Q 

s  c 
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^-  .\ltooua 
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'c  tied  ford 

^  aettileliom 
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■■a  \Jouter  ilall. .   .. 
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^  '^learlield 

"'"  Coatesville 
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Empuriuiu 

Eplirata 

Freelaud 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hauover 

Harrisbuig 

Havvley 

Holtwood 

Huntiugdon 

Hyudman 

Kyiertowu 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Milflintown 

Ml.  i'ocono 

Muncy  Valley.     ■  •  ■ 
Nesiiamiuy  FallsU- 

Palmertou 

Philadelphia 

Phounixville 

Quakertown 

Readiug 

Retreat 

SiTautou 

Seliusgrove. 

Shawmonltl 

Shippeusburg 

State  College 

Stroud- burg 

Tovvanda 
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West  Chester 

WilliamsP'irt 
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Brookville 

Butler 

«  Chambersville.. 

§  Clairton 

.3  Claysville 

g  Oorry 

<5  Coudersport 

cj    Derry 

S  Donora  

d   Bbensburg 

Franklin 

ireensburg 

Greenville 
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For  the  State. 
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6.98 
5.30 
8.96 
6.23 
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6.7(1 
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John  A.  Frick. 
John  J.  Martin. 
H.  L.  Balderston. 
Harold  J .  Miller. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  L'niversity 
Prof.  C.  E.  Miller. 
Edward  E.  Bailey. 
William  B.  Speat 
E.  W.  Hess. 
Howard  L.  Pyle. 
Wm.  A,  Uorer. 
C.  E.  Koppenhetfer 
Ira  .1.  Keath 
Andrew  B  Evausha 
Pro'.  iN.  W.  Swayne. 
Dr  Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
Konald  H.Marshall. 
State  Sanatorium. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.S.  Weather  Bureau 
Mrs.  Delia  M.  Peunell 
H.  W.  Lowy.  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Yoder 
Glenn  K.  Shaffer. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt.of  Wat'^r  Works 
C.  P.  Darling 
Lebanon  Valley  Gas  Co 
Joseph  Beaver. 
Sun  Oil  Co. 
Andrew  McNeillie. 
Paul  C.  Hoskinsou. 
H.  O.  Hacker. 
Philadelphia  Sub.  Water  Ci. 
New  Jersey  Zinc  Co. 
V.  S.  Wtatlier  Bureau. 
Philadelphia  Sub.  Wati-rCd 
John  E.  Bonner. 
U.S.  Weather  Bureai.. 
Theodore  J.  Sampson 
U.S.  Weather  liire.n. 
Dr.  George  E.  Fisher 
W.  S.  Guiles. 
State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs  .M.  OrdeliaPark- 

(leorge  W.  Hill. 

Harlan  Say  lor. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

.Susquehanna  Collierieii  <  i 

York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 

William  C.Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie -lllinoii-  Steel  Corp 

J.  L.  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw 

Ted  R.  Wineman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross . 

U.  S.  Forest  Service. 

Westmoreland  Water  Co. 

Paul  F.  Coy 

Perry  P.  Campbell 

New  Castle  Water  Co. 

Gen.  ChemicAl  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau, 

West  Penn .  Power  Co 

J.  D.  Beachy. 

Harry  H.Gerber. 

D.L.  Grove. 

Wm.  W.  Marsteller. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

Afrs.  Anna  Simpson. 

Thomas  S.  Knox. 


U.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  al.so.  *  Incomplete. 

Reference  letters,  »,  ',  •,  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2.  8,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

tt  Post-08ice  addresses  are  as  follO'ws:  of  Lyclppus.  Graensbur^;  of  Neshaminy  Falls,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  of  Shawmont,  Manayunk:  of  Kane  (neaT^,  Wilcox. 

W.  B.  O.  PllU^elpW*-}.?-2-S7-1060. 


OCTDBKK,    1VJ37 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    I'KNNSYLVANI A  SECTION. 


48 


Daily  Precipitation  for  October,  1&37 
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Alleutownlh,  

Altuoaa 

Aiisoiiiailll 

ArduioreJ 

AroudtsviUo 

Baker's  riummit.. . 

Bedford 

Belloiouw 

BetiileUera 

Big  Knob 

Bloservillelt 

Burtiilo  Millsilll 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall 

Chambers  burg 

Oleartield 

CoaiesviUo 

Colebrook 
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DoyK'sto.vn    

Du  Bois 
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Freelandllll 
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liraterford 
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Hanover 

Harrisburgr*'* 

Hawleyllll 

HoUisterville 

HoltwoodlJ. 

Huntingdon 

Hvndman 

Kylertown 
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Matamorasllll 
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S'ew  Bloomtield. . . 
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'aupaokllll 

'hiladelphia***.... 
'hila.  NavyVard  t. 
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leading"' 
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.64 
.53 

.3S 
.63 
.35 

52 
.63 
,96 
.37 

.5? 
.86 
,73 
,36 
,43 


.8)  .22    .06 

.80  ,02 

1.05  39 

.421  T, 

.31 

.69 

.66  T 

1.18  T, 

.73  .03 

\M  .20 
1.20 

1.68 


.17 


01 
3.26 


.80 

.98 

.74 

2.26 

2.46 

.63 

1.09 

.68 

.96 

2.69 

1.94 

1.74 

3.6] 

1.36 

1.20 

1.46 

.33 

4.50 


.05 


.85.. 


24    .06 

60  ... 


... 


.02 


.03 


.12 


.50 


.27 
.63 
.30 
.30 
.56 
.29 
10 
13 
65 
20 
00 
05 
61 
30 
34 
* 

92 

3(' 
15 
87 
90 
90 
,52 
89 
6' 

,87 
65 
62 

.85 

.23 
.25 

'98 
2.90 
2.43 


1.67 


. . .  3  56 
'  66 
1.81 

.94 
2  45 
2.70 
1.83 

.76 

i.on 

1.66 

f,' 
1.8' 


.11 


1.27 
3  14 


04  1   81 

1.20 
1.84 
1  73 
1..5? 
■.'98 
2.51 
1.96 
.96 
.281   .21 


.43 


.70 


.03 


.68 


.03 


T. 


.06 


.10 


66 
1.10 
1.66 
.63 
.67 
.62 

'.'68 

'.'26 
.32 

'.'74 
.98 
.62 
.46 
.68 
.01 

.'34 
.59 
.32 


R8i  T 
1.12    .01 


.01 


.08 


.89 

.81 

.36 

1.11 

.48 

1.67 

1.01 

1.21 

.81 


1.02 
1.32 

.83 
1.31 
1.12 

.23 
1.22 


.02 

.62 

1.04 


.42 
.66 
.84 
.01 
.66 

i.'oe 

12 


.60 
1.30 


.36 


1.16 
0 


.40 


.60 
.32 
.26 
.08 
121 


.64 
•67 
.57 
.77 
..37 
.52 
.98 
.73 
2.13 
1.27 
.39 
.76 
.83 
.90 
.06 


.10 
.02 
.04 
.61 

.'i8 
.23 
.07 
69 
T, 
.86 
.39 
1.62 
.03 

'.'25 


1.28 
1.42 

.47 
1.03 
1.91 

.62 

3.60 
.64 

2.36 

1.33 
52 

1.30 
.44 
.80 

1.00 
1.08 
1.32 
1.31 

75 


T 

2.02 

.77 

.'06 

T. 

.13 

.'49 
.29 


72 


06 

0' 

1.06 

1.06 

.04 

..38 

.31 

.10 

1.00 

.06 

.11 

.60 


1.02    .32 
1.46 


41 
31 
61 
1.40 
.60 
.97 
.86 
.431 


.04 
.80 
1.14 
.17 
.06 


SI 


6.98 
4.96 
6.80 
8.96 
6.86 
6.28 
6.09 
8.16 
6.08 
7.60 
6.76 
6.17 

'e.'ee 

6.61 
6.68 
7.21 
7.84 
6.24 
5.20 
6.31 
6.06 
7.18 
6.96 
6.54 
9.50 
8.67 
7.00 
7.67 
7.89 
9.38 


4.08 
7.53 
7.48 
6  76 
6.26 
5.86 
6.01 
5.69 
7.21 
6.12 
5.68 
5.78 
9.82 
5.20 
7.03 
7.66 


7.06 
6.16 
10.40 
6.68 
7.72 
6.18 
7.16 
6.59 
6.97 
S.78 

5  24 
5.09 
6.21 
4.79 
8.66 
6.75 

"9!24 

4  23 
5.37 
5.08 
6.65 
6.02 
6.70 
6.41 
8.49 
6.68 
5.16 
6.14 
4.73 
6.11 

'4!  86 
5.79 
5.40 

5  36 
6.42 
7.51 
7.22 
6.98 
4  78 
4. 35 


Cpntiiiued  on  page  ^p 
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CLIMATO LOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


October,  1937 


Daily  Precipitation  for  October,  1937 -Continued  from  page  48 


Stations 


Drainasre  Basin 


Day  of  -.nonth 


1       -2      8 


6      7 


20 


23     24 


25 


27 


28 


29 


30 


Ohio  Drainage 


Beaver  Fallsll  II 

Blairsville 

Bradford 

Bruolivillellll... 

Butler 

Chambersville. 

Clairtont 

Clarion 

Clayiville 

Conrtueucellll. . 
Connellsville  . . 
Gorry 


Coudersport 

Derry 

Donorallit 

Ebeasburg 

fraiiKliulill 

Qreeusborollll... 

tirHOiisburg 

(ireeuville 

Grove  City 

Herrs  Isl.  Uamil 

Irwin •  •■ 

Johastown 


Beaver 

Allegrheuy 

Alleglieny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Allegheny 

Ohio 

Youghioghiny  .. 
Monongahela  — 
Allegheny 


Kane  (near)  tt.-- 

Kregarllll..... 

Lake  Lynullll 

Liiiesvillellll 

Lock  No  21111 

Lock  Mo.4l|!l 

LockNo.6«llll.... 

Lvtippiis 

McKeesportlHi 

Meadville 

Midland 

Mosgrovellll 

Mount  Leiianon. .. 

Natrouallll 

New  Castleilll 

No'.voll 

Parkers  Landingllll 

PennlinellllU 

Pittsburgh*" 

Punxsutawneyllll.. 

Ridgway 

Salisbury  (near)... 
Saltsburgllll : 

Sharon!  II 

Smethportllll 

3omi'r.set 

Springdale'l^ltt 

Dniontnwn 

Unity  Resprvoirtt. 

Vanrterfrriftt 

Warren 

Wavnesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll 

Lake  Drninnge. 

Erie"' 


Allegheny 

Coneiuaugh.  . .. 
Monongahela.. 
(Juuemaugh.  .. , 

Allegheny 

Monongahela.. , 
Voughiugheuy 

Beaver 

Beaver 

Ohio 

Monongahela.. 
Coneiuaugn 

Allegheny , 

Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Beaver 

Ohio 

Monongahela.. 

Alle?  heny 

Coneraavigh  — 
Monongahela  . 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 


Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monomjahela... 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Youghiogheny  . 
Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny. 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela... 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie. 


T. 


T. 


.02 


T. 


.03 


.04 


.05 


.10 
.09 
.40 
.32 
.68 
.80 
.64 
.79 
.16 
.10 
.04 
.50 

.43 
.83 
.28 
.15 
.08 
.03 
..52 

.9a 

1. 11 
.14 

.46 
.bl 

1.01 
.61 
.04 


.35    .06 

.80 

.08 

.40 

.05 


T.    1  00 

T.      .41 


.05 
.02 
.02 
64  .32 
.02 


T. 


.5 
.50 
.57 
.17 
.44 
.20 
.20 
1.20 
.10 


.05 
.73 
.33 
.35 
.61 
..I  .55 
..  .10 
38  .26 
60 
11    .03 


.02 


.15 


.02 


T. 


T. 


.25 


.06 


.12 


.10 


.04 


.05 


.22 


.66 


.02 


.42 


.19 


.03 


.01 


.15 


.19  .04 
T.  .06 
.01 


.03 


.05 


T. 


.17 


.04 


T 

.02  .24 
.12 
.50 
.13 


.20 


.16 


.08 


.06 


.40 


1.05 
.51 

.55 


.49 

i'.ib 


.26 
1.62 
1.12 

T 

.50 

.54 

.75 
.56 


.26 
.01 
1.03 
.07 
.55 
.31 
.35 

.85 
.30 
.52 
.96 
1.00 
.34 
.19 
.25 
.22 
.67 
.11 
.17 

.66 
.04 
.27 


T. 


.22 


.08 


.30 


T 
.25 

'.'08 
.40 
.66 
.80 
.40 

2.00 


1.43 


.76 
.55 

.82 
.32 
.5' 

1.6' 
88 

1.00 

.08 
.8,=i 
.94 
.40 
1.00 


2.22 

.06 

.03 

T. 

.95 

.18 

.60 

.22 

.18 

.23 

.69 

.07 

i!20 

'.'40 

.27 

.15 

.72 

.11 

.10 

.02 

.06 

.07 

.20 

.70 

.42 

.06 

.IC 

.50 

.04 

.04 

.01 

.23 


.44 

.27 
.66 
.56 
.90 
.45 
.08 
.62 
.36 
.55 
.83 
.35 

1.12 
.60 
.58 
.48 
.62 
.64 
.49 
.22 
1 

.55 
.48 
.38 


1.05 
.4! 
.52 
.59 
.56 
.08 
.60 
.48 
.12 
.58 


.03 


.01 


.62 


.16 


.25 


.12 
.34 
.52 
.61 
.60 
.66 
.57 
.54 
.811 
.29 
.61 
.30 

.39 

.72 
.45 
.08 
.19 
.39 
.75 
.36 
.06 
.4,' 
.66 
.56 

.66 

1.73 

.42 


T. 


.10 


.24 


.22 

1.01 
.39 

'.45 

1.40 

.47 

.52 

1.01 

1.29 

1.54 

01 

66 

2.60 

1.00 

1.46 

15 

1.39 

1.38 

.0 

.03 

.59 

1.00 

1.63 

.48 

.48 

1.66 


.03 
1.24 


52 
86 
4 
2.70 
.47 
.03 
.16 
.42 

.70 
.51 
.06 
.70 
.15 
.11 
.48 
.54 
.26 
2.95 
76 


.78 
1.06 


.11 
.23 
.43 
1.18 
.03 
.80 
.01 
T 
.01 
.29 
.04 
.69 


.11 


.07 


.20 
2.37 

.50 
2.44 
1.73 

.72 

.18 
1.60 

.'58 


.08 


1.02 
16 


2.98 

6.48 
6.17 
5.01 
4.79 
5.54 
3.87 
5.05 
4.69 
6.01 
6.08 
4.74 

5.58 
6.81 
6.11 

5.84 
3.29 
6.29 
6.03 
4.  (.3 
3.91 
4.44 
5.01 
6.26 

6.:-l5 
7  31 
6.97 


3.63 
4.60 
4.65 
7.19 
3.24 
3.75 
4.08 
5.14 

5.04 
5.02 
3  54 
5.  CO 
4.69 
5  80 
3.73 
5.47 
5.02 
8.22 
4.80 


5.07 
6.18 
4.72 
6.30 
5.44 
4.36 
6..«2 
5.92 
4.98 
3.85 


3.75 


Fxcent  as  otherwise  indicated.  ohservBtions  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
nf  observation  "•  Regular  Weat'.er  Bureau  station :  precipitation  is  for  ■24-hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  in  next  measurement. 

II  HHreoipitation  measured  in  the  n,..rniu,r;  a.nonnt  then  recorded  is  for  the  preceding  24  ho.irs.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete 
or  nliLLr     t  Dany  aZmts  inoonsisfnt       U  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloservi.le.  Newville;  of  Springdale.  Cheswick.  (P.  O.  Barking.  Pa.) :  of  Pennhne. 
Line.^ville';  of  Unity  Reservoir.  Oreensl,ur;j:  of  Girardville.  Shenandoah :  of  Kane.  Wilcox;  of  Lock  No.  5.  Schenley.    X  Mdt.  to  mdt. 


PRESSTJRE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrlsbnrg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh. .. 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


S. 


1  Wind 


30.01 
30.05 
30.07 
30.04 
30.06 
30.04 


30.64 
30.65 
30.66 
30.62 
30.66 
30.66 


29.39 
29.35 
29  32 
29.49 
29.30 
29.29 


3 
O 

OJ  o 

■<  > 


—  13      o 

Mo         S 

as    Q 


16.1 
7.6 
13.1 
11.3 
11.9 
6.8 


s. 

ne. 

ne. 

sw. 

ne. 

nw. 


Relative 
humidity 


'  For  any  Ave  minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Rivers 


0) 

i 

0) 

9 

s 

s 

S3 

S 

3 

eS 

0 

S 

K 

a 

^ 

&     i     o 


Port  Jervis.N.  Y... 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Harrishurg 

Greensboro. .. 

West  Newton 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna . . 
Susquehanna. ., 
.Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.4 


3.5 
4.6 
2.5 
4.5 

14.2 
1.7 

13.8 


9.2 


8.2 
15.2 
11.9 
10.1 
89.2 
18.3 
35.9 
27.8* 
31.9' 


24 


2.2 


2.3 
2  0 
0.6 
3.3 
10.2 
0.0 
10.5 
10.1* 
9.3* 


10 

10 
4 

12 
3 
1 
1 
2 

12 


18 
22 
9 
20 
■20 
18 
80 
■20 
30 
26 
30 


*  —Pool  Stage. 


OrronKii,  VXM 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION 


fii) 


Dally  Temperatures  for  October,   1937 


Stations 


9     10 


15     16 


19 


iO 


21      22  ;    ■ 


26 

27 

28 

29 

80 

81 

Mean 


Altoona I  Mnxlmum... 

(  Miiiimuui... 
Bedford I  Maximum,.. 

I  Miiiiimuii,. . 
Bothlolunn >  Maximum,.. 

(  .Minimum.. . 
Brookville >  Maximum... 

(  Minimum,. . 
Builer V  .Maximum... 

I  Minimiuu... 
Carlisle |  Maximum,,. 

I  Minimum,. . 
Chambersburg *  Maximum,,. 

I  Minimum,.. 
Uiambersville \  Maximum.. . 

I  Minimum,.. 

Claysville \  Maximum,.. 

^'  '  I  Miiumum... 

aearrteUl '  Maximum... 

I  Minimum... 
Coatesville ^  Maximum.. . 

(  Minimum... 

Cinrrv         ^  Maximum... 

^"'■■-  (Minimum... 

Emporium J  Maximum.. . 

(  Minimum... 

p-ffl»  \  Maximum... 

^^  i  Minimum... 

Fraakllnt. \  Maximum... 

!  Minimum... 

Preeland )  Maximum... 

(Minimum... 

Gettysburg \  Maximum.. . 

■'  I  Minimum... 

Greensburg )  Maximum., . 

(  Minimum... 
Grove  City )  Maximum,. . 

I  Minimum... 
Hamburg \  Maximum... 

!  Mimmum... 
Harrisburg* i  Maximum... 

(  Minimum... 
Hawley i  Maximum... 

(  Minimum... 
Holtwood* *  Maximum... 

(  Minimum... 
Huntingdon \  Maximum... 

I  Minimum... 
Johnstown )  Maximum,.. 

I  Minimum... 
Lancaster \  Maximum... 

(  Minimum... 
lAwrenceville *  Maximum.. 

(  Minimum... 
Lebanon! \  Maximum.., 

(  Minimum... 
Lock  Haven i  Maximum.. 

(  Minimum... 
Marcus  Hook* \  Maximum.. 

I  Minimum... 
MeadviUe S  Maximum.. 

(  Minimum... 
Montrose \  Maximum,. 

*  Minimum.. 
Mount  Pocono \  Maximum., 

I  Minimum.. 
Philadelphia* \  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Pittsburgh*. \  Maximum.. 

<  Minimum.. 
Quakertown f  Maximum., 

I  Minimum.. 
Beading* )  Maximum,. 

(  Minimum.. 
Ridgwayt S  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Scranton* \  Maximum.. 

)  Minimum,. 
Selinsgrove S  Maximum,. 

(  Minimum.. 
Somerset \  Maximum., 

'  Minimum., 
State  College ]  Maximum,, 

>  Minimum,. 
Stroudsburgt f  Maximum,. 

1  Minimum.. 
Towanda S  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Uniontown 5  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Vandergrift* \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Warren j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Waynesburg S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Wellsboro i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Wllliamsport, \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Williamstown i  Maximum. 

c  Minimum., 
York J  Maximum,. 

I  Minimum .. 


74 
43 
73 
41 
74 
44 

!*0 

38 
84 
45 
77 
41 
7i> 
43 
81 
4(-> 
«9l 

4s: 

80 

45 

73 

40 

84 

50 

83 

43 

79 

60 

81 

38 

67 

48 

73 

56 

83 

49 

78 

50 

76 

4' 

73 

53 

74 

36 

73 

53 

79 

42 

87 

43 

74 

42 

82 

45 

76 

48 

78 

44 

78 

56 

81 

46 

73 

46 

67 

41 

71 

48 

85 

53 

71 

35 

73 

49 

80 

4(1 

74 

%\ 
3fi 
741 
-Ifil 
711 
37l 

43i 
84 
47 
82 
47 
76 
52 
85 
46 
76 
45 
77 
45 
72 
50 
74 
44 


45     58 


47 
60 

471 
69 
55! 
681 
48|  olj 
81  66| 
4?!  54 
811  65( 
46     531 


781 


75 

80 

51 

40 

79 

62 

49 

52 

72 

65 

45 

46 

67 

68 

49 

50 

62 

69 

50 

49 

7*1 

62 

46 

49 

63 

5J 

5:i 

43 

82 

72 

47 

55 

83 

7(1 

5.' 

57 

78;  6il 

51  i  5.i 

721  tiO 

5n|  48 

76J  63 

53;  51 

(jlii  59! 

44!  44 

81;  64 

54  j  55 

76!  6U 

481  52 

851  62 

47|  54 

82  72 

44  53 


47:  .54 

62|  55 

53  43 

531  52 


55  55 

81 1  63 

■58  54 

76!  6 


54 
49 
56 
60 
70 
51 
66 
51 
68 
52 
62 
45 
56 

66 
52 
74 
53 
76 
52 
69i 
50: 
74: 
48 
65 
50: 
73 
54 

53 
59 
44 

59 

50 

69 

53 

64 

50 

64 

50 

62 

50 

66 

45 

66 

55 

59 

52 

62 

5J 

66 

51 

71 

48 

65 

49 

62 

52 

79 

58 

70 

53 

66 

44 

60 

41 

68 

54 

63 

52 

67 

49 

68 

52 

64 

5(1 

72 

51 

62 

50 

56 

49 

61 

48 

70 

45 

74 

48 

72 

55 

70 

56 

66 

54 

78 

54 

63 

47 

62 

51 

73 

45 

64 

50 


66 

84 

54 

58 

68 

80 

50 

61 

76 

79 

46 

66 

74 

85 

62 

58 

75 

85 

60 

64 

67 

82 

58 

64 

66 

82 

62 

52 

73 

86 

67 

62 

79 

88 

60 

64 

72 

86 

48 

58 

77 

77 

55 

65 

69 

76 

57 

64 

66 

87 

68 

61 

72 

75 

62 

60 

70 

83 

53 

59 

58 

72 

52 

62 

69 

82 

58 

65 

75 

84 

61 

62 

66 

73 

56 

63 

66 

72 

56 

64 

69 

80 

57 

65 

66 

80 

42 

61 

73 

75 

61 

65 

69 

86 

57 

61 

71 

86 

57 

58 

74 

79 

52 

64 

69 

87 

57 

63 

72 

81 

50 

58 

66 

82 

58 

63 

77 

75 

67 

67 

70 

47 

76 

65 

79 

64 

68 

50 

85 

51 

79 

43 

72 

59 

76 

45 

79 

52 

78 

49 

72 

57 

69 

42 

80 

48 

60 

45 

59 

49 

66 

45 

77 

HI 

78 

48 

72 

43 

70 

55 

69 

49 

70 

49 

71 

53 

67 

45 

71 

49 

75 

58 

75 

47 

70 

63 

81 

56 

70 

43 

61 

4' 

6! 

45 

64 

37 

75 

51 

68 

44 

73 

57 

7] 

49 

55 

49 

69 

45 

79 

64 

72 

47 

72 

53 

73 

64 

73 

43 

76 

,53 

69 

44 

70 

60 

78 

52 

66 

46 

76 

52 

79 

56 

77 

60 


61 

43 

35 

27 

66 

47 

38 

28 

64 

51 

42 

34 

86 

49 

49 

23 

54 

53 

35 

46 

68 

61 

50  60 

34   42 


50 

37 

48 

40 

46 

31 

60 

60 

64 

40 

62 

41 

49 

34 

52 

38 

52 

31 

48 

40 

51 

33 

51 

34 

61 

38 

45 

27 

38 

31 

51 

41 

48 

39 

46 

32 

46 

36 

50 

41 

43 

31 

50 

44 

52 

38 

51 

34 

48 

40 

43 

83 

49 

39 

46 

3' 

59 

39 

45 

32 

40 

32 

40 

30 

53 

43 

49 

39 

51 

39 

48 

41 

50 

28 

44 

37 

51 

38 

46 

32 

40 

34 

47 

33 

45 

36 

53 

40 

47 

38 

50 

40 

54 

40 

44 

33 

46 

37 

48 

35 

.50 

42 


69 
44 

70 

43 

72 

40 

69 

43 

68 

47 

73 

40 

72 

46 

69 

45 

72 

46 

67 

31 

72 

38 

63 

39 

6' 

40 

60 

43 

67 

41 

62 

39 

73 

42 

70 

46 

65 

40 

76 

?8 

71 

45 

67 

28 

73 
45 
72 

42 
71 
46 
73 
34 
68 
33 
73 
39 
71 
44 
71 
45 
63 
42 
61 
31 
61 
32 
70 
46 
70 
42 
69 
33 
71 
46 
65 
40 
68 
38 
68 
41 
60 
44 
69 
41 
70 
32 
69 
35 
72 
48 
75 
43 
62 
46 
70 
47 
68 
35 
73 
44 
68 
36 
71 
39 


68 
87 
65 
43 

70 

44 

47 

35 

68 

89 

67 

44 

63 

45 

49 

36 

60 

39 

62 

36 

61 

43 

47 

33 

48 

36 

44 

36 

47 

37 

56 

32 

68 

45 

49 

41 

47 

41 

64 

43 

52 

45 
62 

30 

55 

4 

49 

36 

53 

36 

67 

35 

52 

33 

51 

43 

67 

37 

54 

43 

45 

36 

46 

31 

41 

34 

59 

44 

43 

36 

66 

43 

51 

43 

47 

32 

46 

36 

68 

35 

60 

37 

62 

35 

50 

36 

45 

33 

65 

43 

45 

32 

54 

36 

56 

40 

43 

32 

64 

35 

67 

35 

67 

45 


46 

27 

45 

24 

49 

82 

47 

27 

43 

28 

66 

30 

62 

27 

49 

25 

48 

29 

56 

28 

51 

28 

46 

25 

44 

26 

47 

39 

46 

31 

4(1 

24 

52 

29 

44 

27 

44 

30 

50 

31 

50 

35 

46 

■22 

50 

37 

50 

23 

49 

30 

56 

26 

47 

23 

50 

25 

50 

26 

60 

38 

44 

32 

44 

24 

40 

25 

52 

35 

45 

31 

49 

26 

49 

33 

44 

27 

46 

30 

49 

28 

41 

22 

46 

2 

4 

25 

49 

24 

50 

25 

44 

31 

42 

32 

48 

28 

43 

23 

4S 

28 

47 

28 

50 

25 


60 

24 

60 

24 

56 

34 

62 

24 

65 

25 

56 

26 

56 

27 

51 

24 

53 

23 

68 

31 

36 

29 

54 

25 

55 

23 

62 

36 

54 

30 

45 

27 

54 

31 

57 

25 

52 

39 

52 

29 

54 

34 

46 

30 

54 

3' 

54 

23 

5' 

30 

56 

24 

53 

20 

55 

26 

52 

27 

58 

36 

52 

31 

4S 

31 

43 

30 

56 

39 

51 

27 

51 

24 

55 

35 

50 

21 

46 

30 

54 

34 

50 

18 

49 

24 

55 

31 

50 

28 

59 

25 

52 

27 

48 

29 

59 

23 

46 

18 

52 

28 

49 

27 

51 

26 


53 

26 

54 

22 

69 

28 

63 

19 

00 

26 

60 

23 

69 

27 

58 

29 

66 

31 

65 

26 

56 

25 

60 

23 

67 

12 

60 

37 

51 

25 

48 

28 

57 

27 

65 

37 

69 

32 

52 

26 

56 

31 

54 

16 

55 

35 

58 

21 

59 

26 

5' 

22 

58 

1 

58 

24 

55 

24 

72 

41 

59 

30 

54 

26 

47 

21 

60 

38 

60 

36 

55 

18 

57 

31 

57 

18 

58 

24 

55 

25 

51 

23 

54 

25 

57 

20 

60 

19 

69 

41 

62 

26 

57 

29 

70 

28 

53 

16 

56 

22 

5' 

31 

55 

23 


62!  65 


46 
67! 

64 

67 

68 

72 

61 

74 

53 

67' 

54 

67 

54 

76 

53 

79 

66 

72 

31 

06 

55 

73 

52 

6>^ 

53 

74 

52 

71 

46 

60 

52 

66 

56 

76 

66 

73 

55 

63 

54 

69 

58 

63 

53 

68 

57 

72 

58 

7(1 

54 

68 

51 

68 

58 

69 

46 

70 

65 

80 

50 

72 

45 

62 

52 

62 

38 

69 

59 

75 

■i9 

67 

56 

71 

59 

71 

51 

69 

58 

67 

56 

63 

62 

68 

54 

67 

85 

70 

57 

78 

60 

78 

5' 

68 

52 

78 

67 

66 

52 

67 

57 

63 

52 

67 

57 


601 
»4| 

58 1 
381 
64 1 
46 
65 
39 
671 
41| 
65] 
85 
61 
41 
60 
37 
61 
40 
60 
30 
65 
41 
56 
37 
67 
38 
54 
44 
56 
40 
53 
36 
61 
42 
61 
45 
57 
39 
64 
40 
70  60 


651  49I 
44 


6II  49' 


58'  55 


421  66 


30!  26 


38 

60 

28 

28 

42 

62 

33 

20 

46 

54 

33 

27 

42 

54 

28 

26 

39 

.52 

82 

23 

38 

52 

82 

34 

36 

51 

29 

30 

45 

45 

25 

25 

49 

53 

36 

26 

37 

57 

31 

29 

36 

53 

30 

29 

46 

48 

.37 

26 

46 

52 

3b 

31 

45 

51 

35 

20 

47 

55 

40 

32 

46 

55 

.S3 

22 

42 

56 

31 

26 

54 

56 

35 

24 

50 

54 

27 

25 

49 

55 

8ii 

26 

44 

50 

35 

26 

55 

68 

35 

41 

40 

56 

29 

29 

41 

48 

31 

24 

36 

44 

2» 

18 

4' 

54 

3' 

38 

36 

56 

?9 

29 

48 

57 

35 

29 

4' 

54 

3» 

3? 

6'2 

52 

30 

23 

4a 

51 

35 

29 

4b 

48 

34 

25 

33 

,52 

2b 

16 

4b 

50 

30 

25 

6l 

52 

3'-i 

23 

4' 

62 

36 

26 

3'' 

59 

8l 

26 

4O 

57 

31 

31 

48 

49 

39 

35 

4O 

.59 

34 

31 

40 

49 

■?■' 

24 

44 

53 

3b 

23 

4b 

51 

3'^ 

26 

47 

54 

38 

25 

61  60I 
89|  42 
64  Ml 


68 1  60 
46  43 
68;  65 


67;  68 

431  4' 


67.1 

89. 2 

09.7 

89.7 

64.6 

43.1 

67.3 

36.1 

62.4 

42.2 

63.6 

40.4 

61.6 

41.9 

59.9 

39.2 

63.7 

40.6 

68.4 

36.6 

62.2 

41.5 

68.1 

37.6 

68.1 

38.4 

50.2 

43.5 

56.3 

37.9 

53.5 

38.4 

63.3 

43.9 

61.0' 

42. 8» 

57.6 

41.5 

60.4 

42.5 

60.6 

45.0 

58  6 

36.3 

61  8 

46.4 

60.6 

39  6 

61.0 

41.1 

65.1 

39.5 

59.3 

36.8 

62.5 

41.1 

61.1 

40.9 

68.2 

47.9 

56.2 

38.6 

55.2 

37.7 

51.9 

35.6 

63.5 

46.6 

.58.3 

41.9 

62.5 

40.6 

62.4 

45.5 

56.5 

86.6 

58.9 

41.9 

60.5 

40.5 

55.7 

36.5 

58.0 

39.4 

62.1 

37.0 

69.6 

39.4 

63.8 

43.1 

61.0 

42.0 

.58.1 

43.9 

63.3 

42.1 

55.8 

35.8 

60.1 

40.5 

61.3 

40.0 

63.1 

42.2 


*    Midnight  to  midnight. 
from  iQCord. 


t    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 


, '',  ",  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing 
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GENERAL  SUMMARY. 

November  teniperaturef!  were  a  little  more  ehangeable  than 
usual,  but  averaged  near  tlie  normal.  The  chief  cold  period 
was  from  the  17th  to  24th  inclusive,  and  was  most  severe  in  the 
western  part  of  the  State.  Highest  temperature  for  the  month 
was  recorded  at  a  majority  of  the  stations  on  the  8th.  More 
than  half  of  the  precipitation  for  the  State  as  a  whole  occurred 
on  the  12th  and  13th.  It  was  above  the  normal  at  most  stations 
in  the  Susquehanna  Basin,  but  the  shortage  in  the  Ohio  Basin 
was  more  than  enough  to  balance  it,  and  thus  to  give  the  State 
a  moderate  deficiency.  A  large  portion  of  the  precipitation  in 
the  Ohio  basin  occurred  in  the  form  of  snow,  which  was  gener- 
ally heavier  than  the  November  average  for  that  region,  but  the 
snowfall  in  the  remainder  of  the  State  was  generally  light.  No 
■records  were  broken  during  the  month,  either  for  temperature 
:or  precipitation.  On  the  first  of  the  month  about  one-third  of 
the  corn  remained  to  be  husked.  The  first  ten  davs  were  ideal 
for  field  work,  and  rapid  progress  was  made.  Potato  digging 
was  finished  during  that  period,  and  not  much  corn  remained 
in  the  fields.  The  remainder  of  the  month  was  occupied  chiefly 
With  the  hauling  of  fodder  and  manure.  Heavy  rains  near  the 
3nd  of  October  and  the  generally  heavy  rains  of  November  12th 
md  13th  served  to  provide  a  good  surface  water  supply.  Soil 
Imoisture  was  ample,  ponds  and  reservoirs  were  mostly  well 
'filled,  and  streams  were  at  moderate  stages.  Suni^hine  for  the 
month  was  above  the  average  in  most  regions.  At  the  end  of 
;;he  month  the  winter  grains  were  generall.y  in  fair  condition, 
laving  largely  overcome  the  earlier  handicaps  of  late  seedings 

md  slow  germination.     The  average  condition  seemed  to  be  as 

j 

;ood  as  last  year's  grain,  which  gave  good  returns.     The  high- 

vays  were  mostly  in  good  condition  in  the  central  and  eastern 

)ortions  of  the  State,  although  ice  coatings  of  short  duration 

vere  reported  in  a  few  small  regions.     In  the  western  counties 

ihe  snow  drifted  quite  badly  in  some  regions,  and  delays  of  from 

me  to  three  days  occurred  while  the  roads  were  being  cleared. 


^'K- 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
eports  of  90  stations,  was  40.7°,  which  is  0.6°  below  the  50- 
ear  normal.  The  highest  monthly  mean  was  48.0°,  at  Phila.- 
•t.  Breeze,  and  the  lowest,  33.6°,  at  Mount  Pocono.     The  high- 


est temperature  for,  the  montlv^a^iiW"  at  MifTlintown  on  the 
8th.  The/'lowest  for  the/llnonth  was — 3°  at  Somerset  on  the 
24th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  63°  at 
Coudersport  on  the  10th. 

^""-/^ 

PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  145  stations 
was  2.56  inches,  which  is  0.31  inch  less  than  the  60-year  normal. 
The  greatest  monthly  amount  was  5.25  inches  at  Newport,  while 
the  least,  0.76  inch,  was  recorded  at  Greensboro.  The  greatest 
amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  3.78  inches 
at  New  Park  on  the  12-1 3th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  2.0  inches,  which  is 
0.6  inch  below  the  50-year  average.  The  greatest  monthly 
snowfall  was  12.5  inches  at  Pennline;  the  greatest  amount  for 
24-hours  was  6.7  inches  at  Connellsville  on  the  20-21st. 
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COMPARATIVE  DATA  FOR  NOVEMBER 


Year 


Temperature 


Precipitation 


g  o 


No  of  days. 


So 

Si 


Period  . 


42.2 

41.8 

41.8 

39.7 

39.0 

39.2 

38.2 

42.9 

46.0 

41.6 

40.0 

41.5 

43.5 

36.0 

47.3 

36.9 

38.8 

39.1 

41.5 

39.8 

41.2 

46.4 

36.8 

37.8 

43.0 

43.9 

40.6 

42.1 

41.3 

37.6 

42.1 

41.2 

40.3 

42.3 

42.9 

40.7 

40.7 

39.5 

40.4 

46.2 

43.4 

41.1 

42.0 

49.2 

39.4 

38.1 

44.9 

44.4 

38.6  I 

40.7  I 

41.3 


68 
74 
78 
83 
76 
V3 
72 
79 
76 
78 
78 
79 
68 
80 
70 
75 
80 
68 
77 
81 
79 
81 
79 
79 
69 
76 
76 
75 
80 
73 
70 
78 
71 
79 
85 
81 
81 
75 
80 
75 
83 
80 
85 
78 


85 


4 

10 

10 

6 

10 

-4 

6 

6 

12 

2 

8 

7 

7 

9 

0 

2 

-4 

5 

9 

4 

-2 

15 


7 

10 

—2 

13 

4 

-5 

11 

11 

5 

3 

12 

10 

-9 

4 

-1 

10 

4 

-10 

-15 

12 

-2 

-11 

6 

5 

2 

-3 


3.37 

6.72 

1.49 

2.65 

4.34 

2.93 

2.50 

2.48 

3.55 

5.28 

4.03 

2.66 

4.10 

2.56 

1.53 

2.18 

1.14 

2.47 

1.48 

3.60 

0.90 

1.40 

2.45 

2.84 

2.17 

3.05 

1.76 

2.18 

2.27 

0.63 

2.03 

5.35 

3.54 

5.75 

1.21 

2.  S3 

1.54 

3.56 

4.49 

4.95 

2.32 

3,39 

1.48 

1.52 

4.75 

1.55 

3.61 

3.84 

2.40 

2.56 

2.87 


2.1 
0.7 
0.5 
1.2 
8.6 
2.4 
5.3 
0.5 
1.1 
2.6 
6.9 
1.2 
3.1 
3.1 
1.5 
1.4 
3.5 
0.9 
4.0 
2.9 
5.0 
1.9 
8.5 
3.7 
1.9 
4.5 
1.5 
1.3 
1.6 
1.4 
T. 
2.3 
4.5 
1.4 
1.8 
0.3 
2.9 
2.2 
0.9 
1.8 
2.3 
1.9 
2.3 
2.9 
0.3 
7.0 
1.8 
2.5 
3.4 
2.0 

2.6 
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10 
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6 

8 

10 
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11 

12 

13 

12 

12 

4 

10 
10 
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10 
13 
14 
12 
II 
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5 
10 
12 
12 
11 

9 


7 

8 

14 

17 

10 

11 

8 

13 

8 

16 

11 

U 

9 

11 

8 

11 

9 

13 

8 

16 

9 

13 

8 

12 

9 

15 

8 

15 

8 

12 

8 

11 

9 

11 

8 

11 

6 

12 

8 

9 

8 

10 

8 

10 

7 

19 

7 

16 

8 

12 

5 

15 

9 

9 

9 

11 

6 

11 

7 

9 

6 

12 

7 

12 

7 

16 

7 

18 

7 

13 

5 

13 

8 

10 

7 

12 

7 

14 

7 

•  16 

8 

If 

8 

14 

7 

13 

8 

12 

7 

11 

7 
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7 

14 

6 

17 
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12 

8 

13 
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citations 


Counties 


Temperature 

in  degrees  Faht . 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

1 

a 
o 

■C 

a 
«a 

'S 

5 

c  ^ 

o 

P  a> 
SO 

t» 

■->  a; 

^^ 

1fl  c 

3  o 

•?5 

-fc 

n  0 

> 

a 

a: 

o 

"£ 

OJ 

1 

^ 

^s 

"5 

I-" 

'5o 

u 

V 

»4 

£ 

£ 

H 

-1 

^ 

C 

a 

Q 

iJ 

G 

cs 

H 

o 

^ 

H"' 

a. 

o 

o 

Observers 


Allentown Lehigh 

Altoona..   Blair 

A.rdmore Montgomery . 


s  Arendtsville. 

'S  Bedford 

q  Bethlehem 

u  Carlisle 

'^  Center  Hall 

§  Chamborsburg 

^  Clearfield 

~  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freelaud 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hauover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown ■ 

Lancaster 

La  wrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

MLlflintown 

Ml.  Pocono 

Muncy  Valley.  .-•••• 
Neshaminy  FallsU... 

Palmerton 

Philadelphia 

PhoBuixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove. 

ShawmontU 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

Vork 

Brookville 

Butler 

«  Chambersville  — 

§  Clairton 

.3  Claysville 

g  Corry 

(5  Coudersport 

o   Derry 

3  Donora  

o  Ebensburg 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  It 

LyciPDUs  tt 

Meadville 

Midland 

New  r,a.=itle 

Newml 

Pittsburgh 

Ri'lorway 

Salisbury  (near) 

f?haronU 

Somerset 

Dniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 


Lake  Drainage. 


Brie. 


Adams 

Bedford 

Northampton.. 
Cumberland... 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon... 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    — 

Juniata 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . 

Snyder 

Philadelphia  . 
Cumberland . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming  — 

Dauphin 

York 

.Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny  — 
Washington . . 

Erie 

Potter 

Westmoreland 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland  — 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland  — 

Cambria 

Elk 

Westmoreland  — 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Somerset 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland 

Warren 

Greene 


Erie. 


FortheState 60 


254 

.615 
350 
700 

.060 
364 
467 

,  -272 
580 

,120 
380 
560 

,050 
380 

.970 
190 
653 
840 

.875 
535 
600 
337 
900 
200 
650 
977 

,694 
2-55 

,000 
469 
580 
50 
445 

.  720 

.045  I 
60 
398 
26 
100 
496 
273 
900 
746 
455 
51 
660 

1.217 
600 
754 

1.419 
455 
521 
275 
400 
173 
077 
047 
020 
150 
430 
765 
172 
762 
000 
957 
150 
950 
256 
100 
184 
020 
420 
080 
691 
808 
800 
248 
350 
680 
940 
190 
100 
825 
180 
085 


670 


65 


43.2 
38.7 
43.6 


+0.8 
-1.8 
-0.9 


40.7 
44.8 
43.4 
40.0 
43.0 
40.3 
41.9 
40.6 
38.0 
43.8 
36.2 
44.9 
44.0 
39.9 
35.8 
42.6 
45  0 
43.6 
3d  '2 
44.2 
40.5 


36.7 
42.1 
38.7 
42  2 
41.4 
47.4 
43.0 
33.6 
38.1 
42.0 
41.0 
46  2 
43.6 
41.6 
44.8 
40.2 
41.4 
41.6 
44.2 
42.4 
39.4 
41.3 
39.8 
37.2' 
43.9 
41.2 
42  9 
43.0 
36.0' 
39.2 
38.6 
38.6 
40.2 
37.6 
34.7 
41.7 
42.9 
38.4 
36.6 
40.9 
89.2 
39.2 
40.1 
41.6 


41.0 
36.4 
41.0 
38.8 
42.2 
39.4 
36.3 
36.3 
41.0 
35.2 
41.8 
41.0 
39.6 
41.4 


40.3 


+0.4 
+  1.9 
-0.4 
+0.8 
-0.9 
-1.0 
-1.0 
-1.3 
+0.5 
-1.0 
+  1.1 
+1.7 
0.0 
-0.1 
+0.8 
+0.1 
+0.8 
-1.1 
-1.0 
-1.3 


-1.6 
-2.6 


-1.4 
-2.1 
-8.8 
-2.0 
-2.3 
-0.3 
-3.5 
-1.9 
-1.7 
+0.4 


-l.l 


40.7   -0.6 


70 


-l.O 

68 

-0.5 

68 

-0.4 

70 

-0.7 

68 

-0.2 

67 

+  1.2 

79 

-0.5 

67 

-1.2 

67 

-0.8 

69 

-1.3 

66 

+0.5 

68 

+0.1 

69 

+0.2 

63 

+2.3 

69 

71 

+0.9 

73 

-0.2 

66 

-1.0 

67 

72 

-0.6 

72 

+0.6 

70 

0.0 

70 

-0.4 

66 

+0.8 

69 

0.0 

67 

+0.8 

71 

-0.2 

'4, 

-1.8 

67' 

+  1.3 

70 

-2.6 

70 

70 

-2.1 

71 

-1.0 

66 

69 

-0.4 

72 

-2.2 

76 

-0.4 

68 

-2.9 

66 

-2.0 

72 

-0.7 

66 

-1.3 

65 

-2.0 

72 

-0.4 

74 

8 

8 

8 

8 

8 
28 

8 

8 
10 

8t 


10 


8 

8+ 
10 

8 

9 
101 

8 


7t 
28 

8 

It 
28 

8 


28 

8 

8 
28 
28 

81 


24 

2lt 

25 

21 

26 

24 

24 

23 

24 

25 

22 

24 

25 

25 

24 

25 

231 

21 

24 

24 

25 


28 
•29 
29 
28 

8t 

8 

8 

8 

1 
28 

9 
28 


11 
9 
16 
14 
17 
16 
9 
10 
22 
-3 
10 
16 
14 
12 


23 


21 
24+ 
121 
251 
241 
20t 
•25 
18+ 
22 
231 
26 
21 
25 
24 
21 
25 
26 
25 
23 
21 
21 
241 
12+ 
12+ 
23+ 
25 
21 
24 
24 
24+ 
24 
21 
221 
24 
6 
24 
21+ 
21 
24+ 
24 
24 
21 
22 
24 


22 

23 

24 

24 

24 

22 

24+ 

21 

24 

24 

24 

24+ 

24 

24 


2.02 
1.97 
3.90 


1.44 
1.79 
4.16 
2.35 
2.30 
1.92 
3.66 
8.31 
2.14 
2.:^l 
8.74 
4.47 
4.48 
3. 85 
3.84 
2.39 
4.45 
4  50 

2  77 

3  59 
2.16 


-0.74 
-0.45 
+0.44 


-1.08 
+  1.84 
+0.21 
+  0.06 
-1.05 
+0.72 
+  0.88 
-0.70 
+0.05 
+0.61 
+  1.60 
+2.08 
+0.17 
+0.62 
-0.42 
+2.19 
+2.^24 
+0.14 
+  1.40 
-0.07 


1.65 
2. 91 
2.79 
3.23 
2.99 
3.04 
4.10 
2.14 
2.63 
4.94 
2.12 
3.44 
3.22 
2.56 
1.96 
1.28 
1.53 
8.49 
4.16 
2.89 
2.08 
8.65 
1.77 
3.11 
3.98 

4.18 
3.68 
2.02 
1.79 
1.89 
1.16 
1.60 
3.08 
3.08 
2.14 
1.37 
1.72 
2.07 
1.96 
2.03 
3.26 
2  02 
1.34 


2.10 
1.69 
1.67 
1.72 
1.61 
1.10 
2.06 
1.26 
1.17 
1.49 
1.86 
1.53 
2.61 
1.S9 


1.89 
2.56 


+0.63 
+0.62 
+0.72 
+0.88 
+0.18 
+  1.83 
-1.07 
-0.'24 
+  1.91 
-0.47 
+0.74 
+0.23 
-0.58 
-0.77 


1.13 
I. '24 
2.45 


1.17 
1.02 
3.16 
1.95 
1.01 
0.99 
2,46 
2.09 
1.09 
1.23 
1.90 
2.43 
2.93 
1.90 
2.05 
1.47 
2.<'1 
8.49 
0.89 
2.40 
1.60 


0.88 
1.90 
1.78 
1.80 
2. '24 


-1.24 
+  1.02 
+  1.82 


-0.23 
+  0.36 
-0.37 
+  0.89 
+0.90 
-t-2.46 
-^1.35 
+1.45 
-0.87 
-1.01 
-0.88 


-0.90 
-0.73 
-0.03 
-0.49 

-1.00 

-l.lfi 

-0.86 
-0.44 
-0.90 
+0.22 
-0.27 
-2.54 


-0.57 
-1.85 


-0.63 
-0.56 
-1.19 
-0.64 
-1.66 
-1.06 
-1.69 
-1.07 
-1.01 
-0.75 


-1.41     0.41 
-0.81     3.78 


3.32 
0.60 
1.73 
2.64 
0.77 
1.86 
2. '23 
1.51 
0.92 
0.44 
0.55 
2  68 
2.90 
2  08 
0.91 


1.14 
2.60 
2.89 
2.62 
2.78 
2.60 
0.70 
0.68 
0.6H 
0.62 
0.37 
0.67 
0.93 
0.80 
0.69 
0.45 
0.63 
0.46 
0.45 
1.12 
0.77 
0.32 


0.64 
0.48 
0.59 
0.47 
0.61 
0.59 
0.72 
0.31 
0.39 
0.26 
0.85 


0.1 
1.0 
T. 


T. 

•f 

T. 

1.5 

T. 
2.0 
1.0 
0.5 

T. 

T. 
3.3 
0 
0.4 
1.0 
2.0 

T. 

T. 

T. 
2.5 

T. 

T. 


2.8 

T. 
2.5 

T. 

0.6 

0 

T. 
3.5 
2.0 

T. 
1.0 

T. 

T. 
0 
0.7 
1.0 
2.2 
0.6 

T. 

T. 
0.2 
2.0 
3.3 

T. 

T. 
0.2 

T. 

T. 
3.1 
3.5 
3.5 
1.8 
3.3 
6.5 
2.9 
4.2 
1.6 
5.0 
2.0 
6.7 
3.7 
5.5 
3.0 
2.7 


0.46 
0.45 


7.0 
2.1 
3.0 
6.1 
2.0 
1.6 
2.8 
8.0 
2.2 
9.8 
8.0 


7.6 
1.0 


7.8 
2.0 


nw. 
w. 


uw. 
w. 


DW. 

nw. 


sw. 

w. 

nw. 

w. 

nw. 

nv. 

ne. 

sw. 

w. 

nw. 

U"'. 

w. 

w 

nw. 

ne. 

nw. 

w. 

sw. 

w. 


nw. 
w. 

8. 
W. 

nw. 
nw. 
w. 


w. 

s. 

uw. 
nw. 
sw. 

sw. 

6W. 

W. 

SW. 

sw. 

sw. 


nw 


sw. 
w. 


John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Harold  J.  Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.  W.Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Korer. 

C.  E.  Koppenheffer 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B.  Evansha 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall. 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau . 

Mrs.  Delia  M.Pennell. 

H.  W.Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co 

Joseph  Beaver. 

Sun  OU  Co . 

Andrew  McNeillie. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.S.  Weather  Bureau . 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs   M.  Ordelia  Parks. 

George  W.  Hill. 

Harlan  Baylor. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

Susquehanna  Collieries  Co 

York  Water  Co. 

Frank  8.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E.Lewis. 

Carnegie-IUinois  Steel  Corp 

J.L.  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw 

Ted  B.  Wineman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.H.Jones. 

Arthur  M.  Fuller. 

Westmoreland  Water  Co 

Charles  P.  Clarke. 

Prof.  H.W.  Harmon. 

W.  F.  Gallagher. 

Robert  Tross . 

U.S.  Forest  Service. 

Westmoreland  Water  Co. 

Paul  F.  Coy 

Perry  P.  Campbell 

New  Castle  Water  Co. 

Gen.  ChemicAl  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau, 

West  Penn.  Power  Co. 

J.  D.  Beachy. 

Harry  H.Gerber. 

D.L.  Grove. 

Wm.  W.  Mursteller. 

Camegie-niinois  Steel  Corp 

Mrs.  Anna  Simpson. 

Thomas  S.  Knox. 


D.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  +  On  other  dates  also.  •  Incomplete. 

Reference  letters.  »,  ''.  ',  etc..  indicate,  respectively.  1,  2,  8.  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  Indicates  precipitation  lew  than  .01  inch,  rain  or  melt«3  snow 
tl  Post  Office  addresses  are  as  follows-  of  Lyoippus.  Greensborg:  of  Neshamlnv  Falls.  Oakford:  of  Sharon.  Fwrrell:  of  Shawmont,  Manavnnk:  of  Kane  (nearV  Wilcox. 
.„.: .  ._  w.  B. O.  Phil»4elplu«-X2-31 -87-1050. 
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Dally  Precipitation  Tor  November,  1837 


Utatlona 


Uroiiiagd  Basin 


Day  o(  month 

1 

•I 

s 

4 

b 

e 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

IS 

U 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

AUaiUic  DnuiKige. 
Alleutown^ill 

Ujhlgh 

Juniata 

W.  Br.  Susa 

Lower  Del 

.06 
.01 

r. 

.01 

'.'67 
■r. 

tV 

't. 

T. 

'  .'27 

'.'60 

i.ia 
.97 

1.67 
2.07 

.06 
T. 
1.2a 
T. 

.04 
.02 

.07 
.01 
T. 

.05 
.05 
.11 

'i'.' 

T. 

.15 

.04 

.14 
'.02 

"."io 
.01 

. . . . 
T. 

.... 

.... 

.... 

.... 

T. 
.06 
.02 
.46 

.87 

.27 
.09 
.76 

.2C 

>  .... 

2  02 

1 97 

.Ob 

T. 

.15 

T. 

.07 
.02 

.... 

.Ot 

.... 

... 

8.66 

Arduii)roJ 

ij  uo 

Aroudt-svillo 

Lower  Susq 

Bjikor's  Suiuinlt... 

.luniata 

Juniata 

.01 

't'.' 

'tV 
.01 

.05 

.32 
.17 
.39 

I.U4 
1.00 
1.26 
1.02 
2.57 
2.80 

'.'63 
.11 
.10 

.06 
.01 

"t'.' 

.01 
T. 

.08 

't.' 

.Ob 
.05 
.12 
.10 

r. 

't.' 

.05 
.04 
.03 

.08 

't.' 

T. 

.13 

.07 

"t.' 

T. 

't.' 

T. 

.... 

.... 

.12 

.05 
.12 
.02 
.09 
.04 
.40 

.23 
.15 
.28 
.29 
.16 
.16 

.ot 

1  88 

Bodlord 

1.44 

Bellofoutw 

VV.Br.  Sus^j 

Lehigh 

Middle  Susq 

.... 

.03 

T. 

T 
T. 

.06 
I' 

* 

.... 

T. 

.01 

.l)j 

.10 

■■ 

2.27 

Botiilelitiin 

" 

1  79 

Big  Knob 

.. . . 

.... 

3.21 

BlosorvilloU 

Lower  tjusa 

T. 

.... 

.... 

.... 

.01 

.... 

.... 

.02 

8.66 

Bulfalo  Millsllll 

Juniata 

' 

Carlisle 

Low.T  Susa 

N.  Br.  Susq 

T. 

.03 

.... 

I'. 

T. 

.22 

2.94 

T. 

T. 

T. 

.18 

.03 

'r. 

'1. 

T. 

.50 

.16 

.10 

' 

4.16 

Catiiwissa 

"  *  ■ 

Center  Hall 

Susquehanna 

.01 
".'64 

.01 

.18 

T. 

.67 

.40 

.12 

.02 

'.'24 

1.96 
l.Ol 

.99 
1.69 
1.69 
1.8-1 
2.67 

.70 
1.09 

.99 

.91 
1.93 
1.90 
1.94 
2.43 
^.6b 
1.26 
1.90 

1.35 
1.31 
1.47 
2.79 
2.53 

.82 
1.70 
2.40 

.99 

'  .'24 
'I'. 

'  'r " 

.05 

T 

'.'41 

'.'38 
T 
.17 

'.'58 
.70 

.16 

.06 

.08 
.02 
.01 

'.'07 
.15 
.18 
.12 

■;i6 
'.'08 

.03 

T. 

.03 

.06 

.08 

.08 

.02 

.05 

.15 

.08 

.06 

T. 

.06 

.07 

.14 

.01 

.03 

.04 

.12 

.05 

'.6i 

.05 
.11 
.04 

'.'08 

't.' 
i. 
'i'.' 

.02 

'.'61 
.... 
't.' 

.22 

.02 
.12 

.02 
.08 

■r 

.02 
.12 

.07 

.07 

T. 

.03 

T. 

.02 

.01 

.04 

.13 

.02 

'!64 

.01 
.04 
.03 

'.'61 

'.'io 

"  * 

2.86 

Chambersburg 

Cloarrteld 

Potomac 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Uel 

Lower  Susq 

Schuylkill .^.. 

Lower  Del .'.. 

W.  B.Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

T. 
T. 

ioi 

.03 
.08 

'tV 
't.' 

.'S.1 

•••• 

.... 

T.' 

"m 

T. 

■r. 

T. 

T. 
.20 

'.'63 

'.'06 
.03 
T. 
.01 
.04 
.15 
.09 

T. 

'.08 
T. 
.03 
.03 
.01 
T. 
T. 
.20 
.05 
.12 
.04 
.06 

.06 

.05 
04 

T. 

'r. 

't.' 

I. 

''i'.' 

.... 

.27 
.10 
.47 
.66 
.24 
50 

.36 
.23 
.50 
36 

.13 

... 

2.30 
1  92 

CoatesviUe 

. . . . 

3.66 

Colobrook 

.... 

.... 

••• 

;:;: 

8.81 

Coushohocken 

Dovlestuwu    

."40 
.05 

'i'.' 

.05 

;:;: 

1.02    .14 
53     ^'■' 

3.48 
8  98 

Du  Bois 

.07 
.02 

.03 
T. 

.... 

T. 

T. 

.05 

T. 

.03 
.50 
.02 
.20 
.01 
.09 
.23 
.63 
.02 
.31 

.70 
.26 

.17 
.TA 
.•22 
.30 
.29 
.66 
.38 
1.25 
.77 
.49 
.62 

.85 
.11 
.32 
.86 
.16 
.51 
.43 
.46 
.40 

T. 

.01 
.01 
.2fc 
.14 
.34 

.U 

.04 
.26 
.16 

2,06 

... 

2.14 

Kphrata 

2  31 

Forest  City 

Fredericksville 

Kreelaudllll 

Galeton 

ieorge  School 

liettysburg 

atrardvilleilll 

Gordon 

... 
■1'. 
.03 

.08 
T. 

.08 
.0) 

2  20 

Schuylkill 

T. 

.06 

.08 

.02 

.02 

T. 

.01 

.02 

.03 
.14 
.02 
.01 

'.'6i 
■r. 

.04 

f.' 

... 

'.'63 

.01 

.11 

.08 
.10 
.08 
.04 

'.'i2 
'.'63 

't. 

.03 
'.'69 

'.'62 

'f" 
T. 
T. 

... 

2.91 

Lehigh 

T. 
T. 

T. 

..    . 

.... 

"."61 

3.74 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

.... 

.16 

.05 

.02 

"t.' 

.04 

.13 
.04 
T. 

';62 

■••■ 

'.'63 
.08 

'.'62 

.... 

3.36 
4.47 

".io 

.06 

.05 

't.' 

•••■ 

'.'.'. 

::: 

"* 

4.48 
2.97 
3  36 

Gouldsboroll 

GraterJord 

3.84 

Schuylkill 

*'  *  ■ 

1.98 

Hamburg 

Schuylkill 

T. 

'.'oi 
'!6i 

■•• 

'i'.' 

.02 
'f.' 

'.6i 

.03 
T. 

'tV 
't.' 

T. 

•••• 

•••• 

* 

.12 
.96 

.01 

T. 

T. 

.11 

.13 

.03 

T. 

.61 
.01 

".■i7 

.20 

.08 

'.... 

•■• 

2  39 

Hanover 

Harrisburg*** 

HavFleyllll 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Snsq 

Juniata 

'.'12 
.89 
.42 
.35 

T. 

T. 
.08 
.04 
.15 
T. 

.57 
.57 
T. 
T. 

4.45 

T 

.07 

.12 

.02 

T. 

'."64 

.04 

't'. 

T. 

4.60 
'/.77 

Hollisterville 

Holtwoodl) 

Huntingdon 

Hvndman 

Kylertown 

Lakevillellll 

3.09 

.06 
T. 

.... 

3  59 

.... 

.... 

.... 

.61 

T. 

T. 

.0.1 

2.16 

W.  B.Susq 

.01 

T. 

T. 

T. 

.... 
.  .. 

.04 

.02 

.... 

.... 

.18 

.86 
1.01 
1.72 
1.36 
1.78 

.29 
1.06 
2.24 
1.95 

.69 
1.40 
3.32 
1.48 
3,65 

.60 
1.73 
2.64 
3.10 
3.00 
2.65 

.77 

.90 

1.45 
1.48 
1.52 
2.23 
1.10 
1.39 

.02 
.81 

".'28 

'.'62 
.11 

.09 

T. 

.10 

'r.' 

T. 
T. 
.09 

T 

■.'25 
.12 

.08 
.03 
.06 
.18 

't. 

.09 
.02 

.01 

't. 
't. 

.05 
.02 
.06 
'1'. 

;^09 

T. 
.06 

T. 
.11 

.01 
14 
.05 
.01 
.12 
.01 
T. 
.14 
.10 
T. 
.05 
.05 
.10 

'.'67 

'.'os 

T 
.13 

.01 
.03 
.01 
.05 

'idl 

T. 

.05 

'.'63 
.10 

't 

T. 

.05 

'f' 

.10 
.04 

.04 

'I. 

T. 

.... 

.... 

T. 

.02 
.01 
.38 
T. 

".•!2 
T. 

.23 
.56 
.27 
.65 
.10 
.15 
.90 
.17 

1.05 
.26 
.85 
.24 
.27 
.40 
.36 
.28 

1.45 
.18 
.03 
,35 
.48 
.46 

1.06 
.99 

1.00 
.28 
.55 
.26 

T 

.17 

.04 

.32 

.22 

'.'.'.. 

..., 

1.65 

Upper  Del. 

2  77 

Lower  Susq 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower   Susq 

Lehigh 

W    Br.  Susq..  .   . 

.09 

.12 
.03 

;63 

.02 

'.'62 

T.' 
T. 

'.'oi 

.'62 

"rV 

'.'12 
T. 
.05 
.04 

'.'65 

•••• 

.18 

i.'so 

2  91 

Lansfordllll 

Lawreuceville 

Lebanon 

Lehightonllll 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Matamorasllll 

Mauch  Chunk 

Mifflintown 

Montrose 

T 
T. 
T. 

2  98 

T. 

•••■ 

.... 



2.79 
3.23 

T. 
.05 

.42 
.19 

..., 

2.66 
2.99 

* 

8.04 

1.85 
T. 

'.'62 

't.' 
't. 

'.'69 
1.7.'5 

'!82 
'.'06 
'.'14 

.31 

3.30 

Lehigh 

Juniata 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

'.03 
.02 

'.'40 
.12 
.02 

-.02 

!6i 

.10 

'tV 

T. 

•••• 

.04 
T." 

T. 

'.'06 
T. 
T. 

T.' 

'1'. 

'.'08 

.30 
.11 
.01 
T. 

"63 

't  " 

*  'i' 

"35 
.40 

.78 

'.'29 

.10 

.02 

.02 

T. 

T 

T 

.01 

.10 

'.'io 

.10 
.09 

T. 

'.'67 

.20 

'.'io 

.20 
.03 
.1! 
.05 

.'i2 
.05 

.05 

.01 

« 

.02 
.12 
.11 
.12 

t'.' 
't.' 

T. 

.19 
.07 

.16 

.03 

.02 

.17 

.15 

T. 

.08 

't. 

".'06 

.30 
.16 

'!i7 
.20 

".3\ 
.-23 

.60 

T 

.34 

3.05 

.01 
.03 

.06 

.12 

't. 

4.10 

.... 

'!26 

... 

.... 

2  24 

Morris  Run 

Munry  V'alley 

MeshaminyFallsllll 
New  Bloomfield. . , 
Sew  Park 

4  87 

• 

2.14 

W.  Br.  Susq 

LowT  Del 

Juniata 

Lower  Susq 

Juniata 

Leiiigh 

Upper  Del 

T. 
.01 

't.' 
't.' 

.09 

T. 
T. 

.03 

T. 

'!i2 
'."20 

'.'.. 

••• 

2.63 
4  94 

.... 

T 

4.32 
4  65 

Newportllll 

.02 

5  25 

PalmertonJ 

Paupackllll 

2.12 

.14 

... 

2  68 

Philadelphia***.... 
Phlla.  Navy  Yard  t. 
Phila-P'nt  Breeze.j 

Phoenixville 

Pine  Grove 

Pleasant  Mt.llll.... 
Pottstown 

Lower  Del 

.01 

'.'6i 

T. 

'I'. 
T. 
T. 

■■•• 

.... 

.03 

.01 

'.'03 
.04 

.52 
.56 
.62 
.01 
.50 

••■• 

.01 
.02 

".'03 
.10 
.11 

.37 
.40 
.34 
.36 
.42 
.46 

3  44 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

't. 

.... 

'.'■'' 

3  57 

T 

.02 

'  .'62 

3.55 
3  22 

02 

— 

2  97 

Upper  Del 

.11 

.12 

.... 

2  79 

.-Schuylkill 

■ 

Poct-iville. 

Schuylkill 

Lower  Del 

.«rh\ivlkill 

W.  Br.  Susq 

N.  I!r.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Su^q 

■••• 

.01 

'.'os 
'.'63 

T. 

'.'64 
."65 

't.' 

.02 
T. 

T. 

".OS 
T. 
.01 

.02 

T 
.08 
.05 
.07 

.'62 

.04 
.05 
T. 

E 

'.'06 
.43 

'.'63 
.33 

0!^ 

1.91 

1.51 

.49 

1.7(1 

.44 

.23 

2.60 

2.90 

l.9n 

91 

1.43 

..52 

1.14 

'.'69 
.28 
.03 
T. 

"61 

't. 

2.21 

.80 
.15 

.07 
.02 
.02 
.19 

'.'62 
.10 
T. 
.12 
.09 
.12 
.09 
.02 
.01 

'.'64 

't. 

't.' 
".'oi 

T. 

.08 

.05 

.06 

.06 

.08 

.08 

.09 

T 

.06 

.11 

.08 

.08 

'.'08 

'.'64 
't. 

T 

't.' 

.14 
T. 

T 

.09 

.12 

.03 

.06 

.04 

.07 

.02 

.10 

.02 

't.' 

T. 

.04 

.03 
.03 
.01 
.05 
.01 
.03 

T. 

.... 

.... 

T. 

.20 
.21 
.55 
03 
36 
.37 
.03 
.15 
.28 
.02 

.56 
.56 
.12 
.14 
.09 
.24 
.40 
.90 
.12 
.36 
95 

.03 

... 

2.91 
2.56 

Quakertown 

Reading*" 

Renovoilll 

T 

.02 
.03 
.10 

T. 
T. 

't' 

•••■ 

T 

.03 
T 
.01 
.03 

".'i2 

'."69 
.05 
.13 

1 

1.96 
2.93 
1.28 

Retreat 

■^oraiiton"* 

Selinssrove i 

1.53 

3.49 

^hawmont 

Schuylkill 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq.. 

.03 

.01 

T. 

T. 

.02 

.02 

.03 

T. 

't.' 

".'63 

f.' 

't'.' 

.01 
.02 

'tV 

'.'62 
.01 
.03 
.05 
.04 

.02 

T. 

.04 

'  .'62 

'.:.: 

••• 

.06 
.18 
.45 

"t" 

.03 

T. 

T 

.16 

.08 

.09 

.06 

T. 
'f 

'i'" 
.10 

.09 

4  15 

Shippensburg 

State  College  

T. 
T. 
T. 

'."66 
T. 

't 

T. 
T 

2.89 
2  08 

Stroudsbnrgllll 

Upper  Del 

3  55 

Sunburvllll 

Lower  Susq 

N.  Bv.  Susq 

N.  Br.  Susq   

Lower  Susq 

't.' 

T. 

T. 

't 

T. 

T. 
.03 

.28 
.13 
.22 

.22 
.23 
.02 

3  03 

3usquehannallll 

rowanda 

.... 

.... 

1.54 
1.77 

Wellsboro 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Del 

.06 

T. 
T. 

T. 

.08 

't.' 

.... 

T. 

.18 

2.60 

2.89 

1.22 

60 

"08 

.05 

1.39 

'.'08 
.05 

T 

.01 
T. 

'.'07 
.02 
.18 
.02 

.'6i 

.11 

.10 

.14 

.05 

.06 

.11 

.07 

.10 

T. 

.02 

•1' 

'  .'02 
.01 

T 
.03 

't',' 

T 

03 
.05 

"m 

T 

.03 

.04 

.0.'' 

.14 

.07 

.02 

T 

.06 

.02 

T. 

T. 

T. 

.10 

T. 

T. 
T. 

.0? 
.32 

.30 
.42 
.72 
.29 
.17 
.52 
.31 
1.12 
.15 

1    Q^ 

.  .  .  . 

3  11 

West  Chester 

Westgrovellll 

Wilkes-Barrellll 

iVilliamsportllil.... 

Williamstown 

^ork 

T. 

.04 
.05 
.34 
.34 
.09 
.13 
.85 

... 

3  98 

2.23 

N.  Br.  Svisq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq     . .   . 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

'.'6i 

T. 

.08 

.02 
.03 
.06 
T. 

.... 

•r.' 

T. 

.05 
.02 
.03 
T. 

'.'64 
.03 

.... 

T. 
T 
.13 
.62 

'."67 
95 

— 

1  42 

2.62 

?  7R 

T. 
T. 

4.82 

.... 

T. 

.... 

4.18 

i4  9  .!!« 

.... 

3  68 

VorkHavenllll 

iionsville..(noar). 
Trenton.  N.  .T***.... 

2.2ll 
1   5(1 

'.'64 
T. 

.... 

8  73 

't.' 

.... 

.... 

.02 

.... 

.... 

2,79 

26  1  58| 

.02 

... 

.... 

T. 

3  54 

1.      .^1 

./TO. .„..,.... 

Continued  on  page  54 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


November,  1937 


Daily  Precipitation  for  November,  1937-Continned  from  page  53 


Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

■20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

S 
0 

Ohio  Drainage 

Beaver  Fallsll II  .... 
BlairsvillB 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio      

'.'02 

.18 

T.' 

.08 

T. 

.04 

.01 

"Ai 

.20 
.02 

■.03 
.05 
.04 
T. 
.06 
.05 

T. 

.08 
.06 

.... 

.05 
.01 

.02 
.03 

'.'os 

.04 
.01 
T. 

T.' 

'tV 

.01 

,06 
.12 

'.'65 
.15 

'.'27 
.09 
.16 
.06 
.34 

.24 

'.'69 
.06 
.18 
.14 
.06 
.15 
.14 
T. 
.07 
.02 

.65 

.49 

',■76 
..58 
.63 
T. 
.67 
.37 
,20 
.34 
.87 

.93 
.80 
.02 
.45 
,63 

'.'46 
,45 

1.12 
•|- 

.77 
,06 

'■i  " 

.75 
.03 

't.' 

.01 

't.' 
't.' 

'!63 
,05 

't,' 

T, 

,07 

.05 

.02 

T. 

T 

.07 

.16 

.02 

.11 

T. 

.21 

,01 

.21 

.16 

.05 

'  .'24 

.12 
.25 
.05 
,16 
,13 

','i4 
.30 
.15 
T. 
.09 
.09 

.02 
.14 
.13 
.22 
,45 
,04 
.02 
.02 
.03 
.03 
.02 
.30 

.08 

".0-6 
.14 
.19 
.05 
.13 
.26 
.Ob 
,03 
,04 

.06 

.17 

.12 

.07 

.15 

.13 

T, 

.17 

.08 

.05 

.10 

.12 

.14 

.18 

,07 

.07 

.07 

.09 

.10 

.12 

,15 

T, 

,10 

,03 

.02 

,07 
,08 
,06 

't, 

T, 

.02 

'loo 

T. 
.07 

.06 
T. 

','08 
,03 
T 
T, 
,02 

',"6i 

,05 
,06 

,07 
,05 
,06 
,05 
,12 
.20 
.Oti 
.06 
.16 

'.'63 

.08 

.04 
.24 
,11 
T. 

.oa 

T. 
.21 

.06 
.15 
,06 
,16 
,13 

.07 
.12 
.05 
.07 

.'63 
.06 
.08 
.04 
.11 
.2'. 

,05 

,02 

,01 

,07 

,01 

.15 

,03 

,02 

.02 

.08 

T. 

T 

.10 

.22 
.12 
.07 
.10 
.12 
.04 
.14 
.07 
,10 
,33 
.21) 

.07 

.07 

T. 

,09 

,02 

,05 

.21 

,30 

,19 

T, 

.15 

.08 

T 
,17 
,28 
,04 

'.'6i 
r. 

,03 

T, 

,08 

T, 

,35 

.03 
.02 
T. 

.11 

.02 

.02 

T. 

,01 

,02 

T 

T 

.08 

'J'. 
T, 
.06 
.01 

T. 

.03 

.14 
.08 
.10 
.09 
.17 
.01 
.01 
.16 
.03 
.06 
.05 

.04 

.18 

.12 

.03 

.02 

.09 

.23 

T. 

.04 

.02 

.18 

.08 

.04 
.03 
.06 
.01 

".24 
.15 
.02 

.28 
.08 
.03 
.28 

.28 
.22 
09 

.22 
.18 
.31 
T. 

'.'oi 

1.41 
2  16 

Bradford     

.05 

.'is 

.02 
T, 
.06 
.03 

'.'06 

.25 

T. 

.01 

"!6i 

.05 

.11 

.04 
.02 
.01 

.08 
.21 

.... 

'.'62 
.05 
.01 
.12 

.50 

T.' 
.04 

'.'6i 

•:6i 

'  M 
.04 

'.'65 

.11 
.17 

'.'06 
.02 
T. 

.18 

.'63 

T.' 
T. 
.01 

'tV 

.32 

.... 

't.' 

't. 

.12 
.09 
T. 

2.89 
2.02 

Bruokvillellll 

Butler       

'.'62 

'.'69 

'.'62 
.69 

'.'22 

1.79 
1.89 

Chambersville 

Allegheny 

Monongahela... 

Allegheny 

Ohio 

Yougliiogheny  . . 
Monongahela  — 
Allegheny 

Allegheny 

Clairtont 

1  16 

Clarion 

.36 
.02 
.12 
.04 

2  27 

1  60 

Coutiueiicellll 

1.17 

Connellsville 

T. 

■r. 

T. 
.03 

1.24 

S.08 

Coudersport 

3.08 

Conemaugh 

Monongahela 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

Beaver 

Beaver 

Ohio 

Monongahela — 
Conemaugh 

.08 

2  14 

.01 
T. 

.10 

1  37 

Ebeuaburg 

T. 

't." 

.16 
,10 
.02 
.13 
.17 
.95 
.26 
.21 
.32 

.24 

.40 

.13 

T, 

T, 

T 

1.72 

FranfcUnllll 

Greeusborollll 

2.07 
0.76 

Greeiisburg 

T 
T, 

T. 

.01 

.02 

T. 

.02 

.02 

1.96 

Q-reenville 

2  03 

Grove  City 

3  26 

Herrs  Isl.  Damllll-. 

.60 
.07 
,27 

T. 

l.U 

Irwin 

,01 

2  02 

fohiistown 

1.34 

Kane  (near)  U..** 

Allegheny 

Youghiogheny... 
Monongahela — 

Beaver 

Ohio 

.... 

.03 

'.'08 
.01 

•;65 

.03 

.'6i 

.04 

'.'os 
.oi 

.02 
.05 

.07 
.04 

"o? 

.03 

'."63 
.04 

.04 
.11 
T 
.05 

T. 
.01 

.02 
".M 

— 

.02 

f. 

.'06 

.04 
T.' 

T.' 
'.'62 

'•)''.' 
T. 

'f. 
.02 
.08 
.10 

'.'62 
.04 
.04 
.02 
.06 
.03 
T. 
.05 
T. 
.07 

'."63 
.07 

.07 

.03 

T. 

.05 

.08 

.05 

.01 

.04 
.02 
.04 
.02 
.04 
.01 

'!65 

T  ' 
'!6i 

!6i 

T.' 

.16 

'.'67 

.07 
.02 

T. 

".M 

'.'io 

.06 
T. 
.04 
.16 

■.65 
.... 

't" 

T. 
■.04 

.17 

'.04 
.08 
,03 
.13 

".'15 

.08 
.07 

'.'06 
.09 

'.'22 
.24 
.05 
.10 

.16 
.09 
.05 

.03 

'!ii 
.02 
.11 
.10 
.02 

.46 

't.' 

't.' 

.41 

".05 

T. 

.03 
'f,' 

'.■59 
'.'26 

'.'is 
.35 

.40 

« 

.20 
.38 
.42 

.14 

r 

,48 

'.'64 
,18 
,57 

54 
,95 
,48 
..59 
,58 

,1(1 

,67 

.47 

.61 

.75 

.38 

T 

.54 

.72 

.14 

,92 

.39 
1.07 
.16 
.67 
.18 
.23 
« 

.23 

.13 
'!38 
''62 

't'.' 

'f' 
.03 

't.' 

.02 
,03 
,09 
,01 

','i6 

T, 

T, 
T 

* 

,08 

.15 

'!i5 
.07 
,06 
.07 
..30 
T. 
.09 
.09 
.09 

.07 

,09 

.16 

.20 

.22 

,05 

.03 

,12 

,08 

T 

,09 

.20 
.05 
.05 
.06 
.13 
.19 
.92 
.14 
.45 
.18 
.05 

.14 

,11 
,03 
.30 

','64 
,10 
.04 

"Ac 
"Ak 

T 

.05 
.05 

".19 
35 

T. 

.15 

.13 

T, 
.04 

.09 

T. 

T 

.01 

.03 

.03 

.01 

.07 

".OS 
.01 

.26 

T. 

,08 

,13 

.10 

.Oc 

,06 

,13 

,03 

,09 

,12 

,0!- 

,10 
,07 
,07 
,20 
.08 
.14 
.02 
.27 
.07 
.09 
.08 

.06 
.05 
.09 
.10 
.12 
.11 
.09 
.09 

'.'25 
.06 

.08 

,05 

't" 

,02 
.20 

';o8 

'.'oi 
.02 

'.OS 

19 

T 

,01 

,04 

'f.' 

'.'04 
,03 

.02 

'.oi 

.01 
.12 

'.'16 
T. 

,15 

.01 

,08 

,06 

,03 

,04 

,06 

T, 

,04 

,13 

.11 

.14 
.06 
.07 
.10 
.08 
.07 
.12 
.07 
.05 
.09 
.06 

.10 
.IP 
.11 
.05 
.17 
20 
.12 
.10 
T, 
.28 
.03 

.34 

.20 
,19 
,12 

,03 
,08 

,in 

,05 

T, 

,04 

,07 

.11 

T 

.07 
.10 

".05 
.07 
T. 
.07 
.06 
.06 
.11 

.06 
.10 
.18 
.07 
,20 
,01 

• 

,09 

'^58 
.11 

.38 

08 
,30 
.10 
.03 
.06 
.06 

T 
.06 

.08 

't" 

.08 

"t. 

.10 
'.'22 

T. 

.02 

't. 
t'.' 

.06 

T 

.02 

.20 

.18 

.04 

T. 

.04 
.07 

".n 
.11 
.11 

.31 

.15 

,03 

T, 

.08 

.14 
.12 
.03 

'.'08 
T 
.12 
.12 
.07 
.06 
.16 

'!i2 
.12 
T 

.21 

* 

,08 

.27 
.02 
.10 
09 
.06 
.04 
.17 
T 
.05 
.26 
.02 

,28 
,01 
.06 

'.'08 
.20 
.10 
.03 
T. 
.31 
T 

'!i6 

.25 
.06 
.20 
.13 
.24 
.21 
.46 
.05 
.02 

.04 

1.90 

LakeLynnllll 

Linesvillellll 

Lock  No  ■2IIII 

Look  No.  4  nil 

Lock  No.  Sttllll 

.16 
.10 
.23 
.16 
,20 
,03 
.02 
.13 
.07 
.28 

".(fi 

1.63 
2.11 
1  48 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela . . . 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

0.99 

2,10 

McKeesportllll 

".m 

,07 
.12 
.06 

.12 
.07 
.12 
,11 
,10 
,31 
,03 
,06 
,04 
08 
,07 

T, 
T, 

,16 

,07 
,20 

,13 

• 

,06 
11 
,74 

,06 

.01 

'.'08 

'.'26 

T. 

,04 

,02 

,09 

,42 

,16 

T. 

,05 

,07 

'.'i4 

T. 

.16 
05 

't 

".'oi 

1.19 
1  69 

Midland       

1,67 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon. .. 

2,05 
1,14 

Natronallll 

T, 
T 

't" 
't,' 

T, 

't. 

'.'io 

■f' 

.23 
.29 

"!i8 
.07 

1,65 

New  Castlellll 

Jewell        

Beaver 

Monongahela.... 
Allegheny 

t" 
'!62 

't. 

.01 

1.72 
1  61 

Parkers  Landlngllll 

2,88 

Pennlineljllll 

Pittsburgh'" 

Beaver  

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

2,44 
1,10 

Punxsutawneyllll.. 

.17 
.13 
T. 
.16 

.17 
.25 

't. 

1,93 
2,C6 

Salisbury  (near)... 

Yougiiiogheny  . . 
Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

.06 

'.oi 

.01 

.03 
.05 

T. 

1,26 

Saltsburgllll : 

1.93 

SharoulMI 

.03 

'.'63 
T 
.10 
T 

1.17 

Smethportllil 

2.10 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela 

1.49 

Springdalejllitt 

.04 

.26 
".'63 

1.57 

Diiiontown 

1.86 

Unity  Reservoirtt. 

•••• 

T. 

.04 

.40 

1.86 

Vandergrif  tt 

1,53 

Warren   

.... 

.04 

.05 

2,61 

Waynesburg 

Westfordllll 

1,39 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

.01 
.06 

'.'6i 

.02 

.30 
T 

'.'6i 

.03 

.24 

.08 

.08 

'.'64 

.'66 
.27 

.14 
.01 

.62 
,01 

T, 

.40 

.29 

.08 

.08 

,08 
.17 

T. 

T, 
.10 

T 

4,97 

West  Newtonllll 

1.34 

Lake  Drainnoe. 
Erie*" 

,... 

.... 

T. 

.04 

1.89 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  honrs  ending  at  the  time 
of  observation.  "•  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        •  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hour?,      T,  (trace)  when  nrficipitation  in  less  than  .01  inch,      f  Incomplete 
or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent,      tt  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  Springdale,  Cheswick,  (P,  O,  Barking,  Pa,) ;  of  Pennline. 
LlnosVille:  of  Unity  Reservoir,  Qreensburg;  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Kane,  Wilcox:  of  Lock  No.  6,  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


PBESSTJRE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 

1  Wind 

Relative 
humidity 

Stations 

ts 

1 

1 

3 

u 

a 

So 
51 

• 

a 

It 
II 

a 
0 

u 

5 

0 

a 

i 

a 
3 

a 

A 

0 

r- 

0 

l| 

Erie 

30.08 
30.09 
30.10 
30.10 
30.09 
30.07 

30.61 
30.67 
30.67 
30,73 
30,65 
30,63 

24 
23 
24 
23 
24 
24 

29,33 
29.47 
29  48 
29.43 
29.44 
29,43 

28 
13 
13 
28 
13 
13 

18,9 
7.9 
12.6 
11,7 
11,4 
6.9 

43 
22 
34 

38 
45 
26 

w. 
nw. 

e. 

nw. 
se. 
nw. 

28 
3 

13 
2 

13 
9 

73 

68 
72 
75 
72 
78 

67 
50 
56 
57 
54 
63 

72 
58 
59 
67 
58 
69 

31 

Harrisburg 

Philadelphia  — 

Pittsburgh 

Reading 

49 
61 
39 
46 

Scranton 

56 

•  For  any  flve-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


Stations 


BIVEB  CONDITIONS 


Rivers 


Port  Jervis,  N.  Y 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre. ... 

Williamsport 

Harrisburg 

Greensboro 

West  Ne^vton... 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lelilgh 

Susquehanna.. 
Susquehanna, . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.4 
8.9 
3.8 
6.8 
4.7 
5,8 

12,8 
1,4 

13,0 


5.3 

8.0 

4  4 

14.2 

13.8 

9.2 

20.0 

8,6 

19,7 

Ifi.l* 

17,2* 


2.6 

12 

2.2 

12 

3.4 

n 

4,3 

IS 

2.6 

12 

4.4 

12 

111 

12 

0,5 

28 

11,3 

12 

11,0* 

8 

10.0* 

13 

18 
22 
9 
20 
20 
18 
SO 
■20 
30 
26 
30 


•  _ 


Pool  staye. 


November,  1937 
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Daily  Temperatures  for  November,   1937 


Stfttlonji 


7      8       9     10     11     12     18     It     IS     16     17     18     19     20     21     22     23     24     20     26     27 


Altoona (  Maximum.. 

I  Minimum.. 
BoiUonl J  -Miixlnium.. 

I  Miuiinum,. 
Bethlehem '  Miiximum,. 

(  Minimum,. 
BrookviUe )  Ma.Timum,. 

'  Minimum,. 
Butler ;  .Maximum,. 

'  Minimum,. 
Carlisle !  Maximum,. 

I  Minimum,. 
Cliambersburg )  Maximum,, 

*  Minimum,, 
uuambersville )  Maximum,, 

I  Minimum,. 
ClaysvUle )  Maximum,, 

'  Minimum.. 

Clearlielil i  Maximum., 

I  Minimum,. 

Coatesville >  Maximum,, 

(  Minimum,. 

Corry *  Maximum,. 

I  Minimum,. 
Emporium \  Maximum,, 

I  Minimum.. 

Erie* )  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Franklint !  Maximum,, 

;  Minimum,. 
Freeland )  Maximum,. 

i  Minimum.. 
Gettysburg )  Maximum., 

(  Minimum,. 
Greensburg )  Maximum,, 

t  Minimum.. 
Grove  City )  Maximum,. 

(  Minimum,. 
Hamburg \  Maximum,. 

(  Minimum.. 
Harrlsburg* 5  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Hawley )  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Holtwood* *  Maximum., 

I  Minimum,. 
Huntingdon \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Johnstown )  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lancaster \  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lawrenceville \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Lebanon! )  Maximum,. 

I  Minimum.. 
Lock  Haven )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Marcus  Hook* )  Maximum,. 

I  Minimum,. 
Meadville )  Maximum,. 

<  Minimum.. 
Montrose \  Maximum., 

I  Minimum,. 
Mount  Pocono \  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Philadelphia* \  Maximum,. 

i  Minimum,. 
Pittsburgh* \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Quakertown (  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Bleading* i  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Ridgwayt i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Scranton* \  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Selinsgrove \  Maximum., 

(  Minimum,. 
Somerset \  Maximum,. 

(  Minimum.. 
State  College \  Maximum., 

(  Minimum.. 
Stroudsburgt f  Maximum.. 

1  Minimum,. 
Towanda j  Maximum,. 

I  Minimum.. 
Uniontown )  Maximum.. 

'  Minimum,. 
Vandergrift* )  Maximum,, 

/  Minimum,. 
Warren j  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Waynesburg j  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Wellsboro S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Williomsport 1  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Wllliamstown \  Maximum . . 

I  Minimum., 
York J  Maximum,. 

I  Minimum .. 


.  58 

61 

49 

48 

40 

45 

60 

71 

66 

64 

64 

46 

61 

61 

.   26 

36 

33 

31 

26 

86 

81 

44 

48 

84 

25 

30 

37 

39 

.   6-1 

68 

64 

60 

46 

45 

66 

74 

68 

64 

69 

46 

56 

67 

.   24 

37 

35 

31 

20 

40 

28 

41 

4b 

28 

26 

80 

40 

39 

.   60 

64 

61 

64 

56 

52 

62 

68 

63 

66 

62 

48 

63 

66 

.   3^ 

42 

39 

84 

31 

40 

36 

40 

64 

42 

30 

28 

41 

48 

.   61 

37 

47 

40 

63 

62 

67 

68 

67 

66 

47 

48 

65 

51 

.   21 

Jb 

25 

19 

28 

27 

85 

39 

86 

23 

20 

2( 

26 

38 

.   66 

64 

43 

37 

46 

80 

66 

67 

66 

63 

80 

54 

63 

82 

.   2J 

35 

34 

28 

27 

38 

36 

46 

43 

26 

23 

31 

41 

38 

.   66 

64 

b> 

65 

47 

64 

67 

72 

67 

68 

68 

46 

68 

63 

.   27 

45 

39 

34 

22 

41 

30 

36 

51 

31 

31 

25 

41 

41 

.   64 

64 

58 

64 

45 

49 

67 

74 

66 

67 

62 

44 

60 

62 

.   2» 

35 

37 

34 

25 

4( 

37 

42 

47 

34 

30 

30 

41 

42 

.   61 

63 

50 

46 

44 

60 

63 

70 

61 

62 

67 

48 

58 

61 

24 

44 

32 

27 

20 

36 

31 

46 

40 

25 

23 

28 

38 

38 

67 

62 

51 

83 

46 

63 

66 

69 

63 

65 

53 

49 

53 

62 

.   2H 

49 

33 

23 

24 

37 

39 

51 

42 

28 

30 

32 

41 

38 

.   67 

58 

62 

65 

54 

61 

60 

66 

63 

62 

65 

61 

55 

50 

.   25 

iH 

2K 

26 

30 

31 

28 

34 

26 

29 

24 

33 

36 

30 

41 

62 

57 

51 

64 

63 

60 

68 

64 

63 

52 

49 

63 

61 

.   29 

3>S 

37 

30 

26 

36 

31 

37 

50 

35 

28 

27 

44 

43 

.   65 

59 

45 

48 

42 

60 

66 

66 

64 

63 

60 

48 

53 

49 

.   21 

42 

30 

26 

29 

32 

36 

45 

38 

26 

21 

27 

40 

35 

.   57 

62 

50 

49 

40 

48 

64 

62 

59 

65 

61 

45 

55 

52 

.   22 

32 

35 

27 

20 

38 

29 

35 

40 

29 

21 

18 

39 

41 

64 

64 

41 

49 

43 

48 

60 

66 

50 

65 

41 

52 

54 

51 

35 

39 

36 

35 

38 

40 

45 

50 

41 

37 

28 

36 

48 

36 

.   61 

60 

38 

43 

41 

62 

63 

66 

53 

64 

50 

46 

65 

47 

.   24 

21 

34 

29 

25 

33 

34 

40 

42 

28 

24 

23 

32 

43 

47 

55 

46 

42 

41 

43 

56 

65 

54 

58 

52 

37 

54 

50 

.   27 

36 

31 

29 

30 

33 

32 

46 

43 

34 

21 

28 

35 

36 

.   65 

66 

Ho 

54 

50 

52 

64 

71 

66 

68 

58 

44 

60 

63 

.   31 

40 

3S 

30 

28 

4-J 

34 

45 

63 

37 

32 

30 

43 

43 

.   67 

65 

51 

51 

43 

50 

63 

71 

64 

64 

64 

46 

52 

51 

.  30 

49 

35 

28 

26 

38 

36 

61 

44 

33 

29 

34 

44 

41 

.   6,1 

60 

53 

4^^ 

45 

49 

62 

65 

56 

64 

55 

47 

52 

51 

.   31 

47 

33 

27 

.32 

36 

39 

60 

41 

34 

25 

32 

40 

37 

.   62 

64 

56 

•r^ 

50 

48 

56 

68 

61 

61 

65 

60 

58 

60 

.   29 

40 

40 

31 

30 

42 

30 

40 

44 

36 

32 

30 

33 

42 

.   53 

64 

51 

50 

50 

51 

64 

70 

63 

65 

44 

47 

61 

60 

.   34 

4) 

39 

36 

33 

39 

38 

45 

51 

40 

33 

31 

46 

45 

.  55 

60 

57 

49 

47 

46 

59 

71 

60 

61 

55 

44 

58 

58 

.   211 

29 

34 

29 

1" 

30 

20 

28 

48 

26 

19 

14 

35 

39 

.   52 

61 

52 

52 

53 

50 

64 

64 

64 

66 

46 

51 

62 

61 
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46 

37 

36 

35 

38 

36 

42 

50 

38 

35 

36 

50 

45 

57 

67 

57 

53 

42 

52 

69 

76 

67 

69 

46 

46 

57 

57 
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m 

37 

21 

20 

35 

28 

35 

43 

23 

29 

22 

45 

37 

61 

67 
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52 

46 

49 

67 

74 

68 

67 

60 

46 

55 

56 

27 

39 

35 

31 

26 

38 

33 

42 

47 

31 

30 

33 

42 

41 

.   54 

66 

64 

60 

58 

54 

65 

68 

67 

68 

57 

49 

64 

63 

.   25 

36 

36 

26 

23 

23 

23 

24 

54 

28 

25 

24 

44 

36 

.   56 

63 

51 

52 

49 

49 

65 

68 

65 

65 

49 

46 

51 

54 

.   2.' 

41 

34 

33 

23 

35 

25 

33 

40 

25 

19 

17 

37 

33 

.   54 

67 

48 

55 

53 

52 

65 

70 

64 

68 

46 

58 

63 

62 

.   29 

36 

38 

31 

27 

40 

31 

38 

47 

34 

30 

29 

32 

40 

.   55 

55 

54 

48 

48 

50 

62 

68 

68 

65 

64 

44 

56 

56 

.   27 
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38 

33 

24 

37 

31 

38 

45 

31 

2« 

24 

41 
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65 

53 

69 

60 

60 

67 

66 

67 
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62 
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41 

34 

39 

41 

40 

44 

44 

48 

32 

36 

48 

49 

45 
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65 

36 

48 

40 

55 

62 

73 

64 

62 

48 

49 

.52 

44 

34 

34 

28 

28 

33 

32 

39 

32 

28 

26 

22 

33 

41 

32 

49 

55 

47 

A^ 

44 

41 

59 

64 

60 

60 

43 

43 

56 

56 

23 

37 

32 

31 

27 

32 

26 
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40 

31 

19 

25 
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40 

4H 

55 

40 

44 

44 

40 

57 

67 

54 

58 

39 

40 

55 

51 

14 

21 

21 

19 

14 

24 

28 

34 

24 

20 

21 

19 

33 

33 

54 

65 

53 

53 

55 

54 

60 
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66 

65 

47 

52 
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63 
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38 

33 

37 

43 
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52 
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63 
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59 
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24 

32 

38 

32 
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20 
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49 

50 
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48 
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64 
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45 

45 
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42 
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21 
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66 

78 

66 

62 

56 

54 
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56 

30 

48 
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28 

25 

39 

40 

63 

44 

29 

32 

31 

45 

41 
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43 

61 

47 

58 

70 
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63 
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60 
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55 
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60 
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66 
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43 
29 
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22 
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27 
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30 
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21 
30 
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22 
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39 

24 
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24 

54 
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28.7 
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30.6 

62.9 

27.7 
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32.  U 

47.2 

28.0 

47.4 

28.7 

46.2 

34.4 

46.9 

27.4 

43.2 

30.1 

63.8 

34.3 

49.1 

32.7 

47.5 

30.9 

50.7 

34.4 

50.7 

36.5 

49.2 

27.3 

51.4 

37.0 

51.0 

30.0 

51.0 

32.3 

64.3 

29.9 

49.1 

28.3 

52.6 

31.8 

60.6 

32.3 

56.1 

38.6 

46.9 

26.8 

45.7 

29.1 

43.2 

24.1 

53.4 

39.0 

47.4 

31.4 

51.0 

31.8 

52.1 

37.5 

46.6 

26.1 

49.6 

33.3 

60.6 

32.7 

44.2 

26.2 

47.5 

31.2 

53.2 

29.4 

49.8 

29.7 

50.7 

33.0 

51.2 

30.7 

46.0 

83.1 

51.0 

31.7 

46.1 

28.28 

60.3 

32.0 

53.5 

32.4 

53.2 

32.8 


*    Midnight  to  midnight. 
from  record. 


t    ThermoiQ^tars  raa4  io  Qoraiag,  maximum  set  back  to  preceding  date. 


°.  etc..  indicate  respectively  1,  3  or  3  days  missing 
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GENERAL  SUMMARY. 

Temperatures  were  almost  constantly  Ixlow  t  lie  munial  during 
the  first  half  of  the  luontli,  with  wide  (icparturcs  during  the 
second  week.  The  excess  during  the  la>t  hall' of  tiie  month  was 
nearly  enough  to  balance  tiie  accumulated  deficiency,  and  the 
average  for  the  month  as  a  whole  was  onlv  1.5  degrees  below 
the  normal.  There  were  no  unusual  extif  n)cs  reported  in  any 
part  of  the  State,  although  sub-zero  readings  were  many.  The 
precipitation  averaged  about  four-tifths  of  the  December  normal, 
the  deficiency  being  much  more  than  that  in  the  eastern  half  of 
the  State.  There  was  a  moderate  excess  in  several  of  the  west- 
ern counties.  The  snowfall  was  very  light  in  the  southeastern 
counties,  and  there  was  no  snow  cover  on  the  fields  worth  men- 
tioning. In  the  western  and  northern  counties  the  snowfall  was 
near,  or  slightly  above,  the  normal,  and  fields  were  well  covered 
from  the  5th  to  the  15th  inclusive.  Rains  liegan  in  the  western 
portion  of  the  State  on  the  15th,  and  generally  continued  through 
the  17th.  They  melted  the  snow  rapidly,  and  caused  practically 
all  streams  in  the  Ohio  drainage  to  rise  above  their  flood  stages. 
The  flood  damage  was  moderate  in  most  places,  as  ample  warn- 
ings were  issued.  During  the  last  half  of  the  month  there  was 
little  snow  cover  excepting  the  northern  tier  of  counties,  but  the 
winter  grains,  which  were  in  only  fair  condition  at  the  beginning 
of  the  month,  did  not  seem  to  suffer  much  harm.  The  frost, 
in  most  regions  had  not  penetrated  deeply,  and  there  was  not 
much  heaving  of  the  soil.  There  was  not  much  frost  in  the 
ground  in  any  part  of  the  State  at  the  close  of  the  month.  A 
comparison  of  the  distribution  of  precipitation  for  the  months  of 
November  and  December  reveals  a  balance  that  was  rather  for- 
tunate. The  rains  of  November  were  heaviest  in  the  eastern 
half  of  the  State,  thus  making  a  distribution  for  the  two-month 
period  that  was  remarkable  even.  The  surface  water  supply 
las  been  ample.  Outdoor  work  made  fair  progress  excepting 
;he  second  week,  when  intense  cold  interfered  with  building  and 
other  kinds  of  construction  work.  Improved  highways  were  in 
?ood  condition,  excepting  one  or  two  short  periods,  but  dirt 
iroads  were, muddy  during  the  latter  part  of  the  month. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
•eports  of  91  stations,  was  29.7°,  which  is  1.5°  below  the  50- 
'•ear  normal  for  December.     The  highest  monthly  mean  was 


8S.1'  ,  at  Marcus  Hook,  and  the  lowest,  23.6'"',  at  Kane  (near). 
The  highest  recorded  during  the  month  was  66°  at  Neshaminy 
Falls  on  the  18th,  and  the  lowest  was  — 14^  at  Somerset  on  the 
13th .  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  49°  at  Brook- 
ville  and  Ridgway  on  the  15th. 

PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  149  stations 
was  2.45  inches,  which  is  0.66  inch  below  the  50-year  normal  for 
December.  The  greatest  monthly  amount  was  5.72  inches  at 
Westford,  and  the  least  was  0.70  inch  at  Holtwood.  The  great- 
est amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  1.88  inches 
at  Center  Hall  on  the  18th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  5.7  inches,  which  is 
2.3  inches  below  the  50-year  average.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  19.0  inches  at  Kane(near) .  The  greatest 
24-hour  snowfall  was  8.0  inches  at  Pleasant  Mount  on  the  6-7th. 
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John  A.  Krick, 

John  J.  Martin. 

H.  L,  Balderston. 

Harold  J.Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.  \V.  He?s. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

C.  E.  Koppenheffer 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B  Evansha 

Prof.  N .  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  8allie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall. 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau 

Mrs.  Delia  M.  Fennel  1 

H.  W.Lowy.  C.E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Waterworks 

V.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Andrew  McNeillie. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

V.  S.  Weather  Bureau. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureai;. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.  !^.  Weather  Bureau . 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  (<.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C,  A.  Kern. 

State  Teachers  College 
Mrs   M.  Ordella  Parks, 
George  W.Hill. 
Harlan  Saylor. 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
SusQuehanna  Collier  et  •'<' 
York  Water  Co. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
J.  L.  Melviu. 
.Vss'd  Gas  &  Electric  <i). 
Philip  R.  Shaw 
Ted  R.  Wineman. 
.im.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Watei  C>. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.  Harmon 

W.  F.  Gallagher. 

Robert  Tross , 

U.S.  Forert  Service. 

Westmoreland  Water  Co. 

Paul  F.  Coy 

Perry  P.  Campbell 

New  Castle  Water  Co. 

Gen.  Chemical  Co. 

U.  S.  Weather  Bureai'. 

West  Penn.  Power  Co. 

J.  D.  Beachy. 

Harrv  H.Gerber. 

D.L.  Grove. 

Wm.  W.  Marsteller. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

Mrs.  Anna  Simpson. 

Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather Bureat) . 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departure* 
of  precipitation  for  stations  with  16  or  more  years  of  record  are  romputed  from  a  normal  or  "standard  mean",  ad.iu'stpd  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters.  »,  ».  •.  etc..  indicate.  t«spectively.  1,  2.  3,  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  orecinitatinn  los«  thnn  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
tt  Po9t-Office  addresses  are  as  follows:  of  Lycippus.  Or«ea9hnre:  of  K«sharainv  Falls,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  of  Shawmont.  Manavnnk:  of  Kane  (near^.  Wilcox. 

W.  B  0.  Phll»delplUa-2-4-88-10fiO. 
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.•23 
.11 

.17 
.•26 

.'os 

.15 

'•'r  ■ 

.40 

'.'is 

.02 
.02 

'■'r.' 

T. 

.01 

■j 
.05 

't.' 

'.'6i 

T. 

T. 

.01 

T 
.01 

.36 

't.' 
r. 

'.'is 

.44 

.50 
.10 
.30 
.10 
.18 
T 

1.17 
.35 
.06 
.21 
.33 
.70 
in 

.60 
1  08 

T. 
03 

.02 

.08 
T. 
T. 
.01 

't.' 

T. 

T. 

T. 

■.'64 

.04 

T. 

.18 

't. 

.04 
.15 
.03 
.15 

'.'65 
.09 

'.'28 
.21 

••• 

.01 
.17 

.02 
.07 
.26 
.16 
T. 

'.'62 
.03 
.16 
.07 
.22 

'.'oi 
'•r'. 

'.'io 

T. 

■   •■ 

.17 

3.58 
2.57 
1. 10 
2.01 
1.63 
1  54 

Lower  Susq 

Lehigh 

.... 

-•■• 

23 

Lansfordllll 

Lawreucaville 

Lebanon 

Lehightonllll 

Lock  Haveu 

.Marcus  Hook 

Matamorasilil 

Mauch  Chunk 

Mifflintown 

Montrose 

Morris  Kun 

Mount  Pocono 

Mun^y  Valley 

>}esiiaminrFallsllll 
New  Bloomfield. . . 
"Jew  Park 

.90 

.07 
.90 
1.02 
T 
.72 
.11 

.03 

'.'65 
T 

;^.  Br.  Susq 

T. 
.23 

.... 

.... 

.... 

•'■■ 

.10 

'!6s 

Lower    Su^q 

Lehigh 

.... 

T. 

1  g2 

W.  Br.  SusQ 

.15 

.18 

53      47 

*  * 

.02 
.18 

T. 

2.99 
1   17 

Lower  Del 

.... 

.... 

.... 

T. 

.07 
5<l 

.31 
.38 
.•24 

T 

.... 

.... 

. ... 

2.34 
1  '29 

Lehigh 

Juuiata 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

T. 

.30 

N.  Br.  Susq 

.26 
.30 
.•22 
.23 
.55 
.38 
.26 
.35 
.34 
.08 

.."?5 
.81 
.46 
.41 
.25 

.10 
.15 
.20 
.14 

.04 
T 

T. 

'.'69 

.... 

■••• 

.... 

't. 

't'.' 
'.r. 

.07 

..30 

.■2n 

1.10 
.24 
.■21 
T 
.24 
.32 
.18 
35 

.39 

.46 

1,30 

'.'41 
.22 
.02 
.20 
.82 
.43 

.37 
,23 
.30 

'.'98 

.88 
.74 
.60 
.94 
.03 
.80 

'.'6.5 

.40 
.80 

T. 
.21 

T. 
'.'16 

'•r'. 
■.'65 

',"65 
T. 

't. 
't. 

.02 
.03 

.... 

'.'03 

30 

'."20 

'.6i 

.80 
'!68 

'.'io 

••■ 

T 

'.'02 

T 

.06 

.'06 

.09 
.06 

'lis 

.18 
.24 
.48 
.03 
.20 
.05 

.11 
.08 
.10 
.15 
.14 

.... 

.'::. 

.03 

.04 

,25 

T 

T. 

.04 

2.07 
2.25 
4.27 
1.77 
1.62 
2,55 
1  27 

N.  Br.Susti 

.06 

Uppt^rDel 

W.  Kr.  Susq 

Lowir  i)el 

Juuiata 

Lower  Susq 

■••-, 
.... 

T.' 

.09 
.01 

.... 

"t. 

T 

.01 

.02 

T. 

T 

T 

.05 

— 

T. 

.01: 
T 

.... 

T. 
.22 
T. 

.27 

'.'12 

.19 
.19 
.19 
.13 
.•24 

^ewportllll 

Juniata ' 

T 
T 
.25 

T. 

•r. 

.05 
.86 

'.'19 

T. 

.02 
T. 

'.■40 

1  P3 

^almertont 

:*aupackl||| 

Philadelphia**'.... [ 
?hila.  Navy  Yard  t.i 
?hila-P'ntBree7.e.t| 

'hoenixville 1 

^ine  (Jrove 

Pleasant  Mt.llll.... 
'ottstown 

Lehigh    

T'pp^r  Del 

....1 

.07 

2  34 

— 

.... 

2  11 

Lower  Del 

, 

T. 

't.' 

T 
T 
T. 

T. 
T 
T. 
T 

.15 
.50 

.02 
.11 

.14 
.19 
.08 

1.05 
1   44 

Loner  Hel 

Lower  iJel 

Schuylkill 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

..., 

••■• 

1  19 

,47 

.2.'i 

1.11 

.... 

1.53 
2  65 

Lower  Susq 

Upper  Del 

.... 

.... 

.05 

T. 
.07 

... 

2  59 

.Schuvlkill 

• 

.  .  .  . 

.  .  .  . 

*  " 

*•  '  ' 

'ott-ville ' 

Schuylkill 

.18 
..M 
.31 
.39 
.17 
.2.=) 
.IP 
.47 
.55 
.39 
.40 
.20 
.14 
.11 

,27 
.58 
.4ft 
.05 
.20 
.28 
.21 
.28 
.28 
.37 

T. 
.01 
T. 

.'28 
.13 

t'. 
T 

!07 
.80 
.20 

.'20 

.12 
.21 
.02 
.04 
.03 
.08 
.01 
T. 

.... 

... 

.... 

T. 
T 

.11 

05 

.27 
.15 
07 
.90 
.26 
,13 
.24 
.■20 
T. 
.28 
/i^ 
.27 
.40 
,18 

.22 
.■24 
.36 

'.'69 

.80 

'.'02 
.30 

1  OS 
.29 
.2^ 
.W 
.71 

.82 

.49 

.03 

1.16 

.W. 
.29 
,60 
.37 
.78 
.67 
.88 
.69 
.70 
34 

• 

T. 

.08 

.02 

.02 

,01 

T. 

.02 

T. 

! 

'.6i 
't.  i 

"t. 

T 

.24 

.•21 

'.'69 
.02 
.ft2 
.06 

'.'os 

.15 
.03 

'."io 

T.' 
.06 
.15 
.05 
.06 

't. 

.'64 
T 

.'21 

.16 

.20 

.17 

.06 

.02 

T 

.10 

.13 

.18 

.09 

.09 

.08 

.22 

T. 

.'.'.'. 

.'.'.' 

T. 

't. 

.26 
.20 

".04 
.14 

1.80 
1  90 

Juakertown j 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.  Kr.  Susq 

?*.  Br.  .Sasq 

N.  Br.  Susq   

Lower  Susq 

Schuylkill 

.... 

;:::j 

'.6i 
"t.' 

".oi* 
't.' 

'.'61 

r. 

T 

leading"' , 

tenovoilll 1 

letreat 

T. 
.01 

1,34 
2.66 
2  67 

.cranton'" ; 

lelins^rove | 

02 

T. 

T. 

T. 

T. 

T 

.06 
70 
T. 
T 

.33 
T 

't 

T 

1.95 
2  13 

Ihawraont ; 

T 
'f 
T. 

1  40 
1  86 

Ihlppeusburg i 

Lower  Susq   ' 

W.  fir.  Susq 

■•••• 

T  ■ 

T. 
'iV 

T. 

T, 
T. 

itate  College t 

.... 

.... 

T. 

.... 

.06 

T. 

T. 

S  29 

itroudsburgilil ! 

Upper  Del 

1  99 

lunburyllll j 

Lower  Susq 

X.  Br    Sijaq 

N.Br.  Susq     .... 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

".'.'.'■ 

tV 

't.' 
'.'osj 

.07 
T. 

!04 

•r'.' 

,.,.1 

T. 

'.'6i 

:;;: 

T. 
T. 

.03 

.15 
T, 

"t' 

T 
'.'61 

T. 

j 

't.' 

.06 

't.' 

.07 

't. 

.'.'.' 

.01 

T. 

*  .  . 

iusquehannallll 1 

'.'iP 

2  28 

Powauda 

T 

T 

1.66 

Vellsboro 

.02 

.08 

T. 

T. 

.... 

.... 

.02 
T. 

.28 
.18 
.12 
T 
.40 
.21 
.04 
.06 
03 

.09 

■;2i 

.11 

.05 
.06 

57 

.48 
.•27 
.52 
.58 
.97 
.52 
.16 
.44 
.09 
01 

'•r. 

.07 

■.'62! 

T. 

T. 
T, 

t'. 

T. 
T 

....J 

■f.' 
T. 

... 

.03 
.16 

.04 

'."24 
.11 

.01 
.03 
.22 
.02 
.05 
.12 
.04 
.08 
06 

.  .  .  . 

.11 

2.03 
1  51 
1  70 

Vest  Chester 

Vest!?rove||'l 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Kr.  Susq     .... 

W.  Hr.  Susq 

Lower  Suso  

'.'.'.'. 

.;:: 

:::.' 

T.  1 

•i-'l 

'.'02 

1 

'.'.'.'.  '.'26 

'.'so 

.02 
.05 
.12 
.18 
.18 
.48 
.17 

.... 

Vilkes-Barrellll 

Villiamsportllil.... 
Villi  amstown 

•••• 

.... 

:::: 

't.' 

.04 

.02 

::::  T.' 

""1  -i'" 

't 

1.10 
1.97 
1.32 
0.77 
1  15 

'ork 

ork  Havenllll 

Lowv>r  Susq    ,  .  -    . ! 
Lower  Svisq 

.... 

.... 

'f 

ionsville.  .(near). 
Vfrnton.  N.  .T***.... 

Schuylkill 

t'. 

1..58 
1.14 

Lower  Del 

T 

* 

.03 

12     '«! 

•••!•■  1 

r ' 

i 

' 

'    1 

"■'I 

•■  1 

Contloued  on  page  59. 


59 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


December,  1937 


Daily  Precipitation  for  December,  1037— Continued  from  page  58 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

3 

i 

5 

6       7        8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

H 

Ohio  Drainage 
Beayer  Fallsll  11  ... . 

.01 

T. 

.10 

.I'l 

.10 

.20 

.32 

.25 
.45 
.33 
.45 

■.'33 
.02 
.42 
.13 
.42 
.47 
.20 

.37 
.27 

'  .'35 
.20 
,46 
.18 
.^0 
.22 
.29 
..35 
.■27 

.38 
.18 
.48 
.28 
.26 
.33 
.39 
.36 
.24 
.20 
.23 
.41 

.09 
.40 
.31 
.20 
.40 
.1" 
.07 
.45 
.47 

.03 
.08 
.14 
.19 
.02 
.14 
.02 
.11 
.02 
.10 
.18 
.21 

.25 
.18 
.01 
.30 
.12 
.02 
.22 
.10 
,10 
.03 
05 
.14 

.19 
.08 
.03 
32 
.03 
.13 
.10 
.28 
T. 
.05 
.03 
.10 

.05 
.08 
.04 
.20 
.15 
.11 
.02 
.16 
.10 

T. 

.21 
.06 
.06 

.01 
.04 

.07 

T. 

T. 

.03 

T. 

.30 

.03 

.51 

.87 

.63 

l.IO 

9- 

.60 

.84 

.30 

.35 

.96 

1.06 

l.K' 

.35 

1.(1(1 

.35 

,41 

.34 

.45 

.97 

.94 

.74 

.25 

.29 

1,02 

60 

.13 

.72 

1.06 

1.08 

.46 
.86 
.26 
.23 
.88 
.50 
.7.t 
.75 
.,59 
.23 
1.19 
..58 

1.07 
.77 
.46 
.70 
.42 
.85 

1.04 
.61 
.35 
.46 
.79 

»2 
T. 

..57 

1.05 

1.27 

..81 

l.« 

1.06 

1.09 

.20 

1.66 

.73 

.65 

.6S- 

1  00 

.81 

I. '2b 

.69 

1.03 

1.03 

.38 

91 

.92 

Ofi 

.76 

.91 

64 

.98 

.24 

.4f 

.95 

,86 

1.06 

1.04 

1.10 

.91 

1.14 

.06 
.24 
.01 
.08 

'.'io 
'I'. 

.14 

.18 

't.' 

T. 
.21 
.18 
22 
T. 
T. 
■1 

.15 
.02 
T. 

t 

'."33 
.04 
04 
.12 
.14 
.03 
.02 
.02 

T. 

T. 
.04 

'm 

.02 
.06 
.02 
T. 

'.'36 

.02 
.03 
T 

'.'64 
,05 
.04 
T. 
.03 
.04 

.07 
.(37 

'!07 
'.'(15 

't. 

T. 
T 

".m 

T. 

.07 
.03 

't.' 

'•r 

? 

02 

.02 

.m 
.10 

■.'25 

.04 
.16 

T. 

.Ob 
.04 
18 

'.'62 

' .'  i'i 

T. 
T. 

.0; 
.07 

.01 

T. 

T. 

.13 

.16 

.02 

'1 

.01 

T. 

T. 

T. 

T. 

.02 

'!oi 

.14 
T. 
.01 
.01 

".OS 
.02 
.14 

T. 

.03 
,06 
.03 
.07 

"t. 

.09 
.07 
T. 
.04 

.10 
.10 
06 
.04 
.02 
.01 

'  .W 

".'06 
.l.-i 

.04 

.02 

.01   T. 
.04   T 

.11 
.23 
.05 
.20 

T 

•  •• 

't.' 

.06 
.13 

.18 

.16 

T. 

.19 

.06 

.18 

".'ie 

.05 
.36 
.03 

T. 
T. 



.... 

••■ 

.02 
.03 
.24 

.20 
.43 

2.89 

Allegheny 

Allegheny 

4.49 

.06 

ov 

3.11 

Brookvillejlll 

Allegheny 

.01 

T. 

T. 

T. 
.03 

.07 
.08 

.01 

4.45 

Ohio 

....     .12 
.08    .06 

01 

.0--     .14 
.041   .06 
.06.... 
.06   T. 

3.(3 

Chambersville 

Ploirtnnt              

.03 
T. 

.03 
OS 

T. 

T. 

.10 
.24 
.04 

.89 
.30 
1.06 
.29 
.44 
.23 
T. 

.52 

.66 
.li! 
.95 
.12 
.18 
.30 
.60 
.10 
.46 
.29 
.61 

.70 
.50 
.19 
.74 
.52 
.18 
.70 
.5.=. 
.24 
.84 
.63 
.90 

.37 
.73 
.65 
.40 
■9S 
.28 
.34 
.98 
1.05 
.42 
.73 

.77 
.40 
.46 
.76 
.25 
.34 

.06 
T. 

1)1 
.04 
.(■A 

(14 
T. 

.03 

'  .'(12 
.15 
.05 
.03 
.02 
T. 
,02 
T 

4.52 

Monongahela... 
Allegheny 

T. 

"."(34 

T. 

2.85 

.04 

.03 

4.42 

Ohio      

.14 
T. 
.01 
.15 

.08 

.22 

.42 

T, 

.15 

.04 

.23 

.12 

.17 

.32 
.13 

.07 
.4.' 
.01! 
.02 
.02 
OR 
T. 
.18 
.O.i 
T 
.03 
.02 

.32 
.01 

'  '■;■) 

't. 

.09 

.07 

't. 

.30 

.24 
.07 
.17 
.06 

".(,1 
.10 
.32 
.20 
.27 
09 
.34 

.27 
.60 

't. 

.05 

'."63 
.04 
.02 
.(■2 
.14 
T. 

.18 
.02 
.14 

T. 

.12 
.22 
T 

'.'62 

.02 

.04 
T 

.07 
.04 
.06 
.10 
.27 
.24 

".M 
.69 

2.77 

Coutluencellli 

Connellsville 

Youghiogheny  . . 

.... 

.06 
.01 
.07 

.02 

.05 

T 

.29 

.06 

.02 

.06 

.02 

.16 

T. 

.06 

.03 

.09 

.05 

.02 

.02 

T 

.01 

.01 

.08 

T 

.01 

'1. 

.03 

.04 
.05 
.0! 
.05 
.03 
.01 
.03 
.09 
.02 
.07 
.03 

'.'io 

.03 
.03 
.03 
.04 
.01 
.16 
.15 
.29 
.20 

T. 

.04 
T. 
T. 

T. 

.02 

'f.' 

.... 

2.66 

'.'36 
T. 

.05 

T. 

.71 

.19 

T. 

T. 

2.S2 

Allegheny 

.11 

.07 

"t. 
'.'02 

.06 
.02 
04 
.06 

'r 

.:!' 

'.'(2 
.01 

'06 
T. 

".m 

T 

.04 
T. 

.03 

'i'. 

'!6.5 

"04 
01 

'.'6i 

T 

T 
.02 

'  .'(^8 
.20 

.01 

3.81 

Coudersport 

T. 

.09 
.14 

''09 
T. 
.03 
.06 
.10 
.05 

T. 

.12 

't. 

.14 

't. 

T. 
.02 

.08 
T. 
T. 

't 

"(18 
T. 
T. 
T. 
T. 

T. 

".(^ 

.(14 
.14 
.02 

i'.'ie 

i 
.01 

"65 

'!08 

03 

T. 

'.'67 

T. 
T. 
.10 

'.'05 
.13 
03 
.12 
.27 
T 
.04 
.03 

".03 
T. 
.20 
T 

"h 
.02 

'.'(18 

.01 
.05 
.04 
.10 

'.'io 
'.'io 

T. 

't.' 
".bi 

"22 
.15 

'.'io 

•"? 

'.'26 
.15 

.08 
.12 

'.'64 

■:i2 

".(6 

'.'io 
".'is 

.06 

'"(14 
.18 
.02 

T. 

".b:i 
T. 
.18 
.02 
.29 
.05 
.02 
.05 
.11 
.04 
.21 

"t 

.28 
.02 
.12 
.18 
.31 

"."69 
.01 
.08 
.29 

T. 

.23 
.20 
.20 
.20 

"t. 

.26 
.03 
.13 
.23 

.26 

T. 

.09 

.21 

.04 

.01 

.16 

"."64 

T. 

'j'2 

"t.' 

3.  Of. 

Conemaugh 

Monongahela .... 

r. 

4.01 

2.73 

Ebensburg 

FranfcUnllll 

Qreensborollll 

Cireeusburg 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

Beaver 

Beaver 

T. 

T. 

.05 

.02 

■(■ 

''i'V 
.02 

T. 

4.55 

'!62 

".m 
.02 

T. 
.01 
T 

.03 

T. 

.15 

.15 

.03 

T. 

.08 

.08 

.36 
.64 

2.41 
2.(9 
3.54 

Grove  City ••• 

Herrs  Isl.  Damllll.. 

'.'62 
.01 

.... 

"t. 
"t. 

't. 
"t". 

"t. 
f. 

"t 

T. 

.02 
.02 
T. 

"t 

"*'l. 
T 

"t.' 
't.' 

't 

'f 
T. 

. 
.... 

.... 
T. 

1.48 

Ohio 

Monongahela — 
Conemaugh. 

'r. 

■  'oi 

.02 

3. '-4 
3  75 

Johnstown 

Kane  (near)  U.... 

.07 

.13 
.03 
.04 

,09 
.11 
.no 
.12 
.(4 
.0' 
.Of. 
.06 
.15 

".U< 
.06 

'.'18 
.12 
.01 
T 
.06 
.03 
.n? 

't 

.02 

'  m 

.02 
.04 
.10 

■;io 

•r 

... . 

".'63 

.03 
.15 

•r 

T. 

t'. 

't 
■f. 



3.92 

Allegheny 

Youghiogheny... 
Monongahela — 

Beaver 

Ohio 

Monongahela..  . 

T 

T. 

..    . 

3.f>0 

3.i-9 

K.regariiii.. 

Lake  Lynn  111 

Linesvillellll 

Lock  No  2III1 

Lock  No.41111 

Lock  No.  5«llll 

.02 
.02 

tV 

T. 

2.25, 

..   . 

.11 

.15 
T. 

3.11 
2.9! 
2.81 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela . . . 
Allegheny 

tV 

.... 

.... 

.... 

T 

.01 
05 

T 
10 

T 

T. 

.09 
01 
.09 

3.61 
4.0 

McKeesportllll 

2  4 

T. 

.01 

T 

2.71 

Ohio 

,74|   .01 

3.21 

Mosgrovelll! 

Mount  Lebanon. .. 

Allegheny 

.01 

T. 

1.34 

..57 

.98, 

1.19 

70 

57 
1.35 

1.06 

.47 

1.10 

1.18 
.80 

.64 

•25 

T- 
.14 
.0.5 

.12 
.02 
T. 

.07 
.15 

■09 

■'io 
.01 

.23 
.11 
.02 

4.2 

Ohio 

T. 

2.9( 

.02 
.01 

T. 

T. 

3  f 

New  Castlellll 

Beayer 

Monongahela.  • . . 

T. 

T. 

T. 

3.1 
2.9 

Parkers  LandingHll 

PennlinellllU 

Pittsbargh"* 

Punxsutawneyll  11 . . 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 
Conemaugh 

Beaver 



.'.' . 

T.' 
T.' 

T. 

.39 

T 

T. 

.25 

■r. 

.08 
.02 

.'64 
03 
T. 
.02 

.01 
03 
.03 
.03 

T 
T. 

T. 

T. 
"!62 

T. 
.05 

.02 

T. 

tV 

T. 

".ie 

•r 

.76 

.08 

T. 

.12 

.11 

T. 

.09 

'.'06 

4.1 
2.8 
2  9 
4.1 

3.S 

Salisbury  (near)... 
3altsbuvg|lll: 

^harnnllll 

.40    .30 
.40    .10 

.15    .04 
.36    .20 
.261  .15 
.28      11 

2.7 

T 

T. 

T. 

3.6 

T. 

2  9 

Smethportllll 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny . . 
Conemaugh 

f. 
T. 

T. 
.13 
.03 
.25 
28 
.25 
.06 
.10 
.16 
.04 

.36 

2.0 
2.7 

SpringdalelHlU 

0niontown 

Unity  Reservoirtt. 
Vandergriftt 

.83    .92 

.46    ,58 

1.061.00 

.76  ... 

3.6 

.30 
.30 
.30 
.38 

.12 
.07 
.03 
.20 

.01 
.11 
.36 
.20 

2.4 

'1' 
■.'65 

'!i6 

3.« 

2.2 

.25:   .4.51   .63 

3.0 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 

Lake  Drainage. 

Erie"* 

1.05    .72 

2.4 

Beaver      

.02 

.60 
.30 

.18 

.54 
.20 

.10 

.24 
.10 

T. 

.21 

•r. 

.68 
.OS 

.41 
.10 

.10 

.19 
T. 

.32 

.26 
.10 

.76 

.25 

ll.iol     021     ..■ 

5.7 

Youghiogheny  . . 

.85  ....;   .921  .06 

2.8 

Lake  Erie 

T. 

T. 

.21}  .72 

.rt  T. 

S.S 

— 

Indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  tlie  24  hours  ending  at  the  tln^e 

Regular  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

J  =_  ..1 ; „™«„r<»  .Ko,.  r-annr-Aa,^  io  f/-,rtho  r.TAi'Bdi ritT  24  hours.       r.  (Trace*  wneii  precioitatinu  is  less  than  .01  iti'^li.      5  Tncomplet»< 


measurement, 
amount  thbu  recomea  is  lor  me  pr«<;BuiiiK  ^f  m.i..-.       P.  (trace*  wneii  precipitation  is  less  than  .01  iti'^li.      5  Tncomplet»< 
or  missing,      t  Dally  amounts  inconsistent.      «  Post  Omce  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  NewviUe:  of  Springdale.  Cheswick,  (P.  0.  Barking.  Pa.) :  of  Pennline. 
Linesville:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Girardville.  Shenandoah;  of  Kane.  Wilcox:  of  Lock  No.  5.  Schenley.    :  Mdt.  to  uidt. 


Except  as  otherwise  Indicated,  observat 

of  observation.  •••  Regular  Weather  Bu , 

II  II  Precipitation  measured  in  the  morning:  amount  ihe.u  recorded  is  for  the  preceding  24  hours 


PBESSTJBE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 

i 

Wind 

Relative 

(  reduced  to  sea  level ) 

humidity 

Stations 

a 
o 

Xi 

• 

a 

a 

pj 

"S 

C3 
9 

Ed 

S 

a 

51 

go 

u 

s 

a 

1 

o 

11 

Erie.             

30.12 
30.16 

30.63 
30.62 

29 
29 

29.63 
29.53 

18 
18 

13.0 
7.1 

34 
25 

sw. 
sw. 

8 
22 

80  '  74 
68  !  58 

77 
64 

15 

Harrisburg 

63 

Philadelphia 

30.16 

30.60 

27 

29.42 

6 

11.9 

27 

w. 

V 

66  {  58 

bO 

4i 

Pittsburgh 

30.15 

30.62 

29 

29.48 

18 

10.3 

33 

sw. 

22 

87  1  73 

;6 

3b 

Reading    

30.16 
30.14 

30.62 
30.60 

29 
29 

29.49 
29.44 

6 

7 

10.7 
6.3 

24 

w. 
nw. 

V 
18 

71  55 

72  61 

60 
68 

4b 

Scran  ton 

38 

I 

•  For  any  flve-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


RIVEB  CONDITIONS 


station.' 


4> 

be 

1 

1 

*» 

^j 

c 

5 

s. 

03 

li 

g] 

o 

A 

a: 

^ 

^ 

c 

Port  Jervis.N.  Y. Delaware 

Easton Delaware 

Lehighton  Lehigh 

Wilkes-Barre. .  .-■ Susauehanna  . . 

Williamsport Susquehanna . . 

Harrisburg ■  Susquehn  nn.i . . 

Greensboro j  Monongahela . . 

West  Newton i  Youghiogheny 


Lock  No.  4. 
Pittsburgh . 
Midland . . . 


Monongahela. 

Ohio 

Ohio 


3.5 


2.4 
1.4 
3.1 

2.9 
1.6 
4.4 
11.3 
0.6 
11.2 
10.9* 
12.4 


»l 
22l 

9] 

201 
20J 

Ml 
20] 

sol 

264 

30  j 


Pool  stage. 


Da:cEMBKR,  1937 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


BO 


StetloiM 


•i\    8      4       6 


Dally  Temperatures  for  Dooember,   1937 

17     18  I  19  Uo  I  '21     22  h'S  h^     2^^  hid     27  Uti  I  ''^  U"     Bl     M^*" 


8 


9     10 


\1 


1'2 


13 


14 


16     16 


Altoona )  Maximum... 

)  Minimum... 
Bedford <  Maximum... 

I  Minimum,. . 
Bethlehem »  Maximum... 

(  Minimum... 
Brookville )  Maximum,.. 

(  Minimum... 
Butler )  Maximum... 

'  Minimum... 
Carlisle *  Maximum... 

*  Minimum... 
ChainbersburB ;  Maximum.,. 

I  Minimum,. . 
(jnambersvllle *  Maximum.. . 

I  Minimum.. . 
Claysvllle )  Maximum.,. 

'  Minimum.. . 
Clearfield i  Maximum... 

I  Minimum... 
Coatesville S  Maximum,,. 

'  Minimum,.. 

Corry (Maximum,,. 

t  Minimum.. . 
Emporium )  Maximum,,. 

(  Minimum,. . 

Erie* \  Maximum... 

I  Minimum... 
Frankllnt \  Maximum,, . 

J  Minimum,. . 
ffreeland \  Maximum... 

(  Minimum,. . 
Gettysburg (Maximum,,. 

)  Minimum,.. 
Greensburg ^^  Maximum,, 

I  Minimum... 
Grove  City )  Maximum... 

)  Minimum.. . 
Hamburg \  Maximum... 

»  Minimum... 
Harrlsburg* i  Maximum,. 

I  Minimum,., 
Hawley \  Maximum,,. 

I  Minimum,.. 
Holtwood* \  Maximum., 

'  Minimum,.. 
Huntingdon \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Johnstown \  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Lancaster \  Maximum,, 

I  Minimum,. 
LawrencevlUe )  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lebanont \  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Lock  Haven i  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Marcus  Hook* i  Maximum., 

(  Minimum,. 
Meadville J  Maximum,. 

(  Minimum.. 
Montrose \  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Mount  Pocono \  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Philadelphia* 'i  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Pittsburgh* \  Maximum.. 

'  Minimum,. 
Quakertown f  Maximiun,, 

l  Minimum,. 
Reading* J  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Ridgwayt i  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Scranton* (  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Selinsgrrove (  Maximum,, 

*  Minimum,. 
Somerset \  Maximum,, 

'  Minimum.. 
State  College S  Maximum,. 

I  Minimum,. 
Stroudsburgt f  Maximum,, 

1  Minimum,. 
Tovpanda S  Maximum.. 

)  Minimum,. 
Uniontown (  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Vandergrift* \  Maximum., 

'  Minimum.. 
Warren j  Maximum.. 

'  Minimum,. 
Waynesburg \  Maximum,. 

'  Minimum.. 
Wellsboro S  Maximum., 

(  Minimum,. 
Willlamsport. )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Wllliamstown jMaximum. 

I  Minimum., 
York (  Maximum,. 

)  Minimum  .. 


H'2|    8fi 
nil     lol 


40     86 
16      1» 


37  j 
16 
li'.li 
■J.^; 
:!<); 
6 
37 
12 


«I     42 


20i     2S 
36 


191     Ifi 
4-*'     41 


33 

3.") 

1-2 

35 

18 

34 

191 

4.5i 

33 

33 

20 

43 

24 

40 

30 

34 

12 

39 

25!     21 

44j     35 

20!     16 


24 

41 

11 

33 

l.S 

41 

23 

39 

151     24 

43     39 

15|     24 

37|     41 

■>-M     22 


34 

81 

'21 

SI 

21 

14 

8» 

32 

26 

•20 

24 

16 

46 

4 

36 

»-• 

82 

23 

36  2» 

•26 

12 

24 

1ft 

82 

30 

23 

15 

21 

15 

42 

■i» 

8U 

31 

.30 

19 

3» 

3C. 

32 

32 

29 

20 

40  34 

24 

31   21 

13 

40  32 

20 

29   18 

13 

46  36 

35 

32  21 

S 

47 

39 

33 

31 

30 

22 

39 

32 

25 

29 

20 

15 

o« 

•5? 

26 

23  30 

43  39 

.35  30 

36-  32 


43      35 
19l     32 


45|     40 


38]  35 

3?  29 

39|  S3 

33  20 


38  39 

•25  22 

•25  26 
15 


161  12 
32  36 
28     17 


29 

4 
32 
10 
33 
15 
IK 

5 
•27 

7 
36 
12 
82 
131 
•27l 

5 
21 

5 
38 

8 
.32 
15 
15 

5 
28 

9 
1 

10 
17 

21 

3 1 
34 
12 
21 

8 
20 

4 
31 
14 
28 
16 
27 

7 
34 
20 
2« 

9 
25 

9 
35 
14 
27 
-1 
29 
IS 
33 
11 
35 
22 
17 

7 
24 

1 
22 

5 

38 
21 
20 

6 
33 
14 
32 
17 
19 

(i 
24 
12 
33 
12 
25 

2 
24 

6 
28 
13 
31 

7 
26 

8 
22 

9 
21 

7 
22 

8 
27 

8 
31 

6 
28 

7 
34 
14 


24 

•20 

10 

12 

•26 

•26 

12 

4 

29 

26 

18 

16 

23 

22 

6 

2 

20 

21 

10 

6 

29 

30 

15 

8 

SO 

31 

16 

9 

20 

19 

6 

6 

23 

20 

10 

6 

28 

24 

6 

5 

•20 

29 

14 

11 

17 

19 

5 

Q 

21 

21 

1'2 

9 

17 

19 

12 

14 

19 

22 

8 

9 

19 

16 

9 

10 

31 

31 

17 

13 

22 

21 

8 

18 

22 

7 

n 

•26 

28 

11 

9 

■28 

28 

18 

16 

26 

24 

1 

-2 

30 

■29 

18 

17 

:io 

27 

12 

9 

26 

■25 

13 

10 

31 

30 

12 

8 

18 

18 

4 

8 

30 

29 

13 

10 

26 

2fi 

14 

lo 

41 

83 

21 

18 

16 

19 

6 

11 

22 

22 

4 

5 

21 

17 

9 

5 

3^3 

31 

23 

2? 

21 

20 

10 

9 

28 

27 

10 

6 

m 

29 

20 

18 

2C 

20 

7 

5 

27 

•22 

15 

8 

22     2U 
10 

'26     24 


26     25 


26 

8| 

'29' 

2 

sol 

16 
27 

-12 
21 
0 
34 
11 


•28  j     30 
6 


241     -27 
12i     10 


23 

•27 1 

14 

-4l 

15 

22 

S 

8 

27 

33 

14 

10 

21 

24 

3 

8 

23 

27 

13 

15 

24 

28 

16 

15 

23 

31 

16 

16 

'20 

26 

26 

30 

19 

19 

24 

31 

1 

-3 

26 

30 

5 

6 

•26 

32 

9 

10 

19 

18 

4 

-2 

25 

30 

11 

12 

27 

30 

>2 

2 

19 

-lo 

17 

r. 

l4 

4 
28 
19 
21 

8 
25 
10 
27 
19 
19 

0 
20 
IS 
20 
12 
23 
-14 
21 
10 
28 

9 
21 

6 
25 

n 

22 

6 
20 

5 
23 

1 
19 

7 
25 
14 
26 
13 
2fi 

7 


'26 

46 

44 

45 

86 

80 

3ll 

10  '24 

34 

Hb 

'29 

28  241 

■Ih     f.6 

55 

64 

.39 

86 

511 

rt!  '25 

40 

37 

31 

27 

33 

32 1  44 

41 

59 

64 

41 

35 

•20  28 

34 

89 

37 

38 

•29 

41   -36 

41 

41 

32 

88 

40 

-8l  17 

82 

34 

29 

27 

26 

45  38 

40 

48 

36 

34 

81 

9 

27 

84 

34 

'28 

28 

24 

29 

42 

40 

60 

44 

421  37 

14 

27 

35 

37 

3S 

S'A    .32 

'29 

57 

42 

59 

49 

42   38 

12 

'26 

35 

36 

29 

32  31 

31 

45 

45 

55 

.39 

331  31 

2 

29 

32 

33 

27 

26  22 

38 

49 

54 

65 

37 

33  39 

13 

.36 

40 

34 

'29 

28  26 

35  39 

36 

36 

35 

39  36 

10 

22 

31 

'22 

27 

30  '29 

80 

40 

40 

61 

47 

40  36 

18 

28 

35 

37 

33 

30!  '27 

'29 

39 

35 

46 

33 

31 

33 

0 

26 

29 

30 

25 

23 

19 

29 

42 

38 

43 

36 

33 

30 

4 

29 

83 

35 

30 

27 

•231 

40 

41 

37 

36 

34 

82 

36 

17 

34 

33 

31 

29 

27 

21 

35 

35 

44 

38 

33 

31 

37 

~4 

16 

32 

.32 

28 

26 

•21 

24 

31 

35 

49 

33 

28   27 

12 

22 

?? 

32 

28 

25!  '20 

30 

54 

45 

55 

47 

41 1  .39 

14 

27 

37 

39 

33 

33  :i2 

39 

47 

54 

56 

37 

33  33 

13 

39 

40 

36 

30 

30  27 

30 

42 

39 

51 

34 

30  32 

11 

24 

■2'2 

29 

26 

24 

20 

30 

42 

39 

58 

44 

S8 

3f 

■10 

32 

34 

38 

36 

32 

32 

29 

46 

41 

56 

42 

40 

38 

22 

28 

36 

38 

34 

34 

32 

31 

36 

37 

47 

37 

33 

31 

12 

25 

79 

33 

31 

27 

20 

32 

46 

41 

60 

42 

39 

37 

23 

33 

36 

41 

33 

32 

32 

29 

49 

40 

47 

38 

36 

37 

8 

28 

34 

37 

34 

.39 

29 

33 

54 

,■^8 

5? 

38 

35 

36 

IS 

32 

4^2 

37 

31 

31 

21 

31 

49 

45 

63 

58 

52 

4.'i 

12 

23 

31 

38 

30 

29 

29 

25 

40 

36 

36 

36 

33 

82 

3 

•24 

30 

32 

■.^ 

23 

20 

32 

47 

5? 

52 

40 

40 

38 

15|  23 

31 

3'.' 

31 

30 

31 

27 

39 

38 

43 

43 

36 

31 

11 

25 

33 

3= 

34 

31 

28 

53 

48 

65 

61 

45 

40 

61 

32 

39 

48 

35 

32 

34 

34 

40 

3.5 

44 

34 

32 

30 

38 

18 

32 

3? 

28 

'25 

22 

23 

31 

3.=i 

35 

46 

38 

31 

27 

10 

22 

9Q 

32 

27 

21 

l'> 

31 

34 

38 

51 

40 

29 

27 

10 

23 

30 

33 

25 

24 

23 

37 

51 

4" 

64 

47 

4? 

38 

23 

30 

39 

42 

34 

34 

31 

41 

49 

53 

54 

32 

34 

37 

17 

38 

39 

32 

30 

29 

25 

36 

44 

41 

.59 

49 

39 

35 

18 

28 

32 

37 

32 

29 

27 

36 

46 

44 

62 

4.1 

39 

41 

211  31 

37 

41 

33 

33 

31 

43 1  35 

46 

44 

34 

31 

37 

-6 

16 

3? 

34 

28 

26 

22 

30 

39 

42 

54 

3S 

34 

34 

'20 

•29 

34 

X7 

34 

30 

•24! 

27 

3!? 

49 

.50 

45 

351  .34 

11 

26 

30 

34 

35 

31   ^29 

33 

47 

.52 

.52 

34 

30  30 

0 

SS 

41 

33 

28 

26  21 

28 

45 

39 

45 

36 

33   34 

10 

27 

31 

36 

29 

28  ^24 

41 

3<; 

42 

55 

42 

38   37 

15 

23 

31 

34 

36 

321  281 

3.' 

.39 

37 

49 

36 

35 

.321 

16 

27 

3? 

36 

32 

27 

22' 

36'  49 

,56 

.59 

39 

3'S 

351 

is]  36 

44 

39 

32 

30 

27 

431  .';5 

.52 

53 

35 

35 

40 

10|  36 

36 

34 

31 

29 

28 

.30 

37 

3f 

46 

34 

28l  :wl 

-2 

24 

33 

34 

28 

■751  2:-i! 

38 

51 

57 

.56 

41 

33 

35j 

16 

38 

4f 

37 

31 

30 

?6i 

30 

41 

38 

41 

3"; 

33 

30 

6 

27 

34 

35 

33 

27 

•2Si 

28  36 

38 

43 

41 

36 

331 

13.  26 

32 

36 

34 

31 

28 1 

27   4f 

42 

.sa 

58 

55 

34 

15  22 

32 

29 

32 

27 

24' 

30  .50 

45 

63 

45 

40i  38! 

12 

1  28 

86 

40 

37 

29 

1  '3| 

61|  49 

31  38 
42  33 
•23|  ^27 
4Ci  4" 

32  '29 
55  50 
30  34 
54  46 


26      34 
42 
30 
.'14 


30 
.50 
52 
.50 
43 
41 
22 
44 
24 
45 
23 
51 
35 
48 
351     27 


4fi  42 

32.  ^l 

.52,  48 

30j  S2 

.50  50 

28l  30 

551  48 


44  32 
21  17 
41 !  37 
.30  25 
.50  3' 
18 


42      33 
22|     15 


40. 
35  j     '2:4 


37 
23 
51 
33 

41 
29 

28 
16 
29 

11| 

38 

.30!     ?6| 

38|  46] 
26 
48;  45]  371 
'24 1  30 
.54!     48l 


19 

311     '241 

35     39i 

26]     16 

421     37 

23|     20 

47]     34 

19 

38 

19 

32 

20 

39 


39 

46 
22 

.50 
34 
52 

31]  30] 

45  .361 

■29]  21 ' 

50;  3.^! 

32  28i 

491  39] 

29!  35!     28 

511  43:     P.« 

31!  19      16 

49I  39,     ."^O 

351  31:     so 

•52]  411     ss 

38j  27]     27' 

40I  4'2:    ?» 

25I  ^221     17 

48:  4?1     49 


35'  30'  23 


86 
30 
46 
84 
48 
82 
41 
29 
38 
21 
60 
28 
49 
81 
40 
28 
41 
28 
40 
20 
44 
27 
39 
24 
46 
30 
36 
30 
42 
29 
34 
26 
49 
33 
41 
31 
38 
25 
42 
32 
46 
34 
41 
27 
46 
29 
45 
25 
43 
31 
47 
22 
42 
25 
46 
24 
42 
34 
48 
40 
40 
18 
37 
26 
37 
23 
46 
38 
41 
29 
42 
26 
46 
36 
39 
29 
43 
31 
38 
31 
37 
29 
41 
30 
36 
2- 
43 
32]  30 


31  i  37  20: 


181  ?6 

481  ^* 

35 1  30 

37;  39 

.30  28 

35  43 

28  ,30 

38  42 


89 
'26 
48 
'26 

38 
28 
41 
21 
39 
23 
45 
28 
47 
32 
40 
28 
46 
24 
42 
30 
39|  39 


28 
41 
16 
42 
19 
41 
27 
42 
•22 
31 
28 
46 
30 
44 
34 
40 
23 
3' 
30 
41 
33 
34 
21 
39 
30 
43 
25 
45 
•29 
40 
25 
38 
18 
42 
30 
41 
24 
48 
32 
41 
21 
35 
18 
29 
16 
41 
31 
44 
30 
38 
27 
41 
33 
42 
18 
33 
25 
35 
27 
48 
23 
39 
25 
46 
26 
36 
22 
48 
27 
38 
28 
34 
21 
44 
2' 

.38]  34 
28  22 


86 
81 

46 
86 

44 


37 
25 
.38 
24| 
40 
29 


28 
89 

34 
48 

21 

30 

43 

60 

29 

80 

64 

60 

26 

36 

68 

49 

'27 

36 

43 

48 

28 

'29 

47 

61 

34 

35 

36 

40 

30 

■27 

41 

37 

26 

32 

35 

42 

28 

28 

41 

42 

'22 

31 

41 

47 

32 

33 

37 

50 

22 

29 

36 

28 

23 

26 

47 

60 

30 

34 

60 

51 

31 

33 

37 

47 

29 

29 

.39 

38 

28 

32 

.52 

40 

31 

85 

41 

33 

13 

27 

41 

40 

31 

36 

53 

40 

21 

33 

51 

46 

28 

34 

42 

:"9 

23 

33 

35 

M4 

28 

28 

50 

28 

28 

44 

42 

24 

33 

47 

52 

35 

37 

35 

49 

3] 

32 

33 

30 

19 

25 

37 

.30 

20 

27 

46 

41 

31 

36 

45 

61 

32 

32 

41 

.39 

22 

31 

46 

40 

34 

36 

38 

46 

18 

.30 

40 

37 

29 

33 

44 

43 

26 

32 

48 

,10 

32 

32 

46 

S8 

28 

.30 

45 

38 

29 

33 

39 

35 

25 

30 

56 

54 

30 

38 

49 

53 

26 

33 

36 

38 

3] 

32 

51 

,52 

32 

37 

39 

34 

26 

32 

41 

38 

25 

33 

48 

42 

SO 

28 

51 

41 

28 

35 

88.6 
21.0 

38.6 

21.1 

10. 1 

■26.  B 

34.6 

16.6 

86.8 

19.9 

40. 4 

24.0 

41.4 

■24.0 

36.7 

18.6 

37.7 

21.6 

36.8 

18.7 

37.8 

24.6 

32.7, 

18.0 

36.8 

19.0 

34.2 

•24.0 

33.6 

17.9 

29.6 

19.6 

41.3 

■26.4 

36.9 

•23.3 

34.1 

■20.1 

.36.8 

25.9 

38.6 

27.0 

84.9 

17.5 

39.1 

28.8 

37.6 

20.6 

38.8 

23.3 

41.8 

•22.4 

33.2 

18.1 

39. 3i' 

22.  »• 

36.7 

23.0 

45  1 

.31.1 

33.2 

18.1 

32.2 

17.9 

31.4 

17.9 

42.1 

29.9 

36.3 

22.9 

38.8 

23.0 

40.5 

28.5 

34.5 

15.6 

85.8 

24.5 

36.4 

21.6 

35.0 

17.2 

34.3 

20.5 

■18.6 

22.7 

35.8 

20.9 

89.3 

28.7 

39.2 

22.2 

31.5 

19.4 

38.6 

23.0 

.32.8 

20.2 

35.5 

23.0 

39.6 

21.8 

40.4 

24.2 


*    Midnight  to  midmglit. 
from  record. 


t    Thermometers  read  in  njoralag,  maxinjum  set  back  to  precedin?  datfl 


, ",  etc..  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing 
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W( 

(WlfiJlXl'-     Noven 
normal,  and  more 


"'f  UBm'f  OFTHF 

iM'e  heaviest  in  reRioiV^'hero  the  Heptetnliei 


GENERAL    SXTMMABY. 

January  was  unusually  mild  with  temperatures  almost  con- 
stantly above  the  normal  throughout  the  month.  The  lowest 
recorded  in  the  State  was  live  degrees  above  zero.  The  precipi- 
tation, which  was  mostly  rain,  was  the  greatest  of  record  for 
January.  Many  streams  were  flooded,  and  the  Ohio  River  at 
Pittsburgh  rose  9.5  feet  above  the  damage  stage.  The  flood 
damage  from  Pittsburgh  to  WJieeling,  inclusive,  exceeded  two 
and  three-quarter  millions  of  dollars,  while  an  equal  amount  of 
movable  property  was  saved  by  timely  Hood  warnings.  Febru- 
ary was  moderately  warm,  with  precipitation  al)out  twenty  per 
cent  below  the  normal.  Fields  were  snow-covered  less  than 
one-half  of  the  time,  but  winter  grains  did  not  seem  to  suffer 
material  damage.  March  was  fair  and  mild  during  the  first 
week,  and  cold  and  stormy  much  of  the  time  thereafter.  Pre- 
cipitation was  about  four-sevenths  of  the  March  normal,  but 
occurred  largely  as  snow,  which  was  heavier  than  usual.  April 
was  unseasonably  cool  and  rainy,  and  in  many  respects  was  an 
unfavorable  month.  The  soil  did  not  warm  up  enough  for  a 
proper  germination  of  seeds,  and  the  growth  of  vegetation  was 
very  slow.  The  rainfall  was  the  heaviest,  with  one  exception, 
of  any  April  in  the  last  fifty  years.  Many  streams  were  flooded, 
with  greatest  damage  along  the  West  Branch  of  the  Susquehanna. 
May  was  a  generally  favorable  month.  Temperatures  were 
mostly  seasonable,  while  a  moderate  deficiency  of  rainfall  allow- 
ed the  fields  to  dry  out  to  a  workable  condition,  and  crops 
generally  made  a  good  recovery.  June  temperatures  were  mostly 
seasonable,  and  a  small  excess  in  rainfall  was  generally  favorable 
for  growing  crops .  Severe  local  st6rms  occurred  in  some  regions, 
with  damage  mostly  by  strong  winds  rather  than  excessive  rains. 
July  temperatures  were  seasonable  and  favorable.  The  rainfall 
averaged  near  the  normal,  but  its  distribution  was  very  uneven. 
The  wettest  region,  in  Fayette  County,  received  almost  nine 
times  as  much  as  the  driest  region,  in  Tioga  County.  August 
was  abnormally  warm  and  wet.  The  heat  was  rather  steady, 
and  no  unusual  extremes  were  recorded.  The  rainfall  w  as  above 
the  normal  excepting  a  few  southwestern  counties,  where  the 
July  rains  were  heaviest.  This  distribution  served  to  restore 
a  proper  balance.  The  first  four  days  of  September  were  in- 
tensely hot,  and  were  followed  by  temperatures  mostly  below 
the  normal  for  the  remainder  of  the  month.  Frosts  covered  the 
greater  portion  of  the  State  on  the  18th,  and  killed  a  consider- 
able portion  of  the  truck  crops  in  the  western  counties.  Corn 
was  not  seriously  damaged.  October  was  moderately  cold,  with 
general  freezing  a  little  earlier  than  usual,  but  with  no  extensive 
damage.  Rains  were  light  during  the  first  half,  and  heavy  dur- 
ing the  last  half  of  the  month.  For  the  month  as  a  whole  they 
were  nearly  double  the  October  normal .     In  a  general  way  they 


r  rams  were  lightest, 
up  field  work  during  the  last  half  of  the 
temperatures  were  more  changeable  than 
r  the  normal.  The  rainfall  was  less  than 
half  of  it  occurred  on  the  12th  and  lath. 
On  the  first  of  the  month  about  one-third  of  the  corn  remained 
to  be  husked.  The  first  ten  days  were  ideal  for  field  work,  and 
rapid  progress  was  made.  Potato  digging  was  finished  during 
that  period.  The  first  half  of  December  was  intensely  cold, 
but  the  temperature  excess  in  the  second  half  was  nearly  enough 
to  balance  the  deficiency.  Precipitation  was  about  four-fifths 
of  the  December  normal,  being  practically  all  rain  in  the  south- 
eastern counties.  Considerable  snow  fell  in  the  western  districts, 
and  was  melted  by  general  rains  from  the  16th  to  17th  inclusive. 
Streams  in  the  Ohio  drainage  rose  above  flood  stages,  but  timely 
warnings  served  to  prevent  heavy  damage.  The  month  closed 
with  ample  surface  water  supply,  and  with  little  frost  in  the 
ground. 


COMPABATIVE 

ANNUAL  DATA  FOR  THE  STATE 

Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

Year 

13 
a; 

•a 

s 

1 
3 

> 

go 
■<cn 

To 

Km 

Hi 
O 

>> 

■a 

§ 

5 

1888 

47.9 
49.8 
50.5 
60.6 
49.3 
48.7 
51.3 
49.4 
50.5 
50.0 

61.3 
50.0 
51.5 
49.4 
49.6 
49.6 
47.5 
49.4 
60.8 
48.5 

50.9 
50.2 
49.9 
51.1 
49.0 
51.7 
49.3 
50.1 
49.6 
47.3 

50.2 
51.1 
49.2 
53.1 
51.4 
60.4 
48.4 
60.3 
48.7 
50.9 

50.5 
50.5 
51.2 
52.8 
51.6 
51.7 
50.6 
50.2 
50.4 
50.7 

50.2 

100 
96 
101 
100 
103 
102 
103 
104 
101 
103 

107 
101 
104 
107 
100 
99 
99 
99 
99 
98 

104 
100 

99 
105 
100 
102 
101 

99 
103 
105 

108 
104 
99 
104 
100 
103 
102 
104 
105 
100 

99 
101 
108 
105 
105 
107 
107 
104 
111 
101 

111 

-31 

-27 
-18 
-14 
-28 
-26 
-28 
-25 
-26 
-12 

-16 
-39 

-■a 

-22 
-24 
-17 
-42 
-25 
-21 
-23 

-29 
-19 

-22 
-18 
-35 
-9 
-28 
-26 
-31 
-29 

-34 
-23 
-23 

-15 
-19 
-20 
-26 
-29 
-2(1 
-24 

-23 
-20 
-24 
-16 
-14 
-22 
-34 
-26 
-30 
-14 

-42 

45.91 
52.67 
51.28 
46.65 
41.30 
44.26 
43.69 
33.51 
41.95 
42.73 

45.49 
40.93 
37.31 
45.54 
47.29 
46.27 
40.44 
43.34 
42.78 
45.45 

39.58 
37.38 
38.99 
45.52 
44.13 
43.25 
38.24 
44.26 
40.98 
41.71 

44.06 
46.86 
40.63 
41.80 
34.88 
39.17 
43.13 
37.86 

42.. SO 

42.06 
44.21 
28.82 
37.36 
39.02 
45.43 
39.17 
40.43 
42.57 
46.62 

42.19 

39.7 
22.3 
55.5 
34.1 
54.0 
61.6 
63.1 
39.7 
42.4 
37.2 

38.8 
47.9 
33.3 
35.4 
60.3 
37.3 
60.8 
40.9 
45.0 
64.5 

54.4 
41.4 
67.6 
39.2 
38.6 
24.4 
64.2 
42.8 
51.4 
45.6 

43.4 
26.2 
46.0 
30.2 
39.1 
40.7 
44.1 
44.2 
49.8 
30.3 

37.8 
36.7 
27.6 
22.5 
27.8 
33,1 
30.4 
49.7 
50.1 
27.1 

42.0 

130 
136 
141 
124 
126 
126 
117 
104 
114 
124 

130 
112 
HI 
123 
125 
121 
127 
128 
129 
132 

108 
117 
119 
133 
126 
125 
122 
131 
133 
130 

124 
136 
101 
130 
119 
125 
123 
124 
135 
140 

131 
129 
110 
123 
121 
135 
118 
136 
127 
139 

125 

110 
112 
106 
124 
123 
116 
132 
143 
124 
128 

123 
134 
130 
118 
123 
130 
133 
133 
128 
136 

157 
140 
135 
131 
133 
148 
144 
141 
153 
143 

156 
152 
146 
156 
155 
158 
151 
149 
136 
142 

145 
144 
153 
151 
152 
146 
159 
138 
147 
134 

136 

116 
113 

116 
108 
106 
120 
116 
115 
113 
106 

197 
111 
114 
111 
115 
106 
104 
109 
104 
102 

104 
102 
99 
93 
99 
84 
97 
99 
100 
110 

98 
96 

102 
96 
97 
91 
97 

101 
99 
91 

102 
99 
94 
94 
92 
96 
95 
92 
93 
96 

105 

140 

1889 

140 

1890            

143 

1891 

133 

1892 

137 

1893            

129 

1894           

117 

1895 

107 

1896            .            

129 

1897 

131 

1898 

135 

1899            .            

120 

1900 

121 

1901 

136 

lOUi             .             

127 

1903  

130 

1904 

129 

1905 

123 

1906     

133 

1907 

la" 

1908       

105 

1909 

123 

1910 

131 

1911            

141 

1912  

134 

1913 

133 

1914            

124 

1915 

125 

1916 

1917            

113 
112 

1918             

111 

1919            

117 

1920 

1921 

118 
114 

1922             

113 

1923       

116 

1924             

118 

1925 

19'26   

115 
130 

1927 

132 

1928         

119 

1929 

122 

1 930             

118 

1931    

120 

1932 

122 

1933             

123 

1934 

111 

1935 

135 

1936 

126 

1937 

135 

124 

ft. 


62 
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Year,  1937 


Climatologrical  Bata  for  the  Tear  1937 


Station 


AUantle  DraXTUige. 


AUentown 

Altoona 

Ardmore 

Arendtsville 

Bedford ■ 

Bethlehem 

Carlisle 

Center  Hall 

Chambersburg 

Clearfield ■ 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School.... 

Gettysburg ... 

Gordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kylertown 

Lancaster 

Lawrenceville  — 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook . .     . 

Montrose  

Mt.  Pocouo 

Muncy  Valley  — 
Neshaminy  Falls . 

Palmerton 

Philadelphia 

Phoenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Williamsport 

Williamstown  . . . . 
York 


Ohio  Drainaoe. 

Brookville 

Butler 

ChambersviUe 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Derry 

Donora 

Ebensbure 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin . .  

Johnstown 

Kane  (near) 

Lyclppus 

Meadville 

Midland! 

Mount  Lebanon... 

New  Castle 

Newell 

Pittsburgh 

Ridgway 

Sharon  

Somerset 

Uniontown 

A'andergrift 

Warren 

Waynesburg 


Like  Drainage- 


CountieB 


Temperature  (degrees  Fahrenheit) 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton  — 

Cumberland 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware .. 

SasQuehanna — 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  — 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  — 

Snyder 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford  

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Erie 

For  the  State§ . 


Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  — 

Erie 

Westmoreland 
Washington.... 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . 

Crawford 

Beaver 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland. 

Warren 

Greene 


264 

1.615 

350 

700 

1.060 

364 

467 

1,272 
580 

1, 120 
380 
560 

1,050 
380 

1.970 
190 
553 
840 

1,875 
5:i5  i 
600  I 
337 
900 
200 
650 

1,694 
255 

1.000 

469 

580 

50 

1.680 

I.  720 

1.045 

60 

398 

26 

loo 

496 
266 
900 
746 
455 
660 

1,  217 
•500 
754 

1,419 
455 
521 

1,275 
400 


1.173 

1,077 

1.047 

1.020 

1.150 

1,430 

I  1,172 

I       762 

j  2,000 

S       957 

1,150 

950 

1,256 

1,100 

1.184 

2,  020 

1,420 

1,080 

697 

1,180 

808 

800 

1.248 

1.350 

940 

2.190 

1.100 

825 

1,180 

1,035 


Erie. 


670 


15 
41 
18 
16 

6 
35 
71 
36 
38 
27 
50 
22 
50 
37 
44 
31 
62 
34 

14 
41 
» 
49 

ly 

18 
5" 

8 
34 
40 
49 
47 
12 
33 
32 
25 
23 
12 
66 
27 
50 
40 

4 
43 
48 

5 
49 
21 
43 
57 
83 
48 
22 
38 


52.5 
48.7 
52.5 


50.8 
54  0 
63.2 
48.9 
53.0 
49.6 
51.8 
49.9 
48.6 
54.1 
47.0 
53  9 
.■13.9 
49.5 
44.6 
51.7 
53.5 
53.0 
46.9 
54.2 
50  7 
46.8 
53.1 
48.2 
52.0 
51.8 
.57.8 
46.3 
44.9 
47.4 
52.6 
50.6 
55.2 
53.8 
51.2 
53.7 
49.3 
.50.3 
51.0 
.52.5 
49.3 
50.1 
48.8 
46.4 
53.5 
50.6 
52.2 
53.0 


46.9 
50  2 
49.2 
.50.2 
51.9 
47.9 
51.7 
.54.0 
48.0 
47.8 
51.5 
50.0 
48.8 


65 


51.9 


,51.1 
48.7 
51.7 
50.8 
49.3 
51.4 
.51.0 
46.4 
.51.9 
45.6 
53.1 
.51.7 
48.9 
62.8 


49.6 
50.7 


97 
92 
95 
98 
95 
99 
99 
93 
98 
95 
97 
91 
94 
101 
91 
97 
97 
96 
87 
98 
98 
96 
95 
93 
97 
91 
97 
96 
98 
98 
101 
95 
88 
95 
97 
96 
98 
98 
96 
96 
93 
94 
95 
95 
94 
97 
9,5 
97 
98 
95 
97 
95 


92 
95 
93 
92 
97 
101 
94 
96 
90 
93 
93 
95 
94 
95 
96 
90 
94 
94 
94 
95 
93 
89 
94 
93 
97 
87 
96 
09 
90 
94 


92 
101 


July     8+ 
do.     81 
do.    10 
June    1 
Aug.    ."It 
July   lot 
do.   10 
June    1 
Aug.  20 
July     ^^ 
Aug.  20t 
June    1 
July     8 
Aug.  20 
July     9 
do.     91 
Aug.  20 
July     9t 
do.     8t 
do.    11 
Aug.  20 
July     8 
Aug.  20 
July   lit 
do.     81 
do.     7t 
do.     It 
do.     8 
do.     9t 
do.     8 
do.     8 
do.     9 
do.     81 
do.     8 
do.     91 
do.     8t 
do.    10 
do.     91 
do.   10 
Aug.  20 
July     81 
do     10 
do.     8t 
do.    lot 
do.     9 
do.     81 
do.     81 
Tune    6 
July    10 
do      8 
do.    11 
June    It 


July     01 
Sept.    2 
Julv   10 
Aug.  20 
.Sept.   2 
Julv     9 
Aug.  20 
do.    20 
July     7t 
do.     Ai 
Aug .  20t 
July     81 
do.     7 
.Vug.  20 
do.   20 
.Tune    l1 
Aug.  19 
July     81 
do.     81 
do.   10 
do.     9t 
do.     8 
do.     8 
do.     8 
do.     81 
do.     8^ 
,\ug.  20 
Jnly    10 
do.      9 
Aug.  171 


F 

reclpitat 

T3 

u 

h 

a) 

Si 

>i 

£» 

j3 

o 

t.1 
O 

1 

3 

3 

^ 

.\ug.  19 
July     81 


11 

1 

14 

5 

-1 

14 

8 

4 

6 

-7 

11 

5 

-7 

11 

3 

12 

10 

-2 

-8 

9 

11 

15 

-2 

15 

-  3 

-5 

8 

-3 

10 

2 

18 

1 

3 

0 


17 
6 
8 

-2 
9 
4 
5 
1 

-1 
12 
6 
7 
6 


-12 

0 
-8 

4 
-1 

0 

— 1 

11 

1 
-4 


0 
0 
5 
-2 
5 

-10 
7 
6 
1 
1 
6 

-U 
7 

-14 

0 

2 

-S 

-1 


Dec. 
Feb. 

do. 
Dec. 

do. 
Fob. 
Dec 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Feb. 
Dec. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do 

do. 
Feb. 
Dec. 

do. 

do. 

do. 


Dec.   14 
do.    14 
do.    14 
do.   13  ' 
do.    13  I 
do.    15  j 
do.   14  1 
do.   13 
do.   14 
do.   14 
do.   13 
do.    14 
do.    11 
do.    13 
do.   13 
do.   14 
do.    12 
do.    13 
do.    13 
do.     9t 
do.    14 
do.   13 
do.     9 
do.    14 
do.    14 
do.    13 
do.    12t 
do.    14 
do     14 
do.   12 


Dec.  14 
Dec.  13 


25 
50 
18 
16 

6 
52 
48 
41 
41 
30 
50 
28 
60 
45 
44 
31 
64 
34 
23 
41 
33 
68 
19 
21 
50 

8 
50 
40 
54 
47 
12 
33 
32 
25 
23 
21 
66 
28 
52 
60 

4 
43 
48 

5 
53 
22 
43 
67 
88 
51 
22 
49 


65 


41.11 
49.20 
43.35 
*56.42 
43.55 
38.59 
53.01 
62.34 
51.32 
46.43 
45.65 
46.63 
45.61 
47.26 
50.53 
44  72 
52.78  ! 
53.31 
48.95 
44.64 
50  40 
49.43 
47.08 
42.21 
43.74 
41  53 
51.39 
41.78 
47.40 
45.22 
40.91 
47.. 36 
.54.81 
47.96 
46  .58 

44  12 
.37.40 
41.61 
44.. 55 
37.15 
43.93 
40.91 
45,69 
.57.21 

45  67 
45.90 
38.26 
.38.25 
47.66 
47.04 
48.27 
49.13 


51.01 
49.77 
51.34 
37.11 
46  33 
49.77 
51  41 
45.22 
52.15 
52.63 
48.12 
.50.61 
43.74 
.50.20 
.54.13 
*53.10 
.58.16 
50.40 
45.19 
42.53 
49.67 
48.78 
37.66 
46.74 
47.91 
50.19 
48.52 
40.83 
53.43 
45.50 


48.00 
46.62 


6.58 
8.50 
5.96 
9.49 
8  38 
5.89 
7.98 
8.09 
7.26 
6.64 
7.21 
7.84 
7.02 
7.18 
9.50 
7.00 
7.67 
9.33 
7.08 
7  66 
7.80 
7  14 
5.59 
6.78 
7.84 
6.12 
10  58 
11.29 
7.03 
7.64 
7.92 
7.06 
10.40 
7.6.> 
7.72 
6  97 
5.71 
6  44 
9.S8 
5.37 
5.47 
6.43 
6.70 
9.32 
6.75 
6.71 
6  11 
10.82 
7.25 
7.40 
8.69 
7.22 


8.57 
7.90 
8.20 
7.26 

9.. 55 


^i 


O  <3  ^ 

^       >    e-i' — ' 


Sky 


oJ,S 
9  o 


o 


7.69 
8., 52 
7  46 

7  20 
10.82 

8.07 
8.68 
7.78 
8.17 
9.69 
7.63 
10. .'^4 
9.01 
9.39 
8.21 

7.n 

8.30 
7.15 
8.16 
7.86 
8.51 

8  69 
6.17 
8  59 
8.56 


Aug. 
Apr. 
Jan. 
Apr. 

do. 
Aug. 

do. 

do. 
.lunc 
.\pr. 
Oct. 

do. 
Jan. 

Oct. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do 
Aug. 
.luun 

do. 

do. 
Aug. 
Apr. 

Oct. 
1  Aug. 
i   do. 

Oct. 

Aug. 

I   do. 

I  Oct. 

I   do. 

.Vug. 

Oct 

do. 
1  .Ian. 

do. 

;  Aug. 

Oct. 
j  .Tune 
'  Aug. 
j  Oct. 

Juno 
I  Apr. 

Jan. 

!   Oct. 

I  Aug. 

:  do. 

'  Aug. 
do. 
Oct. 


Jan. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
June 
Jan. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do 
July 
.\pr. 
June 
.Tan. 


0.91 
1.64 
1.14 
1.05 
1.42 
0.75 
1.38 
0.90 
1.54 
1.48 
1.02 
0.81 

1  18 
0.93 
1.70 
1.49 
0.82 
1.86 
1.80 
0.75 
0.88 
1.02 
2.03 
0.70 
1.59 
1.28 
0.81 
1.38 
0.57 
1.29 
1.17 

2  07 
2.06 
1.42 
1.60 
0.99 
1.05 
1  53 
1.30 
0.89 
1.28 
1.42 
1.51 
0.70 
1.56 
1.90 
1.66 
0  97 
1.51 
1.27 
0.93 
0.77 


2  02 

0  86 
1.23 
0.72 
1.42 
1.43 
1.61 
1.37 

1  72 
1.87 
1.33 
1.70 
1.48 
1.80 
1.34 

'1.49 
1.93 
1.69 
1.01 
1  12 
1.22 
1.61 
0.57 
1.17 
1.15 
1.49 
1  45 
0.76 
1.29 
1.39 


Sept. 
do. 
do. 
Dec. 
Mar. 
Sept. 
Dec. 
Sept. 
Dec. 
Feb. 
Sept. 
do. 
Mar. 
Sept. 
do. 
do. 
Doc. 
do. 
do.   I 
Sept. 
Dec.  j 
Sept  I 
do.   I 
Dec.  I 
Juno 
Sept.  I 
do. 
Mar. 
Sept 
do. 
Dec. 
do. 
Sept, 
Mar. 
Sept. 
do. 
Dec. 
do. 
Sept. 
do. 
Nov. 
Sept 
do. 
May 

Sept. 

do. 
Dec. 
Mar. 
Dec. 
Sept. 

do. 
Dec. 


Nov. 
Feb. 
Sept. 
do. 
Aug. 
Mar. 
Sept. 
Nov. 
do. 
Feb 
Sept 
Feb. 
Dec. 
Feb. 
Nov. 
Sept 
Feb. 
Nov. 
Feb 
Sept 
Feb. 
Nov 
Sept 
do 
Feb 
N'ov. 
Sept. 
Feb. 
Sept. 
Nov. 


20.2 
34. U 
16.5 


28.3 
17.6 
32.0 
37.7 
19.8 
35.2 
20.9 
26.9 
20.3 
12.7 
33.2 
12.3 
22.1 
45.0 
40.5 
11.6 
20.2 
20.0 
34.1 
19.0 
26  6 
37.5 
13.3 
34.0 
15.6 
24.8 
11.9 
48.0 
49.5 
23.0 
13  5 
16.4 
12.3 
14,5 
15.6 
19.4 
.32.6 
23.8 
33.0 
28.7 
31.9 
20.4 
34.4 
29.4 
20.3 
22.0 
30.5 
15.0 


.32.7 
21.6 
29.7 
24.5 
27.7 


141 
130 
128 


29.3 

59.. 5 
27.5 
42  4 
28.0 
21  6 
23.0 
31.2 
.57.0 
49  0 
33.9 
18  0 
20.0 
22.9 


7.03    Apr.     1.28 
11.29  I  Aug.j  0.85 


Mar. 
Sept. 


23.1 
23.9 
16  7 
51.7 
32.2 


43.2 
13.0 


41.2 
27.1 


111 
130 
128 
110 
128 
130 
123 
144 
160 
133 
153 
142 
135 
126 
105 
134 
138 
132 
146 
136 
114 
172 
134 
108 
131 
147 
118 
143 
121 
118 
132 
137 
130 
126 
127 
l46 
140 
146 
140 
124 
140 
lOfi 
144 
122 
138 
136 
127 
141 


166 
108 
169 
136 
1.54 
167 
149 
143 
154 
142 
162 
160 
162 
173 
166 


176 
142 


160 
1.56 
1,50 
139 
204 
117 
1.55 
1.56 
137 
181 
168 
130 
175 
113 


156 
139 


153 
183 
195 
198 
103 
124 
119 
187 
148 
144 
69 
172 
163 
184 
189 
169 
184 
99 
196 
166 
122 
68 
179 
123 
184 
91 
215 
107 
111 
195 
192 
163 
102 
170 
149 
95 
166 
80 
103 
120 
V23 
182 
99 
219 
144 
147 
146 
183 


89 
142 
140 

93 
183 
164 
1.35 

94 
164 

42 
100 
128 
129 


153 
.81 


36 
142 


124 


71 
114 
113 
137 
111 
140 

64 

87 
139 

87 
135 


116 
41 


92 
184 


37 
29 

58 

46 

153 

112 

52 

53 

68 

83 

35 

77 

78 

67 

77 

97 

64 

135 

87 

80 

108 

101 

96 

106 

57 

169 

38 

85 

52 

65 

38 

98 

113 

126 

99 

137 

89 

138 

128 

100 

134 

43 

107 

60 

119 

65 

102 

99 


89 
111 
59 
69 
54 
101 
104 
148 
98 
43 
136 
75 
91 


121 


145 
77 
99 
99 
135 
119 
119 
81 
102 
130 
118 


175 
163 
112 
121. 
109 
129 
194 
125 
149 
138 
261 
116 
124 
114 
99 
99 
117 
131 
82 
119 
135 
196 
90 
136 
124 
115 
112 
173 
202 
105 
135 
104 
150 
69 
117 
133 
110 
147 
134 
145 
108 
140 
159 
86 
102 
1.53 
117 


187 
112 
166 
203 
128 
100 
126 
123 
103 
280 
129 
162 
145 


■or 

60* 


sw. 

w. 

nw. 


n\v. 

w. 

w. 


120 


149 
174 
153 
129 
119 
106 
182 
197 
124 
178 
112 


76 
212 


112 
96 


173 
112 


161 
135 


sw. 
sw. 


nw. 

uw. 

w. 

w 

ne. 

sw. 

nw. 

nw. 

nw. 

nw. 

sw. 

»w. 

sw. 

w. 

w. 

ue. 

nw. 

nw. 

w. 

sw. 


w. 

w. 

nw. 

sw. 

sw. 

sw. 

nw. 

sw. 

8. 
SW. 

sw. 


t  On  other  days  also.  •  Monthly  amount  interpolated;  annual  amount  partly  interpolated.         I  From  all  available  records 
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oTitlUy  unci  Annual  Precipitation  for  the  Your  1037,  with  DoDiirturoB  from  the  Normal 


Stations 


AUentown 

■^  Ardmore 

5  IJotiiloheiii 

^  Uofttesville 

"^  Cousliohockou — 

fi  Uoylestown 

■<  Freoland 

*  George  School... 

2  GouUlsboro 

w  Graterford 

Q  Hamburjr 

Uawloy 

HolUsterville 

LakoviHe 

Ijau>foid 

Lehightou 

Marcus  Hook 

Matamoras 

Mauch  Chunk 

Mount  Pocono 

Nesiiamiuy  Falls 

Palmerton 

Paupaok 

Philadelphia 

Pliila.  Xavy  Yard 

Phila-Poiut  Breeze. . . 

Phoeuixville 

Pleasant  Mount 

Pottstown 

PottsviUe 

Qviakertown 

Reading 

Shawmont 

Stroudsburg 

West  Chester 

Westgrove 

Zionsville 

Altoona 

•  Ansonia 

£  Arendtsville 

^  Baker's  Summit. 

33  Bedford 

^  Bellefonte 

z  Bloserville 

5  Carlisle 

H)  Catawissa 

w  Center  Hall 

5  Clearfield 

g  Colebrook 

00  Emporium 

Ephrata 

Forest  City 

Galeton 

Girardville 

Gordon 

Hanover 

Harrisburg 

Holtwood 

Huntingdon 

Kylertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Mifilintown 

Montrose 

Morris  Run 

Muncy  Valley 

New  Park 

Newport 

Pine  Grove 

Reuovo 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove 

Shippensburg 

SUte  College 

Sunburv 

Susquehanna 

Towanda 

Weikert 

WellsboTo 

Wilkes- Barre 

Williamsport 

Williamstown 

York 

York  Haven 

.  Reaver  Falls 

c  2  Blairsville 

B  ^  Bradford 

Oct;  Brookville 

Butler   

Chambersville 

Clairton 

Clarion 


M 


January       I'cbiuary   ,     March 


April 


a 

o 

■a 

i> 

S 

S3 

a. 

r 

£ 

<s 

May 


June 


July 


August 


September 


October 


NovenilM  r      liii.ml.il         Aliiiiilil 


a 

o 

■o 

o 

S 

b 

a 

S 

£ 

a 

5.47 
5.96 
6.37 
6.09 
5.90 
6.2S 
5.5.' 

6.  is 

■4.97 
4.63 
5.55 
4.06 
5.21 
4.86 
5.84 
6.93 
6.()'2 
5.9.' 


3.63 
6.37 
6.48 
4.5S 
5.71 
5.78 
'5.72 
6.44 
6.02 
4.97 
5.45 
5.81 
5.05 
5.68 
6.71 
6.42 
5.59 
8.14 
6.44 
4.19 
5.90 
7.20 
5.73 
4.14 
5.08 
5.48 
4.02 
4.68 
5.30 
.■i.70 
7.02 
5.55 
4.57 
5.38 
5.76 
6.21 
5.86 

5  31 
4.48 
6.02 
4.60 
5.18 

2  63 
5.98 
■5.24 
5. 38 
4.61 
3.77 
4.. 51 
5.71 
5.73 
5.88 
5.59 
4.59 
4.18 
5.41 

6  20 
5.51 
5.74 
3.71 

3  31 
4.91 
3.94 
4.98 
4.17 
4.33 
5.69 
3.72 
7.7'? 

7  93 
7.. 55 
H.57 
7.90 
8.20 
7.26 


+  1.881 
+2.06! 
+  1.92| 
+2.13 
^2.21 
+2.61 
+2.281 
+2.53I 
+  1.61 
+  0.81 
+2.03 
+  1.42 


+3.12 

+  2.18 
+3.20 

+6 '66 
+3.01 
+3.11 
+  1.73 
+2.41 
+2.52 
+  2,09 
+2.81 
+  1.87 
+  1.68 
+  1.89 
+  1.99 
+  1.4S 
+2.38 
+3.33 
+2.60 


+3.44 
+2.  10 
+2.85 
+4.02 

+i]i9 

+  1.91 
+2  30 
+  1  03 
+  2.19 
+  1.79 
+2.29 
+3.36 
+2  48 
+  1.67 

+  i.'77 
+2.44 
+2.71 
+2.25 
+  1.32 
+2.82 

+  i.99 
+  0.66 
+2.64 
+2.10 
+2. 53 
+2.16 
+  1.37 
+  1.37 
+2.41 

+2!.57 
+2.84 

+i'i5 

+2.39 

+2.43 
+2.51 

+i!i7 

+  1.66 
+  1.6' 
+2. 59 
+  1.21 

+  1.27 
+2  62 

+n  86 

+4.83 

+3!  93 

+5.34 
+4.6' 
+  4.44 


2.41  -*'•*'& 
•2.45-0.67 
1.85  ~1.26l 
■2.71-1.061 
1.76  -1.39; 
1.74-1.74 
3.52+0.01 
2.04i  -1.02 
4.21+0.88 
1.90  -1.51 
2.14  -I. IS 
3.25I+O.43 

3.47I 

3.27; 

3.'24  +0.6U! 

1.84! 

1.691-0.72 
3.47, +0.90 

■iiei'-  6!.3I 

1  78-1.18 
2.2a; -0.11 
3,5i:  +  0.69 
1.66,-1  66 

2  -'6; -1.10 
2.651-0.35 
2.321-1.08 
3.63I+O.6O 
1.801-1.31 
:s.41      0.00 


2.361-1.04 


2.71 
2.12 
1.69 
2.74 


-  1.20 
-1.12 
-2.43 
-0.30 
2.09! -1.63 
2.3l!-2.06 
2  88! -0.80 
2.4ui-1.36 
2.34! -1.71 
1.70J-2.17 
S.20  +0.30 

3.471 

3.56! 

1.531-  1.80 

2.30! 

2.231-1.51 
2.94  -0.16 


1.81 
1.83 
1.62 
2.27 
2.85 
2.08 
4.92 
2.70 
1.51 
3.76 
2.46 
2.39 
1.4 

2  24 
3.62 
3.0.=) 

3  04 
1.48 
2.81 
1.52 
2.22 
3 

1.43 
3.96 

4  .59 
3.82 
3.16 
3.28 
2.10 
1.53 
2.4 
1.65 
2  66 
2.38 
2.83 
2.85 
2.91 
2.13 
4.17 
3.91 
3.14 
2.06 
3.21 
2.47 
3.?8 
2.86 
2.38 
3.60 
2  34 

2  2? 
3.17 
1.8-? 
2.16 
3.3=i 
4.32 
3.44 

3  27 
1.39 
2.03 
2.15 
2.  .36 
n  86 


-  1.50 
-1.59 
-1..56 
-l.OS 
-0.65 


+0.3 
-0.45 
+  1.02 
-0.12 

-l]ll 

-0.29 
+0.37 
+0.26 
+  0.70 
-1.31 
-0.60 
-1..30 
-0.73 
+  1.1 

+o!34 
+  1.32 
+  1.01 
+0.20 
+  0.56 
-0.59 


-0.20 
-0.18 
-0.47 
-0  16 
+0.38 
+  0.77 
+0  61 
-0.27 
+  1..56 


+0.41 
-0.26 

-ohi 

+0.51 

—  0  09 
+0.77 

+0^23 
+  0.43 
-0  20 
-0.  42 
+0.S5 
+0.6.T 
+0  fiP 
+0..'i2 
-0.89 


-0.47 
+0.23 
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-0.11 

1   37 

-2.66 

9,33 

+5.01 

3  35 

+  0,17 

1.86 

-1.86 

'3,31 

+6.66 

1   40 

-1   64 

7,48 

+  4,54 

4  45 

+2,19 

0.88 

-2.17 

,1^0,40 

+  10.42 

1  02 

-2.03 

6.76 

+  3,83 

4,50 

+2,24 

1,,52 

-1,60 

49.73 

+  11.79 

1  08 

-1.68 

6,01 

+  3.20 

3  .59 

+  1.40 

0.70 

-1,98 

42.21 

+  6.36 

2  82 

-0,27 

5.59 

+  2.52 

2  16 

-0  07 

2.28 

-0.64 

43.74 

+3.78 

1   ?8 

6,12 

1,66 

3,.'S 

..    , 

41.63 

0  81 

-2.56 

5.78 

+  2,69 

2.91 

+  0,,53 

1.10 

-2,09 

.'il  ?o 

+  11.66 

1   4? 

-1.59 

5.20 

+  2,37 

?  7fl 

+0,,'^2 

1  53 

-0,46 

41.78 

+  7.32 

0  .57 

-2.84 

7.03 

+3.64 

3  23 

-1-0.72 

1  54 

-1,80 

47.40 

+  4  90 

1  ?9 

-1,79 

5.87 

+  2.74 

2  99 

+  0.88 

2,99 

+  0  14 

45.2? 

+  5.10 

5  7? 

+2  50 

5.83 

+2.57 

4,10 

+  1   83 

•2.70 

0.00 

1^1.5? 

+  12.14 

?  78 

-0.98 

7.06 

+  3.50 

2  24 

-0.41 

2.07 

-0,50 

47.  ?6 

+  8.28 

1   44 

-1.43 

6.16 

+2.53 

4  87 

+  1.46 

2.25 

+0,02 

J7,?4 

+  7.83 

1   75 

-1.81 

6  65 

+  3.04 

2.53 

-0.24 

1,77 

-1,26 

47.96 

+  4,84 

1    15 

-2.42 

7.16 

+  3.67 

4,6,6 

+  1.,52 

1.27 

-1  33 

49.08 

+  7.25 

2   18 

6.59 

6,26 

1.63 

.50,3? 

0  93 

-?-34 

8  56 

+  4.44 

2.97 

-6.51 

2,65 

-6,20 

^0.5? 

+6.37 

1,93 

-1.03 

5  08 

+  2.06 

2  93 

+0.48 

2.66 

+  0,11 

44.23 

+6.15 

2  38 

6,66 

1,28 

2.67 

43.93 

1  42 

-1.7.'; 

6,02 

+  2.99 

1..53 

-1.24 

1.95 

-1.07 

40,91 

+  ?.?? 

1,51 

-1,80 

6,70 

+  3,13 

3.49 

+  1  02 

2.13 

-0.88 

45,69 

+4.64 

3  10 

8  49 

2.89 



1.85 

.... 

67,21 

•  •  .  .  ■ 

1,.S6 

-1  34 

6  53 

+  3.51 

2,08 

-0.23 

3  29 

+0  62 

46.67 

+  6.93 

1  67 

-1,64 

6  14 

+  2.82 

3,03 

+  0.76 

1.71 

-1  21 

42.79 

+  1.74 

3,47 

4  73 

1,,54 

2.28 

S8  79 

2.. 55 

-0  6< 

6,11 

+  3.'.'0 

1,77 

-0.37 

1.66 

-0,53 

38  26 

+  3.61 

2,84 

—0,48 

*6  30|  +  2  50 

4,36 

+  1.68 

2  45 

—0.66 

47,23 

+  4,68 

1.18 

-1.77 

4  86|  +  1   83 

3.11 

+  0.89 

2,03 

-0,11 

38,  ?6 

+  4.39 

1,94 

-1.53 

5  36 

+  2.26 

1.42 

-0  80 

1,10 

-1,63 

42  27 

+  4,96 

1,27 

-1,77 

6  42 

+3.?0 

4.82 

+2.45 

1.97 

-0.92 

47,04 

+  7,94 

0,93 

-3.16 

7  51 

+  3.80 

4.18 

+  1.35 

1.3? 

-1   .55 

48  ?7 

+  4  64 

1,'!9 

- 1 .  54 

7  22 

+  4.18 

3,68 

+  1,45 

0.77 

-?.16 

49.13 

+  10.73 

0  98 

-2  29 

6  98 

43.97 

3.73 

+  1.6S 

1    15 

-1.84 

43  16 

+  4  62 

1  71 

-1    15 

?  98 

+  0.49 

1,41 

-0,96 

2.89 

+0.25 

41   ff 

+  5-04 

2.33 

6  4? 

2,16 

4.49 

66,76 

•  •  . 

2,01 

-1  98 

5.171  +  1  86 

2,89 

-0  30 

3.11 

-0  Of, 

.51,3? 

+7,98 

2  41 

-0.72 

5, 011  +  1.74 

2  02 

-0,87 

4.45 

+  1.43 

51  01 

+  11.43 

2  ?7 

-1    1<) 

4.7CI  +1.02 

1,79 

-1.01 

3.63 

+0  62 

49.77 

+  8.69 

1,23 

-2  42 

5.54 

+2. OS 

1.89 

-0.88 

4  52 

+  1.19 

61.34 

+  6.86 

0.72 

3,87 



1,16 

2,85 

37.11 

•••.... 

2.41 

-1.10 

5,06 

+  1.81 

2.27 

-1.06 

1  4.42 

+0  90 



Monthly  amount  interpolated :  annual  amount  partly  interpolated. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  PENNSYLVANIA  SECTION 


Year,  1937 


Monthly  and  annual  Precipitation  for  the  Year  1937,  with  Departures  from  the  Normal. -Continued 


Stations 


January 
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March 

April 
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June 

July 

Autrust 

September 
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3 
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s 

2 

2 
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s 

2 

5 

£ 

1 

£ 
1 

"S 

t 

A 

c 

o. 

■g 

a 

tt 

o 

o, 

tH 

o 

P 

a 

t 

a 

t: 

a 

hi 

a 

■£ 

E 

t 

o 

*3 

§ 

g 

r. 

g 

OJ 

£ 

03 

0^ 

£ 

0^ 

£ 

£ 

2 

£ 

£ 

2 

s 

£ 

£ 

a 

5 

fn 

a 

Ph 

a 

Cu 

a 

Ph 

O 

Oh 

fi 

0< 

fi 

Ch 

O 

0. 

o 

a, 

a 

Oh 

a 

ei< 

Q 

PL. 

O 

p< 

Q 

Claysville 

Confluence 

Connellsville 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Donora 

Ebensburg 

Franklin 

Greensboro 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Herrs  Island  Dam  — 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near) 

Kregar 

Lake  Lynn 

Linesville ■• 

Lock  No. -2   (Neville). 

Lock  No.  4 

Lock  No.  5 

Lycippus 

^  McKeesport 

0  Meadville 

3  Midland 

1  Mosgrove 

^  Mt.  Lebanon 

^  Natrona 

■i  New  Castle 

W  Newell 

2  Parkers  Landing. 

w  Pennline 

^  Pittsburgh 

Punxsutawney... . 

Ridgway 

Saltsburg 

Sharon 

Smethport 

Somerset 

Springdale 

Uniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

WaynesbuTg 

Westford 

West  Newton 

Potomac  Basin 

Buffalo  Mills 

Charabersburg 

Gettysburg 

Hyndman 

Lake  Basin 
Erie 


9.55 
8.94 
7.83 
7.69 

•5.89 
8.52 
7.46 
7.20 

10.82 
8.11 
8.07 
8  68 
7.78 
8.28 
8.17 
9.69 
7.68 
8.57 
7.73 
6.41 
7.41 
7.68 
8.04 

10.54 
6.97 
8.46 
9.39 
8.47 
8.21 
7.79 
7.11 
8.30 
8.61 
7.81 
7.15 
7.20 
8.16 
8.33 
7.86 
7.30 
8.51 
8.25 
8.38 
8.30 
5.47 
7.61 
8.56 
8.26 
6.56 


+6.30 
+4.96 

+3!  67 
+2.79 
+4.64 
+4.58 
+3.61 
+6.90 
+4.76 
+4.64 
+5.0.5 
+4.57 
+5.34 
+  ft.23 
+6.37 

+4!97 

+3!i7 
+4,42 
-4.65 
+4.41 
+6.41 

+5.'ii 

+4!7 
+5.22 

+3]9i 

+5.33 

+4.94 

+4 

+4.10 

+  4.20 

+5.01 

-1-4.81 

+6.14 

+4.41 

+3 

+4.84 

+4 

+4.34 

+2.24 

+4.54 

+6.17 
+3.20 


6.55 
6.12 
6.83 
3.15 


6.05 


+2.91 
+2.98 
+2.55 
+0.09 


+3.28 


1.92 

2.54 

1.91 

1.90 

1.41 

2.05 

1.60 

2.14 

1.87 

1.76 

1.79 

1.70 

1.55 

1.60 

1.80 

2.6 

1.96 

2.42 

2.67 

1.84 

1.41 

1.90 

1.77 

1.93 

1.25 

2.03 

1.01 

1.71 

1.3' 

1.92 

1.22 

2.45 

1.46 

1.69 

1.40 

1.51 

2.34 

1.58 

1.15 

1.89 

1.92 

1.63 

1.87 

1.81 

0.76 

1.87 

1.62 

2.52 

1.51 


-0.55 
-0.H9 

-6.91 

-('.68 

-0 

-0.71 

-0.5 

-0.62 

-0.83 

-0.96 

-0.87 

-0.H8 

-0.92 

-0.55 

-0.91 

-6!R3 



-0  63 
-1.04 
-0.59 
-0.93 
-1.20 

-61 49 

-OAO 
-1.07 

-0.97 
+  0.23 
-1.35 
-0.47 
-1.22 
-O.Rll 
-0.03] 
-1.23 
-0  851 
-0.20i 
-1.98 
-n.99i 

-\.m' 

-1.16i 

-2.O5I 

-0  471 

+6.39J 
-1.27 


2.15 

-0.07 

2.59 

-0.07 

3.19 

+0.43 

3.56 

+0.98 

2.16 

-0.43 

1.56 

2.38 
1.81 
1.43 
0.88 
2.18 
1.40 
2.77 
1.94 
2.33 
2.24 
2.03 
1.80 
1.59 
1.97 
2.73 
1.80 
2.80 

1  81 
1.84 
1.5.5 
1.61 
1.98 
2.50 
1.46} 
1.71 
1.69 
1.70' 
l,79| 
1.96 
2.93 
2.00 
1.91 
1.74 
2.09 
1.88 
1,27 
2.22 
2.34 
1.05 

2  26 
2.07 
1  91 
1.85 
1.32 
2.10 
1.73 
2.22 
1  63 


1.43 
1.62 
1.52 
1.01 


1.23 


-1.77 

-1.47 

-•i'.38' 
-2.46 
-1.68 
-2.14 
-0.87 
-1.41 
-1.33] 
-1.18 
-I.34I 
-1.52; 
-1.68 
-1.25 
-1.77 

-i'.36 


4.48+1.091 
5.18+1.49! 
5.01 


-1,29 
-1,79 
-1,RK 
-1,76 
-1  43 

-  i  67 

-1  64 
-1,65 


-on 

-1,11 

-1.84 
-1.18 
-0.94 
-1.4? 
-1.98! 
-0.97, 
-0.42 
-2.?0| 
-2.46i 
-1,67 
-2.08 
-1.69 
-2.20 
-1  22 

-6. SI 
-}.9i 


6.59 

4.89 

6.48 

6  93 

6.75 

6.57 

5.31 

6.60 

5.42 

5.28 

6.00 

6.62 

6.80 

7.11 

6,91 

4.61 

3.51 

5.87 

6  97 

6  27 

7.64 

5.39 

5.17 

6.57 

S.85 

5.96 

6.62 

5.66 

6.  in 

5.47 

5.02 

5.6? 

6,56 

5.66 

6,52 

5.39 

5.17 

7,20 

6,12 

.5  65 

6.79 

6.1 

6.22 

5,09 

4  53 

6;06 


4.631+0.94 

4.7ll+0,72 
4.34 


+2.97 
+  1.21 
+2.75 
+  3.26 
-1-3.55 
+3.07 
+2.04 
+  3.10 
+  1.96 
+  1 
+2.88 
+  3.49 
+2.85 

+2'.  79 


+  0.38 

+  2.80 
+3,66 
+2.80 
+3,82 

+  \'.M 

+  2 
+  2.58 


-1.77 
-1,65    6.59 
-2  00    7.2 
-2.25*7.55 


1.39   7.03 


+2.24 
+3  25 

+  1.89 
+  1.81 
+2.70 
+  3.26 
+  2.63 
+  3  27 
+2.35 
+2 ,  35 
+  1   41 

+2.8; 

+  1.92 
(-3.20 
+  3.32 
+  2.60 

+  1^66 
+  2.84 


+3,36 
+3.35 
+3.64 
+4.13 


+4.30 


2.84 
5.29 
4.57 
2.75 
4.26 
5.30 
5.61 
3.58 
4.14 
4.06 
3.75 
3.01 
3.51 
4.68 
4.39 
5.11 
1.67 
4.04 
2.7U 
4.62 
4  17 
2.21 
2.64 
3.83 
3.25 
4.12 
4.64 
5.11 
3.31 
3.67 
1.88 
2.21 
3.41 
4.03 
3.50 
3.52 
3.84 
3.29 
4.27 
4.06 
4  30 
3.06 
4.09 
4.46 
3.6' 


1.67 

+  1,45 
+0.93 
0.64 
0.08 
+  1.42 
+  1.82 
-0.20 
+0.43 
-0.07 
+0.62 
-0.22 
-0.58 

+  6.32 

-2^36 

-1-0,77 
-0.75 
+0.64 
+0.19 

-i;47 

-i.66 

+  0,41 

+i'54 
+0.20 
0.00 
-2.40 
-1.00 
-0,17 
+0  47 
+0  16 
+0,33 
-0  29 
-1.09 
+  0,66 
+0  43 
+0  72 
-0,20 
i-0  07 


4.12 
4.40 
3.49 
6.74 
4.61 
3.20 
3.48 
3.71 
5,.S8 
4,23 
3.>'9 
5  57 
3.56 
2.45 
4.03 
3.60 
5,80 
4.66 
4  10 
'6.37 
2.99 
3.34 
3.85 
3.52 
1.99 
9  01 
3.89 
4.81 
3,3- 
3,39 


2.56  -1.07 


2.19 
2.81 
3.05 
1.56 


-0.04 


4.75 
3. 30 
4,79 
6,61 
3  93 
2,65 
3  66 
4,48 
2.89 
8.59 
4.33 
6  83 
3,29 


-0.85 
-0.68 
-0.64 
-1.36 


-1.30 


?  03 
7  26 
6.93 


-0.18 

-0.28 

+i!9s 

+0.47 
-1.74 
+  0.08 

1.13 
+  1.25 
-0.41 

0  50 
+  1.66 

0.61 

1.71 
-0.36 

1.60 

+  6.65 

'+y.3-\ 

-1..59 
-0.59 
-0.76 
-1.36 


+  4.95 

+0'84 
-0.58 

-6!  11 
+  0.68 
-0.81 
+  3.88 
-1  16 
+0.68 
+  0.37 
-1. 11 
+  1.11 
+2  98 
-1.71 
-1.97 
-1.06 
+  0.14 
-1.35 
+  4.12 

+2^76 
-0.82 


7.55 
H.54 
5.79 

2  22 
2.26 
6.85 
6  10 
4.15 
6  67 
6  C5 
7.14 
5.64 
3.57 
3.75 
7.51 
6.01 
4  74 
4,29 
6,08 
3.11 
4.64 
6.38 
4.77 
8.54 
5.31 

4  89 
6.59 

3  82 
4.74 
6  00 
6.82 
6.16 
4.86 
4.05 
6.63 
5.91 
4.74 
6.43 
6.62 
3  86 

5  64 
6.16 
8 

7.84 
5,36 
4.84 
4.67 
4.04 
5.21 


+  3.30 

+  1.961 

\'a»\ 

-1.66 

+  2.38 
4-2.66 
-0.01 
+  1.30 
+  1.62 
+3.37 
+  1.32 
0.99 
+  0.14 
+  3.77 
+  1.72 

-6'69 

-6.76 
-(  0.82 
+  2.70 
+0.65 

+3.88 

+6!  92 

+6  67 

+  1.20 


+  3.16 
-f2  66 
■1-0.83 
+  0.3 
+  1.68 
+2.02 
-t-0.9!. 
+2.4" 
+  1.S5 
-n.63 
+0  7 
+  2.04 
+  4,3' 
-f-3,65 
-t-O.iifl 
-'0.44 


1.45  2.76 

+  3,04  5  97 

+  ■2.54  4,58 

2.22  -2.06  3.43 


6.64 


+3.80 


1.60 


+0.02 
+  l.'2a 


-0  62 
+1.97 
+  0.22 
+0.36 


1.41 


1.42 
3.97 
4.18 
6.77 
6.49 
2,99 
3.25 
6.19 
4. '27 

3  41 
3.05 
3,67 
5,09 
2,82 
3.78 
4.42 
4.76 
6,11 

4  39 
2.52 
4.69 

2  94 
5.34 
3.10 
3.62 
4.66 
2.25 
3.98 
2.77 
6.97 

5  50 

3  81 
6.71 
2.66 
2.62 
4.92 
3.97 
6.29 
6,36 
•',94 
5.20 
4.81 
2.24 

3  04 
5.71 
5.9-' 
1.97 

4  08 
5.92 


-2.35 
0.40 

+2!  78 

+3.09 

1.08 

0.61 

+2.17 

+  0.68 

0.23 

1,06 

+0.20 

+  1.62 

-0.42 

0.00 

-0.10 

+6^66 

i'68 

+  1.45 

0.70 

+  1.52 

-1.32 

+  i  J.3 

-6  .'57 

-I  29 

+2.62 

40.17 
+2,78 
-1.66 
-0.71 
+  1  43 
+0.66 
+2  39 
+  2  7 
-0  67 
-1-0,29 
+  0.80 
-2  47 
-1  16 
+  1.81 
+2.20 

+  6. 58 
4  2.00 


-1.10 
-l.'23l 

-i!64 
-0.88 
-1.631 
+0.47I 
-0.631 
-0.25 
-0.90 
-1.691 


+  0.441 
-1.10! 
-1  61 
-0  221 
+  0.041 

-ilesi 


5.341+1  83 
6.11;  +  1.29 
4.291-0.03 
5. 031  +  1, 46 


4.46+1.18 


95 
96 

68 
61 
14 
87 
14 
23 
33  i 
73 
41 
95 
53 
28 
49 
85 

89' I 

04i+0.16| 
10i-1.7sl 
71-0.08; 
03  -2.P3j 
91  -0.37 

66 

641-11.06' 

96 

53-0.94 
12-1.991 

i6i ; 

70'-0.31 
61-0  07 
08-0.11 
8P  -1.18 
.57-2.01 
.83  -2.49| 
17i-l,82 
16-1  36i 
27+0.57: 
,■^5  -2  89 
86  -1.74 
82  -1.12 
45  -1.85, 
60  -1  32I 
99  -1.13' 
29-2.40; 

32 

X1  +1.19 
76  -1.07 


4.69 
6.01 
6.08 
4.74 
5.68 
6.81 
5.11 
5.84 
3.29 
5.29 
5.03 
4.63 
3.91 
4,44 
5,01 
6,26 
6,35 
7.31 
5.97 
4.91 
3.63 
4  60 
4.55 
7.19 

:-.24 

3.76' 

4.08 

5.14+1.52: 
6  04  -(-1.01 
5.02'... 
3.641+0,74 
5.0f|-(-2.44 
4.691  +  1.72 
6  80+2.16: 

3  731  +  1.21 
5.471+2.42; 
6.021  +  1.89! 

4  80!  +  1.64 
3.601+0.78 
5.07]  12.15' 
6,18+2,97 
4.72+1.76 
6.301  +  2.93 
5.44; +2. 28 
4.36+1,37 
5.32I  +  I.8O: 

5.92, 

4.981  +  1.25 
S.85i+0.9l! 


+1.44 
+2.96! 

+  6'68! 
+  2.16I 
+3.57 
+  2.23! 
+  2.62i 
0.00 
+  2.29, 
+2.11 
+  1.11 
+  0.74 

+  :.75; 

+2  14 
+  3.00^ 

+3]'22! 

+  t!x3 
+0.95 
-f-1.69! 
+  1.40' 
+  3  79j 

-6!62' 


1.60 
1.17 
1.'26 
3.08 
3.08 
2.14 
1.37 
1  72 
2.07 
0.76 
1.96 
2.03 
3.25 
1.11 
2.02 
1.34 
2.98 
1  90 
1.63 
2,11 
1.48 
0.99 
1.68 
2.10 
1.19 
1.69 
1  f.7 
2.06 
1.14 
1  65 
1.72 
1  61 
2.88 
2,44 
1.10 
1.93 
2.16 
1.93 
1.17 
2.10 
1.49 
1.67 
1.86 
1.86 
1.53 


-0.90 
-1.64 

-6! '73 
-0.03 
-0.49 
-1.10 
-1.16 
-0.86 
-1.84 
-0.44 
-0.90 
+0.22 
-1.12 
-0.27 
-2.64 

-i'.ii 

-6.76 
-0.91 
-1.20 
-1.09 
-0.67 

-i'.86 

-6.23 
-1.60 


-0.68 
-0.66 
-0.09 
-0.38 
-1.19 
-0.48 
-0.64 
-0.42 
-1  06 
-0.71 
-1.69 
-1.02 
-  1.07 
-0,68 
-1.01 
2.611-0.76 

1.39 

4.97+2.13, 
1.34-1.06 


3,85+0.751  6.76M3.63 


2,80  -0  17 
3,10-0  49 
1.96  -0  92 


6.61 


2.56  -0.831  3.76 


+3,64 
+  4,27 
-F4  43 


1  37 
2.30 
4,48 
*1  40 


+0.06    1   89 


-1.13 

+0.05 
+2. "8 
-0.64 


-1.41 


-0.19 
0.90 

-t-u!i9 

+0.60 
+0.71 
+  0,25 
+  1.67 
0,77 
-1.06 
+  0.49 
+  0.47 
-1.62 
+  0.31 
+  0,86 
+0.15 

+6!  68 

6!i6 

+  0.19 
-0.06 
+0.35 
+0.4 

-6'42 

+i'.i7 

+0 

+6.48 
+  0.33 
+  0  66 
+0.12 
+  0.18 
fl.2! 
-0.20 
+  0.56 
+  0.67 
-0.44 
-1,3' 
+  C.42 
-0.98 
+0.07 
-0.77 
-0.04 

+  ■2^94 
-0.47 


1.66  -0.42  42.16 
1.54  -1.42  51.32 
0.82  -2.34  62.78 
*2.28 -0.39  40.36 


+6.C-8 

+6.88 

'  +  a!6i 
-(-5.76 
+  7.49 
+  8.32 
+  8.97 

+  11.11 
+  6,93 
+  7.78 
+  9.53 
+2.53 
+  3.t8 

+  12.62 
+  6.fa 

'+7!  28 


33 
36 
91 

11 

41 

22 

15 

63 

08 

12 

61 

74 

68 

20 

13 

10 

2(1 

24 

51     +0  47 

701   +4.29 
.65    -16.86 

36    +5.20 

If  +12,31 

70 1 

40    -1-7.77 

IP 

68 

5.5 

62 

67 

78 

80 

59 

66 

89 

74 

71 
.91 

47 

19 

6: 

.'=2 

or 

8? 
43 
fO 
6? 
40 


3.55  +0.72  43.00 


+  6.47 
+  3.57 

+'ii'96 

+  13,55 

+  8.62 

+  6,13 

+  1.49 

+9.85 

+  7.24 

+  10,14 

+  12  85 

+  3,86 

-1.94  ■ 

+  6.57  , 

+  3,82 

+8.29 

+  1.02 

+  10.89 

+'i7'.24 
+  2.50 


+  6.07 
+  12. ?3 
+  KV23 

+  3.83 


+6.07 


*  Monthly  amount  interpolated ;  annual  amount  partly  interpolated. 


KILLING  FROSTS  OR  FREEZING  TEMPERATXTRE 


Stations 


AUentown 

Altoona 

Bedford 

Brook vlUe 

Carlisle 

Center  Hall.... 
Chambersburg. 
Chambersville. 

Claysville 

Clearfield 

Coatesville  — 

Corrv 

Coudersport 

Emporium 

Ephrata 

Erie 

Franklin 

George  School. 
Gettysburg  — 

Gordon 

Qouldsboro — 
Greensburg  — 

Greenville 

Grove  City 

Hamburg 

Harrisburg 

Hawley 

Huntingdon . . . 

Johnstown 

Kane  (near)  — 


Last  in 
spring 


Apr.  17 

do.   23 

do.    17 

May.  21 

Apr.   17 

Mar.  30 

Apr.  17 

May  21 

do.    11 

do.    11 

Apr.  17 

May   U 

do.    16 

do.    11 

Apr.  17 

do.   12 

do.    17 

do.    13 

do.    13 

May     1 

do.    16 

Apr.  17 

May  11 

Apr.  17 

do.    13 

Mar.  31 

May   16 

do.     1 

Apr.  17 

May  11 


First  in 
autimin 

Oct.     9 

Sept.  18 

Oct.     9 

Sept.  18 

Oct.     9 

do.     9 

do.     U 

Sept.  18 

do.    18 

do.    18 

Oct.     9 

Sept.  18 

do.    18 

do.   '27 

Oct.   9 

do.   24 

Sept.  18 

Oct.      9 

do.     9 

Sept.  18 

do.    18 

do.    18 

do.    18 

do.    14 

Oct.     9 

do.    16 

Sept.  18 

Oct.     9 

do.     9 

do.     8 


Stations 


Lancaster 

Lawrenceville . . 

Lebanon 

Meadville 

Midland 

Muncy  Valley.. 

New  Castle 

Newell 

Philadelphia.. . 

Pittsburgh 

Quakertown  — 

Reading 

Retreat 

Ridgway 

Scranton 

Selinsgrove 

Sharon  

Somerset 

State  College. ., 

Stroudsburg 

Towanda 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg . . . 

Wellsboro 

West  Chester. . 
Williamsport . . 
Williamstown.. 
York 


Last  in 
spring 


First  in 
autumn 


May    1 

do.    16 

Apr.  17 

May   11 

Apr.  10 

Mav- 16 

do.    11 

Apr.  17 

Mar.  29 

Apr.   12 

May     1 

Mar.  31 

Apr.  17 

Mav  21 

Apr.  17 

do.    17 

Mav  11 

do.   16 

Apr.  17 

do.    17 

do.    17 

do.    17 

do.    17 

do.    12 

do.    17 

May  21 

Apr.  11 

do.    17 

do.   27 

do.    17 


Oct.      9 

Sept.  18 

Oct.     9 

Sept.  18 

Oct.    14 

Sept.  21 

Oct.     9 

do,    14 

do,    15 

Sept.  18 

Oct.     9 

do.    15 

do.     9 

Sept.  18 

Oct.     9 

do.     9 


MONTHLY  STATE  DATA  FOR  1937 


Month 


Temperature 


as 


■Ms  ,  °s 

J— I   CO     ■.     «— «   X 


Sept.  18 
do.  27 
do.  21 
do.  21 

Oct.  14 
do.  9 
do.   14 

Sept.  18 
do.    18 

Oct.  15 
do.  9 
do.  9 
do.     9 


January  . . 
February . 

March 

.\pril 

May 

June 

July 

August 

September 
October . . . 
November 
December. 


Year 


69.5 

72.4 

73.5 

61.5 

50.6 

40.7 

29.7 

50.7 

+8.2 

+3.2 

-3.4 

-0.9 

+  1 

+  1.4 

+0.2 

+  3.3 

-2.7 

-1.9 

-0.6 

-1.5 


44.0 
38.6 
42.6 
54.4 
68.9 
76.6 
80.2 
79  4 
66.8 
57  6 
48.0 
38.1 


30.6 
25.6 
•25.5 
41.6 
54.2 
63.0 
65.6 
6". 2 
54.6 
43.8 
33.6 
23.6 


Precipitation 


2.a 

55 


+0.5  80.2     23. 6 


71 

6 

77 

-12 

67 

-3 

89 

19 

96 

24 

99 

38 

101 

37  1 

101 

40  i 

97 

25 

89 

12 

79 

-3 

66 

-14 

101 

-14 

6.36 
2.32 
2,00 
5.63 
3.39 
4.37 
4.4/ 
5.43 
1.90 
5.84 
2.56 
2.45 


J+-3.08 
1-0.53 

(-1.50 
(+2.09 
1-0.48! 
+0.27 
+0.19I 
1+1.17 
-1.471 
+2.58! 
1-0.31 
-0.66! 


10.54 
4.92 
3.84 
9,49 
5.67 
9.32 
8.69 

11.29 
5.72 

10.40 
5  26 
8.72 


2.63 
0.76 
0.80 
2.78 
1.47 
1.59 
0.97 
1.42 
0.65 
2.98 
0.76 
0.70 


2.12 

2.61 

1.68 

3.82 

2.30 

5.43 

4.38 

6.50 

3.40  i 

4.50 

3.78 

1.88 


14    46.62    +4.4311.29     0.55  I  6.50     27.1 


4.3 

6.5 
8.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
2.0 
6.7 


Ykm{,    H)87 

CLIMATOLOGICAL  DATA: 

[>KNNSYIA'AN1A  SECTION. 

e,r> 

Monthly  unci  Annual  Mean  Temporaturos  for  the  Year  1937.  wrlth  Departures  from  tho  Normal 

Juraary 

1 
February 

March 

April 

Ma7 

June 

July 

August 

September 

October 

Novenibi^r 
1- 

1)11  .iiiber 

Annual 

1 

Stations.            1 

IS 

a 

a; 
Q 

f 

1 

a 

a 

V 

S 
g 

1 

a 
Q 

1 
S 

1 

E 

£ 

a 

Q 

1 

H 

B 

£ 

i 

0 

£ 

i 

1 

£ 
3 

£ 

i 
1 

£ 

a 

£ 
B 

e 

K 

B 

£ 

Q 

£ 

1 

a 

£ 

0. 
a 

£ 

K 

1 

£ 

s 
C 

a 

0 

a 

p. 

as 

K 

B 

1 

i 

£ 

9 

1 

Allantie  Drainage.     ' 

i        ' 

1 

1 

1 

1     1 

.\lU<utown 

Altoona ' 

Animore 

.\ri'tuitsville 

Beilford 

Ik'tlilehom 

Carlislo 

Se.'i    +6.4'  32.8    +3.9; 
34.7:   +6.91  29.2,  +2.6' 
39.2:   +7.0:  33.4    +1.4 
36.6    +6.1:  31.4     +0.2 

87.fi 1  31.1 

38  0    +7.2-  34,8    -\  .i.b 

35.6]  -2.6 
33.5'  -4.0 

36.11  —6.1 
36. 2|   -8.1 

36.1 

36.0    -4.5 

48, 81    +0.3 
45.4    -2.41 
48.6!   -1.7 
60.0.   +0.8 

48. 0 

50.4!   -  0.9 

63.2 
58.7 
61.8 
62  4 
60  0 
64.9 

+2.9 

-O.l 

+0.7 
+2.3 

'+2!5 

71.6 
67.6 
70.2 
72.8 
69.6 
78.2 

+1.6 
+1.0 
-0.2 
+2.2 

■+2'.  7 

74.8 

70.6 
78.6 
76.6 
72.4 
76.4 

+0.9 
-0.4 
-0.9 
+1.2 

'+i!3 

75. 4( 
71. 4| 
74.2 
75.0 
73.5 
76.6 

+  3.7 
+  2.3 
+2.0 
+2.8 

'+3!5 

63.8 
59.7 
62.8 
63.0 
60.8 
65.6 

-1.6 
-3.6 
-4.4 
-3.0 

"~\.3 

62.4    -0.6 
48.0    -4.1 
62. 6^   -2.6 
.50.6!   -8.6 

49.7 

54.0    -1.6 

43.2 

38.7 
43.6 

'46!  7 
44.8 

+0.8 
-1.8 

-0.91 

'+6]4 

82.0 
27.2 
33.8 
31.8 
29.8 
33.4 

+0.1 
-2.7 
-0.4 
-1.2 

*-6'.i 

62.6 
48.7 
62.5 

'eo!^ 

64.0 

+1.8 
-0.6 
+0.4 

"+i'.i 
+  1.4 

36.8    +8.2|  33.7     +;!.? 

39.0    +0.4; 

50.rti   -1.4 

63.5 

+  1.9 

73.4 

+2.3 

76.0 

-0.1 

75.2 

+2.4 

63.6 

-1.8 

62.0    -0.9 

43  4 

+  1.9 

82.2 

+0.6 

63.2 

Catawissa 

(■.'liter  Hall 

C'lmiuborsburg 

.18.4!    +9  8    33.1     +3.6 
32  6    +6  1    31  4     +4.1 

•35. 5I  -2.9! 
34.2    -2.2 

^  ^  _  i 

'58 '2 

"-0.2 

67!  2 

"+'\'.s 

■fis.'i 

1 1 

-1.3!  69.2!   -fO.8 

'66.'5 

'-1^8 

49.61  -2.2 

'46!  6 

"-0A 

'28!  9 

*-i!6 

■48;9 

+0.1 

37.4    +7.5'  33. S]   +2.;^' 

38.6    -1.1 

49.6  -0.6 

62.5,    +1.3 

72.8 

+2.8 

74.9 

+O.2I  76. b|   +3.4 

63.4!    -2.9 

61. 7;   -1.6 

43.0 

+0.8 

32.7 

—0.4 

63.0 

+  1.0 
-0.1 

36.0    +8.4I  28. 6|   +0.4 
.■J8  2     +7  7'  32.8,    +2.0 

32.4     -4.9I 

46.8     -1.8 

59.6    +0.7 

68.0 

+  2.5 

71.4 

-0.2 

74.0    +3.0 

•61.6    -2.6 

49.4!   -3.1 

40.3 

-0.9 

27.8 

-2.0 

49.6 

CoattijviUe 

Citlchrnok         .         ... 

36.2    -3.7 

47.4     -3.0 

58.0    -3.3 

71.4 

+  1.21 

75.0 

+  0.3 

74.9     +2.3 

63.1     -3.2 

51.8!   -2.3 

41.9 

-1.0 

31.2    -1.01 

61.8 

—0.4 

35  1    +6  7    30.1;   +0  7 

33.8    -5.2i 

47.6;    -1.0 

60,2 

+0.9 

68.6 

+0.6i 

70.4 

-19 

71.2!   +  1.0 

•62.1       2.2 

50.4 

-1.9 

40  6 

-1.0 

29.0       ~   ■ 

-2.4 

49.9 

+o'.i 

Kmporiiim | 

Ephrata ■ 

35.61  +9.3S  2».8|   +3.2 

31.2    -4.1| 

45.61   -1.1 

68.4 

+0.6 

66.8 

+0.9i 

70.6 

+0.9 

72.21   +4.7 

60. b!   -1.2 

48.2 

-1.8 

38.0 

-1.3 

27.4 

-1 .8 

48.6 

38  6    +8  0'  34.41     h4.F) 

38.11    -2.0I 

51.2!   +1.0 

64,8 

+3.8 

73  6 

+4.3' 

77.1 

+  2.3 

76.61   +4.4 

64  81   -1.4 

53.4 

-1.2 

43.8 

+0.5 

33.0 

+  0.6 

64.1 

32  2;   +7  9'  27.4    +2.S 

28. H     -4.1 

43.4!    -0.9 

59  2 

+2.6 

67  1 

+2.2 

70.0 

-1.1 

70. 2I   +3.7 

,58  2'   -1.9 

46.0    -1.5 

36.6 

-0.6 

24.6 

-2.6 

47.0 

+0.8 

(leorge  School 

Gettysbursr ' 

Uonloii      ' 

39.81   +8.li  35.4,   +4.4    36.7    -3.y, 

50.5    +0.3 

63.4 

+2.4 

71.6 

<-2.3 

75.4 

+  1.21  76.2 

+  4.3 

64.6'    -1.8 

54.1    -1.2 

44.9 

+  1.1 

33.8 

+  0.5 

53.9 

+1.5 

38.91  +8.8   34. 4I   +3.2i  39.4!   -O.81 

60.9    +0.1 

63.9 

+2.3 

73.2 

+3.1 

75.2 

+0.7!  75.2 

i3.1 

64   1!   -1.5 

63.6    +0.3 

44.0 

+  1.7 

33.4 

+0.9 

58.9 

+  1 .9 

35. li    +7.91  30.21   +3.2t  3.i.8;   -3.0' 

46.4    -1.2 

69.8 

+  1.8 

69.2 

+3.2 

71.0 

+0.61  71.6 

+3.3 

59.5    -8.0 

49.2    -1.5 

39.9 

0.0 

28.2 

—  1.2 

49.5 

31.5!   +8.01  25.6!    +3.3 

25.5        4.6, 

41.6    +0.8 

56,0 

+3.3 

63.0 

+  1.8 

65.8 

+0.7 

67.6 

+  4.1 

,54.8!  -2.2 

44.2 

-1.3 

35.8 

-0.1 

23.7 

—  1.6 

44.6 

+1.1 

37.2    +8.1I  32. 4I   +3.2 

35. 3i   -3.1 

48.0 

-1.5 

64.2 

+3.1 

71.6 

+2.4 

73.6 

+0  1 

71.2 

-0.2 

61  9|   -3.5 

61.4 

-2.1 

42.6 

+0.8 

31.4 

—0.5 

51.7 

+0.6 

llauover 

40.0    +6.91  :».2l   +2.3 

39.1    -3.2 

51  0 

-1.4 

64. 3 

+1.2 

73.6 

+2.2 

75.1 

-0.7 

75.7 

+2.2 

64.71   -3.1 

64,3 

-1.9 

45.0 

+  0.1 

34.2 

-0.4 

63.5 

—0.5 

Harrisburg 

37.7    +8.7!  3:i.0l   +2.8 

37.6    -1.3 

49.6 

-  1.3 

63.4 

+  1.6 

72.2 

+  1.9 

74.8 

0.0 

75.0 

+2.4 

63.8!    -  2.0 

.52.8 

-2.0 

43.6 

+0.8 

32.8 

+0.1 

53.0 

+0.9 

31.6 

+5.8 

27.31   +1.9 

28.2'  -6.6 

43  0 

-2.3 

57,6 

+0.5 

65,8 

-0.4 

69.4 

-1.0 

70.6 

42.7 

,57.2    -4.2 

47.4 

-1.9 

38.2 

-1.1 

26.2 

-2.3 

46.9 

39.4 

+7.3 

33.3    +1.1 

3S,:v   -3.0 

50  8 

-0.6 

64.4 

+  1.6 

73.8 

+  1.2 

76.2 

-0.9 

76.5 

+  1.7 

f5.2,   -4.3 

64.1    -2.5 

44.2 

-1.0 

33.7 

—  0.8 

54.2 

0.0 

Huntintrdon 

35.4 

■37.2 
32.4 

+6.3 

+  5.8 

30.9 
31.5 
25.8 

+1.7 
+0.1 

•35.6]   -3.2 
38.0    -2.3 
30.31 

•48.0 

-1.4 

60.3 
61.0 

57.8 

0.0 
-0.2 

69.9 
72.0 
65.6 

+  1.4 
+  3.4 

72.8 
73.2 
68.9 

+  0.4 
0.0 

•74. V 
74  8 

+4.1 
+3.2 

■61.4     -3  3 
H2  5    —3  '' 

50. V  -2.6 
50  Oj  —3  3 

40.5 

-1.3 

29.0 

—2.6 

50.7 

—0.1 

Hyndman 

Kylertown 

'43/2 

70.6 

,57.1   

46.1 

86.7 

27.2 

46.8 

38.5 

+8.2 

33.6 

+2.9 

37.51      2.1 

51.0    +1.8 

63  6 

+2.7 

72.4 

+  2.4 

75.2 

+  1.2 

75.4 

+3.2 

f,:',  2i   -2.4 

52.3    -1.2 

42.1 

-i.o 

32.1 

-6.9 

63.1 

+1.3 

32.4 

+6  9 

28  6 

-t4  0 

29  8!    -4,9 

4.=).0    -0.9 

59  8 

+2.5 

67.5 

+  1.5 

71.4 

+  1.0 

71.9 

+3.7 

on  2!   -1.6 

48.0    -2  6 

38.7 

-0.6 

26.6 

-3.1 

48.2 

+0.5 

35.4 

+6.0 

32  2 

+2.8 

36  0 

-3.3 

48.8    -1.5 

62  8 

+  1.8 

71.4 

+  1.6 

74.2 

+0.1 

74.8 

f2.7 

63.31  -2.5 

51.8    -1.9 

42.2 

-0.4 

■31.0 

-1.1 

52.0 

+0.4 

Lock  Haven 

35.9 

+7.7 

32  1 

+  3.9 

36  2 

-2.3 

49.2!    -1.1 

62.5 

+0.7 

71.3 

+1.5 

74.0 

+0.3 

75.0 

+3.6 

62.6     -2.5 

51.0 

-2.6 

41.4 

-0.7 

29.8 

—1 .4 

51.8 

+0.6 

Marcus  Hook        

44  Oi   +7  9 

38  R 

+4.8 

'+3;3 
+3.1 

41.6 

-2.6 

54.4 

49.4 
42  8 

0.0 

"-0.6 
-1.1 

•68.9 

'•>62.i> 
.57,8 

+3.3 

'  +  i!9 
+3.0 

76.6 

'n.i 

65.4 

+  1.5 

"+2!  2 
+  1.9 

80.2 
71.6 
75,2 
69.5 

+  1.3 
-0.6 

+  1.8 
+  1.5 

79.4 
71.6 
76.2 
70.5 

+  3.5 
+  1.6 
+  5  3 
+3.9 

66.81   -4.1 
.58.8    -5.4 

58.0 
49.8 
61.2 
46.4 

-1.4 
-2.5 

-1.8 
-2.7 

47.4 
40.9 
43  0 

—0.2 

0.0 

+  1  2 

38.1 
29.2 

-0.6 
-1.5 

57.8 

+1.1 

Mauch  Chunk 

1 1 

Mifilintown 

Montrose 

30.7'    +7.1j  2.5.7 

25  81     -6.3 

.58.4 

-2.2 

37.4 

+  2.2 

25.0 

-i.5 

■46.3 

+0.8 

Mount  Pocono 

30.6    +6.9,  25.6 

+  4.2 

27. 4i    -4.6 

42.3 

+  0.1 

.56  2 

+2.3 

64.0 

+2.3 

66.9 

-1.2 

67.6 

+  3.6 

56.1 

-2,4 

43.8 

-4.4 

33.6 

-0.6 

24.6 

—  1.1 

44.9 

+0.6 

Muncy  Valley 

■32.2    +6.6    27.8 

+2.1 

30.41   -4.8 

44  4 

-2.5 

57.4 

+0.4 

66.8 

+  1.4 

68.8 

-1.0 

70.8 

+  3.0 

"58.4 

-3.1 

47. 7 

-2.3 

38.1 

-1.2 

26  3 

-1.7 

47.4 

-0.3 

Neshaminy  Falls 

39.1    +9.3i  33.2 

+3.8 

35.41   -3.8 

49  4 

+0.2 

62.  ti 

+2.6 

71.0 

+  1.9 

74.2 

+0.2 

75.6 

+4.0 

63.0 

-2.7 

62.8 

-1.1 

42.0 

-0.8 

32.2 

+0.2 

52.6 

+1.1 

Palmerton 

35.4'   +5.4    31.0 

+2.6 

33  4!  -3.9 

47.4 

+  0.3 

61  0 

+  1.6 

69.6 

+  1.8 

72.4 

-0,9 

73.5 

+3.0 

61.2 

-2.8 

60.5 

-1.3 

41.0 

-1.3 

30.5 

—0.9 

50.  b 

+0.3 

Phila-Navy  Yard 

41. 4|   +8.8    35.8 
41.81   +8.5    36.0 
41. 9i    +7.2.  36.6 

+  1.9 
+  2.8 
+2.3 

38. 7|    -2.1 
39.1'    -2.9 
39.i'    -3.2 

51.2 
51.6 
51.6 

-0.9 

+0  3 

65.3 
'64  0 

+2.4 

+  1  6 

72.6 

+  12 

77.1 
77  3 

+  0.9 
+  0  9 

77.2 
78  0 

+2.4 
+3  4 

66.4 
66  9 

-1.6 
-2  6 

6b. 0 
55.1 

-2.8 
-2.2 

46.2 

46  0 

+0.5 
0.0 

36.0 
35  7 

-0.3 
+  0.1 

55.2 

+0.8 

+0.2 

66,1 

42^1 

73.2 

+0.9 

78.0 

+0,6 

77.6 

+2.3 

66'6i  -3  0 

67.2 

-0.7 

48.0 

+  0.4 

37.4 

+  1.2 

56,2 

+0.9 

Phoenixville 

40.0    +8.9;  34.6 

+2.7 

37.21    -3.8 

51  2 

-0  5 

63,0 

+1.1 

73.0 

+  1.4 

75.8 

+0.2 

76,2 

+2.5 

63.8 

-3.3 

54.2 

-0.8 

43.6 

+0.1 

sa.o 

-0.6 

53.8 

+0.7 

Quakertown 

37  6 

+  10.8 

32  4 

+  3.8 

34. 7|    -2.7 

48.4 

-0.1 

61.0 

+  1.5 

69.2 

+0.8 

"73,0 

+0.4 

73  0 

+2.7 

60.7 

-3.3 

51.6 

-0.5 

41.6 

+0.2 

30.9 

-0.4 

51,2 

+1.1 

38.8 

+  9.4 

34.2 
30  0 

+5.4 

37.41   -2.6 
32.8     

49.8 
46  3 

-0.5 

64  2 

59  6 

+1.7 

72.0 

67.5 

+2.2 

74,8 
71.0 

-0.7 

75.5 
72.0 

+3.1 

64.7 
60.2 

-1.6 

64,0 

-0.7 

44.8 
40.2 

+2.3 

34  5 
27.5 

+  2.3 

,53,7 
49.3 

+1 .7 

34.7 

49.6! 

35.41  +8.8 
35  8|   +6-8 

30.4 
31.8 
35.2 
33.7 
29  4 

+3.1 
+3.5 
+2.2 

+2:7 
+3.3 
+4.3 

31.4 

35.1 
37.2 
37.8 
33.8 
32.7 
30  4 

-4.3 
-3.4 
-5.4 

-3.5 

-4.6 

46.8 
47,6 
61.4 
49.4 
46.4 
47.5 
45.2 

-1.3 

-1.8 
-0.5 

-i.'i 

-0.4 

-1.1 

60.7 
60.8 
64.5 
62.2 
60  2 

+  1.3 
+0.2 
+  1.4 

"+\'.b 

69.2 
71.6 
73.6 
72.3 
68.4 
67.8 
66.8 

+  1.4 
+2.5 
+  1.2 

+  i.7 
+  1.0 
+  1.1 

73.0 
73.0 
77.3 
73.8 
71.0 
72.2 
71.1 

+  1  3 
-0.4 
+0.7 

+6.2 

+  0.4 
+0.6 

74.0 
73  4 
77.1 
74.4 
71.8 
74.0 
72.8 

+4,2 
+2.1 
+3.1 

'  +  3!l 
+  4.5 
+  4.4 

61  2 
61.5 
65.4 

-i.7 

-3,4 
-2,9 

.50.4 
50  4 
54.8 
52.4 
48.7 
49  6 

-1.4 
-2.5 
-1.3 

'-2 '5 
-2.2 

41.4 
41.6 
44.2 
42.4 
39.4 
41.3 
,39.8 

+6.9 
-0.2 
-1.0 

'-6'.6 

+0.6 

0.0 

30.2 
29  0 
33  8 
31.2 

27.4 
30.6 
28.4 

-6.,", 
-2.6 
-1.4 

'-2;4 

+0.4 
-0.8 

bU.3 
,51.0 
54.6 
52,5 
49.3 
,50.1 
48.8 

+6.9 

SelinsCTOve 

+0.1 

40.5 
37.8 
36.4 
34.8 
34  2 

+8.2 
"+i'A 

+0.4 

63.0! 

.State  College 

59.6 
61.0 
59.7 

-3.2 
-17 

-2.7 

+6.5 

Stroudsburg  

+  7  5i  30  1 

59,51   +0.9 

+0.9 

Towanda 

+8.3 

W  2 

59.0 

+  1.6 

49. 5I   -1.3 

+0.8 

Wellsboro 

31   1 

+6.8 

23  6 

+  15 

28  2 

-4.7 

43  2 

-1.3 

57.3 

+  0.9 

66.0 

+  1.5 

69.2 

+  0.4 

70.5 

+4.2 

.58.0 

-1.9 

45.8:   -3.1 

■^37.2 

-0.4 

26.5 

-1.3 

46.2 

0.0 

West  Chester 

40.0 
34.2 
36.3 
39.2 

+9.3 
+6.4 
+7.2 
+8.7 

34.4 

30.9 
31  2 
34.0 

+3.3 
+3.2 
+  1.1 
+3.0 

37.0 
31.4 

34.8 
37.6 

2.1 
-3.1 
-4.2 
-3.0 

,50.2 
48.0 

47.8 
50.8 

+0.4 
-0  9 
-1.7 
-0.1 

62.8 
61.2 
62.6 
63.0 

+2.0 
+0.7 
+2.5 
+  1  6 

71.4 
69.9 
70.2 
72.3 

+  1.8 
+0.9 
+  2.0 
+2.1 

75,7 
72.6 
73.6 
73.9 

+  1.3 
-0.8 
+  1.1 
-0.6 

75.4 
74.0 
74.0 
74.8 

+  3.4 
+  2.1 
+  3.5 
+  2.3 

64.0 
61  6 
63.4 
62.6 

-1  6 
-3.0 
-15 
-3.8 

53.8!   "^"-^ 
50. 3i   -2.4 
50  61   -2.7 
52.61   -1.6 

43.9 
41.2 

42  9 
43.0 

+0.8 

0.0 

+0.8 

-0.2 

33.7 
29  2 
39.5 
32  3 

+0.4 
-1.5 
-0.7 
-0.9 

53.5 
50.6 
52.2 
63-0 

+1.6 

Williamsport 

+0.2 

Williamstown 

+1.3 

+0.6 

Ohio  Drainage. 

Brookville 

32.9 
36  6 
36  7 

+  7.8 
+6.5 
+7.1 

27.6 
31.6 
31  0 

+2.8 
+4.2 
+16 

•29.8 
33.6 

-3.7 
-4  1 

44.4 
47.0 
46.2 

-0.5 
-0.6 
-3.0 

59.7 
59.8 
57.7 

+  4.2 
+0.5 
-2.0 

64.6 
68.4 
68.0 

+  0.9 
+0.6 
+0.2 

68.5 
72.0 
70.8 

+0.8 
-0.3 
-0.8 

70.6 
73.0 
71.8 

+4.4 
+3.2 
+1.9 

66.8 
61.0 
69  6 

-3.7 
-3.5 
-5.1 

46.7!   -2  1 

'36.0 
39.2 

38.6 

-1.8 
+1.3 
-2.6 

25.0 
27.6 
27.1 

-2.9 
-3.5 
-2.9 

46.9 
50.2 
49.2 

+0.5 

Butler 

62.3 
49.6 

-0.6 
-2.9 

+0.3 

ChambersvUle 

32.8!   -6.9 

-1.2 

Clairton 

38  9 

31.5 

34  6 

48.4 

SO.  8 

68.0 

70.0 

73.0 

59.8! 

49.1 



38.6 

29.7 

50.2 

Claysville 

40,3 
35.1 

+8.9 
+9.3 

33.0 
29.2 
•2^.2 
33.2 
35.2 
28  0 
28.8 
32.8 
30.6 
30  6 

+  1.6 
+3.6 

'+3'.5 
+1.1 
+0.5 
+3.2 
+  1.5 
+3.8 
+3  0 

36.0 
29.4 
29.6 
35  2 
38.6 
31.2 
30  5 

-5.0 
-3.3 

'-4!6 
-3.1 

-4.7 
-5  0 

49.3 
43.4 
44.1 

48.6 
51.0 
44.0 
45.5 
48.4 
47.7 
46.4 

-1.3 

-1  2 

'-o's 

-0.5 
-1.1 
-0.5 
-1.8 
+  1.1 
-1.2 

60.4 
58.0 
57.2 
fiO.4 
62.8 
58  0 
60.7 
60.4 
59.4 
.58.4 

-0.5 
+3.0 

-6.2 
+0.2 
+  1.5 
+3.1 
+0.1 
+1.6 
+0.3 

71.2 
67.1 
65.6 
70.0 
72.3 
66.9 
65.4 
70.0 
69.6 
67.2 

+  1.8 

+  1.8 

'+i;3 

+0  9 
+  1-.9 
-0.8 
+  1.4 
+2.7 
+  1.1 

72.4 
71.6 
69.2 
72.0 
74.4 
"69.7 
69.7 
72.0 
72  4 
70.0 

-1.0 
+2.7 

'-6!6 

-1.7 
+1.2 
-1.1 
-0.6 
+1.1 
-0  5 

76.0 
71.4 
70.8 
74.4 
76.8 
70.8 
71.4 
74.0 
74.2 
70.8 

+3.3 
+4.6 

■+3^7 
+2.9 
+4.1 
43. 0 
+3.2 
+  5.2 
+  4,2 

63. n!  -5.2 
,59.31   -1.8 

57.41 

62  4!   -3.1 
65.0,   -S.f 
59.61'   -2.0 

62.2    -l.E 

40.2 
37.6 
34.7 
41.7 
42.9 
38.4 
36.6 
40.9 
39.2 
39.2 

-2.1 
-1.0 

'-6!4 
-2.2 
-0.4 
-2.9 
-2.0 
-0.7 
-1.3 

29.6 
25.4 
24.6 
30.2 
32.6 
27.2 
25.8 
30.1 
27.4 
27.1 

-3.1 
-3.0 

51.9 
47.9 

-0.4 

Corry 

47.8 
45.1 
52.8 
53.8 
47.4 

-1.4 

"-\.2 

-1.8 
-2  5 

+1.1 

Derry 

39.8 
42.6 
34.2 
33.6 
40  1 

+9.1 
+7.4 
+7.8 
+6.9 
+8  fi 

-1.9 
-3.5 
-1.7 
-3  6 
-2.8 
-2.9 
-2.9 

,51.7 
54.0 
48.0 
47.8 
51.5 
•50.0 
48.8 

+0.4 

Donora 

-0.3 

Ebensburg 

+0.4 

Franklin 

,58.4 
62  4 
60.6 
.59.4 

-4.5 
-3  1 
-2.7 
-4.0 

47.1!   -4.1 
'51.61   -2.5 

-0  5 

35  4I    —4  r, 

-0.2 

Greenville 

34.4     +6.7 
35.0    +7.3 

"33.5 
i  32.5 

-2.9 

-4.8 

50.4 
49.6 

-0.8 
-2.4 

+1.1 

Grove  City 

-1.1 

32  8 

+2.9 
+1.8 

34  f 

—  R  0 

48'9 

'-6!9 

.59.61    +0.5 
61.0!  _o  J 

69.4 
70.9 

+0.7 
+  1.5 

72.0 
72  6 

-0.3 
-0.7 

73.8 
75  6 

+3.2 
+4.3 

62.1 
63.8 

-2.6 
-2.0 

51.2 
,51  0 

-2.7 
-2.7 

40.1 
i  41.6 

-2.0 
-0.4 

29.2 
31.0 

-3.2 
-1..5 

',51  .'9 

.lohnstown 

38. i     +7.7 

32  0 

36  2i    -2.9 

+0.3 

Kane  ( near)   

31  3 

27.3 
32.1 

'+2"7 

28.7 
1  33.8 

"-5.» 

43.4 

47.5 

'-2'.! 

57.2 
59.9 

"-0.-! 

64.9 

69.0 

'+6!6 

68.3 
72.0 

'-olfi 

69.3 

74.8 

45.9 
62.2 

"-2.\ 

1  36.3 
j  41.0 

"-i'.5 

23.6 
29.0 

'-3!5 

"bi'.i 

Lycippus 

39.0 

1   +8.4 

+3.9 

63.0 

-3.0 

-0.3 

Meadville 

34.2 

38.4 

+8.5 

30  3 
33  0 

+6.1 

31.3 
i  35.2 

-3.6 

47.0 
49.6 

+  1.4 

59.4 
61.0 

+2.5 

68.6 
70.1 

+2.9 

72.4 
72.9 

+2.7 

72.9 
74.2 

+5.3 

,58  8l   -3.5 
61.8! 

47  4i   -3.4 
.52. 0| 

!  36.4 
41.0 

-2.6 

25.6 
31.4 

-3.6 

48.7 
,51.7 

+1.1 

Midland 

Mt.  Lebanon 

j  37.81   +6.4 

31.2 

+0.6 

34.6 

-3.8 

47.7 

-0.8 

60.0 

-6.4 

69.4 

+1  2 

72  2 

-1.0 

74.8 

+4  0 

62.4!   -S.4 

,50.4    -3.1 

40.0 

-2.3 

29.7 

-2.7 

50. 8 

-0.6 

New  Castle 

35  0 

1    +fi  9!   30  4 

+  1.8 
-0  4 

32  6 

—  i   9 

47.0 
48  4 

-1.4 

-2  5 

.58.6 
58.8 

-0.9 
-2.4 

68.8 
68,4 

-0.1 
-1.6 

71  fil  _n  ci 

72.2 
71  2 

+  1.8 
-0,7 

59  8    -4.5 
62.3!   -5.1 

i  49. 4i   -2.9 
1  53.0    -2.1 

38.8 
42.2 

-1.4 

-2.1 

27.2 
31.4 

-3.6 
-3.8 

49.3 
51.4 

-0.8 

Newell 

42.4 

+  9.2 

33  1 

1  35.81   -5.6 

70. n 

-3.8 

-1.8 

Pittsburgh** 

!  37,7 

+  7.0 

30.fi 

-1.7 

i  34  4 

-5.2 

47,8 

-3.-! 

61. 4i    -l.O 

70.2 

-0.5 

1  72.9 

-1.7 

76.2 

+2.3 

62.6    —3.8 

50.1'   -5  6 

39.4 

-3.8 

29. (i 

-4.6 

51.0 

-18 

Ridgway 

■33.2 

+7.5 

26.4 

+1.; 

29.0 

-4.8 

44  2 

-1,' 

.56  6   +i,r 

65.0 

+0.9 

:  68  8 

+i.r 

70.2 

+3.1 

I  ,57  01   -3.2 

1  46.61   -2.2 

36.3 

-2.0 

25.0 

-2  8 

46.' 

-0.3 

Sharon  

3.5  6 

+  7.< 

32  5 

+4.! 

i  34.0 

-3.5 

48  2 

0.( 

61.4!   +2.2 

1  71.8 

+3  0 

75, ( 

+2.f 

76. f 

+6.0 

64  0    -0.9 

'  ,53.0'      o.r 

I  41.1 

-0.3 

29.-. 

-1.6 

,51.  f 

+  1.6 

Somerset 

33.8 

+7.0 

27.3 

+0.4 

30.8 

-8.0 

43.2 

-2.< 

54,2:    -2.f 

1  63.' 

-i.< 

!  65.(1 

-3. 

67.2 

+0.1 

54  6    -6.3 

46. I1   -3.? 

36.2 

-3.5 

26.1 

-2.8 

45.  ( 

-2  0 

Uniontown 

42.4 

+9..^ 

Hi  ' 

+2.C 

1  37.8 

-3.5 

50,' 

-0.8 

61. 81   -0. 

71.2 

+1.' 

72.? 

-0.1 

7ft.  f 

+3.1 

64.2    -0.9 

63.41    -1.. 

41.8 

-1.9 

31.,'= 

-3.4 

53.' 

+  0.3 

Unity  Reservoir 

!  38. (i 

30. S 

1  33.! 

48.0 

.59.6' 

68. S 



71. 2| \  73.5 

60  7 

60.01 

39.2 

2S.f 

,50.2 

Vandergrift 

38. <! 

+7.6 

32.6 

+  1.' 

36.1 

-3.8 

49  0 

-IS 

60.61   -0  5 

;  70.5 

+0." 

73  0'    -0.5!  75. f 

+3  7 

62  0    -3..' 

51.5    -2.f 

41.(1 

-i.7 

30.- 

-2.6 

51.7 

-0.3 

Warren 

35  (1 

+9.(1 

31   S 
33  5 

+  7.1 

30.0 

37  C 

-4.4 

46.3 
50  C 

+  1.f 

.58  :i    +9  r 

66..' 
70  f 

+i.a 

70  8    +10    T?  i 

+4.' 

,  60.2,  -2.r 

1  M  R 

.50.5    -O.S 
52.7 

39.6 
41  4 

+0.4 

25.4 
30. P 

-3.1 

48  c 
62  ,' 

+1.4 

Waynesburg 

42  1 

60. f 

72  4 

1  75.4 

Lake  Drainage. 









Erie 

34. f 

+8.( 

30.5 

+3.1 

30  ' 

—3  ' 

46 : 

+0. 

58.5 

+  1.' 

67.5 

+1  ( 

73 

+2.    1   74   ! 

+4."    62  ' 

'    —0  '. 

49.  ii  -3  1 

)    40.; 

—  1.' 

29. 

1  ~^-' 

49  1 

+0.8 

1 

1 

Letters  of  alphabet  denote  number  ofldays  missing. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     PENNSYLVANIA  SECTION. 


Year,  1937 


COOPERATIVE     AND     RAINFALL     OBSERVERS 


Stations 


I  ■  flit 
111 


Allentown 

Altoona 

Ansonia 

Ardmore 

Arendtsville 

Bakers  Summit 

Beaver  Falls 

Bedford 

Bellefonte 

Bethlehem 

Bloserville 

Bradford 

Brookville 

Buffalo  Mills 

Butler 

Carlisle 

Catawissa 

Center  Hall 

Chambersburg 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Confluence 

Conshohocken 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Donora 

Doylestown 

Du  Bois 

Ebensburg 

Emporium 

Ephrata 

Erie 

Forest  City 

Franklin 

Fredericksville(near) 

Freeland 

Galeton 

George  School 

Gettysburg 

Girardville 

Gordon , 

Gouldsboro 

Graterford , 

Greensburg 


Observers 


John  A.  Frlck. 

John  J.  Martin. 

Paul  H.  Mulford. 

H.  L.  Balderston. 

Harolds.  Miller. 

M.  Snyder. 

W.  Edward  Eakiu. 

Charles  C.  Lee. 

U.  S.  Airways  Radio  Sta. 

Lehigh  University. 

A.  G.  Mountz. 

City  Water  Dept. 

Frank  8.  Fawcett. 

Nelle  R.  Brown. 

The  Butler  Eagle. 

Clarence  E.  Miller. 

Vacant 

Edward  E.  Bailey. 

Wm.  B.  Spear. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Ill.  Steel  Corp. 

J.  L.  Melvin. 

E.W.  Hess,  C.  E. 

Howard  L.  Pyle. 

William  A.  Rorer. 

Grant  Pyle. 

Russell  C.  Erb. 

Assd.  Gas  &  Electric  Co. 

Philip  R.Shaw. 

Ted  R.  Wineman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

Geo.  Hart. 

City  Engineer. 

D.  H.  Jones. 

C.  E.  KoppenhefTer. 

Ira  J.  Keath. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

L.L.Whipple. 

Arthur  M.  Fuller. 

Henry  H.  Rohrbacli . 

Andrew  B.  Evanslia. 

W.  Gale  Lush. 

N.  W.  .Swayne. 

Dr.  Henry  Stewart. 

Girard  Water  Co. 

Sallie  M.Johnson. 

Ronald  H.  Marshall. 

C.K.  Kulp. 

Westmoreland  Water  Co. 


Stations 


Greensboro 

Greenville 

Grove  City 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Herrs  Island  Dam . . 

HollisterviUe 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near) 

Kregar 

Kylertoun 

Lake  Lyun 

Lakeville 

Lancaster 

Lansford 

Lawrcnceville 

Lebanon 

Linesville 

Lock  Haven 

Lock  No.  2 

Lock  No.  4 

Lock  No.  5 

Lycippus 

Marcus  Hook 

Matamoras 

Mauch  (;hunk 

Meadville 

Midland 

MilHintown 

Jlontrose 

Morris  Run 

Mt.  Lebanon 

Mount  Pocono 

Muncy  Valley 

Natrona 

Neshaminy  Falls... 

New  Bloomtield 

New  Castle 

Newell 

New  Park 

Newport 

Palmerton 

Parkers  Landing... 


Observers 


John  D.  Sedgwick. 
C.  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
State  Sanatorium. 
Thomas  Y.  Cooper. 
V.H.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Penncll. 
U.  S.  Engineer. 
Penn.  P.  &  L.  Co. 
H.  W.  Lowy.C.E. 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
Glenn  K.  Shaffer. 
W  F.  Gallagher. 
Robert  Tross. 
V.  S.  Forest  Service. 
I.  A.  Knupp. 
U.  S.  Wcatlier  Bureau. 
R.  McGeachie. 
Penn.  P.  i  L.  Co. 
Supt.  Water  Works. 
Lehigh  Coal  A  Nav.  Co. 
C.  P.  Tiarling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co. 
Robert  Harvey. 
Joseph  A.Beaver. 
R.  C.  McCullough. 
U.  S.  Engineer. 
V.  S.  Engineer. 
Westmoreland  Water  Co 
Sun  Oil  Co. 
John  Bisland 
John  (i.  Brander. 
Paul  F.  Coy, 
Perry  P.  Campbell. 
Andrew  McNcillie. 
Paul  F.  Chaml>erlain. 
Morris  Run  Mining  Co. 
Roger  H .  Howell. 
Paul  r    Hoskinson. 
H.O.  Hacker. 
Bert  B.  Ilildebrand. 
Phila.  Sub- Water  Co. 
.1.  Earl  SheafTer. 
New  Castle  Water  Co. 
Gsneral  ("hemical  Co. 
C.J.  Allen. 
Adam  R.  Boetill. 
New  Jersey  Zinc  Co. 
Henry  Turk. 


Stations 


Paupack 

Penn  Line 

Philadelphia 

Philadelphia 

Navy  Yard 
Phila-  Point  Breeze.. . 

I'hoenixville 

I'ine  Grove 

I'itisburffh 

Pleasant  Mount 

Pottstoivn 

I'ottsville 

Quakertown 

Heading  

Ilenovo 

Retreat 

Ridgway 

Salisbury  { near) 

Saltsburg 

Scranton 

Selinsgrove 

Sharon  

Shawmont 

Shippensburg 

Somerset 

Springdale 

State  College 

Stroudsburg 

Sunburv 

Susquehanna 

Towanda 

t'niontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Weikert 

Wellsboro 

West  Chester 

Westfonl 

Westgrove 

West  Newton 

Wilk"s-Barre 

Willianisport 

Williamstown 

York 

York  Haven 

Zionsville 


Observers 


Penn.  Power  &  Light  Co. 

Retta  Crumb. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

f  Commandant,  Navy 

(     Yard. 

Atlantic  liefining  Co. 

Phila.  Sub-  Water  Co. 

East  Penn  Electric  Co. 

U.S.  Weather  Bureau. 

F.  K.  Riedel. 

Daily  Mercury. 

I'ottsville  Water  Co. 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

J.  U.  Baird. 

Theo.  J.  Sampson. 

West  Penn.  Power  Co. 

J.  D.  Beachy. 

Walter  B.  Sullivan. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

H.H.Gerber. 

Wintield  S.  Guiles. 

Keith  B.  Allen. 

D.  L.  Grove. 

U.  S.  Engineer. 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College. 

Earl  E.Stahl. 

Raymond  J.  HoUeran. 

Mrs.  M.  Ordelia  Parks. 

Wm.  W.  Marsteller. 

Westmoreland  Water  Co. 

Carnegie-Ill.  Steel  Corp. 

Mrs.  Anna  Simpson. 

Thomas  S.  Knox. 

David  Libby. 

George  W.  Hill. 

Harlan  Saylor. 

C.  C.  Collins. 

Conard-Pyle  Co. 

A.  B.  ,\dams. 

Milton  Wentz. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

Susq.  Collieries  Co. 

C.  L.  Bott. 

York  Haven  Water  Co 

J.  H.  Weinberger. 
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GENERAL  SUMMARY. 

January,  as  a  whole,  was  moderately  warm  nnd  dry.  The 
small  temperature  excess  was  due  to  mild  iieriods  that  centered 
about  the  6th,  2ritli.  and  3()th,  wlicn  plus  depiutures  of  ten  to 
fifteen  degrees  were  quite  gcnciai.  lliy;li  tetnperntures  for  the 
month  were  recorded  at  fully  three-fourths  of  the  station.s  on 
the  25th.  Cold  periods  were  of  short  duration.  Lowest  tem- 
peratures in  the  central  and  eastern  portions  of  the  State  were 
recorded  at  most  stations  on  the  19th,  while  in  the  Ohio  Basin 
they  occurred  on  the  9th,  2(ith,  or  2<Sth.  With  no  protracted 
cold,  frost  did  not  penetrate  the  soil  deeply,  although  fields  were 
generally  bare  of  snow-cover  the  greater  portion  of  the  month. 
Precipitation  averaged  about  three-fourths  of  the  January  nor- 
mal. The  snowfall  averaged  just  one-half  of  the  normal,  with 
the  distribution  quite  uniform  at  that  rate  in  all  parts  of  the 
State.  About  tliree-fourths  of  the  snowfall  occurred  during  the 
second  week,  while  mild  temperatures  and  moderate  rains  about 
the  middle  of  the  third  week  removed  most  of  the  snow-cover. 
The  snow  did  not  drift  badly  excepting  a  few  small  regions,  and 
with  less  glaze  than  is  usual  for  January,  the  improved  highways 
were  in  good  condition  most  of  the  time,  and  there  was  little 
delay  in  traffic.  With  little  frost  in  tiie  ground,  the  unim- 
proved roads  were  generally  soft  and  muddy.  There  were  more 
than  the  usual  number  of  days  with  precipitation,  and  the  fre- 
quency of  occurrence  had  a  tendency  to  slow  up  outdoor  work 
of  all  kinds.  Farmers  did  little  or  no  field  work.  The  snow- 
fall, mild  temperatures,  and  rains  were  coordinated  in  such  a 
manner  that  no  freshets  occurred  in  the  streams.  Highest 
stages  occurred  generally  from  the  26th  to  28th,  and  none  was 
near  the  flood  stage.  A  rather  intense  storm  passed  over  the 
State  on  the  24th  and  25th.  The  precipitation  was  moderate 
in  most  regions,  but  at  Philadelphia  the  highest  wind  velocity 
of  record  for  January  was  attained.  At  the  end  of  the  month 
the  winter  grains  were  mostly  in  fair  condition.  Early  sown 
fields  were  generally  best,  while  some  late  sown  grain  did  not  get 
well  established  before  the  ground  froze,  and  such  fields  were 
more  or  less  spotted.  The  winter,  as  a  whole,  up  to  the  end  of 
January  was  favorable  in  most  regions.  The  ground  water  was 
ample,  and  there  was  little  heaving  of  the  soil  by  frost. 

TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  91  stations,  was  28.9°,  which  is  0.4°  above  the  51- 
year  normal  for  January.     The  highest  monthly  mean  was  36.0° 


at  Marcus  Hook,  and  the  loj\|^pt  i^i^^^A^^  Clearfield.  The  high- 
est temperature  recorded  during  'ihe'KlRntlVyvait^B''  at  Claysville 
on  the  24th  and  25th,  while  the  Jowest  was  —20''  at  Gouldsboro 
on  the  19th.  The  greatest  daily  raige  ijigg^giperature  was  53° 
at  Stroudsburg  on  the  20th,;  .,,.  .,_.^, 

PRECIPITATION.    »^»-'IVUl6 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  17U  stations, 
was  2.51  inches,  which  is  0.75  inch  below  the  51-yearnormal  for 
January.  The  greatest  monthly  amount  was  5.95  inches  at  Mt. 
Pocono,  and  the  least  was  0.87  inch  at  Vandergrift.  The  great- 
est amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  3.20  inches 
at  Mt.  Pocono  on  the  24-25th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  5.1  inches,  which  is 
5.2  inches  below  the  51 -year  average.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  16.0  inches  at  Ebensburg,  where  also 
occurred  the  greatest  amount  for  24  consecutive  hours,  8.0  inches 
on  the  12-13th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  DECEMBER 


1888. 
1889. 

890. 

8S1. 

892. 

893. 

894. 

895 

896. 

897. 

898. 
,899. 
.900. 
.901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 

908. 
909. 
910. 
911. 
912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
.917. 

918. 
919. 
920. 
921., 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927. 

928. 
029. 
930. 
931. 
932. 
933. 
934. 
935. 
.936., 
937. 
938. 


Year 


Temperature 


Period  , 


28.4 
31.2 
27.2 
31.6 
18.6 
36.5 
30.2 
28.3 
34.2 
27.9 

16.2 
32,0 
20.9 
31,0 
25.0 
29.1 
28.1 
26.2 
27.8 
27.4 

29.8 
27,3 
29.2 
30.0 
40.5 
.37,0 
32.2 
27.5 
23.6 
36.7 
28.9 

28.5 


a 


e 

Precipitation 

No  of  days. 

1 

So 

q5 

^ 

o  ft 

a  a, 

t. 

^^ 

^ 

a> 

0)  o 

"^  f- 

t.  = 

3 

> 

>  a 

50 

o 

£^ 

-19 

-5 

-2 

-4 

-28 

-26 

-9 

-17 

-15 

-25 

-16 
-21 

-8 
-10 
-13 
-13 
-42 
-21 

-4 
-23 

-18 
-19 
-22 
-5 
-35 
3 
-27 
-26 
-12 
-18 


-19 
-23 
-30 
5 
-20 

-42 


4,19 
3,54 
3,04 
3.64 
4.77 
2.85 
2,29 
4,17 
1.43 
2.15 

4.25 
3.05 
2,64 
2,22 
2.80 
3.31 
3.55 
3.70 
2.53 
4. 36 

2.68 
2.92 
5.65 
3.54 
1.92 
4.95 
3.37 
6.56 
2.42 
3.60 

3.51 
2.53 
2.47 
2.58 
2.26 
4,26 
4,34 

2.80 
2.90 

2.08 
3.37 
2,25 
1.46 
4.51 
2.1.10 
2.54 
3.08 
4.21 
6.36 
2.51 

3.26 


14.0 

13 

5 

11 

7.8 

10 

9 

13 

1.8 

14 

7 

8 

9.8 

12 

6 

10 

13.5 

12 

8 

8 
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12 
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10 
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10 

9 

9 
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13 
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10 

3,4 

6 

8 
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13 
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10 
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9 

8 

9 
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11 

6 

8 
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12 

10 

6 

21,2 

12 

8 

8 
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11 

10 

8 

13.2 

15 

6 

7 

11.4 

9 

12 

8 

12.8 

13 

9 

6 

26,0 

14 

7 

5 

4,5 

13 

8 

5 

13,6 

12 

8 

7 

4,5 

16 

9 

6 
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11 

7 

7 
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13 

10 

6 

1.8 

12 

9 

8 

4.2 

13 

11 

8 
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12 

10 

8 

6.2 

8 

14 

8 
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10 

9 

8 
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10 

12 

7 
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8 

14 

7 

17.6 

14 

6 

6 
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8 

11 

8 

29.4 

10 

11 

7 
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11 

9 

9 
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13 

9 

6 
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9 

12 

8 
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12 

9 

9 
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8 

8 
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12 

9 
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6 
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7 
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1 

i 

i»r 


stations 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Faht. 


a 
SS 


Precipitation,  in  inolies 


■"^ 


s  g 

o  - 


No.  of  days 


a  H 


Allentown 

^  Altoona 

g  Ardmore 

I  A.rendtsville 

S  Bedford 

;^  Bethlehem.  

„  (Jarlisle 

a  Center  Hall 

S  Chambersburg... 

«  Clearfield 

■^  Coatosville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Free  land 

lieorge  School 

Gettysburg 

liordon 

Gouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harri3burg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster.. 

Lawrauceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mifflintown 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley.. ■••• 
Neshaminy  Fallsli. 

Palmertou 

Philadelphia 

PhoenizviUe 

Quakertown 

heading 

Retreat 

rfcranton 

Selinsgrove. 

^hawmontU 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

York ■ 

BrookviUe 

Butler 

-^  Chambersville 

§  Clairton 

.§  ClaysviUe 

£  Corry 

q  Coudersport 

o    Derry 

IS  Donora 

O   Sbensburg 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin — 

Johnstown... .   

Kane  (near)  It 

LyciPDUS  tt 

Meadville 

Midland 

New  f.astlo 

Newetl 

Pitt'iburgh 

Ridtrway ■ 

Salisbury  (near) 

Sharonll 

Somerset 

Oniontown 

Vandergrlft 

Warren 

Way  nesburg 

Lake  Drainage. 


Letiigh 

Blair 

Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Northampton.. 
Cumberland... 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzenie 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon... 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delavf  are    

Juniata 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland. . 

Washington 

Cambria 

Venango..   

Westmoreland  . . 

Mercer 

Mercer • . 

Westmoreland . . . 

Cambria 

piu  

Westmoreland... 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Somerset 

Mercer 

Somerset 

Payette 

Westmoreland. .. 

Warren 

Greene 


Erie. 


264 
1,615 
350 
700 
1,060 
364 
467 
1. 272 
580 
1, 120 
380 
560 
1,050 
380 
1,970 
190 
553 
840 
1.875 
535 
600 
337 
900 
200 
6.50 
977 
1.6y4 
2.55 
1,000 
469 
580 
50 
445 
1,  720 
1,045 
80 
398 
26 
100 
496 
273 
900 
746 
455 
51 
660 
1,217 
500 
754 
1,419 
455 
521 
1.275 
I       400 
1.173 
1.077 
1,047 
1,  020 
1,150 
1,430 
1,765 
1,172 
,      762 
2,000 
1      957 
1,  1.50 
1       950 
i  1,256 
1   1,100 
1,184 
1  2.020 
I  1,420 
1.080 
691 
I      808 
800 
1,248 
1,350 
2.680 
940 
2.190 
1,100 
825 
1,180 
1.035 


Erie. 


670     66 


For  the  State I  ^' 


26 
51 
18 
16 
6 
53 
72 
42 
39 
31 
61 
27 
51 
46 
45 
32 
65 
34 
23 
45 
34 
69 
20 
23 
51 
26 
7 
01 
41 
54 
48 
12 
35 
32 
26 
49 
20 
67 
28 
53 
68 
5 
44 
48 
42 
5 
54 
24 
44 
68 
89 
52 
23 
50 
48 
25 
37 
6 
33 
25 
11 
41 
12 
21 
64 
29 
42 
31 
14 
56 
6 
46 
44 
1 
58 
18 
96 
31 
21 
25 
71 
50 
24 
49 
7 


29.3 

-0.5 

26.3 

-1.6 

31.0 

-1.1 

32.6 

+2.0 

30.6 

30.2 

-0.6 

31.4 

+2.7 

29.4 

+2.8 

31.2 

+  1.3 

20.8 

-6.6 

30.2 

-0.3 

28.2 

-0.2 

27.2 

+0.9 

31.8 

+  1.2 

23.3 

-1.0 

32.4 

+0.7 

32.6 

+2.5 

27.5 

+0.3 

21.8 

-1.7 

29.9 

+0  8 

.S3. 4 

+  11.3 

31.0 

+2.0 

24.0 

-2.7 

32.fi 

-0.5 

29.0 

-0.1 

25.0 

32.0 

+  1.7 

23.5 

-2.0 

29.fi 

+0.2 

2'.».fi 

+  1.3 

36.0 

-0.1 

30.9 

+  1.1 

21.5 

-2.2 

26.0 

+0.4 

29.8 

0.0 

27.8 

-2.1 

33  fi 

32  1 

28.8 

32.2 

25.8 

27.9 

28.6 

32.5 

30.2 

28.0 

27.8 

26.2 

25.6 

32.2 

28.7 

28.8 

32.3 

24.8 

28.3' 

28.0 

29.4 

31.4 

24.8 

23.6 

32.4 

33.6 

27.61. 

26.0 

31.0 

27.8 

27.8 

30.3 

R1.2 

24.0 

30.5 

24.0 

31.0 

28  0 

32.2 

29.6 

24.8 

27.6 

28.8 

26.7 

33.4 

31.4 

25.0 

32.6 


2fi.8 
28,9 


+  1.0 
+0.9 
+  1.9 
+2.8 


+  1.3 
-0.4 
+0.2 


+1.0 
+0.5 
+0.3 
+  1.3 
+  1.5 
+0.8 
-0.3 
+  1.8 
-0.3 
-1.7 
-1.S 


0.0 
-1.0 


+1.6 
-1.5 
+  1  1 
-0.7 
-0.5 
+0.1 
+  0.1 
-0.2 
+0.8 


-0.1 
-1.6 

-6.1 ' 
-1.0 
-1.1 
-0.8 
+0.3 
+  0.5 
-0.1 
+0.5 
+0.1 
-1.0 


0.0 
+0.4 


60 
50 

58 
57 
58 
58 
.59 
52 
58 
45 
59 
67 
54 
59 
51 
60 
56 
59 
52 
56 
59 
68 
55 
57 
66 

51 

60 

57 

60 

69 

fi3 

56 

.53 

57 

62 

69 

58 

60 

58 

63 

47 

60 

54 

.58 

59 

56 

.59 

.59 

.52 

.59 

58 

55 

59 

51 

60" 

54 

61 

66 

48 

51 

59 

64 

50« 

50 

57 

53 

53 

55 

56 

48 

57 

51 

60 

56 

62 

fiO 

.53 

54 

54 

55 

64 

59 

.50 

65 


24 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
1 
25 
30 
30 
251 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
26 
25 
2.5t 
24t 

"24 
25+ 
30 
30 
25 
8 
23 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
25 
30+ 
25 
25 
25 
24 
25 
25 
25 
25 
30 
30 

6+ 
23 
6-1 
24 
241 
1  + 
25+ 
25 
24 
25 
24+ 
30 
24 
24 
24+ 
25+ 
25 
30 
24 
24 
25 
25 
24 
25 
30 
24+ 
30 
25 
24 
25 
24+ 


24 
24+ 


1 

0 

8 

10 

6 

0 

8 

2 

12 

-2 

5 

1 

-8 

5 

2 

5 

12 

-6 

-20 

-2 

11 

7 

-19 

10 

5 

'"6 

5 

-19 

3' 

1 

10 

5 

-5 

-9 

5 

-5 

11 

4 

-4 

5 

-7 

-2 

1 

9 

10 

4 

-13 

-12 

-12 

5 

-2 

1 

9 

-3 

3' 

-in 

6 

1 

-fi 

-14 


-3 
0 
4 

-3 
1 
3 
3 

—7 
3 

-3 
4 
3 
8 
5 

-5 
0 
0 
-10 
9 
7 

-4 
3 


5 
-20 


19 

9 
19 
19 

9 
19 
19 
18 
19 
10 
19 
19 
19 
19 
18+ 


19  I  35 


19+ 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
18 

9 
19 
19 
19 
19 
18 
19+ 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

9 
19 
19 
19 
19 
19 


19      28 


19 
28 

9 

9 

9+ 

9 
19 
19 

9 

9 

9 

9 

9 
28 

9 


9 
27+ 

9 
28 
2fi 
26 

9+ 

0 
28 

9 

9+ 

9 
19 

9 


19 


3.01 
2.96 
3.83 
2  39 
2.. 56 
3.06 
2.41 
2.14 
2.06 
2.50 
3.09 
2.56 
2.24 
2.28 
3.68 
3.12 
2.18 
2  61 
2.22 
3.04 
1.63 
2  07 
3.08 
1.44 
2.41 

■2.63 

1.96 

1.98 

2.65 

2.73 

2.. 33 

2.59 

5.95 

2.80 

3.24 

3.93 

2.32 

3.25 

2.s» 

2.19 

1.94 

2.41 

1.87 

2.73 

2.28 

3. 00 

5.  IP 

1.62 

2.26 

3.05 

2.39 

3.00 

1.63 

3.63 

0.97 

2.. 53 

1.89 

2.11 

1.92 

2.. 53 

3.14 

1.82 

3,48 

2.29 

2  48 

1.70 

1  99 

2.07 

2.67 

2.22 

3.29 

1   34 

2.40 

1.98 

2.26 

1  98 
2.40 
1.95 
1.56 

2  31 
2  09 
0.87 
2.43 
2  56 


-0.58 
-0.04 
-0.30 
-0.61 


-o.jn 

-0.77 
-0.35 
-1.08 
-0.96 
-0.87 
-0.85 
-1.42 
-0.79 
-0.44 
-0.63 
-1.15 
-1.'6 
-1.14 
-0.48 
-l.,52 
-1.02 
+0.44 
-1.72 
-0.79 


-1.23 

+0.01 
-0.69 
-0.41 
-1.38 
-0.26 
+  2,98 
-0.34 
-0.1? 
+  1.56 
-0,98 
-0.38 
-0.94 
-1   38 

-0  62 
-1.15 
-0  57 

-0.08 
+  1  72 
-n..52 
-0.01 
-0.77 
-0.57 
-0  06 
-  1.44 
+  0.40 
-2.2fi 
-1.23 

-Vm 

-2.20 

'-O.74' 
-0  96 
-Oil 

-1.13 
— n  95 
-1  93 
-1.22 

-0,87 
-1.65 

-0.84 
-2.00 


-1.22 

-0.71 
-1.07 
+0.75 
-2.19 
-1.16 
-2. 52 
-1.61 
—2.36 
-0  54 


1.46      -1.31 


2.. 51 


-0.75 


0.90 
0.95 
1.12 
1.20 
1.68 
1.10 
0.76 
0  78 
0.78 
1.10 
1,02 
0.67 
0.68 
0.69 
1.62 
0,71 
1,10 
0.85 
1.47 
0.93 
0.47 
0,66 
0.91 
0.4» 
0.68 

ijo 

0.49 

1.15 

0,90 

1.20 

0.74 

0  80 

3.20 

0.92 

1.05 

1.10 

0.72 

1,14 

0.91 

0,46 

0.30 

0.75 

0.75 

1.05 

0.55 

1.13 

2.31 

0..51 

1.25 

0.98 

0.85 

1.30 

0.42 

0.90 

0.21 

0.6S 

O.fiO 

0.60 

0.64 

0  HO 

0.8O 

0.43 

0.92 

0.82 

0..58 

0,45 

0.80 

0  58 

0  65 

0 .  fi2 

0.78 

0.30 

0.70 

0.58 

O.fiO 

0.58 

0.fi5 

0  56 

0,37 

0.67 

0  49 

0.28 

0.56 

0  96 


0.46 


3.20 


4.8 
6.5 
2  3 
0.9 
1.0 
5.0 
2.0 
1.7 
2.4 
3.2 
2.3 
4.1 
7.2 
3.2 
6.9 
0.7 
1.6 
1.7 
3.5 
2.1 
1.0 
2.5 
8.0 
1.6 
2.7 


8.4 

17 

1.5 

9 

6.0 

y 

3  3 

9 

4.2 

14 

0  6 

8 

3  0 

10 

5,0 

13 

3.5 

9 

2.8 

11 

3.9 

11 

2  3 

11 

3  8 

12 

5  9 

12 

5  3 

13 

8  8 

12 

8.4 

13 

2  1 

12 

2  3 

9 

1  5 

8 

3.3 

11 

4  0 

9 

4  5 

14 

4.8 

11 

2  8 

11 

2  9 

12 

3  5 

11 

1  0 

12 

7  0 

15 

13. 0 

7 

7.0 

17 

4.3 

\h 

5.7 

15 

13. 7 

11 

I0.5 

13 

7  0 

15 

1    9 

12 

ifi.o 

12 

ll   0 

13 

n  2 

18 

8  8 

15 

6  8 

17 

fi  0 

15 

8  3 

19 

15  0 

15 

8,0 

15 

0  8 

Ifi 

l0  4 

19 

8,5 

IB 

3  0 

12 

fi  7 

18 

8.1 

16 

6,7 

11 

4,7 

14 

10.2 

16 

5.5 

13 

15 

8.5 

19 

3.0 

8 

11 

10 

7 
18 

7 

7 

12 
12 

5 

4 

8 
11 

6 
10 

1 
16 
12 
12 
16 

8 
12 

4 
12 
11 

6 

i 

14 

9 
15 

4 

15 
16 

3 

9 
13 
10 

7 
14 

8 

3 
11 

1 

6 

3 

9 

3 
11 

4 
16 

9 

9 

7 

u 

0 
4 
4 

4 

14 

'6 
9 
8 
2 

11 
2 
5 
9 
4 

16 
6 

10 
3 
5 
4 
3 
9 
2 
4 
4 
5 
3 
8 

I5 
8 
3 


.=  o 


Observers 


* 


4 
14 
16 
U 
20 
19 
16 
11 
16 
12 
21 
14 
23 
17 
30 
13 
14 
17 
10 
15 
14 
19 
13 
15 
19 

•ji 

10 
18 
12 
18 
14 
11 
22 
19 
14 
15 
16 
10 
14 
16 
12 
19 
16 
14 
17 
15 
19 
20 
13 
14 
19 
13 
14 
20 
13 
17 
24 
14 

6 
19 
15 
22 
I4 
29 
18 
14 
15 

9 
16 
2o 
22 

2o 
l8 
9 
22 
23 
2o 
2l 
19 
Ifi 
12 
2l 
12  I  Ifi 


nw. 

s. 


sw. 


10.2  j  17  j     3  I     4      24 

5.1  1  12  i     8  1     7     16 


nw. 

w. 

nw. 

nw 

w. 

ne. 

w. 

w. 


sw. 
uw. 


ne. 
w. 
nw. 
nw. 

IlK. 

w. 
w. 

nw. 
nw. 

n«  . 
nv» . 
nw. 
sw. 


nw. 
sw. 


e. 
n. 
nw. 


nw. 

w. 

8. 

nw. 

sw. 

w. 

sw. 

sw. 

w. 

n. 


w. 
w. 

sw . 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 

sw. 

w. 

sw. 

sw. 

sw. 


nw. 
sw. 


John  A.  Frkk. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Baldiirstoii. 

Harold  J.  Miller. 

Charles  C .  Lee . 

Lehigh  Univeiiity. 

Prof.  C.E.  Miller. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  8pear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

\Ym.  A.  Korer. 

C.  E.  Koppeuhelier 

Ira  .1.  Kealli 

Andrew  B  Evausha 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr   Heurv  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall. 

State.  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau 

Mrs.  DellaM.Penuell. 

H.  W.  Lowv.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.of  Waterworks 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  (;o 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

Andrew  McNeilhe. 

Paul  C.  Hoskiuson. 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

New  Jersev  Zinc  Co. 

U.  S.  Weall^er  Bureau. 

FhiladelphlaSub.  water  Co. 

John  E.  Benner. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.S.  Weather  Buieau . 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  H.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 
Mrs   M.  Ordelia  Parks. 
George  W.  Hill. 
Harlan  Say  lor. 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
Susquehanna  Collieries  Ci. 
York  Water  Co. 
Frank  S.Fawcett. 
William  C.Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co 
Philip  K.  Shaw 
Ted  R.  Wineman. 
Am.  Steel  (fc  Wire  Co. 

D.  H.Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clark". 
Prof.  H.W.  Harmon. 
W.  P.  G-illagher. 
Robert  Tross . 

U.  S.  Forest  Service. 

Westmoreland  W  ater  Co. 

Paul  F.  Coy 

Perry  P.  Campbell 

New  Castle  Water  Co. 

Gen.  Chemical  Co. 

V.  S.  Weather  Biireai.;. 

West  Penn.  Power  Co. 

J.  D.  Beachy. 

Harry  H.  llerher. 

D.  L.  Grove. 

Wm.  W.  MaTStel'.er. 

Carnegie-niinois  Steel  Corp 

Mrs.  Anna  Simpson. 

Thomas  S.  Knox. 


U.  8.  Weather  Bureau. 


years  the  means  for  period  of  record  are  used.  ,  ,  „     .  ^  Tvs  mlssSom^the  record     T  indicatesZoipitation  le«s  than  .01  inch,  rain  or  melt.d  snow. 
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CLIMATO LOGICAL   DATA:    I'KNNSVIA'ANl A   SKCIION 


Daily  Preolpitatiou  for  January,  1838 


1 
DrHiunge  Basin 

Dar  of  month 

n 

btaUouD 

1       ■.'       S       4 

a 

1  '' 

7 

8 

!> 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

25 

26 

27 

2ri 

29 

80 

81 

1 

AUantic  Drainage. 

.VUentowui.l! 

\  Itooua 

Lehigh 

.38 
.83 

.38 

!66 

.... 

.34 
.18 
.28 
.47 
.46 
.31 
.26 
.36 
.82 
.26 
.35 
.16 
.45 
.22 
.63 
.33 
.39 
.43 
.79 
.68 
.25 
.23 
.35 
.82 
.34 
.35 
.31 
.71 
43 

'iio 

T 

't.' 

"'i'.' 

.06 

.20 

.08 

.14 

.02 

.13 

.10 

'1. 

.07 

.03 

.09 
.16 

'.'io 

.05 

.03 

T 

.10 

T. 

.02 

.30 

.31 
.06 
.12 

T. 
.05 

.08 

.08 

'.6i 

.... 

t'.' 

'.'08 

'.'26 
.09 
.06 
.20 
T. 
.10 

.29 
.80 

.08 
.20 

'!i2 

iM 
1.20 
.07 
.12 
.19 
.04 

'.'46 

.90 

.96 

1.40 

.23 

.28 
'."62 

'."06 

■'i'".' 

.06 
.06 
.82 
.86 

8.01 

Juniata 

\V.  Br.  Sus<i 

Lower  Del 

.... 

■f." 

.... 

2.96 

.\iisouia:il| 

.Uo    .05 
48:     UA 

2.62 

.... 

.06 

3.33 

AriMuitsviUo 

Baker '»  Summit. . . 

Boiiiora 

Bellol'oate 

Betiilehem 

5a 

2.39 

luuiata 

.53 
25 

'i'.' 

•••■ 

't.' 

T. 
.05 

't. 

.05 
.24 

.08 

.06 
T. 
'1'. 
.01 

'i'.' 
■.'06 

.03 

.21 
.07 

.... 

.96 

1.66 

1  02 

1.10 

.78 

.42 

1.S6 

.87 

.74 

.50 

.40 

1.02 

.28 

.26 

1.04 

.34 

.55 

.52 

.72 

1.12 

1.62 

.98 

.66 

.74 

.31 

.18 

1.47 

.81 

.93 

.32 

.19 

80 

.93 

.25 

.68 

.03 

T. 

.01 

.18 

.04 

.08 

2.86 

T. 

.01 

"t. 

'."6i 

2.66 

W.Br.  Susq 

LohiRli         

Vi 

".'.'. 

E 

•'••• 

.02 
■1'. 

T. 

T. 

T. 

'."6i 

T. 
T. 

2.26 

Ijsi  ■•is 

.21 
.16 

'."62 

3.05 

Big  Knob 

Bloservillell    

Bullalo  MiUsiill 

Carlisle 

Center  Hall 

Chambersburg 

Oloarrtelil 

CoftWsville 

Colehrook 

Conshohocken 

Doylestown    

Du  Bois 

MiddloSusci 

Lowor  8usQ 

.44 
.35 
.10 
.55 

.7b 
.39 
1.10 
.33 
.57 
.16 
.!« 
.'.tl 
.fi8 
.38 

.06 

1.89 
1.98 

.09 
.15 

'!ii 

.02 
.09 
.14 
.14 
.09 
.08 
.03 
.09 
.02 
.71 
.02 

'.'67 
.12 

.11 
.03 

'.'i4 

.03 
.06 
.13 
T. 

T.' 
.14 

. 

.29 
.15 

'."65 
.20 

'."64 
.11 
.23 
.09 

.01 

2.00 

Lower  Susu 

SusQUoliauna  — 

'.'6i 

.20 

.04 
.06 
.03 
■I'. 

•••• 

T.' 

r.' 

.... 

T.' 

r. 

T. 

't.' 

T. 

T. 

't.' 

'  .'62 
.01 

't'.' 
'f.' 

'.'62 
'f.' 

r. 

■jo 
't.' 

T. 
.05 
.08 
T. 

't'.' 

T. 

.05 

T. 

T 

.03 

T. 

.03 

.05 

.08 

.04 

T 

.04 

.12 

.06 

.02 

T. 

.02 

.08 

.02 

.03 

.17 

.01 

'.'22 

'  '.62 

.08 
.02 
.08 
.09 
.05 

.07 
.14 
.07 
.06 
.01 
.13 
.09 
.21 
.29 
.03 
.13 
.09 
.23 
.12 
.10 
.20 

'.'6i 
.11 

.10 

".ii 

't.' 

't.' 
'.'6i 

".'65 

T. 

't'.' 
't.' 

T. 
T. 
.01 

".61 

.02 
.12 
T. 
.03 

't. 

■.'64 
T. 

't.' 

.02 
.05 

T. 
.07 

.10 

.11 
.05 
.10 

■.'46 
.28 
.16 
.18 
.03 

.39 
.04 
.28 
.10 
.45 
.39 
.12 
.03 
.08 
.06 
.17 

".'08 

'.'07 
.46 
.36 

2.35 
.38 

T. 

.06 

2.41 

.... 

2.14 

.02 

'!28 
.14 
32 

2.00 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  .Su>Q 

Schuylkill 

Lower  Del 

W.  B.Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Snsq 

Schuylkill 

Lehigh 

N.  Br.  Susu 

Lower  Del 

Potoraac  

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Snsq 

Juniata 

T. 

.07 
.04 
.03 
'1. 

.08 
.08 
.03 

".M 

.03 

.08 

T. 

T. 

.03 

.01 

T. 

'.'6i 

.... 

T. 

.... 

2.56 
3.09 

T. 

2.66 
2  29 

".'62 
.03 

';i2 

"."6i 

... 

".'08 

.06 

.28 
.26 
.26 
.12 
.22 
.21 

2.h5 

.... 

2.57 

2.24 

'.'io 

".OS 

'r 
'.'60 

't.' 

'.'io 

.14 

.08 

.. . 
"v. 

.34 
.15 
.14 

'f.' 
.22 

.08 
.23 

T. 

".'22 
.16 
.02 
.25 
.06 

'.'42 

"t". 

.04 

"i'".' 

T. 

.... 

2.28 

ForestCity 

Fretlericksville 

Freelaudllll 

.62      1-: 

2.76 

.27 
.73 
.36 
.11 
.33 
.76 
.85 

'.a 

.04 
.22 
.54 
.91 
1.32 
.12 
.67 

.31 
.16 
T. 
.09 

.04 

.08 
.15 

"W 
.11 

'  .''28 
.11 
.13 

3.67 

.26 
T 

.08 

3.68 

.02 

.49 
.33 
T. 

.28 
.18 
.30 
.53 
.16 
.05 
.02 
.12 
.2H 
.03 

2.62 

.Jeorge  School 

3.12 

't.' 

"t. 

2.18 

Uirardvilleilll 



T. 

.32 

'.'36 
.10 
.11 
.33 
.47 
.27 
.32 
.38 
.44 
.38 

f.' 

T. 

4.66 

2.61 

(iouldsboroll 

Graterford 

2.22 

T.' 

•■•• 

••  • 

'.'08 

.... 

'.'6i 

.12 
.01 

't'. 

't. 

.18 
.17 
.13 
.22 

.07 

'."65 
.01 
.23 
.24 
.12 
.17 

■f' 
.02 
.01 
.02 

.22 
.89 
,20 
.47 

'.'is 

2.57 

't'.' 

.20 
.32 
.10 

T. 
T. 
T. 

'.'63 

3.04 

Hanover 

Karrisburg-** 

1.63 

'."06 
.16 
.06 

r. 

T. 

T. 

T. 
T. 
T. 

't 

.06 
.02 
.03 
T. 

.04 

2.07 

't.' 

•••• 

't" 

T. 

't 

T. 

"t".' 

T. 

3.08 

HoUisterville 

Holtwoodii 

Huntingdon 

Hvndman    . 

Kylertown 

Lakevillellll 

't. 

.12 

3.95 
1.44 
2.41 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Louer    Susq 

Lehigii 

.47 

1.15 

.26 

.'io 

.55 
.35 

.67 

.75 
1.22 
.58 
.75 
.32 
.35 
.91 
.23 
.56 
.27 
.75 
1.12 
.88 
1.04 
.24 
.26 
.22 
.18 
.64 

T. 

.20 

.15 

.98 

T. 

T. 

.38 

T. 

.28 

T. 

T. 

.30 

.38 

.42 

.28 

.25 

T. 

T. 

.34 
.61 
.45 

.40 

.03 
T. 

't'. 

T. 

.05 

.09 
.01 
.11 
T. 

'.'i2 
T. 

.06 
.04 

.08 
I 

.11 
.07 

.01 
.08 

.15 
.19 

T 
T. 

.01 

'■'r.' 
'.'08 

.01 
T. 
T. 

.io 

T. 

.03 

't.' 

.09 
.02 
.06 

*!64 

't.' 

.10 

.02 

T. 

.02 

.10 

.05 

.11 
.01 

T. 
03 

.19 

.04 

.08 
.28 
.15 
.32 

T. 
T. 

.02 
".'i2 

"t.' 

.90 
.15 

1.10 
.98 
.49 

1.85 

1.15 
T. 

1.70 

1.20 
.74 

1.36 

1.10 
.80 
.95 
.92 

3.20 
.92 
.25 
.68 
.60 

1.15 
.20 
.95 

1.20 
.20 
.34 
.61 

1.14 
.60 

1.55 

.01 
.20 

'.'ig 
't. 

.03 

T 
T. 

T. 

"t. 

.04 

.05 
.15 
.10 
.04 
.05 
.16 
.10 

.02 
.36 
23 

2.63 
3.76 

't." 

'.'37 

■.'65 
.01 



.03 

.16 

1.96 

Lansfordllll 

Lawreace-rille 

Lebanon 

Lehightonllil 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Matamorasjjil 

.17 
.10 

"!48 

.02 

".:: 

.04 

.... 

3.94 

.01 

1.98 

"'i'. 

T. 

.38 

.03 
.22 

'.'i8 

.42 

.01 

.06 

.05 

T 

.47 

.01 

.21 

'.'32 
.33 

".2» 
.28 
.26 
.11 
.30 
.16 

T. 
..34 

.05 

'.'24 
.22 
.01 
.02 

':65 

T 
'I 

'.30 

'.'62 
.38 
T. 
.03 

".'29 

"f. 

2.65 
3.72 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Upper  Del 

2  73 

T. 

".'ii 

T. 

... 

2  83 

.14 
.18 

3.28 

.40 
'.'03 

AO 
'  .02 

.12 

't.' 

T 

'.'36 
'.'65 
.'64 

"6i 

.05 
.03 

"14 

■v.' 

T. 
T. 

.02 

.05 

.15 

T. 

T. 

.20 
.22 

'.'63 
.06 
.01 
.06 
T. 

'!6i 
.02 

.19 
.25 

* 

.11 
.16 

.18 
0-t 

".m 
'.'63 

.48 
* 

.06 
.10 
.15 
.11 
.80 
.54 
.24 

i!i6 
'.'26 

.40 

.07 

.08 

1.12 

.... 

.12 

.... 

.21 

4  89 

Juniata 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Juuiata 

LowBr  Susq 

2.59 

Montrose 

.23 
.32 

.'26 
.80 
.45 
.42 
.45 
.60 
.24 

.SO 

.69 
.65 
.60 
.58 
.24 
.47 

't.' 

T. 

"i'." 

.05 
.05 
.10 

■r 

.13 
T 

.06 
.10 
.3S 
.19 
.02 
.11 
.06 
* 

.11 

.20 
.14 

.07 
.10 
1.0(1 
.19 
.02 

.03 
.02 
.45 

.08 

.16 

.05 

.07 

T. 

T. 

T. 

'."25 

T. 

.28 
.23 

2.60 

Morris  Run 

'.'65 

.03 

2.41 
5.95 

T. 

T. 

.27 
.41 
.06 
.08 
.08 
.31 
.OS 
.0? 
.3^ 
.39 
.4-t 

2.80 

t^eshaminy  FallsllH 

T. 

't. 

T. 

'.'oi 

T 
T. 

T. 

't. 

3.24 

New  Bloomfield 

't.' 

.... 

T. 

.... 

2  23 

New  Park.. 

T 

'.'64 
T. 
.02 

't'.' 

.01 

1  94 

Newportllll 

'.'69 
T 
.01 
.13 

.20 

'•)■'. 

't'.' 

T. 

T 
T. 

't. 

T. 

T. 

« 

T. 

'.'62 
.01 

".02 
.02 
T 
01 

.10 
'.'is 
't.' 

.04 

T. 

T. 

.30 

3.16 

Orwigsburg  . 

Schuylkill 

Leliisn 

Upper  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

2  ?0 

Palmertout 

.02 
.17 
T. 

.01 

.'is 

■.'87 

T. 

.03 

T. 

3.ti3 

Paupackjlll 

T 

't. 

3.76 

Philadelphia**" 

2. 32 

Phila.  Navy  Yard  t. 
Phila-P'nt  Breeze.t 

2.76 
2,36 

3,25 

T 
.06 

.10 

.03 
.18 

.02 

... 

.... 

.18 
.37 

3.73 

Pleasant  Mt.llll.... 

3.80 

Pottstown 

Schuvlkil! 

Pottsville 

Schuylkill 

Lower  Del 

.Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susn 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Snsq 

N.  Br.  Susq    

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Low'T  Susq     ... 

Lower  Snsq 

Schuylkill 

Lower  Del 

.90 
.22 
.45 
.52 
.15 
.51 
.75 
22 
.50 
.56 

.n 

.52 

.23 
.04 
.01 
.16 

f." 

T. 

'.'ii 
'  .'24 

.06 

.30 
.47 
.29 
.30 
.06 
.20 

't.' 
't. 

'!6i 
.01 

r. 

T. 

.10 
.07 
.10 
.08 

.03 
.11 
.10 
13 

.01 

T 

.25 

'.'08 
.08 
.01 
T. 
T. 
.07 
.15 
.08 

'.02 

"06 
.24 
.03 
.08 
.04 
.02 
.01 
.02 
.08 
.28 
.15 

.10 
.28 
.09 
.20 
.15 
.02 
.03 
22 
T. 
.03 

'.'62 
.12 
.01 
.05 
.05 

'  .'02 

T. 
T. 

T. 

't.' 

T. 
.01 

T. 

'i'' 

■.'05 

.02 
.04 

.03 
.04 
.03 
.08 
.12 
.08 

't  ' 
.12 

't'.' 

.04 
.14 
.32 

'.'i9 
.32 
.18 
13 

.25 
.39 

".m 

Vp 

.18 
29 
.05 
.23 
.06 
.27 
.12 

■% 
.02 

"t. 

.01 

'f. 

''04 

T 

.24 

.08 
.12 

'."26 
.13 
.14 
.15 
.31 
.23 

'J12 
.20 
.09 
.48 
.46 

"."ii 

.17 

"t. 

.21 

1.61 
.91 
.22 

T. 

T. 
T 
T. 

't. 

T. 

"."05 
T 

... 

.13 

.23 
.19 
.2P. 
.29 
.32 
.01 

3.P4 

Quakertown 

Reaiiing"' 

2  88 
2  19 

't'.' 

'i'." 

3  01 

Retreat 

Scrantnn"* 

.30 
.62 
.40 
1.05 
.50 

T. 

1.94 
2,41 

Selinsgrove 

1,87 

Shawraont 

.06 

T. 

T. 

1.80 
.19 
11 

.51 

55 

1 

2  73 

.... 

T. 

.06 

't. 

';o6 

.05 
.06 

.06 
.(17 
.15 
.04 
.04 
.08 
.04 
.07 
OS 

T. 

.18 
.09 
.29 

't. 

.10 
.03 

T.' 

"t. 

T. 

.02 

"t'.' 

"t 
't.' 

't. 

T 
T 

.11 
.10 
.20 
.14 

'.'20 

"'21 

2  28 

State  College 

't.' 

T. 

T. 

't.' 

T. 

'i'.' 

."35 

.45 
.09 
.47 
.32 
.18 
.58 
.38 

.'.58 

T. 

'!62 

02 
■J- 

T. 

't.' 
't.' 

T. 

'.'6i 

05 

.08 
.14 
T. 
T. 
T. 
.05 
T. 
* 

.11 

1.13   T. 

2.31  .... 

46     ''X 

3.00 

Stroudsburgljll 

Sunburvllll 

'.'61 
T. 

'.'02 
.04 

'!io 

08 
T. 

't'.' 

5.10 
2  94 

Susquehannallli 

.45 
.50 
.73 

1.26 
.66 
.98 

1.27 
.05 
.85 

1.30 
.32 
.42 

1.51 
.33 

.35 
T. 

2  40 

Weikert 

.51    .01 

.76    ... 

T. 

T. 
.06 
T. 
.23 

1.62 
2  76 

Wellsboro 

2  26 

Werners  ville[near] 

..39 
.27 
.02 
.85 
.66 
.60 
.23 
.25 
.04 
.18 

.22 
.29 
.07 

■.'08 
.26 
.85 
.01 

2,30 

Westchester 

.07 

.06 

.07 

.05 

.09 

.03 

.13 

T. 

.03 

't.' 

T. 

';62 

T. 
.05 

.02 

'.'62 
.04 
.02 
02 
T. 
T. 
.01 

"(ip 

.20 

12 
.31 
.10 
.10 
.21 

'."62 
.05 

3  05 

Westsrovellil 

'>'i 

2  73 

Wilkes-Barrellll 

T. 

.... 

T 

.34 
33 

.02 

.03 

T 

.04 

.09 

.08 

.31 

.07 

.25 
.07 
T 

T. 

"t. 

.02 



.35 

.07 

.05 

".h 

.34 

2.56 

Williamsportllil 

T. 

T. 
.02 

.08 

2  39 

Willi  amstown 

.... 

'.'io 

.44 
.42 
.40 
.07 
.84 

T. 

T. 

.14 

".'ii 

.52 

3.00 

York 

'.'64 

't.' 

06' 

1   63 

York  Haven  nil 

.35 
.15 
.01 

... 

.... 

"r. 

"t 

.... 

1,96 

Zionsville.  .(near). 
Trenton.  N.  .T***.... 

■."6i 

't.' 

.;.. 

3.53 
2,83 

Continued  on  page  4. 
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Daily  Precipitation  for  January,  1938-Continued  from  page  3 

Drainage  Basin 

Day  of  month                                                                                                j 

1        2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Iti 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

Ohio  Drainage 

Beaver  Fallsll II  .... 
BlairsvUle 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

.25 
T 

.49 
.90 

T.' 
T.' 

'.'08 

't.' 
't.' 

T. 

"u 

T. 

.08 

t' 

T 

T. 

T. 
T. 
.12 

'.'08 

't.' 

';6i 

T. 

T.' 

T 

T. 

."7 
T. 

't. 

T. 

T.' 
.05 

r. 
'i'.' 

T. 

't.' 

T.' 
''!•' 

't,' 

.02 

.17 

■I'. 

.03 

.03 

.01 

T. 

.03 

T. 

T. 

T. 

.06 

'1'. 

.02 

T. 

T. 

.03 

T. 

.01 

.02 

.05 

;6i 

T. 

.60 

r. 

T. 
.01 
T. 

■r 

.m 

.02 

.03 

T 
T. 
.05 

'[os 

.03 

T. 

.01 

.02 

T. 

'1'. 

.05 

T. 

T. 

.01 

.01 

.02 

T. 

.04 

'tV 

T. 
.02 

't.' 

T. 
'f.' 

T. 

■;62 

.04 
.12 
■1'. 
.15 

-r. 
.21 

.14 

.10 

.15 
.19 
.27 
T. 

.06 
.15 
.18 
.24 
.02 
.25 
.27 
T. 
.03 
.19 
05 
.25 

.05 
.05 
.28 

'!i5 
.19 

.10 

.32 

.06 

T 

.05 

.08 

.20 
.15 
.05 
.03 
.12 

!i5 
.19 
.14 
.16 
.25 

'.'is 

.21 
.30 
.27 
T. 
.02 
.20 

'!2C 
.01 

T. 
T. 
T. 
T. 

'.'02 
.05 

'."61 
T. 
.01 
.07 

.11 
.20 
.02 
.1)1 
T. 

".'('lii 
T. 
.10 
.02 
.02 
.11 

.04 

.05 

.02 

.01 

1' 

.01 

-r 

.06 
T 
.01 
.02 

.03 

T 

.02 

* 

T 

.02 

.05 

't'. 

T. 
.01 

.02 

"m 

T. 
T. 

.06 

't" 

.46 

.01 

.08 

'.'62 
'.06 

'  ."oi 
'.'62 

.03 

't. 

"02 
T. 
T. 
.01 
.02 

T.' 

'."6i 
"t.' 

.Oi! 

T. 

't 

.06 

r 
•r. 

't.' 

'."63 
.01 

« 

T. 
.01 

"  .'02 
.03 

'!6h 

"t".' 
.02 

'!6i 
.01 

.05 

']6i 
.02 

.06 
T. 

.06 
.Ch 
.10 
.09 
.10 
.04 
.13 

"."65 

.04 
.25 
.06 

'."67 

'."is 

.17 

.in 

.03 

.11 
.02 

.06 
.13 

".i)b 
.06 
T 
.04 
.19 
.05 
.09 
.15 
.07 

.11 

.02 
.09 

* 

.07 
.13 
.13 
.03 
.05 
.03 
.02 

.10 
T. 

.03 
.04 
.10 
.08 
.05 
.10 
.10 
.18 
.01 

.03 

.08 
.17 

"."26 
.15 
.10 
.08 
.16 
.06 
.12 
.15 

T. 

.13 

.06 

T. 

.16 

.14 

.17 

.02 

.08 

.17 

.10 

.09 

.02 
.05 
.12 
.03 
.13 
.12 

:'f^ 
.04 
.02 
.11 

.17 

.06 
.14 

.07 

* 

.08 
.05 
.10 
.13 
.04 
.07 
.09 

.04 
T. 

.11 
21 
.12 
.15 
.07 

'.'32 
.26 
.10 

T. 

.02 
T. 

.08 
.02 

"."6.^ 
.05 
.08 
T. 
05 
T. 
.08 

.43 

.OH 

.03 
.01 

'.'06 
.04 
.09 
.02 
T 
.04 
.10 

.18 
.2! 
.02 

'."62 
.01 
.10 
.15 

".'61 
.06 
.07 

T. 

.02 

.02 

.25 

T. 

".'6a 

.03 
T. 

.06 
T. 

".'06 
.na 
.05 
.02 
.04 
.05 
.20 

.63 
.02 

.18 

.14 

.15 

.40 

.21 

.24 

T. 

.38 

.04 

.10 

.11 

.31 

.18 
.17 

'.'55 
.21 
.05 
.18 
.ii' 
.16 
.06 
.05 
.14 

,10 
.05 

':i3 
.02 

.09 
.22 
.07 
.02 
.01 
.04 
.29 

.06 
.19 

.20 

';2.5 

.15 
.03 
.15 

.2( 

'."i9 

.14 
.41 
.19 
.10 
.07 
.04 
.0.'= 
.15 
.10 
.32 
.04 

.10 

T. 

y. 

"."63 

"'67 
'.'6s 

T. 

1 

T. 

.03 

"i'.' 

't  " 
.02 

'.'61 

.04 
.03 

1 

T. 
T. 

.08 

T. 

"t. 

T. 

.01 
.02 

.... 

T. 

j 

.21 

.67 

::::l 

't. 

.08 

"."62 
.(.0 

"t". 
't. 

.13 
'.'43 

't. 

.02 
'1. 

'.'02 

.14 
.28 

".M 

't. 

'f 

.03 

.21 

"t. 

'.'48 

.66 
T. 
.31 
.50 

'."4i 
.12 
.68 
.60 
.30 
.32 
.54 

.80 
.40 
.31 
.48 
82 
.34 
.3.1. 
.46 
.80 
.71 
,58 
.39 

.32 
.15 

.38 
OH 
.68 
.86 
,67 
45 
.60 

.:',o 

.70 

.08 

.30 
.7( 
.58 
.60 
08 
.64 
.11 
.32 
.62 
..■^6 

.03 
.17 
T. 
.07 

'.06 
.01 

'."6a 

.07 

.01 

T 

T 
T 
T. 

.2H 
.26 
.04 
.01 
.05 
.02 
.01 
T. 
.06 

.05 
.08 
.10 
.03 
01 
.05 
.06 
.02 

'.'62 
.02 
.17 

T. 
T. 

.04 

".'62 
.02 
.02 
.06 
.03 
T 

.20 
.15 

.04 
.07 

T. 

T.  1 

T. 

'.06 
.52 
.10 
.04 
.05 
.07 
.01 

.41 
.11 
.23 
.52 

'  '.h 

.12 
.35 
.34 
.08 
.20 
.16 

.37 
.31 
.14 

2.2li 

1.90 

1..M 

3.63 

0.97 

2.63 

lirookvillellli 

.... 

.... 

"is 
.12 

.46 

■!i4 
'.'61 

T. 

.L'6 
.4( 

"t" 

.21 
T 

'."46 
.20 
.42 

T. 

.75 

''01 
".'40 

't 

.06 

.48 
T. 

'.'io 

"t 

.43 

.13 

'!i9 
".'n 

.26 
.62 

.68 

T. 

.27 

"'■fi 
.02 
.26 
22 
T. 
.10 

'/io 

,16 

"t. 

.35 

'.'85 
.37 
.24 
.44 
40 
.01 

■'A 

T 

..30 

.12 

.36 

.12 

T. 

'.'65 
.22 
.48 

.06 
T. 

20 
.39 

14 
.30 

■.'06 
.14 

"ai 

T. 

T. 

't." 

T. 

'!r2 
.01 

't 

.06 

'!62 
.15 

".m 

.03 
.01 
T 

.01 

.04 

T 

.10 

.03 

T. 

T. 

.01 

.05 

■f. 

.04 

.10 

.08 

.02 

.02 

.02 

T 

.12 

.06 

T. 

T. 

.04 

.06 

.06 
.06 
.05 

'.07 
.01 
.04 
.0.'^ 
.02 

'."io 

.07 

'.'65 
.07 
.03 
.05 

;   .06 
.10 

jT. 

.08 

".26 

'.'6i 

"t. 

Chambersville 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . . 
Monongahela.... 
Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  — 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

Beaver 

Beaver 

Ohio 

Monongahela — 
Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny... 
Monongahela — 

.68 

T. 

.59 

.38 

.45 

.52 

.36 

.30 
.80 
.14 
.92 
.52 
.41 
.58 
.31 
.22 
.27 
.45 
.65 

.62 
.11 
.42 
.49 
.31 
.30 
.38 
.78 
.30 
.49 
.16 
.58 

.09 
.41 
.29 
.54 
.48 
.51 
.07 
1.05 
.65 
.32 
.53 

.30 

"."69 

.04 
T. 

"t." 

i. 

.04 
"in 

.05 

"t. 
"'63 

T. 

'."61 

.06 
.10 

".06 

"t". 

.04 

.02 

"f. 

.08 

.03 
.06 
T. 

'."63 
".'61 

";65 

.08 

.10 
.04 

"t 

"f 
.06 
T. 
.02 
.03 
T. 

T. 

"m 

.05 

r. 
'!oi 

T 

.10 
".61 

"."io 
.01 

"m 
.01 

.04 

.09 

"."06 

't. 
"t 

't. 
"t 

't. 

.03 

".(•■A 
'  ."03 

't.' 

•■• 

l.b« 

2.i-3 

Clay^vUle 

Court  UHiiicell  11 

Connellsville 

2.18 
2.10 

T. 
T 

'.'65 
!■ 
T 
T 
T. 
.(-6 
.02 
.02 
.06 
.(2 
.07 

'.'62 

".'67 
T. 
.10 
.12 
.08 
T 
.08 
.04 

T. 

.08 
.05 

't. 

.04 

.08 

.01 

T 

.10 

.10 

.06 

'!63 

.07 
T 
.06 
.01 

■.'08 
.01 

T. 

,. .  1 

2.26 

.... 

.12 
.03 
'.'64 

1.92 

Coudersport 

".02 
.03 
.02 
T. 

"t"  ' 

"  ."63 

"i" 

!6i 

.03 

■"oi 
".'64 

' .  0: 

03 

".hb 
.02 

".'03 

.03 

".'63 

.01 
.05 
T. 

"."65 

't. 

T. 

T. 

"."61 

"."6i 

.03 

.02 

.02 

T 

■V 

.01 

r 

.61 

"!03 
T. 

't. 

T 

.02 

T. 

.02 

T 

.02 

't. 

.02 
.02 

."(12 
T. 
T. 

"  .05 
.02 
.02 
.02 
.01 

!... 
".'62 
T. 

2.f3 
3.14 

.lii 

r 

'  .'oi 

■i" 

.02 

— 

't" 
.02 

'.'19 

.ni 

T. 

.'30 

'  .'('i2 
T. 

't.' 

1.82 

3.48 

Ebeudburg 

Franklinllll 

Greensborollll 

Greeiisburg 

't 

't 

T. 
T 

't 

".(Sb 
T. 
T. 

't'. 

... 

T. 
T. 

't. 

'f 
T 

't' 

... 
".'\b 

T. 

.(8 

T. 

.03 

.02 

.24 

'!6l 
.02 

T. 
.11 

'!31 

'  '.i\ 

1- 

"h 

.06 

.07 
T. 
T. 

't 

.10 
06 

T 

T. 

T. 

T 

't 

.08 
.20 

"[20 
.18 

.04 
.21 
.06 
.30 
.02 
.27 
.18 
.04 

.35 

T 

.22 

T. 

.34 

.22 

.33 

.07 

.13 

.20, 

.61 

.19 
.32 
.28 

'!i6 

.25 

.16 
.29 
.48 
.09 
.19 

.23 

.36 
.06 
.19 
.25 
.44 
.01 
.22 
T. 

"m 

.02 

2.19 
1.87 
2.48 
1.70 

Grove  City -.■ 

Herr9  Isl.  Dam II II.. 

1.'.9 
2.25 
2.07 

Johnstown 

Kane  (near)  U.... 

U'r.icrnrllll            

2.67 

2.22 
2.38 

Lake  Lynn  III 

Linesvillellll 

Lock  No  2IIII 

Lock  .^0. -11111 

Lock  No.  STtllll 

2.18 
1.64 

Ohio 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  . . . 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 
Conemaugh 

2.0  6 
2.::6 
2.70 
3./9 

McKeesportllll 

Meadville 

Mirllflnd 

1.08 
1.S4 
2.40 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon... 

2.46 
1.87 

.02 

•v. 

T. 

'» 
05 
02 

T. 

T 

"t. 

"t". 

"."m 

".'61 

1... 

•••• 

•• 

2.52 

New  Castlellll  

Newell 

Parkers  Lanrlingllli 

PennlinellllU 

Pittsburgh*** 

Punxsutawneylllj. . 

■riiilgvvav 

Salisbury  (near)... 

2.26 
2.12 
1 .  '.i2 
1.98 
2.49 
2. -JO 
1.05 

T 

't. 

"t" 

T. 

.28 
.10 

.A'    .08 

.37    .06 
.<6   T. 

35    .03 
.70    .03 
.27   T. 
.36;  T. 
.02    .08 
.40    .03 

96   T. 
.30..... 
.47    .('8 

.Osi  .02 

( 

2.58 

Saltsburgllll: 

SharonllH 

Smethportllll 

1 

.... 

'."si 
'.'27 

.30 
.02 

".ih 

T. 

].hf, 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  .. 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

.53    .02 

.671.... 

2.31 
2.69 
2.09 
2.78 
0.87 
2.43 
2.. 56 

SpringdaiellllU 

Onlontown 

Unity  Reservoirtt 

Vandergriftl 

Warren 

.46 
.49 
.57 
.07 
M 
.58 

".2i 
.Of 

.02 



.'62 


.07 
T. 

Waynesburg 

Westtordllll 

West  Newtonllll  — 

Lake  Drainage. 

Erie**'         

|.... 

.25 

1.49 
1.83 

1.46 

' 











Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  timf. 
of  observation  •"  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

II  l|  Precipitation  measured  in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hour.       T.  <  trace)  when  precipitation  Ik  less  than  .01  in-h.      §  I^compler^ 
or  missing       t  Dally  amounts  inconsist.Mit.      It  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  SeTvville:  of  Springdale.  Cheswick.  (P.  O.  Barking.  Pa.) :  of  Pennllne. 
Llnesville:  of  Unity  Reservoir,  Greensburg:  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Kane.  Wilcox:  of  I/)ck  No.  5.  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


PRESSTJRE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 
{  reduced  to  sea  level ) 


Stations 


Erie 

Harrisburg  . . 
Philadelphia 
Pitt<:burgh... 

Reading 

Scranton 


1   Wind 


Relative 
humidity 


30.01 
30.06 
30.08 
30.01 
30.06 
30.06 


30.62 
30.52 
30.48 
30.61 
30.51 
30.48 


29.19 
29.12 
29.26 
29.22 
29.16 
29.08 


3 
O 

2"S 

©  O 


a 

is 

S  a> 


14.1 
7.9 
12.3 
ll.l 

25  I  10.6 
25       6.5 


se. 

sw. 

s. 

se 

sw. 

se. 


24     73     71 
26      73     62 

74 

82 


75      61 
71      60 


*  For  any  flve-minute  period. 


\  Corrected  to  true  velocities. 


RIVEK  CONDITIONS 


® 

ec 

d 

♦» 

1- 
6 

X 

0 

« 

"      1 

Port  Jervis.  N.  Y Delaware 

Easton Delaware 

Lehighton   Lehigh 

Wilkes-Barre .Sui-quehannR  . 

William.=port .«usq'.iPhanna. . 

Harrisbure Susquehanna  . . 

Greensboro I  Monongahela.. 

West  Newton i  Youghiogheny 

Lock  No. 4 Monongahela.. 

Pittsburgh Ohio 

Midland Ohio 


3.6 
4.0 
4.0 
5.1 
4.2 
5  4 

12.6 
1.9 

13.6 


10.3 
14.3 

7.0 
14.6 

9.4 

8.4 
17.7 

5.0 
19.0 
16.4' 
19.7* 


2.3 

1.9 

3.1 

2.6 

1.4 

4.3 

11.0 

0.6 

11.4 

11.1* 

12.2* 


24 

18 

18 

22 

20 

9 

21 

20 

20 

20 

18 

18 

15 

80 

17 

20 

16 
10 
6 


80 
26 
80 


Pool  Stage. 


,1  VNIUKY,     1938 


CLIMATOLOGICAL  I).\TA:    PKNNSYLVANl  A  SHICTION 


Daily  Temperatures 

for 

January,    1938 

Stations 

1 

2 

8 

4 

6 

« 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

H 

15 

10 

17 

18     19 

20 

•il 

22 

n 

21 

25 

26 

27 

•a 

29 

80 

81 

Mean 

A  ItnrtnfL           

\  Maximum.... 
i  Miiiluuini. . . . 

36     84 

34      2(1 

34 

24 

82 
22 

39 

28 

47 
24 

48 

25 

26 
•20 

20     24| 

27 
28 

80 

26 

29! 
•25' 

29 

19 

26l 

16' 

88 
19 

82 

29 

80 

10 

20     8HI    81 
13'     18!     -If) 

86     86| 

48     60|    24 

■29      24        7 

14 
10 

14     88| 
8      121 

48 
80 

40l    82.3 
'28|     '20.8 

AllUUUI* 

0 

10 

29     "" 

no 

Bedford 

1  Maximum,, . . 

45      41 

39 

37 

46 

61 

46 

33 

27 

33 

33 

33 

35 

84 

32 

37 

36 

35 

•24      41!     40 

39 

49 

44,     68,     29 

19 

21]     44| 

67 

64      38.4 

1  .Mini mum,. . . 

41.1 

•29 

26 

22 

30 

19 

32 

22 

6 

1» 

26 

27 

27 

•20 

17 

18 

81 

17 

17!     18     -20 

32 

85 

•28     29      11 

12 

18      18 

26 

'27      '22.7 

Bethlehem 

V  Maximum,, . . 

36 

36 

39 

36 

44 

51 

48 

44 

30 

26 

26 

•29 

3« 

37 

.32 

32 

31 

28 

16     40     34 

82 

47 

46      58;     41 

23 

'22     88; 

64 

54      36.9 

t  Minimum,. . . 

26 

27 

28 

24 

29 

25 

38 

29 

16 

17 

22 

23 

27 

26 

23 

24 

28 

7 

0      16 

21 

28 

32 

30     40     20 

14 

14     lej 

'26 

31      23.4 

Brookviile 

\  Miixinium.. 

43 

34 

36 

34 

39 

61 

86 

23 

22 

29 

34 

35 

■29 

3.) 

28 

35 

85 

26 

26      86 

86 

40 

44 

51      41      27 

19 

20 

29 

49 

89 

34.1 

'  Miniuuim,. . . 

32 

28 

2.1 

19 

2S 

14 

14 

21 

-2 

3 

2(1 

21 

■26' 

7 

14 

12 

•26 

6 

0     -1 

2 

26 

82 

■24      '24        7 

7 

-3 

4 

20 

26 

15.6 

Butler 

\  Maximum,,. . 

45 

45 

37 

36 

88 

48 

48 

26 

23 

.30 

36 

38 

,'<7i 

32 

82 

85 

37 

Sfii     38i     37i 

38 

87 

60 

56     30     30 

17 

20 

86 

36 

36.4' 

'  Minimum, . . . 

32 

20 

24 

24 

27 

18 

26 

22 

3 

14 

28 

28 

■26; 

11 

'20 

16 

32      14|     10'     11] 

26 

84 

37 

42       6!      6 

10 

9 

14 

18 

'20.2* 

Carlisle 

\  Maximum... . 

40 

44 

41 

41 

48 

62 

50 

43 

30 

30 

30 

82 

4o: 

3;i 

36 

3,i 

34 

321     21      401 

86] 

88 

63 

46     59]     36 

28 

27 

41 

58 

"54 

39.6 

1  Minimum.. . . 

32 

30 

27 

26 

21 

20 

88 

28 

13 

12 

26 

•28 

■281 

24 

22 

23 

31 

15]       S|     11 

21 1 

81 

30! 

■26      36      18 

16 

11 

16 

'25 

30 

23.8 

Chambersburg 

^  Maximum,,. . 

43 

46 

42 

42 

49i 

53 

46 

35 

31 

29 

31 

33 

351 

33 

35 

85 

85 

33I     19!     84 

33 

41 

64! 

49]     68'     86 

'26 

26 

89 

64 

52 

38.9 

\  Minimum.. . . 

34 

27 

26 

23 

30 

23 

80 

26 

14 

15 

26 

25 

30l 

23 

21 

•23 

30 

18      \2,     16 

25 

29 

.32! 

•29|     33;     16 

16 

13 

17 

24 

■29 

■23.6 

(jnauibersville 

)  Maximum,,. . 

51 

41 

36 

34 

40 

64 

48 

28 

22 

30 

34 

37 

371 

3:< 

36 

38 

4(1 

37     30!     39 

38 

41 

45I 

.50     64'    26 

18 

18 

•49 

51 

46 

37.6 

1  Minimum,. . . 

38 

27 

25 

20 

24 

24 

25 

9 

-10 

4 

26 

23 

24 

9 

17I 

13 

L'9 

9      10|       8      23 

31 

31 

■27     22       6 

8 

6 

9 

M 

22 

18.4 

Claysville 

\  Maximum,.. . 

51 

40 

40 

37 

44 

54 

48 

27 

29 

32 

39 

39 

36 

36 

34' 

45 

43 

33      35      43      47 

47 

51 

66     66 

21 

18 

19 

43 

55 

.50 

40.9 

'  Minimum,. . . 

37 

28 

15 

24 

27 

29 

23 

20 

1 

14 

27 

28 

23 

13 

•22! 

•22 

31 

18      18'     14 

31 

33 

81 

33     20 

6 

8 

10 

12 

39 

23 

21.9 

/^1  nMI-H^llll                                     ..•••• 

(  Maximum,,.. 
1  Minimum.. . . 

45 
30 

41 

27 

38 
24 

41 

28 

40 
22 

38 
12 

31 
16 

35 
20 

30 

0 

27 
-2 

32 
21 

31 
20 

31 

10 

28 
12 

31  i 

8] 

29 

8 

29 
10 

'26     -26      '27 
4        3,       6 

21 
4 

'28 
16 

25 
10 

'25;     28 
lOi       6 

26 

4 

18 
8 

'20 
2 

•27 

8 

30 
12 

28 
10 

30.0 

Cleftrneiu 

11.7 

Coat^sville 

*  Maximum... . 

40 

44 

4(1 

30 

47 

52 

46 

45 

29 

33 

30 

31 

37 

37 

33 

32 

33 

30 

'22      40 

33 

38 

47 

49 

59 

84 

26 

26 

36 

53 

50 

38.1 

(  Minimum.. .. 

31 

27 

24 

21 

27 

23 

38 

26 

16 

13 

24 

23 

23 

24 

20 

18 

•26 

12 

5      18 

21 

31 

80 

25 

34 

20 

15 

13 

14 

22 

29 

■22.4 

)  Maximum... . 
I  Minimum,. . . 

48 

3i 

35 

30 

30 

47 

40 

24 

25 

26 

36 

35 

■29 

35 

32 

37 

37 

27 

36      .37 

42 

89 

46 

45 

48 

'22 

20 

19 

33 

48 

47 

35.1 

Corry 

30 

21 

20 

20 

14 

11 

20 

lo 

1 

10 

17 

26 

23 

17 

14 

15 

11 

0 

-61   -2 

14 

29 

■/9 

28 

19 

4 

8 

-6 

10 

30 

13 

14.6 

\  Maximum.,.. 
(  Minimum,. . . 

44 

35 

41 
32 

88 
25 

37 
19 

34 
28 

50 
14 

45 
SO 

30 
I5 

23 
-2 

26 
11 

33 
22 

32 
26 

l^ 

33 
20 

33 
17 

38 

18 

32 

21 

■27 
-6 

27      34 

-8    -5 

38 
10 

41 
32 

,53 
33 

48 
28 

52 
29 

•29 
8 

19 
10 

22 

1 

33 
14 

54 
33 

49 
28 

36.8 

Emporiuni 

17.9 

C—i  „♦ 

\  Maximum.... 
1  Minimum.. .. 
J  Maximum,,.. 
;  Minimum,. .. 
\  Maximum,... 
1  Minimum.. .. 
\  Maximum,... 
1  Minimum,... 

•  )  Maximiim.... 
1  Minimum,... 

•  )  Maximum,,.. 
1  Minimum.... 

■  S  Maximum.... 
i  Minimum,. . . 

39     32 
32      25 

35 
24 

34 
24 

30 

23 

47 
21 

43 
22 

22 
ll 

2] 
10 

25 

18 

36 
19 

38 

28 

31 

25 

31 
24 

V 
19 

87 
26 

33 
11 

21 
5 

30!     37 

131     16 

38 
29 

39 
31 

43 
31 

50 
41 

41 
18 

17 

8 

17 
12 

18 

8 

45 
18 

50 
28 

28 
14 

33.4 
■20.3 

Krie  

40 
30 

30 

28 

36 
24 

34 
25 

35 
24 

47 
16 

37 
18 

2l 
17 

22 
0 

29 

•A 

35 
18 

37 
26 

29 
'26 

36 
15 

27 
16 

38 
18 

35 
25 

29 
9 

3o:     34 

4i       5 

36 

39 
24 

47 
32 

50 
29 

44 
33 

34 

5 

20 
7 

20 
4 

45 

7 

50 
20 

27 
26 

34.6 
17.4 

r  rftiiKii"* 

Freeland 

29 
25 

32 

25 

.30 
21 

29 
21 

30 
24 

3k 
28 

36 

30 

34 

20 

22 

7 

20 
13 

22 

16 

2* 
•20 

'.'6 
22 

25 
20 

22 
13 

25 
9 

26 
23 

23 
2 

13;      30 

2i     10 

27 
24 

29 
25 

38 
•29 

39 

27 

51 
27 

27 

15 
6 

14 

3 

24 

9 

44 
23 

45 
22 

'28.7 
17.9 

43 
36 

48 
29 

41 

26 

42 
24 

49 
32 

63 
34 

50 
38 

45 

28 

32 
16 

30 
16 

31 

26 

33 
26 

37 
30 

36 
22 

34 

23 

34 
23 

34 

31 

34 
19 

•f3     i'l 

38 
27 

39 
31 

52 

29 

47 
■29 

49 
37 

38 

18 

26 
16 

27 
12 

39 
16 

66 
25 

55 
32 

39.9 
26.2 

vjeityoouiis •  ■ 

12 

i< 

GreeusbuTK 

52 

38 

38 
29 

38 
27 

34 

26 

4? 

28 

55 
31 

47 
26 

2fi 
22 

25 
4 

32 
12 

34 

28 

38 
26 

34 

25 

33 

IP 

32 
23 

40 
18 

37 
33 

33 
18 

31 
19 

30 

IS 

38 
31 

40 
34 

50 
35 

56 
35 

56 
'22 

22 

8 

17 
11 

18 
12 

42 
13 

57 
37 

52 

23 

38.3 
23.6 

Grove  City 

49 

35 

36 

32 

41 

47 

47 

27 

23 

31 

37 

37 

33 

37 

32 

36 

35 

31 

27 

39 

38 

39 

42 

53 

35 

22 

19 

22 

37 

47 

47 

35.9 

33 

23 

26 

23 

25 

24 

23 

13 

1 

15 

25 

■22 

24 

16 

17 

17 

29 

9 

9 

11 

27 

31 

38 

33 

21 

3 

7 

8 

12 

34 

18 

19.7 

TTnavi  V\11 1*cy                  ...••••• 

34 

28 

38 
34 

38 
28 

36 
29 

4(1 
31 

44 
26 

45 
42 

43 

30 

30 
14 

25 
14 

26 
24 

32 
24 

36 
•29 

36 
30 

30 
22 

3^2 
19 

30 

28 

28 
14 

16      36 
-2      14 

32 

20 

32 

28 

46 
30 

46 

SO 

56 
37 

59 

28 
14 

26 
12 

35 
13 

50 
26 

48 
32 

35.9 

tiainDurB 

23.9 

U'oT'T'TtiHnrff*           

•  \  Maximum,,.. 
i  Minimum,. . . 

33 
32 

42 

29 

38 
29 

41 

28 

47 
31 

52 
29 

48 
32 

34 
23 

27 
16 

29 
19 

28 
25 

31 

25 

37 
30 

33 

27 

31 
25 

34 
26 

34 
22 

23 
11 

19 

7 

38 
19 

34 
26 

39 
32 

50 
32 

57 
32 

68 
27 

27 

23 
17 

24 
16 

40 
18 

57 
28 

52 
26 

37.6 

iiarribuuiis  

24.4 

TTq  wlftV         

.  S  Maximum.... 
I  Minimum.. . . 

28 
18 

37 
19 

33 
23 

34 
6 

36 
18 

47 
15 

41 
32 

36 
24 

27 

8 

26 

7 

25 

29 

33 
17 

30 
19 

27 
13 

29 
4 

29 
24 

26 
3 

23 
-19 

87 

7 

25 
5 

33 
23 

43 
29 

39 
13 

55 
36 

37 
15 

21 
10 

•20 
2 

27 
6 

51 
22 

47 
26 

33.2 

riawioy 

17      20 

14.9 

•  >  Maximum... . 

43 

46 

40 

42 

48 

46 

48 

34 

30 

36 

321     34 

38 

36 

34 

37 

36 

32 

23 

37 

34 

39 

49 

56 

67 

32 

25 

27 

36 

57 

47 

39.1 

i  Minimum,. .. 

35 

31 

28 

28 

30 

28 

34 

28 

20 

20 

29 

•28 

33 

27 

25 

23 

32 

14 

10 

22 

25 

33 

30 

28 

32 

20 

19 

18 

19 

27 

29 

26.0 

TTn  r»ti  Tl  CTfinn          ...•-•• 

.  \  Maximum,... 
(  Minimum,. . . 

41 

35 

38 
26 

40 
28 

39 
20 

47 
25 

53 
17 

46 
30 

31 
21 

28 
11 

27 
11 

33 
25 

33 

28 

35 
30 

34 
21 

31 

15 

36 
17 

34 

30 

33 
5 

21 

8 

37 
13 

32 
13 

41 
31 

51 

28 

56 
25 

66 
21 

22 
I4 

22 
16 

24 

10 

44 
17 

56 
17 

49 

25 

37.7 

tlUUl'lUK^'-'iJ 

■20.4 

.  )  Maximum,,.. 
/  Minimum,. .. 

51 
88 

39 

29 

43 
27 

36 

27 

43 

80 

53 
24 

46 
26 

27 
20 

28 
3 

33 
10 

36 
30 

37 
30 

35 

26 

36 
21 

35 
21 

41 
19 

40 
34 

35 

20 

29 
19 

40 
21 

38 
31 

42 
36 

52 
36 

47 
31 

56 
23 

25 
9 

20 
11 

•20 
13 

44 
13 

56 
29 

43 

26 

38.9 

J  UULlS  Hi  *?**•••••  • 

■23.6 

T  ttTipfljBtpr • 

■  \  Maximum,... 
1  Minimum,. .. 

42 
34 

47 
30 

41) 
24 

40 
19 

48 
24 

53 
19 

50 
37 

46 
27 

42 
13 

33 
13 

34 
25 

32 
25 

38 
25 

36 
23 

35 
15 

38 
16 

37 
30 

35 
19 

23 

5 

41 

14 

36 
18 

40 
30 

60 
20 

49 
23 

60 
39 

53 
20 

36 
14 

29 

11 

39 
12 

60 
20 

55 
31 

41.8 

1j(ILiciK)m;i •  • 

22.1 

Lawrence  viUe 

•  \  Maximum.,.. 

40 

37 

31 

31 

37 

49 

44 

36 

22 

25 

34 

31 

33 

32 

28 

30 

30 

14 

20 

36 

29 

36 

47 

44 

54 

34 

17 

18 

27 

57 

53 

34.0 

1  Minimum,... 

28 

28 

2> 

2] 

26 

18 

30 

21 

7 

12 

17 

22 

19 

23 

15 

10 

14 

-9 

-19 

-5 

5 

27 

31 

21 

32 

12 

12 

3 

12 

26 

23 

]3.0 

Lebanout 

■  \  Maximum.... 

38 

43 

40 

40 

47 

53 

48 

35 

29 

29 

27 

33 

37 

34 

32 

33 

36 

23 

20 

39 

33 

39 

51 

58 

50 

36 

23 

25 

38 

60 

49 

38.0 

<  Minimum.. . . 

30 
38 
28 

28 
35 

28 

24 
37 
23 

27 
43 
30 

24 
48 
22 

30 
48 
36 

28 
42 
27 

14 
30 
11 

14 
25 
15 

22 
30 
23 

24 
33 

28 

22 
35 

30 

22 
34 

25 

17 
33 
22 

19 
30 
21 

24 
33 
28 

15 

30 

6 

3 

20 

1 

6 
33 
10 

18 
32 
17 

28 
4! 
31 

30 
46 
34 

29 
45 
27 

36 
.59 

37 

19 
39 
15 

11 
24 
14 

11 
25 

8 

13 
30 

17 

18 
45 
23 

29 
44 
31 

21. 2» 

T  /Nr»lr    TTnvftTl          

.  )  Maximum,,.. 
'  Minimum, . . . 

35 

36.4 

LiOCK    xiavou 

22.7 

Marcus  Hook* 

•  \  Maximum.... 

H 

45 

42 

49 

54 

53 

50 

63 

3fi 

36 

35 

40 

4n 

37 

40 

38 

36 

27 

^2 

42 

42 

50 

53 

58 

49 

29 

34 

40 

56 

54 

37 

43.6 

>  Minimum,... 

35 

30 

30 

33 

32 

41 

32 

21 

21 

29 

27 

33 

30 

28 

23 

34 

20 

10 

24 

29 

34 

35 

3.^ 

45 

26 

19 

17 

21 

33 

35 

22 

28.5 

MoaHvillft              

•  )  Maximum.,.. 
'  Minimum,... 

41 
26 

27 
24 

34 

24 

32 
23 

32 
15 

48 
20 

27 
15 

20 
-1 

20 
2 

31 
19 

35 
28 

31 

26 

29 

18 

38 
18 

27 
14 

32 
26 

31 

7 

26 

6 

'I 

34 

39 
31 

38 
31 

45 
31 

61 
31 

32 

5 

6 

18 
-3 

22 

-3 

43 
21 

50 
23 

25 

-2 

32.3 

lyLQEkClVlliCt 

15.8 

TifrtTif  firtcft          

•  \  Maximum,,.. 
1  Minimum,... 

29 
23 

31 

25 

28 
19 

33 

18 

.30 

22 

41 
24 

39 
32 

36 
19 

23 

21 
10 

26 
11 

29 
21 

27 
23 

26 
20 

23 

7 

24 
5 

28 
21 

22 
-5 

18 
-3 

31 

8 

31 

18 

33 
25 

40 
30 

39 
27 

53 
33 

34 

9 

18 

7 

16 
0 

23 

49 
21 

46 
19 

30.5 

i>10illjrU3a  • 

16.2 

Mount  Pocono 

.  \  Maximum,,.. 

25 

31 

27 

30 

32 

40 

38 

37 

27 

21 

22 

27 

29 

28 

25 

28 

26 

19 

20 

26!     81 

31 

39 

35 

53 

26 

25 

26 

16 

15 

16 

27.8 

)  Minimum,... 

23 

24 

15 

15 

20 

21 

31 

15 

5 

15 

15 

21 

25 

18 

8 

6 

15 

-1 

-5 

13 

20 

25 

29 

25 

21 

17 

10 

8 

6 

6 

6 

15.2 

PhilAfiAlDhia*.. .  .t 

.  S  Maximum,,.. 
)  Minimum,... 

43 
32 

43 
33 

4] 
29 

42 

28 

47 
31 

57 
33 

51 
36 

36 
29 

30 
21 

33 

23 

30 
28 

37 
27 

40 
32 

36 

30 

34 

23 

36 
20 

37 
27 

27 
13 

28 

43 

38 
30 

37 
34 

50 
34 

56 
34 

58 
34 

34 

20 

26 
19 

28 
18 

36 
20 

56 
33 

55 
29 

40,2 

r iiiii*'-io*i'"-""   »•••• 

ll!     24 

26.9 

Pittsburgh*. 

•  \  Maximum,,.. 

48 

34 

37 

35 

42 

52 

38 

24 

26 

30 

36 

38 

29 

38 

29 

40 

38 

28 

31      38 

40 

41 

52 

60 

46 

13 

18 

17 

42 

54 

44 

36.7 

1  Minimum,... 

34 

28 

26 

28 

28 

30 

24 

10 

6 

21 

2S 

27 

22 

20 

21 

22 

27 

17 

17 

18 

33 

3S 

34 

39 

12 

5 

9 

9 

17 

41 

16 

22.6 

(~\nQ  lrc»T*t'r\nr'n           ...••• 

.  f  Maximum,,.. 
I  Minimum,... 

35 
30 

40 
26 

38 
27 

37 
19 

44 
25 

49 
19 

47 
36 

41 

28 

31 
15 

27 
12 

27 
22 

29 
23 

37 

25 

35 
19 

31 
15 

35 
13 

34 
26 

27 

8 

19 
-4 

37 
17 

33 
11 

35 
29 

44 

30 

46 
21 

58 
40 

42 
20 

24 
14 

24 
10 

36 
IS 

52 
20 

50 
31 

36.9 

l^ua&cl  njvn  11 *  • 

20.6 

.  )  Maximum,,.. 

39 

42 

41 

41 

49 

55 

49 

34 

29 

31 

30 

32 

38 

37 

33 

37 

36 

29 

23 

37 

35 

39 

49 

,58 

63 

31 

25 

25 

41 

58 

56 

39.4 

(  Minimum,... 

32 

29 

28 

29 

35 

28 

32 

23 

17 

19 

26 

■25 

28 

28 

23 

22 

29 

9 

6 

18 

26 

33 

34 

35 

31 

21 

17 

16 

18 

31 

27 

24.9 

RirltrTCRvt          

•  \  Maximum,,.. 
'  Minimum,... 

46 
31 

46 
29 

32 

23 

3fi 
20 

34 

27 

34 
13 

51 
13 

37 
16 

23 
-5 

26 
-5 

29 
12 

33 
■24 

35 
26 

30 
15 

3> 
14 

28 
17 

35 
25 

31 
-1 

23 
-2 

25 
-4 

36 

0 

36 
24 

41 
32 

45 
24 

63 
34 

36 

7 

15 

7 

20 

-1 

30 

7 

46 
20 

50 
26 

34.6 

LVlUS  "  "J  + 

15.1 

QpT'A.Tlton* 

•  \  Maximum... 
1  Minimum.. .. 

33 
27 

36 
29 

32 
22 

36 
21 

38 
31 

5n 
26 

44 
33 

33 

20 

26 
14 

27 
17 

30 

22 

32 

28 

35 
29 

31 

26 

2R 
14 

31 

12 

32 
15 

18 

7 

24 

-2 

34 

18 

36 
16 

36 
30 

43 
99 

55 
28 

60 
26 

26 
16 

21 
13 

20 
9 

84 
16 

55 
30 

52 
23 

35.0 

oi^muwu^i   (..-••-•• 

20.8 

SaHnQirrnVfl              

■  \  Maximum.,.. 
'  Minimum,. .. 

36 
34 

37 
30 

37 
26 

37 
24 

42 

27 

46 
20 

45 
36 

42 

26 

28 
12 

28 
14 

31 
25 

33 
26 

34 
25 

34 

21 

29 
21 

32 
15 

33 

17 

32 
9 

22 

1 

341     31 
8     16 

38 
16 

50 
32 

48 
25 

.52 
32 

36 

16 

23 
13 

20 
9 

37 
14 

54 
24 

54 
29 

36.6 

oeilllSsiu  vo 

20.7 

.  (  Maximum,,.. 
'  Minimum.,.. 

46 

36 
25 

40 
18 

30 
20 

39 

25 

48 
16 

44 
22 

25 
Ifi 

25 

-lo 

30 
3 

32 
25 

37 
19 

36 
20 

33 

8 

26 
1 

40 
16 

40 
30 

3.> 

Ifi 

26 
15 

401     38 
17     25 

38 
.33 

51 
31 

42 
25 

54 
19 

23 
4 

13 
6 

17 
6 

37 
6 

55 
21 

52 
19 

36.3 

17.1 

MatA  PnllpSA        

.  \  Maximum,,.. 
'  Minimum,. .. 

40 
31 

48 
29 

36 

25 

36 
27 

42 

27 

48 
26 

38 

30 

31 
2| 

21 
4 

20 
12 

32 
21 

32 
22 

33 

27 

33 
19 

36 
20 

33 
22 

34 

20 

25 

5 

21 
8 

32     32 
9      11 

39 
30 

46 
31 

48 
29 

66 
25 

87 
10 

20 
9 

21 
7 

38 
11 

53 

27 

61 
21 

36.1 

OLtXbu  VjUllCgO  .....«.•• 

19.9 

Stroudsburgt 

.  (Maximum.,.. 
I  Minimum,. .. 

32 

39 

33 

3fi 

41 

48 

50 

40 

31 

25 

0(i 

39 

38 

36 

28 

32 

33 

33i     20!     42l     32 

45 

53 

59!     58 

58 

25 

29 

32 

47 

52 

38.5 

29 

29 

26 

16 

22 

18 

22 

1     29 

13 

15 

18 

22 

21 

20 

18 

15 

30 

6 

-131-11!     11 

17 

26 

19 

22 

17 

14 

10 

11 

20 

20 

17.2 

Towanda 

.  \  Maximum,,.. 

38 

35 

33 

39 

37 

50 

46 

34 

26 

26 

30 

33 

35 

30 

27 

31 

31 

17 

20 

32 

32 

36 

48 

51 

.59 

30 

22 

24 

28 

55 

51 

35.0 

'  Minimum,. .. 

31 

29 

24 

23 

30 

20 

33 

18 

'0 

14 

17 

26 

25 

17 

12 

10 

15 

-1 

-12 

1 

8 

29 

25 

24 

29 

14 

14 

5 

5 

28 

19 

17.5 

Unioutown 

.  )  Maximum,,.. 
'  Minimum,... 

56 
38 

38 
30 

42 
20 

41 
26 

46 
28 

57 
26 

48 
27 

27 
23 

20 
9 

S3 
15 

37 
30 

43 

28 

36 
27 

34 

14 

34 
25 

46 
22 

44 
36 

37 
23 

35 
24 

45 
23 

48 
32 

49 
38 

54 
35 

58 
36 

64 
24 

24 
9 

19 
10 

22 
U 

45 
12 

59 
38 

55 
26 

42.1 

24.7 

Vandergrift* 

.  \  Maximum,,. . 
'  Minimum,. .. 

55 
36 

42 

28 

42 

26 

40 
26 

4fi 
99 

54 
31 

43 

26 

32 
10 

27 

7 

34 
15 

40 
30 

41 
32 

37 
23 

37 
15 

34 
IS 

40 
22 

40 
22 

29 
16 

30 

15 

43 
15 

39 
27 

42 

34 

.50 
30 

59 
30 

53 
17 

24 
9 

26 
13 

24 
12 

47 
18 

57 
36 

52 
17 

40.6 

22.1 

Warren 

.  j  Maximum,,.. 
'  Minimum,. . . 

40 
34 

34 
25 

27 
23 

.30 
25 

29 
22 

47 
IR 

45 
3n 

38 
10 

21 

0 

22 
13 

32 
22 

36 

28 

32 

28 

29 

22 

32 
1? 

28 
16 

18 
0 

26 
0 

24 
-4 

28 
3 

36 
19 

40 
32 

44 
31 

42 
28 

50!     3.1 

18 
10 

18 
8 

26 
12 

47 
26 

40 
10 

32.7 

34 

10 

17.4 

Waynesburg 

.  (  Maximum,,.. 

64 

41 

40 

40 

45 

54 

49 

30 

29 

.32 

41 

40 

36 

35 

32 

44 

44 

3."; 

38 

40 

47 

49 

54 

65 

65 

25 

18 

19 

44 

57 

55 

41.8 

'  Minimum,. .. 

38 

30 

17 

25 

29 

26 

25 

21 

3 

16 

29 

21 

25 

16 

24 

24 

35 

21 

21 

17 

1     33 

36 

35 

31 

21 

6 

9 

12 

14 

40 

25 

23.4 

Wellsboro 

.  S  Maximum,,.. 

38 

34 

33 

36 

34 

46 

42 

31 

2n 

25 

31 

30 

.30 

31 

25 

28 

28 

15 

21 

37 

35 

38 

44 

45 

52 

27 

19 

19 

28 

50 

44 

.32.8 

'  Minimum,. .. 

34 

26 

24 

25 

28 

20 

31 

20 

5 

12 

16 

26 

26 

25 

IP 

14 

15 

-1 

-12 

-1 

12 

30 

32 

23 

27 

14 

12 

5 

14 

28 

20 

18.3 

Wllliamsport. 

.  S  Maximum,... 

39 

38 

87 

38 

41 

46 

46 

Sc 

2S 

24 

30  i     31 

35 

33 

on 

•^n 

34 

2fi 

18 

33 

33 

35 

48 

48 

58 

S3 

22 

24 

30 

51 

50 

35.7 

'  Minimum.. .. 

34 

29 

28 

24 

2? 

21 

36 

26 

11 

15 

23 

27 

27 

26 

23 

19 

25 

4 

-2 

7:     13 

39 

29 

25 

32 

14 

13 

9 

17 

29 

29 

21.7 

Williamstown 

.  )  Maximum. .. 

40 

.38 

37 

39 

42 

49 

46 

42 

32 

Qf 

26 

27 

3? 

31 

34 

33 

31 

31 

19 

36:     33 

41 

48 

45 

53 

38 

21 

19 

36 

.55 

62 

36.6 

'  Minimum.... 

26 

25 

22 

24 

27 

31 

35 

21 

8 

If 

20 

21 

24 

20 

2.'; 

16 

25 

8 

1 

12     26 

28 

32 

31 

34 

11 

9 

7 

11 

27 

26 

20.9 

York 

.  )  Maximum..  . 

42 

45 

40 

40 

47 

54 

48 

if 

32 

32 

34 

32 

30 

35 

33 

37 

34 

34 

21 

39     34 

41 

49 

48 

57 

88 

26 

26 

40 

59 

55 

39.9 

1  Minimum  ..  . 

35 

30 

27 

26 

28 

22 

39 

3C 

18 

If 

28 

28 

29 

22 

18 

23 

32 

20 

9 

15;     23 

1 

32 

30 

28 

38 

21 

16 

12 

13 

25 

32 

24.7 
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GENERAL  SUMMARY. 

The  mean  temperature  for  the  month  was  almost  six  degrees 
above  the  February  average,  although  daily  temperatures  were 
normal  or  below  normal  almost  one-half  of  the  time.  This  was 
due  to  the  large  phip  departures  on  several  dates,  while  minus 
departures  were  generally  small.  The  lowest  temperature  re- 
corded in  the  State  was  four  degrees  below  zero.  Lower  tem- 
peratures have  been  recorded  every  February  for  the  last  fifty 
years  excepting  1890.  Higliest  temperatures  for  the  month 
were  recorded  in  the  eastern  portion  of  the  State  on  the  18th, 
and  in  the  western  portion  on  the  13th  or  14th.  Lowest  tem- 
peratures were  generally  recorded  in  the  eastern  counties  on  the 
28th,  and  in  the  western  counties  on  the  Ist  or  the  28th.  Pre- 
cipitation for  the  month  averaged  exactly  normal,  and  its  dis- 
tribution was  good  throughout  the  month.  A  moderate  excess 
in  a  few  of  the  northwestern  counties  was  sufficient  to  balance 
small  deficiencies  in  the  remainder  of  the  State.  The  snowfall 
averaged  about  one-third  of  the  February  normal.  As  usual,  it 
was  heaviest  in  Someri^et  County,  and  12.0  inches  was  measured 
at  Elk  Lick.  It  was  very  light  in  the  southern  tier  of  counties 
from  Bedford  to  Lancaster  inclusive,  with  no  snow-cover  on  the 
fields  of  that  region  at  any  time.  With  the  exception  of  a  few 
small  regions,  the  heaviest  snowfall  occurred  on  the  20th,  when 
amounts  in  excess  of  five  inches  were  measured  at  several  sta- 
tions in  the  eastern  portion  of  the  State.  Streams  remained  at 
rather  low  stages  throughout  the  month,  partly  because  the 
precipitation  was  of  such  a  character  as  to  make  for  a  light 
run-off,  and  partly  because  the  ground  was  free  from  frost  so 
much  of  the  time  that  the  seepage  was  greater  than  usual. 
Despite  the  lack  of  snow-cover,  the  winter  grains  remained  in 
generally  fair  condition  throughout  the  month.  Some  fields 
were  seeded  so  late  last  autumn  they  did  not  become  well  estab- 
lished before  the  ground  froze,  but  they  seemed  to  come  through 
January  and  February  without  further  deterioration.  There 
was  less  ice  on  the  highways  than  is  usual  during  February, 
and  traffic  suffered  few  delays  on  that  account,  and  almost  no 
delays  on  account  of  drifting  snows. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  91  stations,  was  34.1°,  which  is  5.8°  above  the  61- 
year  normal  for  February.  The  highest  monthly  mean  was 
40.6°,  at  Uniontown,  and  the  lowest  was  25.2°  at  Mt.  Pocono. 


Extremes  of  temperature  ranged  from  a  maximum  of  74°  at 
Vandergrift  on  the  13th,  to  a  minimum  of  — 4°  at  Kane(near) 
on  the  Ist  and  28th.  The  greatest  daily  range  in  temperature 
was  62°  at  Lycippus  on  the  17th. 

PREOIPITATION . 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  168  stations, 
was  2.85  inches,  which  is  just  normal  for  the  month  of  Feb- 
ruary. The  greatest  monthly  amount  was  5.33  inches  at  Brad- 
ford, and  the  least  was  0.28  inch  at  Hyndman.  The  greatest 
amount  for  any  24  consecutive  hours  was  1.81  inches  at  Erie 
on  the  12- 13th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  3.9  inches,  which  is 
6.9  inches  below  the  51-year  average.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  12.0  inches  at  Elk  Lick  and  Gordon. 
The  greatest  24-hour  snowfall  was  9.0  inches  at  Girardville  on 
the  20th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  FEBRUARY 


Year 


Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

°g 

§ 

.22 

OS 

^•2 

S 

tS 

.3 

> 

< 

XJOD 

sg 

o 

«»b. 
889. 
890. 
891. 
89'^ . 
893. 
894. 
896 
896. 


898. 
899. 
900. 
901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 

908. 
909. 
910. 
911. 
912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
917. 

918. 
919. 
920 . 
921. 
922. 
923. 
.924. 
925. 
926. 
927. 

928. 
0'29. 
930. 
931. 
9.32. 
933. 
934. 
935. 
936. 
937. 
938. 


Period  . 


28.4 

63 

-31 

2.50 

7.2 

9 

7 

11 

23.0 

60 

-27 

1.96 

8.7 

9 

7 

9 

37.0 

79 

0 

4.32 

5.6 

11 

6 

8 

34.8 

70 

-7 

4.61 

5.6 

12 

6 

8 

31.6 

62 

-18 

1.76 

6.3 

9 

7 

/ 

27.3 

60 

-16 

5.92 

26.4 

14 

6 

8 

27.6 

64 

-24 

3.53 

22.7 

11 

8 

9 

20.2 

60 

-26 

1.22 

13.2 

6 

10 

10 

29.4 

65 

-21 

4.90 

10.5 

11 

9 

7 

30.6 

67 

-14 

3.28 

10  3 

9 

7 

8 

29.4 

72 

-16 

2.23 

6.1 

9 

8 

8 

22.7 

67 

-39 

4.05 

23.6 

12 

8 

7 

27.1 

81 

-17 

4.22 

7.0 

11 

8 

6 

21.7 

57 

-22 

0.96 

7.9 

8 

10 

9 

23.9 

64 

-24 

3.99 

14.3 

10 

9 

7 

30.5 

68 

-17 

4.49 

10.8 

10 

10 

7 

21.8 

68 

-27 

2.41 

6.8 

11 

10 

7 

20.8 

59 

-25 

1.70 

9.7 

8 

10 

8 

28.0 

79 

-21 

1.70 

6.8 

7 

12 

7 

22.8 

56 

-20 

1.91 

15.2 

8 

12 

7 

24.8 

64 

-29 

4.65 

23.6 

11 

10 

7 

35.8 

73 

-9 

4.84 

4.0 

14 

6 

7 

26.6 

65 

-22 

3.59 

15.0 

11 

9 

7 

31.0 

66 

-8 

2.27 

11.1 

10 

7 

6 

23.7 

69 

-27 

2.20 

6.5 

8 

11 

8 

27.4 

67 

-9 

1.84 

5.7 

9 

12 

6 

21.8 

65 

-27 

2.78 

23.5 

10 

11 

6 

33.3 

73 

-9 

3.90 

2.0 

9 

9 

5 

25.7 

67 

-22 

3.08 

14.3 

12 

8 

7 

25.6 

68 

-29 

1.46 

8.0 

10 

9 

9 

28.2 

69 

-34 

2.46 

2.9 

9 

10 

8 

32.0 

66 

—  / 

2.23 

4.7 

11 

12 

6 

25.6 

62 

-20 

2.44 

18.3 

11 

9 

8 

32.8 

76 

-15 

2.59 

15.4 

10 

8 

8 

33.0 

74 

-19 

1.99 

7.7 

10 

9 

9 

24.6 

58 

-20 

2.J6 

11.7 

12 

8 

8 

26.9 

70 

-25 

2.94 

16.3 

10 

11 

7 

35.6 

71 

-11 

2.16 

2.1 

8 

11 

7 

28.7 

65 

-13 

4.06 

23.3 

12 

7 

6 

35.0 

69 

-8 

3.48 

16.5 

13 

7 

8 

30.3 

65 

-11 

3.42 

6.7 

11 

10 

7 

28.0 

69 

-20 

2.87 

n.7 

9 

10 

8 

35.1 

80 

-18 

2.69 

3.9 

11 

9 

6 

31.9 

66 

-16 

1.98 

5.2 

9 

11 

5 

35.3 

83 

-8 

1.64 

2.9 

10 

10 

8 

31.3 

68 

-15 

2.30 

9.4 

10 

12 

7 

18.1 

59 

-.34 

1.31 

14.4 

7 

13 

7 

28.9 

66 

-26 

2.67 

14.4 

12 

8 

7 

21.5 

69 

-27 

2.33 

12.3 

9 

U 

7 

31.4 

77 

-12 

2.32 

6.5 

10 

9 

8 

34.1 

74 

—4 

2.85 

3.9 

12 

8 

6 

28.3 

83 

-39 

2.85 

10.8 

10 

9 

7 

11 

12 
14 
14 
15 
14 
11 
8 
13 
13 

12 
13 
14 

9 
12 
11 
12 
10 

9 


12 
15 
12 
15 
10 
U 
11 
14 
14 
10 

10 
10 
12 
12 
10 
12 
11 
10 
15 
13 

12 
10 
13 
12 
11 
9 
8 
13 
11 
11 
14 

12 
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Olimatoloerical  Data  for  February,  1938 


.stations 


Counties 


Allentown 

^  Altoona..  

9  Ardmore 

~  Arendtsville 

S  Bedford 

(^  Bethlehem ,... 

„  Carlisle 

■.§  Center  Hall 

g  Chamborsburg 

5S  oieartield 

"^  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata ' 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Qordon 

Qouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mifflintown 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley..  ■••■• 
Neshaminy  Falls;;.. ■ 

Palmerton 

Philadelphia 

Phoenixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scrauton 

Selinsgrove. 

Shawmontit 

Shippeusburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

York ■■ 

BrookviUe 

Butler 

»  Chambersville  — 

§  Clairton 

.g  Claysville 

g  Corry 

(§  Coudersport 

o   Derry 

S  Donora  

O  Ebensburg 

Franklin 

Qreensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irvsfin •• 

Johnstown 

Kane  (near)  tX 

LyciDDUsU 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Neweil 

Pittsburgh 

Ridgway 

Salisbury  (near) 

BharonU 

Somerset 

Dniontown 

Vandergrift 

Warren 

VFaynesburg 


Lake  Drainnae. 


Erie. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton... 
Cumberland  — 

Center 

Franklin 

Clearlield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Bedford 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Juniata 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . . . 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna 

Snyder 

Philadelphia  ... 
Cumberland  — 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  . . . 

Erie 

Potter 

Westmorelami. 

Washington.... 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Somerset 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland. 

Warren 

Greene 


For  the  State. 


Erie. 


•c 

Temperature 

in  degrees  Fahi . 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

1 

o 

U    CO 

a 

^a 

a 

a  ^ 

1.- 

ll 

S 

>, 

fan 
I-  a 

o 

> 

a 

S3 

5S 
ax: 

1 

x: 

a> 

1 

^3 

"5 

s5 

2  o 

5  = 
So 

■c 

3 
O 

>> 

C  o 

n 

5 

■V 

a 

C 

X 

S 

3 

a 

H 

Q 

o 

£■■ 

o 

t: 

5 

£ 

Observers 


264 

1,615 
350 
700 

1,060 
364 
467 

1, 272 
580 

1,120 
380 
560 

1.050 
380 

1,970 
I'JO 
653 
840 

1.875 
535 
600 
337 
900 
200 
660 
977 

1,694 
255 

1.000 

469 

580 

50 

445 

1.  720 

1,045 
60 
398 
26 

too 

496 
273 
900 
746 
455 
51 
660 

1.217 
500 
754 

1.419 
455 
521 

1,  275 

too 

1.173 
1,077 
1,047 
1.  020 
1,150 
1,  430 
1,765 

1,  172 
762 

2,  000 
957 

1,150 

950 

1.256 

1,100 

1,184 

2,  020 

1,420 

1.080 

691 

808 

800 

1,248 

1,350 

2,680 

940 

2.190 

1,100 

825 

1,180 

1,  035 


370 


66 


32.8 
33.0 
36.2 


36.7 
34.6 
36.1 
34.4 

36.8 


34.8 
32.0 
32.3 
35.7 
26.8 
36,1 
37.4 
32.2 
25.3 
33.1 
38. 0 
35.0 
29.6 
36.0 
35.0 


+3.7 
+5.6 
+3.1 


+3.5 
+6.0 
+6.9 
+5.2 


+4.4 
+2.6 
+  6.5 
+5.6 
+2.1 
+4.9 
+6.1 
+  6.1 
+2.8 
+3.8 
+.'>.0 
+  4.8 
+3.9 
+  3.6 
+  5.6 


29.9 

35.5 

30.6 

33.1 

X3.3 

40.0 

36.3 

25.2 

28.7 

84.8 

31.6 

37.4 

35.8 

33.3 

35.8 

30.0 

31.1 

33.6 

37.6 

35.6 

32  6 

31.2 

31.4 

29.6 

36.1 

31.9 

32.2 

36.8 

31.5 

3.'i.6 

35.4 

36.3 

38.7 

30.6 

28.7 

39.2 

39  8 

33.3 

31.3 

38.2 

34.8 

34  6 

38.2 

37,6 

29.7 

37.6 

30.2 

38.2 

33.9 

38.6 

36.2 

29.6 

33.8 

35.2 

34.6 

40.fi 

38.4 

30.9 

40.2 


.31.5 


+4.7 
+5.9 
+3.6 
+5.0 
+5.6 
+6.6 
+3.7 
+2.9 
+5.2 
+3.0 
+3  5 
+3.7 
+4.6 
+7.0 


13t 
6 
18 

18 
18 


18 
18 
18 
18 
18 
14t 
18 
18 
19 
14 
18 
18 
18 
18 
6 


+3.8 
+5.2 
+4.3 


+5.8 
+4  2 
+6  4 
+  4.7 
+  5.0 
+4.1 
+2.0 
+6.7 
+6.5 
+7.6 
+5.8 

+7'.i 
+4.8 


+9.3 
+5.3 
+5,6 
+5.6 
+6.6 
+7.8 
+6.8 
+  8.0 
+7.2 

+  7.9 
+5.9 


51  34.1  +5 


+5.3 
+4.8 
+3  9 
+  4.3 
+  6.3 
+  6.7 
+  7  6 
+8.0 
+6.7 
+  6.0 


+4.6 
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70 

57 

64 

52 

72 
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65 

62 
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58 

65 

66 

62 
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58 

58 
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58 
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68 

60 

66 

67 

67 
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59 

58 
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69 

66 

63 

68 

65 

64 

69 

69 

57 

67 

63 

65 

69 

67 
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69 

64 

65 

62 

70 

74 

58 
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18 
18 

6 

18 
10 
18 

6 

13 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

6 
18 

18 
19 
18 
18 
18 

6 
IB 

6 

6t 
18 
13 
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13 
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13 
14 
14 
13 
13t 
1.3t 
13 
13 
13t 
13+ 
13 
18 
14 
18 
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13 
14 

14 

14+ 
18 
13 

13^ 
13 
13 
13 


22+  35 
28  34 
28  :  38 


28 

28 

21+ 

28 

211 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 


2 

13 

-1 

12 

8 

18 

10 

5 

1 

13 

10 

15 

14 

11 

12 

5 

7 

8 

16 

12 

4 

10 

5 

0 

14 

6 

5 

16 

3 

7 

3 

9 

4 

-1 

1 

7 

13 

1 

5 

lO 

6 

3 

a 

9 
-4 


28 

16 

28 

28 

28 

27+ 

28 

4 

28 
22+ 
28 
28 
21 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28' 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

1 
28 

1 

1 

1 
28 

1i 

1 

28 

1+ 
1 
1 
1 

1+ 

28 

1 
28 

1 

1+ 

1+ 

1 


28 
1+ 


2.22 
2.38 
2.31 


-1.14 
+  0.05 
-1.19 


1.14 
2.12 
1.94 
2.26 
0.91 
3.18 
2.60 
2.04 
3.24 
2.10 
2.40 
2.41 
1.51 
8.46 
3.48 
1.87 
1.91 
2.03 
1.96 
1.66 
1.50 


2.48 
2.20 
2.07 
2.35 
2.55 
2.46 
2.87 
3.82 
3.03 
2.19 
2.36 
2.54 
2.70 
2.20 
1.77 
2.77 
2.82 
2  66 
2.16 
1,05 
2.45 
2.00 


-0.99 
-1.31 
-0.08 
-1.75 
+0.39 
-1.17 
-1.37 
+  1.42 
-0.85 
+  1.11 
-0.66 
-1.25 
+0.19 
+0.15 
+  1.45 
-0.90 
-0.93 
-0.86 
-1.06 
-1.19 


0.97 
0.60 
1.65 


0.30 
0.77 
1.12 
0.72 
0.29 
0.42 
0,98 
1.16 
0.91 
1.29 
0.93 
1.12 
1.04 
0.92 
1.24 
1.01 
1.12 
1.16 
0.76 
1.10 
0.64 


2.85 
2.61 
1.79 
3,85 
2.37 
8  30 
2,90 
3.53 
4  39 
3  74 
3.53 
2.86 
3.76 
3  66 
3.67 
3  62 
2.94 
S.83 
2.69 
6.27 
3.82 
3.67 
2.62 
3.01 
3.13 

2  82 
3.91 

3  .65 
2.08 
2  70 
3.46 
1.94 
6.07 
4.18 


4.12 

2.85 


-0.4" 
+0.24 
-0.78 
+0.01 
+  0.05 
+  0.42 
+0,84 
+0.63 
-0.77 
-0.04 
-0.78 
-0.70 
-1.11 
-1.65 

-olra' 

-0.21 
-1.02 

-o;o2 

-1.35 
+0.12 
+0.46 
-1  02 
+0.36 
-0.06 
-n.96 
+  1.72 
-0.03 
+0.44 

+i!ofi 
+  1..68 
+  1..62 
+0..'51 
+  0,60 
J-1.04 
-1-1.17 
+  0.82 
+0.96 
+n  71 
+  1.48 
-0.79 


0.70 
1  25 
0.95 
0.75 
0.90 


0.2 
3.0 
6.0 


1.0 
T 

3.0 
8.3 
0.4 
9.8 
2.0 
7.0 
4.0 
1.9 
8.8 
4.5 
T. 
12.0 
8.5 
2.0 
1.6 
1.7 
3.6 
T 
0.3 


+0.69 
+  1.15 

+082' 
+0.91 
+0.20 
+  1.64 
+0.36 
+0.08 
-1.20 
-Ln..69 
-0.87 
+2.73 


1.00 
1.00 
0.93 
1.03 
0.68 
1.54 
1.28 
1,15 
0.88 
0.67 
O.fiO 
n.96 
0.80 
0.37 
0.77 
0,61 
0.63 
0  80 
1.17 
0.81 
1,28 
1.06 
1.04 
0.62 
0.81 
1.30 
1.28 
0.93 
1.19 
0.88 
0  98 
1.00 
".82 
1.03 

n..68 

0.43 
1.26 
0.71 
1.24 
0.63 
0  86 
0  67 

0  70 

1  00 
1.17 
0.87 
0  66 
0  44 
n  fin 
0.68 
0  65 
1.72 
1.45 


7.4 
1.5 
5  0 
3.0 
3.0 
4  2 
4.5 
5.0 
5.2 
4.7 


6.6 
3.3 
4.0 
5  0 

T 

7.2 
1.0 
2.6 
3.5 
6.2 
3.7 
7.0 

T. 
4.1 


+  1.54     1.81 
0.00     1.81 


3.4 
1.3 
6.6 
6.7 
2  5 
1.0 
0.8 
5.0 
4.4 
4.5 
5.7 
3.0 
1.8 
2  1 
6.7 
6.9 
7.7 
1.6 
2.8 

3.4 
2.3 
12.0 
0.8 
7.6 
2.5 

'3.7 
3.0 


2.0 
3.9 


nw. 
nw. 
nw. 


sw. 

se. 

nw. 

w. 

w. 

n. 

w. 

nw. 

se. 

ne. 

w. 

w. 

n. 

nw. 


nw. 
sw. 

sw. 

ne. 

sw. 

II  w, 

nw. 

n. 

sw. 

sw. 

sw. 

n. 

nw. 

nw. 

ne. 

nw. 

nw. 

nw. 

sw. 

nw. 

w. 

nw. 


nw. 
sw. 


BW. 

nw. 

sw. 

nw. 

w. 

n. 

sw. 


w. 

nw. 

sw. 

nw. 

nw. 

sw. 

sw. 

nw. 

sw. 

w. 

sw. 

sw. 


nw. 

nw. 


John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Baldeiston. 

Harold  J.Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.  W.Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

C.  E.  Koppenheffer 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B  Evansha 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr   Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson  . 

Ronald  H.  Marshall, 

State  Sanatorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau.. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

Glenn  R.  Shaffer. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

Andrew  McNeillie. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.  0.  Hacker. 

PliiladelphiaSub.  Water  Co . 

New  .Jersey  Zinc  Co. 

U.S.  Weatlier  Bureau. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

John  E.  Benner. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Theodore  J.  Sampson. 

U.  S.  Weather  lUuea.i. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 
Mrs   M.  Ordelia  Parks. 
George  W.  Hill. 
Harlan  Say  lor. 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
Susquehanna  Collieries  <.i'. 
York  Water  Co. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.Faust. 
John  E.Lewis. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
J.  L.  Melvm. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Philip  R.  Shaw 
Ted  R.  Wineman. 
Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross . 

U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Wat«)  Co. 
Paul  F.  Coy 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  '"hemical  Co. 
U.S.  Weather  Bureau, 
West  Penn .  Power  Co . 
J.  D.  Beachy. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
Mrs.  Anna  Simpson. 
Thomas  S.  Knox. 


0.8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  havinir  10  or  more  years  f J«';°jf^  J^^f^^' 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  -standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  „,,.,.  ,,  . 

Reference  letters,  •.  \  '.  etc..  indicate,  respectively,  1.  2.  3,  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  Inch,  ram  or  meU*.d  snow. 

::  Po9t.Office  addresses  are  as  follows:  of  Lynippus.  Qreensburg:  ol  Ne.hamlny  Falls.  Osktord:  of  Sharon,  Farrell:  of  Shawmont,  5J»°»^°J;^°;^^^^^°^/^'^8^g';"^*^"- 
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■f. 
T. 



't. 

';6i 

T 

't. 

.22 
T 

T. 

.02 

T. 

't. 

T. 
T. 
T 

't 

1.87 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

IjOwer  Susq 

Juniata 

'.'05 
'.'63 

1.91 

aarrisburg*** 

FT  ft  IV I A  villi 

T 
.18 
.19 
T. 

't.' 

T 

' 

T 
T 

.01 
T. 
.11 

2.03 
1.96 

HoltwoodlJ. 

Fluntingdon 

Huntsdalet 

Jvndraan 

Kylertown 

;;akevillellll 

3.31 

... 

1.66 
1.50 

,06 
.05 
.21 
.48 
06 

.17 
.95 

.03 

T. 

T. 

1.51 

T. 

.01 

.28 

.35 

.'49 
.01 

.27 

T. 
.13 
.15 
.04 

.09 
'^24 
'.'30 

.61 

't.' 

.06 

't.' 

.02 

.04 
T. 
.02 
.06 

.12 

'.'07 
.10 

.61 

T. 

't' 

'.'11 

'.'03 
,50 

't 

T. 
.26 

■;.5(i 

T. 

.02 

'.'62 

'.'io 

.06 
'  "* 

".02 
01 

,02 

,13 
T 

■.'69 

'."(14 

't. 

.02 
.01 

'.'65 
"'06 

"i.5 

T 

.02 
.11 
.02 

.12 

.... 



0.28 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

T. 

.10 

.15 

i2 
"20 

.28 

'ifl 
.05 

.55 

'!05 
.22 

".m 
i.no 

.62 

76 
,09 
.28 

.67 

.46 

T 

.20 

.22 

.78 
.68 

,'04 
,04 
08 

.60 
.75 

'.n 

■!35 
..52 
.66 

.15 

.46 
.08 

.78 

.05 

T. 

.80 

.90 

.06 

.48 

.81 

T. 

'/27 

.26 

'.'6i 

'.v> 

,06 
.07 
,16 
T. 

't" 

. .. . 

... . 

2.45 
2.64 
2.20 

Lansfordllll 

L/awrenceyille 

Lebanon 

Lehightonllli 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Matamorasllll 

Lehigh     

.08 
'.'04 

,02 
T 

t' 

T. 

't 

,06 

T 

,06 

3.48 

N.  Br.  Susq 

Lower    Susq 

Lehigh 

W.Br.Susq 

Lower  Del 

Upper  Del 

Lehigh 

2.07 

'f. 

T. 

.12 

■.'65 
.06 

't 

''08 

•'•• 

2.35 

.28 
.23 

.06 
.02 

3.34 

2.. 56 

2.46 

.39 
.34 

".03 

.46 
.79 
,67 

'.'i2 

.42 

T. 

.14 

'.'67 

.11 
.17 
.53 
T. 
T, 

.13 

T. 

2.25 

.40 
.15 

T. 

.16 
.04 

'.'05 

.10 

T, 

.02 

''65 

't" 

T. 
'.'(13 

■f. 

.04 

'.'64 
.20 

.13 
.04 

.01 
.04 

'.'i4 
,34 
,06 

"02 

,70 
12 

T, 

.04 

'!io 

.12 
.28 
.07 

.19 

.20 

.17 

.10 

.09 

.23 

.04 

.07 

T. 

T. 

.15 
.03 

2.99 

Juniata 

06 

■r 

.05 

2.87 

.10 
04 

2.. 53 

MillvillpI 

N    Br    Su'jq 

,38 
29 
.33 

.14 

.42 

T 

,27 

.07 

.31 
.34 

.04 
04 

ni 

.  3S 
30 

.40 
16 
.17 

"37 
.27 
.27 
.20 
.10 
.05 

.02 

'^22 

31 

T 
.02 
01 
T, 

t' 

.24 

't.' 

'.'12 

.04 

'.'io 

.07 

'.'6i 
.02 

!05 

2.72 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Juniata 

Lower  Susq 

Juniata 

Schuylkill 

Lehigh 

Upper  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

.Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Del 

M 



.36 
31 

,36 
.01 
,36 

.60 

T. 
.4?. 
T 
03 
T. 
.07 
.O.^i 

.91 

.01 

,8r 

3(1 
0,'i 
.08 

i.on 

.19 
20 
60 

.14 

.07 

T. 

.04 

08 
.09 

01 
02 
01 
,02 
,10 
,25 

30 
.10 

,'69 

.13 

"ie 

01 
.02 

.12 

T 
T. 

.05 

T 
.02 

'.'62 
.01 
.03 

'.io 

.10 

'!i5 
r. 

.01 
.04 

't. 

.01 

.06 
.02 
.03 
.16 

05 

T. 
.02 

.80 

't 

'.'20 

.... 

2  68 

Morris  Run 

Mount  Pocono 

Mt.  Uniont 

2.94 
3.82 

't 

T 
".04 

"n 

T. 

"(32 

2.10 

Muncy  Valley 

NeshaminyFallsllll 
New  Bloomfield. . . 
New  Park 

T. 

T, 

3,03 

.75 
1.06 
1   00 

.75 

1.53 
.34 
.85 
.77 

1  QO 
60 

1   28 
.75 

'.20 

.01 
'.'43 

'.'62 

2.19 

".04 

T. 
T. 

T. 
T. 

.... 

.... 

2.34 
2,11 

Newportllll 

2.27 

Orwigsburg 

PalmertonI 

Paupackllll 

Philadelphia***... . 

3.77 
2.35 
2.45 

.05 

.01 

.05 

T. 

.04 

.04 

,42 

.58 
.45 
31 
11 

".(^3 

T 
T. 
T, 

'.'61 
.24 

.02 
.01 
.02 

01 
.16 

39 

2.54 

Phlla.  Navy  Yard  t. 
Phlla-P'nt  Breeze. t 

T. 
.02 

2  19 
2  27 
2.70 

.... 

.... 

.... 

3.09 

Pleasant  Mt 

Pottstown 

.92 

.... 

3.61 

Poitsville 

.05 
.18 
.06 
.05 
..30 
.60 
.06 

.03 

'.(ii 

.18 

"t" 

.04 

T. 
'.'67 

't  " 

.01 

.04 

.01 

.02 

.02 

.05 

T 

.01 

T. 

.06 
.05 
.27 
.37 
.55 
.1.'^ 
.06 
.06 
.02 

.20 
.33 

.55 
..30 
.12 

33 
.22 
.79 
.48 
.72 

1  20 

1.15 
.48 
.57 
.67 
.21 

9" 
.68 

23 

'!i2 

"01 

'.'62 
.02 

■.'05 

09 
.26 
.19 
.06 
.08 
.01 
.06 

26 

T. 
T. 

't.' 

T. 

.06 
.05 
.04 
.11 
.20 
.04 

.11 

T 

T 

.05 

'.'61 

.... 

3.03 

Quakertown 

T 

.18 

't,' 

.01 

.... 

't.' 

't. 

.18 
.03 
.05 

■.'67 

T, 
T 

't. 

t'. 

2,20 

Reading"* 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Rr.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

1.77 

3.06 

Retreat 

't. 

"tV 

't.' 

'.... 

.... 

;;• 

2.77 

3oranton"* 

Selinsgrove 

Sellersvillet 

2.82 
2.. '^6 
2.25 

Shade  Gapl 

Middle  Susq 

.46 

.06 
.02 

.10 
.IC 

1.46 

Shawmont 

Schuylkill 

.02 

.0." 

.... 

.01 

T. 

80 

01 

.30 

.(ii 

.01 

04 

2.16 

j... 

Continued  on  pa^e  9. 
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Daily  Precipitation  for  February,  1938  — Continued  from  page  8 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9    10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

c 
c 

Atlantic  Drainage 

{continued) 

Shippensburg 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

.12 
.20 
.33 

'!i9 
.32 
.30 

tV 

'.•28 
.36 
T. 

'.'.' 

.77 
.54 

.27 

1.15 

.25 

.24 
.23 

.69 
.42 

.07 

tV 

.02 

.19 

.11 

'  .'24 

.01 
T. 

'.'ii 
.35 
,01 

.02 
.02 
T 

r.' 

.04 
1 

.01 

.08 
.02 
T. 

r. 

.10 
.18 
.16 
.16 
.39 
.63 
.12 
.80 

.01 

','06 
.19 
T, 
,08 
T, 

.10 
.06 

'.'ie 

.06 
.08 
.10 
.02 

.37 
.62 

.61 
.62 
.28 
.42 
1.50 
.60 

.03 

T. 

.16 

.04 

.02 

T. 

.01 
T. 

'.'06 

't.' 

T. 

T. 

'.'06 
T. 

T. 

T 

't. 

.01 
.07 
T. 
T. 

'.'ie 

.12 
.07 

T. 

l.Ua 

State  College 

.01 
T. 

r. 
.01 

.11 

.08 

'.'6i 

'.'i7 

't'.' 

2.46 
2.00 

Stroudsburgllil 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

'!i6 

.10 

t" 

fJnnbiirvllll      

.11 
.12 
.02 

2  fiO 

Susquehannallll 

2.89 

Towanda 

Weikert 

T, 

.02 

2.11 
8  48 

Wellsboro 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

.... 

.26 

.15 

T. 

T. 

.02 

T. 

T. 

2  47 

Werners  ville[near] 

Westchester 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

W.Br.  Susq 

Lower  Susq 

'!26 

.20 
T. 

.12 

".kh 

.18 

'[82 
.06 

.ie 

06 

.ir. 

.06 

.32 

.15 
.03 

.20 

T. 

.09 

.10 

10 

T. 

OS 

'.'io 

.30 
.32 

".ih 

.03 

.05 

08 

■'28 
^45 

.'24 

.15 
.05 

'.'is 



'.'26 
,10 
.05 

'.■67 

T. 

'■i'V 
tV 

.08 

.13 
.12 

.78 
.81 
.65 
.11 
.17 
.27 
T. 

.62 

.81 

40 

1.04 

'  ,'25 
,34 
.04 
.97 
.30 

.52 
1.03 
.38 
.21 
.36 
T. 

i!66 

.34 
.59 

.20 
.25 

"44 
.21 
..32 
.33 

■[46 

.55 
.91 
.65 
.57 
.04 
.46 
.21 

■.'28 
.68 

.02 
.51 

,70 
1,00 
,88 
,33 
T. 
.61 
.87 

.06 
.77 
.30 
.43 
.60 
.95 

.62 

.55 
.27 

",'47 
.46 

.84 

.13 

.... 

'64 

T, 
T. 

■;o3 

T. 
T. 

■ 

tV 

".m 
.45 

'!6i 
.02 

t' 
tV 
tV 

T.' 

'.'46 

.01 

'.'oi 
.01 

.oe, 
.02 

.06 

T. 

.41 

.27 

.43 

.20 

.20 

.19 

,31 

,05 

T 

,03 

.93 

.33 

.15 

,28 

.30 

.'23 

.13 
.50 
.53 
.04 
.21 
,20 
.56 
.61 

'[55 

.22 
.01 
.05 
.28 
.97 
.08 
.51 
.78 
.20 
.04 

.20 
.03 
,31 
,10 
.15 
.70 
.23 
.18 
.11 
.24 

'.'io 

.32 
.02 
.04 
.05 
1.20 
1  14 
.06 
.10 

.17 
.46 
.05 
.43 
.01 

.80 
.38 

■r 

01 

.26 

.08 

'.'63 
.06 
.04 

.15 
.17 
.13 
,76 
,02 

.40 

'.'88 
,21 

.48 
.41 

.12 
.15 

'.'64 
.81 
.82 
.33 

.20 
.42 
.25 

"31 
.09 
.24 

'.'40 

.04 
.38 
.38 
..34 

'.'69 
.59 

.'(if! 
.52 

'^24 
12 
..^5 
.55 
..52 
.01 
..50 
.57 

.48 
.19 
.44 
.33 
.51 
.23 

'.'49 
.24 

'.'io 

.25 
.24 

T. 

T. 

't'.' 

.02 

't.' 
't.' 

T. 

'.io 

T. 

.01 
.02 
.01 
.11 

T. 
T. 

't'  ' 

T. 
.12 
,08 
T. 

,07 
,03 

■r, 

,05 
,10 
,04 
.05 

'.'63 

T. 
.08 

"q\ 

.11 

t" 

.03 
.02 

.08 

.40 
.08 

't, 

,02 
.02 
.03 

.01 
10 

.52 
.37 
.02 
.04 
.09 
.75 
.01 

.01 

.02 

1.75 

.12 

.05 
.04 
05 

r. 

.70 
.12 
.07 
.09 
.15 
.11 
.01 
.22 
.95 

.32 
.58 
,21 
,.32 
.16 
.40 
.30 
1.30 
.37 
.40 

.12 

1.17 
.85 
.61 
.73 

1.28 

1.06 
.92 

1,31 
,66 

.83 
90 

'.'eo 
'.'08 

T. 

.35 
.12 
.02 
.08 
.03 
23 
.03 
.30 
.30 

.11 
09 
.12 
.09 

'!i6 

.10 
.02 
.17 
.08 

.08 
.06 

'.'io 

.04 

'.'22 
.30 
.13 

.11 
.02 
.06 

'.'34 
.07 

't. 
'.'i3 

T. 

.03 
.01 

'.'63 
.05 

'.'01 
.01 
.03 

.04 

T. 

.04 

T. 

T 

T, 

.03 

!65 

.03 
T. 

''i'.' 
'f. 

't. 
't.' 

.02 

't. 

T. 
.07 
.02 

".6& 

.15 
.17 


'.'64 
.02 
T 

.09 
.09 
T, 
.14 

'!6i 
'.'io 

.08 

.18 
.05 
.05 

't.' 

2.68 

Westgrovellll 

2.68 

Wilkes-Barrellll 

vVilliamsportllil 

.10 

06 

T. 

.,.. 

T. 

3.11 
2  85 

Williamstown 

2.61 

York     

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

1  79 

YorkHavenlJJI 

T. 

.02 
.21 
If. 
.23 
,05 

.06 

.01 
T 

'!63 

.... 
'.'63 

1,76 

Zions  ville . .  ( near ) . 

T. 
T. 
1. 

T. 

T 

T. 
T. 

't.' 

.07 
.12 
.92 
.28 
.02 

■.■2i 

.20 
.18 
.08 

'i' " 
.86 
.38 
.12 
.23 
.21 
.12 
.11 
,01 

.13 
.58 
.15 

't.' 

T. 

,05 
,02 
T 
,08 
.07 
01 

.05 

.08 

T. 

.04 

.06 

"nfi 

.04 
.03 

.02 
.06 
.12 
,16 
.16 
.62 
.26 
.06 
.22 
,04 

.04 

T, 

.20 

.20 

.17 

.06 

.23 

,04 

.03 

.03 

.10 
.15 
.01 

3.86 

Trenton.  N.  J***.... 

Lower  Del 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

T. 
T. 

■;6i 

.... 

.03 

2.17 

Ohio  Drainage 

Beaver  Pallsll II  .... 

2,41 
3  36 

Bradford 

.... 

.08 

ieo 

;36 

.72 
.02 
.47 

'."25 
.88 
.76 
.72 

.83 
.05 
.43 

.57 

5  33 

BrookviUBJill 

.10 
,14 

.ori 

.81 

.03 

.97 

1.28 

9) 

T. 
.04 

3.85 

Buckstownt 

Butler         

'.'08 

. . . . 

.... 

2.23 
2  37 

Chambersville 

Allegheny 

Monongahela... 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . . 
Monongahela — 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  — 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

Youghiogheny  . . 

Beaver 

Beaver 

Ohio 

'!62 

T. 
T. 

.04 

'.'63 

.27 

".6i 

T. 
T 

'.'6i 

.03 
.06 

'!ip 
.'.'61 

.05 
.04 
.04 
.06 

.06 
.25 
.10 

3  30 

.23 
.05 

.58 

.07 

.76 

1.19 

.62 

'.'22 

.47 

.01 
.48 
,19 
,04 
,02 

(M 

1.24 

,24 

61 
.25 

'.'(is 

.02 
.11 
.88 
.01 
.53 
.12 

'!04 

'.'02 
.03 
,09 
,14 

1,10 

,0,5 
,43 
.05 

.36 

.17 

i'30 
05 

r 
1,04 

1.23 
.12 
.05 

i!72 

".hk 

.05 

1.74 
1.13 

,08 
,29 
,02 

.09 

'!i2 
'.'is 

.04 
.10 
.20 
.58 
06 

.11 

,08 

','67 
,13 
,03 
,12 

,05 
T, 

,11 

,04 

,13 

T. 

,04 

.06 

.44 

.02 

.12 

.28 

'lis 
39 

'^22 
,43 
,10 
,12 
,35 
,08 

,12 
.15 
09 
T 
.02 
.10 
,01 
.02 

T, 
T. 
T. 

't'.' 

T 
T. 
T. 

T, 

T. 

't.' 

.... 

'tV 

T. 
T.' 

't,' 

,06 

't  ' 

T, 

r 

T, 

.07  ;62 

T.      .06 
01'     rt": 

2  90 

5  14 

3  53 

.08 
.03 

't." 

T 

.01 
.10 
.02 
.06 

.04 
.02 
,21 

.12 
.05 

'.'05 
.10 

'!i2 
,02 
.04 

.09 
,03 
T. 

3,10 

Connellsville 

.35    .59 
32!     40 

2. SO 
4  39 

Coudersport 

.23 
.41 
.98 
,23 
T 

.29 
.82 
.16 
.23 
55 

3.74 
3.53 

DonorallH 

2.86 

Tlnnlnt              

'.'36 
,04 
.13 

.03 
.03 

.... 

2  54 

3.76 

Franklinllll 

.43    .42 
.251.11 

.351.03 
.28    .28 
.4li   .19 

3.66 

Greensborollll 

Greeusburg 

T. 

.01 
T, 
,01 
T 

,02 
,05 
.08 
,05 

T. 

'.'64 

't.' 

02 
,04 

','6i 

.05 
T. 

'.'65 

T  " 

.32 
T. 

.22 

.03 
T 

.'04 
.02 

'.'io 

.21 

,85 

T, 
.14 
.04 
T. 

T. 
T 
.02 
T. 

r. 

T 

.03 

.02 

.04 

T. 

".0-2 

.Oi 

.14 
T. 

. . . , 

.... 



3,57 

3,67 
3  52 

2  94 

Herrs  Isl.  Damilll.. 

§ 

.55 
.71 
.26 
,60 

"34 

".S9 
.73 

T.' 
..35 
.34 
.01 

.49 

T.' 

t.' 
T. 

.56 

f," 

.78 

.50 

lie 
.'24 

.40 

.35 

.91 

.50 

.60 
.45 

.05 
.47 

.... 

't.' 

T. 

;24 

't.' 

'.'65 

.13 
.10 
,49 
.43 
.06 
.77 

.01 

T 

.05 

.07 

.66 

•r 

.08 
.54 
.13 
.21 

.22 
.02 
.03 

'!i6 
.43 
.22 
.30 
.15 
.21 

'.'03 
.09 
.28 
.02 
.07 
.86 
.91 
.07 
.10 

.22 
1.04 
.17 
.86 
.02 

.60 
.44 

'.'46i.25 
,36    .40 
22     85 

;o2 

.03 
.02 
.04 

.14 
.04 
.02 
.06 

'.'i3 

^04 
.12 

".io 

.12 

.07 

'!i4 
"t 

.15 
.03 

•t.' 

T. 

'[26 
.18 
.05 
.03 

.13 

:l^ 

08 
T. 

.10 
.07 
.11 
.08 

'.'65 
.10 

'!63 
.11 

T. 
20 
.13 
.10 
.14 
15 
02 
.14 
.03 

.01 
.09 
.10 

','OR 
13 

.02 
T, 
,10 
04 
,06 
.05 

'.'63 
.02 

"62 

T 

'.'62 
T. 

.03 

T. 

.03 

.'03 

T 

,16 

,04 

,02 

'!oi 

,01 
.10 

T. 

.04 

't. 

.03 
.02 
,03 

.06 
,03 
T, 
06 
,02 
,06 

,03 
.05 
.06 
.20 

'!ii 

.02 

'.'07 
.07 

.03 
.06 
.03 

.18 

,16 
.16 
,24 
,05 
T. 

,02 

.03 

.04 

.15 

.14 

T 

.03 

,13 

,01 

.06 

.10 
.04 
.08 

.06 
.02 
T, 

';i8 

.... 

3,83 

(ohnstown 

Kane  (near)  it.... 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny... 
Monongahela — 
Beaver.  

Ohio 

T.' 

:::: 

.09 

.09 
.46 
.19 

T." 

.01 

'.'39 
.35 

.05 
.13 

.17 
T. 

.08 

'.'(is 

.20 
T. 
.10 
.06 

"m 

.15 

'!68 

T. 

Vn 

,07 
.06 
.07 

'.'62 
.04 

'.'ii 
!66 

T. 

'.'24 

.08 

[27 
.43 
.01 

■.'69 
T. 
.50 

'.05 

'.'63 
.01 

tV 

tV 
.02 

2.69 
5.27 

..37 
.20 
.49 

.23 
.30 
,22 
,45 
.66 
.22 
.86 
.17 
.32 
.34 

.53 
.21 
.31 
30 
.33 
.65 
.90 
.28 
.21 
.57 

.23 
.35 
.36 

T 
.66 

.72 
1.08 
.97 
.63 
.23 

3.18 

Lake  Lynn  nil 

Linesvilleilll 

Lock  No  2IIII 

\joAi  Mo.  4  nil 

Lock  No.  Sttllll 

Lvcippns 

Marienvillet 

McKeesportllll 

\fpadville      

8.24 

4.28 

•••• 

j' 

,06 
.08 
.10 
.03 

'.'67 
.02 

','(18 
.14 

2.20 

Monongahela  — 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela  . . . 

Allegheny 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

.01 

't  ' 

T.' 
T.' 

3.. 31 
2.98 
3.82 
4.87 

.97  ,.., 
, 15  , . . , 
.07  .... 

2.16 

T. 

't'.' 

T, 
T, 

T. 

't,' 

■.'06 
T. 

T, 

3.67 

2  59 

.67 
1.22 

,66 

1.17 

,67 

,90 

1,00 

33 

.'64 

■:o5 

't'. 

2.62 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon. . . 

3.89 
2.60 

Allegheny 

Beaver            .... 

T. 
T. 

T 
T. 

'tV 

.10 
.04 

2.94 

NewCastlellll 

T 

3.01 

Monongahela.... 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

't" 

,03 

't,' 
"!i2 

3.11 

Parkers  Landingllll 

Pennliuelllin 

Pittsburgh'** 

Punxsutawneyllll.. 

T, 
T, 
T, 

'f,' 

't,' 
't,' 

T. 
't'.' 
f. 

't.' 

T. 

T, 
T. 

.04 

T.' 

.... 

.06 
T, 

'.'02 
.02 

,04 
04 
,03 
T, 
,02 
,04 

.16 

T 

,02 

,03 
.02 

,03 
,03 
,03 
.03 
.02 
,02 

.36 
.06 
.06 
.10 
,08 
,07 
.03 

'!66 
.10 

T, 
,04 
11 

.12 
.11 
,01 
.10 
.03 
.06 

.29 

.02 

.06 

T. 

,15 

.05 

.22 

.10 

.13 

.19 

.10 
.20 
.15 
.09 
.01 

.06 

.02 

.05 

T 

.14 

.08 

4.02 
5.05 

,821  T 
,57!  T. 

2.82 

3.64 

8.91 

.31 

.14 
1.39 

T 

.16 

T 

'.'62 
.01 

2.6( 

Salisbury  (near).,. 
daltsburfrllll; 

Youghiogheny  . . 

Conemaugh 

Beaver     

t" 

.11 
,13 
T 
,20 
03 
,13 

3.5S 
3.44 
2.08 

Smethportllll 

Somerset 

Springdaielllltt 

Titusvillet 

Union  Cityt 

Dnlontown 

Unity  Reservoirtt. 

Vandergriftt 

.42    .46 
.33    .19 
.241.48 
51    .12 

.271   .19 
.29    ,.58 
36i   .90 

4.04 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela 

Youghiogheny  . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

Genesee 

.03 
.14 

•■•• 

.19 

'!43 
.30 
.OR 
.10 

.04 
.40 
.34 
.45 

.07 
.27 

.18 

.07 
.23 
.01 

'1'. 

';2i 

.... 

.01 

,02 
,02 
,02 
.11 
.14 
.03 

.05 
.04 
.19 
.44 
.10 

.07 
.03 

2.70 
3.66 
4. 89 

.08 

.02 
.08 

■^04 
.01 

'.'64 
T. 
.10 
.02 

T, 

'.'63 
.02 

.01 
.03 
T, 

'.'06 
01 

'.'63 
.20 
,06 
.07 

5,06 
3  46 

.12 
.04 

T, 

04 

3,63 

.55 
.38 

.11,..., 
i 1 

1,94 
5,07 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonlHI.... 

Lake  Drnlnage. 
Erie***        

i- 

.07 

T. 
.04 

'.'i2 

.07 
.05 

11   45 

4,18 

.04,     19 

.07 

'.'06 

,12'  .20 

4,88 

T. 

.28.1.021.... 
.40    .02  .... 

.loj  .n  .14 

.01 
.01 

.06 
T. 

2,87 
4.12 

.1..   . 

3.22 

1 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation,  **•  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

II II  Preripitatinn  measured  in  the  morning:  amount  then  recorded  is  tor  the  preceding  24  hours.      T,  f  trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      {  Incomploto 
or  massing,      t  Daily  amounts  inconsistent.      U  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  Springdale.  Cheswick.  (P.  0.  Barking,  Pa.) :  of  Pennline. 
Linesville:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg;  of  Girardville,  Shenandoah;  of  Kane,  Wilcox;  of  Lock  No.  5,  Schenley.    I  Mdt.  to  mdt. 
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Dully  ToiuperaturoB 

for 

February, 

1B38 

Stations 

1 

3   3 

4 

6 

« 

7 

8   9 

10  11 

12 

18 

M 

15 

16 

17 

IH 

19 

20 

21 

22 

•iS 

24 

!tt 

26 

27 

28  29 

80  81  Mean 

t  l&   ««-                      I  MllYil>lIIIll_. 

23 
1<) 
30 
13 
M 
17 
■2G 

4 
2-t 

9 
33 
la 
.S5 
17 

0 

28 
4 

3U  88 
17  29 
34  -"J 

48 
31 
49 
33 
45 
36 
39 
31 
50 
31 
48 
31 
52 
86 

48 
29 
61 
30 

45 
•23 
50 
24 
43 
26 
59 
•22 
59 
26 
48 
24 
42 
26 

62 
•23 
65 
30 

491 
331 
65 
36 
60 
34 
68 
26 
50 
35 
58 
30 
59 
31 

60 
44 

62 
50 

53  54I 

66 
33 
61 
27 
47 
32 
50 
12 
57 
34 
60 
29 
63 
30 

64 
82 

61 
37 

68 
88 

60 
3li 

85 
'20 
43 
■>■? 

80 
28 
86 
•24 
36 
24 
48 
23 
37 
27 
32 
■26 
33 
•26 

43 

25 
53 
21 

62 

30 
67 
32 
39 
83 
60 
29 
66 
39 
44 
31 
63 
31 

67 
36 
68 
42 

58 
37 
65 
42 
69 
36 
47 
36 
66 
39 
60 
33 
60 
41 

66 
34 
64 
37 

41 

19 
44 

22 
491 
19 
36 
16 
4li 
•20 
49 
22 
46 
24 

42 
17 
48 
21 

86 
14 

38 
14 
34 
16 
37 
81 
32 
14 
40 
14 
40 
17 

36 
13 

37 
13 

40 
19 

48 
19 
39 
19 
50 
14 
46 
19 
58 
22 
45 
19 

64 

18 
64 
25 

61 

36 
67 
82 
67 
34 
59 
25 
61 
44i 
67 
33 
69 
36 

64 
42 

67  i 
.  52 

54 

84 
62 
40 
08 
83 
41 
36 
61 
37 
60 
40 
60 
40 

66 
87 
66 
36 

34 

30 
40 
33 
87 
28 
58 
80 

fl 
42 
32 
41 
32 

39 

•29i 
47 
31 

36 
13 
41 

19 
88 
19 
40 
14 
42 
25i 
40: 
20 
45 
21 

38 
22 
35 

■25, 

34 
28 
41 
26 
38 
•20 
39 
16 
41 
29 
40 
23 
41 
•28 

88 
22 
44 
28 

84 

82 
41 
30 
87 
84 
85 
80 
43 
34 
40 
33 
88 
32 

44 
33 
45 
32 

84 

27 
39 
29 
88 
32 
32 
27 

'^? 
41 
32 
41 
31 

38 
25 
36 
'28 

27 
17 
31 
•20 
36 
25 
27 
16 
81 
18 
36 
26 
37 
24 

30 
15 
30 
20 

80 

18 
86 
21 
84 
17 
82 
10 
82 
21 
83 
18 
35 
22 

82 
17 
88 
22 

84 

28 
87 
81 
86 
'29 
86 
22 
32 
16 
38 
30 
39 
80 

84 
21 
36 
29 

83 
6 
36 
10 
33 
10 
80 
8 

80 
7 
40 
12 
39 
18 

36 

8 

33 

12 

41.6 

.^Itoona 

!  Miuiuuuu.,.. 
...  (  Mft.xiuium.... 

1  Minimum,. . . 
...  V  Maximum.... 

82 
56 
34 
59 
40 
64 
32 
46 
31 
62 
.39 
.52 
39 

54 
30 
55 
32 

24 
56 
23 
58 
27 
58 
11 
51 
19 
66 
24 
65 
26 

87 
17 
61 
22 

.... 

... 

.... 

•24.6 
47.0 

BoiUord 

19 
34 
17 
40 

y 

40 
16 
35 
18 
35 
19 

38 
12 
47 
16 

30 
41 
29 
45 
9 
50 
34 
40 
30 
40 
29 

47 
31 
51 
38 

'26.4 

49  3Bl 

... 

42.8 

(  Miuinunn.. .. 
. . ,  >  Mnxinuim... . 

35 
.39 
31 
67 
27 
55 
41 
68 
.39 

64 
31 
60 
28 

20 
30 
21 
89 
26 
41 
21 
40 
24 

43 
23 
36 

28 

26  6 

.... 

42.9 

(  Miuiiiumi  — 

.  .  *  Maximum,,.. 

'  Minimum 

20.1 

46.1 

Butler 

26.9 

46.5 

C&rlisle 

i  Minimum,. . . 

...  \  Maximum,,.. 

)  Minimum,. .. 

...  S  Maximum.... 
1  Minimum.. . . 
^  Maximum,. . . 

26.7 

Chftmbersburg.... 

46.8 

'27.8 

CnambersviUe.... 

46.4 

24  5 

49.2 

*  Minimum.. .. 
(  Mrt  vimum.. . . 

.... 

28.2 

ClefttfleUl 

...  ....1 

CoatesviUe 

...»  Maximum... . 

(  Minimum.. .. 
...  \  Maximum.... 

'  Minimum .... 
...  (Maximum.... 

31 

18 

■n 

0 
24 

1 
30 
13 

25 

7 
27 

5 
32 

18 
20 

7 
25 

7 
21 

fi 
.i4 
20 

34 

18 
29 

ia 

27 
10 
22 

5 
26 

5 
27 
17 
29 
■20 

27 

30 
21 
31 

15 
31 
14 
26 

8 
35 
Ifi 
■27 

5 

29 
17 

37 
17 
42 

8 
30 

7 

48 
24 

33 
17 
32 
12 
35 
20 
40 
16 
43 
9 
22 
10 
38 
19 

34 
19 
32 
10 
40 
12 
42 
13 
41 
15 
30 
17 
34 
20 

30 
6 

36 
22 
35 
15 
36 
21 
30 
18 
36 
17 
30 
10 

35 

18 

43 

29 
44 
30 
41 
24 
53 
42 

48 

43 

29 
4:^ 

32 
48 
17 
36 
22 
45 
30 

42 
29 
41 
26 
50 
36 
48 
34 
47 
32 
40 
26 
41 
30 

42 
24 
43 
32 
40 
32 
41 
31 
45 
29 
44 
2« 
42 
26 

43 
20 
41 
31 
50 
36 
46 
29 
51 
3.S 
40 
30 
3S 
22 

21 

3f 
2J 
44 
2' 
4i 
31 

5; 

3^ 
4f 
2? 

46 
33 
44 

22 
44 
27 
43 
35 

47 

27 
47 
32 
47 
31 
38 
30 
34 
30 
38 
28 
50 
33 

51 
37 
42 
32 
48 
32 
48 
31 
47 
28 
48 
36 
46 
36 

42 
31 
47 
31 
50 
25 
51 
31 
37 
27 
47 
27 
42 
32 

45 
31 
45 
36 
49 
31 
34 
27 
51 
32 
46 
31 
39 
29 

25 

5 

42 

31 

64 
32 

!  45 
31 

1  50 
36 
49 

)  30 

34 

24 
57 
24 
46 
21 
66 
31 

45 
24 
50 
21 
45 
26 
59 
31 
60 
25 
34 
22 
14 
25 

47 
2fi 
40 
20 
63 
28 
60 
27 
60 
27 
40 
24 
44 
29 

41 
16 
42 
28 
49 
20 
59 
28 
45 
22 
45 
21 
45 
28 

42 

26 
45 
23 
62 
39 
.59 
33 
62 
28 
68 
3:1 
39 
20 

26 
18 
39 
1? 
3f 
26 
4C 
24 
47 
3^2 
4S 
21 

60 
32 
55 

48 
51 
:!7 
65 
47 

55 
38 
59 
39 
63 
.34 
58 
37 
55 
30 
53 
30 
63 
32 

61 
32 
58 
32 
61 
49 
56 
50 
58 
48 
54 
34 
60 
36 

57 
30 
62 
33 
65 
33 
64 
36 
60 
41 
65 
28 
57 
36 

61 
23 
50 
35 
62 
44 
54 
29 
60 
48 
69 
36 
51 
31 

30 
16 
42 
28 
63 
3S 
56 
26 
63 
41 
66 
30 

58 
39 
51 
26 
49 
•29 
47 
82 

53 
29 
51 
34 
57 
40 
37 
28 
39 
33 
45 

48 
•25 
52 
14 
51 
16 
61 
28 

55 
•24 
55 
17 
.52 
25 
53 
24 
53 
18 
42 

80 
■29 

4H 
3» 
45 
30 
62 
47 

52 
35 
47 
23 
43 
33 
52 
37 
52 
•20 
42 
19 
46 
29 

55 
33 
46 
29 
58 
40 
,52 
39 
52 
38 
47 
33 
46 
35 

44 
25 
53 
33 
60 
28 
60 
32 
51 
39 
49 
27 
46 
32 

51 
28 
45 
30 
59 
42 
61 
27 
59 
34 
55 
34 
39 
32 

45 
32 
39 
29 
57 
25 
i  45 
34 
52 
34 
48 
28 

53 

42 
42 
•20 
48 
16 
57 
33 

62 
■SO 
50 
28 
62 
36 
37 
21 
36 
31 
43 
22 
49 
35 

67 
43 
52 
32 
68 
33 
61 
28 
51 
20 
44 
33 
56 
28 

46 
28 
52 
32 
59 
37 
57 
35 
49 
22 
48 
40 
49 
23 

43 
33 
52 
35 
43 
24 
29 
21 
5h 
28 
68 
46 
46 
22 

3. 
13 
43 
28 
55 
28 
51 
24 
56 
31 
50 
89 

42 
20 
29 
17 
26 
12 
35 
33 

40 
19 
28 
17 
36 
21 
82 
21 
31 
■22 
22 
11 
35 
20 

43 
24 
32 
15 
39 
27 
30 
22 
35 
22 
36 
20 
29 
23 

29 
10 
33 
27 
38 
21 
42 
25 
23 
17 
42 
19 
29 
14 

40 
21 
37 
20 
42 
27 
29 
25 
41 
24 
42 
21 
28 
7 

23 
9 
•28 
14 
37 
26 
27 
19 
31 
24 
39 
19 

35 
23 
39 
23 
34 
19 
49 
34 

35 
■20 
a5 
24 
36 
•25 
44 
29 
55 
25 
25 
16 
39 
26 

32 
26 
32 
21 
48 
31 
45 
28 
43 
23 
34 
22 
32 
24 

32 
17 
36 
28 
34 
27 
42 
26 
33 
23 
37 
24 
37 
22 

36 
22 
35 
24 
49 
39 
50 
29 
43 
32 
46 
23 
30 
18 

41 
15 
30 
21 
33 
28 
34 
23 
42 
29 
37 
26 

48 
33 
58 
32 
5-2 
30 
69 
49 

65 
'23 

48 
33 
46 
34 
62 
42 
63 
29 
46 
27 
46 
35 

47 
31 
45 
31 
68 
43 
65 
40 
64 
38 
40 
31 
43 
32 

39 
30 
46 
36 
48 
.33 
68 
37 
60 
3S 
49 
33 
45 
31 

42 
25 
45 
33 
66 
42 
63 
34 
65 
41 
48 
25 
39 
29 

55 
30 
38 
29 
59 
.32 
39 
33 
47 
38 
47 
34 

61 
41 

.59 
27 
,58 
2b 
64 
30 

66 
38 
60 
36 
59 
35 
59 
22 
37 
26 
53 
32 
65 
35 

64 
38 
54 
35 
62 
37 
65 
35 
64 
32 
58 
36 
58 
35 

47 
30 
58 
37 
64 
41 
61 
39 
69 
23 
62 
31 
53 
34 

59 
41 
51 
35 
54 
25 
37 
15 
63 
38 
56 
31 
60 
30 

42 
31 
47 
31 
69 
36 
57 
31 
63 
40 
63 
32 

43 

21 
30 

9 
31 

8 
30 
■23 

40 
15 
36 
12 
44 
22 
22 
13 
26 
17 
S3 
10 
42 
20 

50 
25 
41 
15 
43 
20 
38 
17 
35 
16 
43 
19 
35 
22 

35 
12 
37 
25 
44 
21 
39 
21 
27 
14 
49 
21 
49 
9 

33 
21 
46 
18 
35 
19 
23 
13 
41 
21 
44 
20 
32 
8 

34 
22 
37 
12 
45 
20 
27 
18 
40 
24 
.50 
22 

32 
15 
36 

9 
33 

6 
35 
18 

36 

9 

37 

9 

37 

17 

26 

16 

36 

13 

25 

8 

36 

16 

38 
17 
35 
14 
35 
16 
35 
14 
38 
13 
32 
15 
34 
19 

28 
11 
34 
20 
39 
12 
43 
17 
34 
9 
35 
13 
29 
10 

33 
15 
33 
12 
42 
24 
35 
15 
34 
18 
36 
14 
26 
7 

30 
21 
33 
10 
29 
16 
32 
16 
36 
19 
36 
17 

39 
16 

45 
17 
37 
14 
61 
27 

46 
20 
41 

14 
39 
18 
52 
23 
54 
15 
29 
15 
40 
20 

41 
19 
36 
12 
61 
25 
53 
20 
56 
24 
39 
16 
40 
22 

38 
9 
39 
22 
43 
14 
52 
22 
39 
18 
39 
15 
37 
13 

38 
19 
40 
18 
65 
35 
52 
29 
58 
25 
44 
14 
33 
11 

32 
12 

36 
11 
38 
19 
38 
15 
40 
25 
41 
16 

64 
29 
52 
37 
57 
32 
69 
50 

61 
35 

62 
3b 
70 
34 
65 
32 
59 
27 
58 
27 
65 
31 

67 
33 
65 
33 
65 
51 
56 
43 
59 
46 
57 
34 
62 
36 

59 
30 
67 
36 
60 
36 
69 
41 
61 
36 
70 
27 
52 
32 

64 
24 
48 
34 
72 
43 
54 
32 
63 
46 
63 
35 
51 
28 

32 

14 
.52 
32 
53 
35 
58 
35 
65 
34 
66 
30 

57 
36 
40 
29 
51 
28 
54 
45 

55 
34 
58 
33 
61 
39 
32 
29 
39 
34 
51 
30 
61 
39 

65 
41 
64 
38 
56 
42 
44 
.32 
54 
37 
55 
37 
64 
36 

56 
33 
51 
38 
49 
38 
55 
40 
60 
31 
64 
39 
47 
28 

46 
36 
49 
36 
51 
30 
38 
26 
54 
36 
44 
27 
61 
28 

48 
23 
44 
32 
62 
35 
47 
36 
66 
37 
65 
41 

38 
28 
33 
20 
31 
12 
46 
32 

36 
31 
34 
27 
40 
SI 
29 
23 
36 
29 
32 
22 
61 
26 

42 
32 
39 
30 
45 
32 
88 
24 
38 
26 
37 
30 
37 
27 

35 

27 
38 
31 
39 
28 
40 
33 
32 
17 
41 
30 
36 
21 

43 
32 
38 
32 
37 
22 
30 
10 
44 
30 
46 
25 
33 
23 

40 
27 
3S 
21 
42 
30 
37 
25 
38 
29 
41 
30 

39 

17 

40 

8 

'I 
3S 
27 

36 

12 
41 
10 
42 
19 
30 
18 
38 
18 
30 
9 
38 
14 

40 
22 
34 
6 
37 
23 
37 
12 
38 
18 
.32 
17 
36 
23 

36 

8 
41 
24 
44 
15 
45 
21 
34 
11 
38 
17 
37 

5 

36 
19 
34 
14 
43 
25 
35 
20 
35 
25 
43 
19 
36 
9 

47 

;  30 

35 

9 
32 
21 
34 
11 
36 
23 
37 
!  14 

38 
14 

35 
18 
30 
11 
48 
36 

37 
•24 
39 

18 
38 
22 
41 
25 
42 
21 
25 
16 
39 
14 

37 
24 
34 
12 

43 
29 
37 
20 
37 
18 
34 
18 
37 
24 

32 
9 
37 
24 
38 
20 
41 
31 
34 
18 
39 
18 
32 
14 

38 
21 
34 
17 
43 
36 
43 
31 
48 
28 
36 
23 
30 
17 

33 
26 
32 
14 
35 
23 
35 
13 
39 
26 
38 
16 

38 
33 
40 
21 
37 
24 
48 
33 

33 
29 
37 
31 
40 
35 
36 
29 
33 
29 
33 
27 
38 
34 

39 
34 
38 
32 
45 
33 
41 
32 
42 
28 
37 
32 
40 
35 

40 
29 
39 
27 
39 
33 
44 
36 
35 
29 
40 
33 
43 
28 

38 
23 
38 
32 
43 
35 
32 
24 
45 
32 
37 
30 
36 
27 

33 
17 
35 
30 
44 
32 
38 
34 
42 
38 
.39 
34 

39 
31 
34 
22 
34 
20 
36 
.30 

37 
24 
33 
26 
39 
33 
29 
22 
30 
25 
30 
24 
.39 
32 

42 
S3 
35 
29 
35 
27 
34 
28 
37 
26 
37 
32 
38 
32 

38 
28 
37 
32 
39 
29 
37 
29 
30 
21 
41 
32 
35 
25 

38 
.32 
39 
31 
39 
28 
30 
16 
.34 
28 
40 
31 
34 
24 

33 
20 
34 
28 
34 
26 
36 
29 
40 
33 
39 
32 

33 
24 
26 
10 
27 
13 
30 
26 

37 
13 

29 
17 
35 
26 
23 
IH 
25 
18 
23 
18 
38 
26 

36 
26 
33 
23 
28 
20 
31 
18 
29 
16 
34 
24 
32 
26 

29 
19 
32 
27 
29 
22 
32 
20 
23 
12 
42 
25 
31 
17 

32 
24 
37 
24 
42 
22 
25 
14 
31 
23 
36 
25 
26 
17 

26 
10 
30 
18 
32 
17 
30 
22 
34 
27 
36 
26 

35 
17 
36 

7 
31 

5 
36 
26 

33 
16 
33 
11 
36 
18 
35 
21 
33 
16 
28 
8 
38 
17 

37 
30 
34 
6 
32 
22 
35 
19 
32 
17 
35 
14 
34 
22 

34 
6 
40 
24 
85 
17 
36 
21 
29 
11 
36 
16 
32 
9 

34 

16 

32 

16 

45 

33 

33 

24 

i  36 

i  24 

35 

18 

30 

6 

25 

7 

1  31 

!   6 

28 

20 

33 

15 

1  35 

:  23 

i  38 
16 

41 
29 

34 
25 
34 
25 
36 
24 

33 
26 
35 
29 
89 
19 
34 
14 
35 
23 
28 
24 
38 
30 

39 
32 
34 
28 
34 
30 
35 
28 
83 
17 
36 
29 
40 
31 

36 
26 
40 
34 
39 
30 
35 
22 
32 
13 
42 
29 
36 
27 

37 
21 
36 
30 
44 
18 
34 
4 
38 
31 
36 
29 
31 
24 

27 
12 
32 
26 
35 
27 
36 
30 
40 
33 
40 
30 

37 
14 
32 
-1 
30 
6 
24 
14 

32 

1 
35 

3 
37 
14 
22 

5 
23 

5 
28 

0 
36 
15 

39 
14 
32 

6 
32 
10 
33 

6 
33 

3 
39 

9 
31 
13 

33 

4 

36 

18 

32 

11 

33 

9 

13 

2 

39 

14 

35 

-1 

31 
12 
37 

8 
.52 
18 
23 

4 
35 

.... 

.... 

43.5 
'26.0 

Corry 

.... 

.... 

41.2 
'20.0 

.... 

39.4 

(Minimum — 

...J  Maximum.... 

t  Minimum.... 

j  Maximum 

18.0 

47.9 

Donora* 

31.8 

48.6 

i  Minimum — 

...  \  Maximum,,.. 

1  Minimum.. . . 

. .  \  Maximum — 

23.0 

42  2 

Emporium 

22  4 

44.4 

1  Minimum.... 
...  \  Maximum,,.. 

27.0 

• 

39.2 

i  Minimum — 
. ..  )  Maximum.... 

.... 

23.8 
40.7 

;  Minimum.... 
. ..  \  Maximum,, . . 

21.9 

1 

34.8 

i  Minimum,. .. 

. ..  (Maximum.... 

■(Minimum — 

...  s  Maximum,,.. 

28   19 

18.9 

George  School.... 

61 
36 

61 
39 
55 
38 
55 
33 
52 
30 
51 
28 
44 
40 
52 
39 

53 
30 
55 
36 
65 
33 
54 
34 
43 
26 
63 
39 
50 
30 

50 
37 
48 
38 
60 
31 
35 
20 
60 
33 
65 
32 
46 
24 

31 
19 
50 
3'2 

56 

3'; 

50 
31 
56 
36 
62 
43 

48 
24 

54 
27 
52 
22 
59 
24 
55 
19 
54 
23 
44 
27 
62 
83 

t? 
61 
28 
57 
20 
62 
■25 
50 
22 
51 
21 
52 
18 

52 
26 
45 
22 
49 
35 
53 
23 
54 
24 
66 
43 
39 
16 

34 
21 

45 
18 
43 
20 
46 
24 
48 
32 
50 
22 

46.1 

26.1 

46.2 

1  Minimum,. .. 
....  f Maximum.... 

\  Minimum — 
.  ..  S  Maximum,... 

■28.7 

Gordon • 

41  5 

22.9 

47.4 

(  Minimum — 
(Maximum.... 

■29.1 

n 

44.2 

( Minimum — 
....  \  Maximum,... 

26.5 

44.8 

i  Minimum,. .. 
S  Maximum,,.. 

24.4 

40.4 

(  Minimum,. .. 
\  Maximum,,.. 

25.8 

TTn-rHchiirfif* 

.... 

41.9 

1  Minimum,... 
....  \  Maximum,,.. 

■28.1 

39.4 

1  Minimum,... 
\  Maximum,,.. 

19.7 

Flnltwrnod* 

43.3 

1  Minimum.. .. 
. ...  i  Maximum,,.. 

(  Minimum,... 
. ...  i  Maximum,,.. 

28.8 

Huntingdon 

44.8 

•25.2 

47.4 

(  Minimum,. .. 
(Maximum.... 

27.8 

38.7 

(.Minimum  — 
....  \  Maximum,,.. 

1  Minimum,... 
\  Maximum,,.. 

(  Minimum,... 

)  Maximum,... 

*  Minimum.. .. 
i  Maximum,,.. 

'  Minimum,. .. 
;  Maximum,,.. 

(  Minimum,. .. 
)  Maximum,... 

21.1 

T.ancaster 

.... 

46.0 
26.0 

Lawrencevill© .... 

40.6 

20.6 

Lebanont 

41.8 

24.4 

Lock  Haven 

33i  34 

41  0 

15 
39 
24 
24 

3 
28 
1-2 
33 
IS 
20 

2 

32 
14 
29 

8 
27 

6 
26 
16 
31 
2S 
3£ 
K 

18 
51 
32 
43 
22 
44 
18 
34 
19 
25 
7 

18 
12 
29 
9 
28 
10 
32 
14 
41 
2S 
36 

r 

25  6 

Marcus  Hook*.... 

•"  ■ 

49.2 
30.7 

Meadville 

39.1 

Midland 

'  Minimum.... 
f  Maximum... . 

21.4 
47  6 

(  Minimum — 
f  Maximum.... 

( Minimum  — 
s  Maximum,,.. 

>  Minimum,. .. 

(Maximum.... 

( Minimum.. . . 
)  Maximum,,. . 

'  Minimum,. .. 
(Maximum... . 

13 
39 
10 
30 
-1 

26 
8 
32 
1 
35 
10 
31 
10 
36 
15 
38 
Ifi 

.... 

28.8 

MifBintown 

46.6 

26.0 

Montrose 

36  0 

18.6 

Mount  Pocono 

32  9 

17  5 

Muncy  Valley  — 

.... 

37.0 
20.4 

New  Castlet 

43  1 

(Minimum 

)  Maximum... 

t  Minimum 

i  Maximum,,.. 

•24.7 

Palmerton* 

39.3 

23.9 

Philadelphia*,.. . 

44  9 

'  Minimum 

(  Maximum... 

I  Minimum.. . 

80.0 

46.7 

25.9 

Ctontinued  on  page  U. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION 


Febkuaey,  1938 


Daily  Temperatures  for  February,   1938— (continued) 


Stations 


I 
12       3       4       5       6  17 


9     10     11      12     13     14     15      16     17     18     19     20     91     22     23     24     2;)     26     27     28     29     30     31     Mean 


Pittsburgh* \  Maximum,, 

(  Miiiimum,. 
Quakertown |  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Reading* S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Retreat f  Maximum.. 

(Minimum.. 
Ridgwayt )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Salisbury(near) /  Maximum.. 

I  Minimum,. 

Scranton* )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Selinsgrove \  Maximum,, 

(  Minimum.. 
Somerset 1  Maximum,, 

'  Minimum.. 
State  College )  Maximum,, 

*  Minimum,. 
StroudsburgJ f  Maximum,, 

1  Minimum,. 

Towanda S  Maximum,, 

I  Minimum, 
Uniontown i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Vaudergrift* —  )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Warren i  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Waynesburg S  Maximum,, 

)  Minimum,. 

Wellsboro S  Maximum,. 

(  Minimum,. 
West  Chester (  Maxinnmi.. 

"I  Minimum.. 
Williamsport >  Maximum,. 

'  Minimum,. 
William.stown )  Maximum, 

'  Minimum,. 
York )  Maximum.. 

I  Minimum  .. 


28 

35 

59I 

1!) 

15 

■JBi 

47 

31 

381 

1H 

14 

14 

35 

35 

42 

22 

20 

22 

40 

29 

36 

14 

11 

13 

41 

29 

36 

13 

8 

10 

36 

38 

53 

17 

17 

24 

24 

28 

39 

15 

14 

17 

47 

46 

40 

11 

14 

32 

40 

39 

.55 

16 

9 

17 

33 

35 

39 

17 

14 

19 

31 

34 

38 

17 

14 

14 

31 

30 

40 

14 

9 

15 

4.'S 

40 

65 

24 

16 

27 

35 

38 

62 

19 

18 

23 

24 

30 

40 

14 

16 

20 

46 

42 

64 

23 

15 

23 

33 

26 

36 

11 

11 

15 

44 

35 

39 

22 

15 

18 

42 

34 

37 

16 

16 

19 

43 

30 

35 

14 

IC 

18 

60 

35 

44 

24 

18 

17 

59      51 
34     31 


61 
40 
54 
39 
50 
40 
56 
40     33 


55      45 

33     29 
66'    6n 


38  36 

14  20 
38 

20  21 


32 

26 

34 

34 

24 

20 

23 

18 

39 

34 

35 

36 

■M) 

24 

16 

25 

38 

,30 

37 

42 

30 

24 

20 

29 

36 

31 

35 

33 

19 

8 

29 

28 

36 

33 

26 

32 

2« 

14 

10 

21 

29 

22 

28 

29 

21 

H 

17 

24 

34 

27 

34 

34 

27 

19 

15 

20 

47 

35 

32 

35 

30 

21 

n 

29 

.32 

26 

31 

31 

26 

15 

17 

25 

35 

29 

33 

35 

28 

16 

13 

26 

35 

35 

34 

37 

82 

26 

16 

24 

35 

30 

35 

35 

27 

17 

10 

29 

36 

30 

34 

35 

29 

22 

24 

31 

38 

33 

37 

40 

25 

20 

2.1 

19 

26 

25 

33 

38 

16 

10 

15 

20 

35 

29 

33 

35 

28 

22 

24 

30 

33 

25 

33 

35 

25 

18 

12 

28 

37 

35 

34 

40 

32 

25 

18 

30 

37 

32 

34 

35 

30 

2S 

14 

30 

35 

35 

28 

34 

26 

IS 

12 

24 

3f 

36 

36 

89 

83 

26 

17 

32 

44.5 

27.9 
42.2 
24.4 
43.6 
28.1 
38.2 
21. y 
40.2 
19.1 
42.6 
24.9 

38.6 
23.4 
41.9 
25  2 
44.9 
24.2 
41.8 
23,5 
40.1 
22.4 

40.9 
21.8 
50.2 
31.0 
49,5 
27.2 
38.8 
23.0 
49.9 
30,5 

38.0 
21.3 
44,4 
27.8 
39,0 
24,8 
41,6 
22.9 
46.1 
27.5 


*    Midnight  to  midiiistlit. 
from  record. 


t    Thertnometars  rrta-1  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  dat«. 


,  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing 


PRESSTTRE,  WIND, 

HTJMIDITT  AND  SUNSHINE. 

Atrao.spherio  pressure 

1  Wind 

Relative 

(  redufed  to  sea  level ) 

humidity 

.Stations 

1 

• 

0 

0 
ce 

X) 

?t 

0) 

s 

go 

s 

si 

c 
0 

0 

11 

a 

a 

3 

OS 

0 

<  > 

Hi  s 

St 

0 

o* 

7? 

Erie 

,30.19 

30.81 

29.36 

27 

14.1 

38 

se. 

3 

80 

75 

78 

23 

Harrisburg 

30.21 

30,79 

29.40 

27 

7.8 

30 

nw. 

28 

72 

61 

64 

45 

Philadelphia .... 

30.22 

30  82 

29.43 

27 

13.6 

39 

n\v. 

28 

69 

6(i 

64 

50 

Pittsburgh 

30.19 

30,74 

29.43 

27 

11.5 

33 

w. 

6 

81 

68 

74 

31 

30.22 
30.22 

30,81 
30.78 

29.40 
•29.35 

27 

27 

11,7 
7,4 

54 
30 

e. 
u\v. 

19 

28 

75 
72 

62 
64 

64 
66 

47 

52 

RIVER  CONDITIONS 


Stations 


e» 

? 

IV 

« 

S 

a 

0) 

a> 

1 

ij 

09 

0 

OS 

g 

X 

C 

>J 

D 

Port  Jervis.N.Y 

Easton 

Leliighton  

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Harrisburg 

!  Greensboro 

'■  West  Newton 

!  Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


•  For  any  flve-rainute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna  . 
Susquphanna. . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiosrh.'ny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


4.2 
5,0 
4.2 
8.1 
5.7 
6.2 

14.3 
2.9 

15,5 


6.1 

7,9 

5  4 

12.9 

8.8 

7.8 

21.4 

5  3 

20.6 

20.1* 

25.3* 


3.1 

28 

3.4 

28 

3.6 

28 

6  6 

28 

3.6 

3 

5.2 

28 

12.0 

6 

1.6 

6 

12.7 

6 

12.4* 

3 

12.1* 

3 

18 
22 
9 
20 
20 
18 
80 
20 
SO 
26 


*     Pool.stage. 


p 
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QENEBAL  SUMMAKY. 

Temperatures  in  March  were  al)Ove  tlie  normal  al)out  three- 
fourths  of  the  time,  with  the  mildest  period  from  the  19th  to 
24th  inclusive.  From  the  21st  to  23d  inclusive  the  excess  aver- 
aged more  than  twenty  degrees.  Frosts  did  not  penetrate  the  soil 
deeply  at  any  time,  and  there  was  little  in  the  ground  after  the 
10th.  The  mild  period,  above  mentioned,  gave  vegetation  an 
unusually  earlj'  start,  and  brought  fears  that  later  frosts  might 
be  disastrous.  Light  frosts  did  follow  in  some  localities,  but 
the  damage  was  generally  reported  to  be  unimportant.  The 
lower  temperatures  were  enough  to  check  the  opening  of  the 
buds,  but  were  not  severe  enough  to  do  much  harm.  Most  of 
the  precipitation  occurred  before  the  18th,  and  soaked  the  top 
soil  to  such  an  extent  that  the  fields  were  unworkable,  and  un- 
improved roads  were  almost  impassible.  However,  the  sub  soil 
was  not  soaked,  and  seepage  dried  the  top  soil  rapidly  when  the 
rains  diminished.  As  a  result  considerable  plowing  was  done 
during  the  last  week.  Tlie  snowfall  was  the  lightest  for  March 
since  1927.  It  was  generally  heaviest  across  the  southern  half 
of  the  State,  while  many  stations  in  the  northern  half  did  not 
get  enough  to  measure.  The  heaviest  snowfall  reported  was  at 
Holtwood,  on  the  Susquehanna  River,  near  the  southern  State 
line.  It  may  be  well  to  note  here  that  the  snowfall  for  .January 
to  March  inclusive  was  only  about  forty  percent,  of  the  normal 
for  that  period.  The  winter  snows  generallj^  melted  rapidly, 
and  afforded  verj'  little  covering  for  the  fields  of  winter  grain. 
However,  the  frost  conditions  were  such  that  no  damage  result- 
ed and  the  grains  did  not  deteriorate.  At  the  end  of  the  month 
they  were  generally  fair  to  good  and  improving.  Reports  on 
the  condition  of  orchard  fruits  were  more  or  less  indefinite,  and 
were  not  sufficient  in  number  to  afford  reliable  estimates.  It  is 
known  that  there  was  little  or  no  winter  killing  of  the  trees. 
On  account  of  greater  seepage  than  is  usual  for  March,  the 
streams  of  the  State  remained  at  low  to  moderate  stages,  and 
there  was  none  of  the  usual  March  freshets.  The  water  supply 
was  sufficient  for  all  needs. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  92  stations,  was  42.7°,  which  is  5.0°  above  the  51- 
year  normal  for  March.  The  highest  monthly  mean  was  48.8°, 
at  Uniontown,  and  the  lowest  was  33.6°  at  Gouldsboro.     Ex- 


tremes of  temperature  ranged  from  a  nia.xiinuni  of  87""  at  Sharon 
on  the  22(1,  to  a  minimum  of — 6^"  at  Muncy  Valley  on  the  Ist. 
The  greatest  daily  range  in  temperature  was  54°  at  Lawrenceville 
on  the  22d. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  167  stations, 
was  3.19  inches,  which  is  0.81  inch  less  than  the  51-year  nor- 
mal for  March.  The  greatest  monthly  amount  was  5.89  inches 
at  Hamburg  and  Mercer,  and  the  least  was  1.36  inches  at 
Gouldsboro.  The  greatest  amount  for  any  24  consecutive  hours 
was  1.80  inches  at  Bloserville  on  the  14-15th,  and  at  Hamburg 
on  the  13th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  2.0  inches,  which  is 
5.6  inches  below  the  51-year  average.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  6.0  inches  at  Holtwood.  The  greatest 
24-hour  snowfall  was  4.5  inches  at  Bedford  on  the  10th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  MARCH 
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,.i 


Stations 


Counties 


Allentown 

^  Altooua..  

<a  Ardmore 

I  Arendtsville 

"S  Bedford 

^  Bethlehem 

„  Carlisle 

c  Center  Hall 

§  Chambersburg.... 

5s  Clearfield 

'^  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Free  land 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Qouldsboro 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Uawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kyiertown 

Lancaster 

La  wrenceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mlfflintown 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley...  •-■■• 
Neshaminy  FallsH... 

Palmerton 

Philadelphia 

Phoeniiville 

(Juakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

3elinsgrove. 

Bhawmontu 

Shlppensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Brookville 

Butler..  

^  Chambersville..., 

t  Clairton 

.§  ClaysvlUe 

g  Gorry 

i5  Coudersport 

o  Derry 

S  Donora 

O  Ebensburg 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johustovpn... .   

Kane  (near)  U 

LyciDDUs  It 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Newflil 

PittsViurgh 

Ri'lsrway • 

Salisbury  (near)...  . 

f3haronII . 

Somerset 

Ur.iontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 


Temperature,  in  degrees  Faht. 


S 
c_ 

So 


■3 


Precipitation,  in  inches 


a 

£  OS 


|2 


No.  of  days 


S£ 


.5  ° 


Observers 


Lehigh 264 

Blair 1,615 

Montgomery 360 

Adams VOO 

Bedford 1,060 

Northampton 364 

Cumberland 467 

Center 1, 272 

Franklin 580 

Clearfield 1.120 

Chester 380 

Lebanon 560 

Cameron 1,050 

Lancaster 380 

Luzerne '  1,970 

Bucks ]  190 

Adams i  553 

Schuylkill 840 

Wayne '.,875 

Berks 535 

York 600 

Dauphin 337 

Wayne 900 

Lancaster 200 

Huntingdon fi.'SO 

Clearfield 1,694 

Lancaster 2-55 

Tioga 1.000 

Lebanon 469 

Clinton 580 

Delaware    50 

Juniata ;  445 

Susquehanna 1-620 

Monroe 1,720 

Sullivan 1.045 

Bucks 60 

Carbon 398 

Philadelphia 26 

Chester 100 

Bucks 496 

Berks 273 

Luzerne [      900 

Lackawanna ,      746 

Snyder 455 

Philadelphia 51 

Cumberland 660 

Center '  1.217 

Monroe 

Bradford . . . 

Tioga 

Chester 

Lycoming  . 


Lake  Drainage. 


Erie. 


500 
754 
1.419 
455 
521 

Dauphin i  1.275 

York I      400 

Jefferson 1,173 

Butler 1,077 

Indiana 1.047 

Allegheny 1, 020 

Washington 1, 150 

Erie t  1.430 

Potter '  1.765 


Westmoreland 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland. 


1.172 

762 

2.000 

9.i7 

1,150 

950 

1, 256 

1,100 

1,184 

2. 020 

1.420 


Crawford !  1.080 

691 

808 

800 

1.248 

1.350 

2,680 

940 

2,190 

1,100 

825 

1,180 

1,035 


Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Somerset 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland 

Warren 

Greene 


Erie. 


FortheState 61 


670 


26  1 

51 

18 

16 
6 

53 

72 

42 

39 

31 

51 

27 

51 

46 

45 

32 

65 

34 

23 

45 

34 

69 

2(1 

23 

51 
7 

!H 

41 
i4 

48 
12 

35 

33 

32 

26 

49 

20 

67 

28 
53 
68 
5 
44 
48 
42 
5 
54 
24 
44 
68 
89 
52 
23 
50 
48 
25 
37 
6 
33 
25 
11 
41 
12 
21 
64 
29 
42 
31 
14 
56 
6 

46 
44 
1 
58 
18 
96 
31 
21 
25 
71 
50 
24 
49 
7 


66 


42.2 
41.1 
43.6 
42.6 

44.  i 
43.4 
44.4 
42.3 
44.8 
38.2 
41.6 
41.3 
41.2 
44.4 
36.8 
43.5 
45.0 
41.0 
33.6 
43.8 
46.2 
44.6 
38.3 
44  6 
42.6' 
39.4 
43.5 
40.4 
42.4 
4:1.2 
48  0 
43  2 
37  7 
.34.3 
36  4 
43.0 
41.4 

45.  M 
44.4 
41.8 
45.6 
39.2 
41.8 
41  8 
44.8 
43.8 
40.9 
39.8 
41.6 
39.7 
44.4 
42.6 
41.6 
44.7 
37.4 
43.8* 
43.4 
45.3 
47.0 
40.5 
38.8 
46.8 
48.0 
40.6 
38.8 
46.2 
44.4 
43.4 
45.6 
45.6 
39.4 
45.6 
40  n 
45  7 
42.6 
47  2 
4.'i.4 
36.1 
41.6 
47.8 
41.1 
48.8- 
4fi.fi 
38.4 
48.2 


40.8 
42.7 


+3.8 
+3.6 
+2.3 
-t-3.1 


+2.8 
+5.7 
+6.7 
+5.0 
+0.9 
+  1.7 
+  2.2 
+6.8 
+4.3 
+3.8 
+2.8 
+  5.7 
+  4.1 
+3.3 
+6.3 
+  3.7 
+5.7 
+  3.3 
+3.1 
+  3.8 


+3.8 
+5.H 
+3.1 
+4.6 
+  3.5 
+  4.0 
+5.4 
+  2.2 
+  1.1 
+3.6 
+3.8 
+5.0 
+3.3 
+4.4 
+.i.6 


+6.1 

+  3.2 

+2.1 

+4.7 
+3.4 
+6.4 
+fi.7 
+5.3 
+5.0 
+2.5 
+4.0 
+3.8 
+5.7 
+4.6 


+5.8 
+7.5 


+6.9 
+5.7 
+4.5 
+3  2 
+6.1 
+7.8 
+6.0 
+5.7 
+6.3 


+5.9 
+5.0 


+5.7 
+5.4 
+5.8 
+2.2 
+  5  2 
+9.9 
+5.2 
+  7.3 
+6.5 
+3.9 


+7.3 
+5.0 


82 
81 

78 

82 

83 

81 

86 

83 

84 

80 

79 

79 

84 

86 

76 

79 

82 

82 

69 

82 

84 

80 

81 

75 

85* 

80 

84 

85 

84 

81 

79 

84 

78 

73 

66 

83 

80 

79 

80 

78 

83 

80 

82 

81 

77 

81 

82 

79 

82 

80 

81 

82 

81 

84 

80 

82" 

83 

80 

84 

82 

81 

83 

85 

75 

81 

82 

84 

80 

82 

85 

80 

80 

81 

81 

84 

84 

82 

80 

76 

87 

73 

84 

85 

75 

82 


87 


22 

22 

221 

22 

22 

22 

22 

23 

22 

22 

221 

28 

22 

22 

22 

■M 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

21t 

22 

22 

22 

22 

22 

22+ 

21 

22 

22 
22 
25 
23 

22 

22 

22 

22 

22 

2S 

22 

23 

22-t 

22+ 

22 

22+ 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22+ 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22+ 

22 

22 

23 

23+ 

22 

23 

22 

22 

21 

22 

22 

2S 

22 


10 

5 

9 
14 
11 

2 

7 

7 

0 
10 

2 

9 

7 

4 
-3  I 

9  I 

10 

13  I 

-I 

10 

5« 

1 

0 

-3 

10 

4 

13 

8 

-4 

-3 

-5 

8 

6 

13 

in 

5 
10 
3 
5 
7 
12 
15 
3 
3 
1 
-1 
8 
4 
5 
2 
6 

16' 

9 

14 

13 

-2 

-3 

14 

20 

8 

6 

15 

8 

10 

14 

15 

-3 

12 

7 

13 

10 

15 

16 

4 

8 

12 

9 

15 

15 

0 

14 


2.13 
.-J.  51 
2.19 
3.50 
3.59 
2.16 
3.15 
3.55 
2.83 
4.37 
2.79 
2.94 
2.79 
2.52 
2.. 58 
1.95 
3.50 
2.64 
1.36 
5.89 
3.33 
2.83 
1.76 
2.55 
3.66 
2.87 
2.89 
1.62 
3.07 
3.42 
1.66 
3.72 
1.60 
4.0O 
1.99 
1.74 
2.37 
1.83 
2.38 
2.37 
2.45 
2  14 
1.50 
3.21 
2  08 
3.36 
3.41 
2.23 
1.71 
1.91 
2.51 
2.47 

2  07 
2.87 
5.02 
3.19 
4.92 
3.36 
4.07 

3  98 
3.02 
3.37 
3.2fi 

2  93 
3.98 

4  03 
4.12 
4.72 
4  09 
5.10 
4.49 

4  99 

3  33 
5.04 

5  25 
3.73 
3.21 
3.04 

3  89 
5.64 
4.14 

4  02 
2.fifi 
3.30 
4.48 


-1.27 

+0.23 
-1.94 
+0.02 


-1.08 
-11.16 
+0.52 
-  0.44 
+0.69 
-1.23 
-0.89 
-0.84 

-0.81 
-1.79 
-1.73 
-0.02 
-0  35 
-2.40 
+  2.02 
+0.02 
-0.21 
-1.14 

-0.47 
+  0.20 


-0.43 
-0.68 
-0.41 
+  0.0.-5 
-1.91 
+0.66 
-  1  07 
+  0.44 
-1  04 
-2.01 
-0.67 
-1.66 
-1.26 
-1.42 
-1.07 

-1.'70' 

-n.si 

-1.39 

+0.6:" 

-1.28 
-0.88 
-0.76 
-1.32 
-0.75 
-1.20 
-0.24 
+  1.77 
-0.25 
+1.17 


+0.74 
+0.17 
-0.29 
-0.49 
-0.25 
-0  71 
+  0.63 
+0.fil 
+0.75 
+  1.40 
+  0  87 
+0.60 

+l!ofi 
-0.05 

+2;2i' 

-■-0.62 
+  0.18 
-0  21 
-0.42 
+2.88 
-0.58 
+0.03 
-0  8fi 
-0.02 


2.96      +0.34 
3.19      -0.31 


0.75 
0.72 
0.70 
1.73 
1.15 
0.49 
1.38 
1.18 
0.77 
0.68 
0  83 
0.62 
0.76 
0.63 
0.48 
0.49 
0.83 
0.77 
0.61 
1.80 
0.75 
1.22 
0.41 
0.98 
0.83 
0.83 
0.79 
0..50 
1.07 
0.89 
0.48 
1.02 
0.38 
1.30 
0.74 
0..53 
0..56 
0.51 
0.59 
0.61 
1  01 
0  57 
0..54 
0.60 
0.60 
0.72 
0.76 
0.66 
0.56 
0.72 
0.64 
0.76 
0.58 
0  76 
1.46 


0.8] 
0  74 
0.75 
1.10 
0.84 
0.74 
0.60 
0.62 
1.50 

0  71 
0.82 
0.94 
0.79 
0.9S 
1.14 
1.20 
0.84 
1.23 
O.gq 
0.60 
0.74 

1  .36 
1.22 
1.20 
0  98 
1.02 
0.60 
0  88 
0.94 


0.85 
1.80 


1.3 
3.0 
1.9 
4.0 
4.5 
1.3 
3  0 
3.0 
2.7 
3.0 
3.3 
2.4 
0.1 
2.1 
1.2 
3.0 
4.2 
3.0 
10 
1.5 
6.0 
2.3 
1.7 
6  0 


12 

15 

11 

14 

12 

8 

12 

12 

13 

8 

14 

14 

11 

13 

11 

15 

14 

11 

15 

11 

13 

11 

2  5  I   12 


1.0 
5.0 
2.0 
1.7 
0.5 
2.0 
3.0 
1.5 
1.0 
T. 
1.2 

r 

1.9 
15 
1.8 
2.1 
3.0 
2.0 
2.0 
12 
3.5 
1.0 
0.6 
2.5 
2.5 
3.0 
T 
2.0 
4.0 


1.0 
2.0 


2.5  !  13 


2.0 

T. 
1.0 
0.3 
1.8 
3.0 

1 
3.2 

T. 
0.2 
2.0 
3  0 
1.2 
2.0 

T 

1.0 

T. 


0.8 
T. 
5.6 
T 
4.5 
2.5 
T 
2.4 
2.0 


1.1 

2  0 


5 
10 
12 
11 

5 

o 

3 
10 

3 

8 

9 

7 

7 

8 

8 

4 

6 

9 
lO 

5 
13 

8 

7 

1 
10 

6 

8 

n 

9 

7 

12  j  16 
9  15 
8      17 

lO     11 


ue. 
w. 


nw. 
nw. 


sw. 

w. 

nw. 

w. 

w. 

8. 
W. 

sw. 

se. 

sw. 

w 

w. 


w. 

nw. 

sw. 

ne. 

sw. 

nw. 

s. 

nw. 

w. 

e. 

w. 

sw. 

w. 

nw. 

nw. 

lie. 

sw. 

nw. 

nw. 

ne. 

w. 

w. 

e. 

n. 

sw. 

w. 


nw, 

sw. 


sw. 
nw. 
sw. 
sw. 


nw. 
sw. 
sw. 
sw. 

G. 


13     15 
11      10 


17 

2 

11 

18 

18 

a 

15 

8 

12 

u 

14 

6 

IS 

8 

10 

13 

13 

3 

18 

10 

17 

fi 

10 

15 

14 

10 

8 

13 

John  A.  Frick. 

John  J .  Martin . 

H.  L.  Balderston. 

Harold  J.Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

E.  W.  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

C.  E.  Koppenheffer 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B  Evansba 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson  . 

Ronald  H.  Marshall, 

Statu  Saimtorium. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell 

H.  W.Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder, 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.of  Waterworks 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

Andrew  McNeillie. 

Philip  F.  Chamberlain. 

Paul  C.  Hoskinson. 

H.  O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.S.  Weatlier  Bureau. 

PhiladelphiaSub.  Water  f'(<, 

John  E.  Beiiiier. 

U.S.  Weather  Bureau, 

Theodore  J.  Sampsou. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C,  A.  Kern. 

State  Teachers  College 
Mrs    M.  Ordelia  Parks, 
(ieorge  W.  Hill. 
Harlan  Saylor . 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
Susquehanna  Collieries  I'o 
York  Water  Co. 
FrankS.Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Philip  R.  Shaw 
Ted  R.  Winemau. 
Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.  Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.  Harmon. 
W.  F.  Gxllagher. 
Robert  Tross . 

r.  S.  Forest  Service. 

Westmoreland  Water  Co. 

Paul  r.  Coy 

Perry  P.  Campbell 

New  Castle  Water  Co. 

Gen.  Chemical  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

West  renn.  Power  Co. 

J.  D.  Reachy. 

Harry  H.  Gerber. 

D.  L.  Grove. 

Wm.  W.  Msrsteller. 

Carnegie-Ill  inois  Steel  Corp 

Mrs.  Anna  Simpson. 

Thomas  S.  Knox. 


U.  S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  '^^'l^^^^^'ll^^^.^^^^^^ 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  -standard  mean",  adiusted  to  a  uniform  35.year  period,  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  .  t  On  other  dat«s  also.  *  Incomplete.  „,.,,.  ,»„. „ 

Reference  letters,  »,  ^  '.  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2.  3.  etc..  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  ram  or  melted  snow 
tf  Post  Office  addresses  are  as  follow,:  of  Lycippus,  Graensb«r»:  of  Ne.hsmlny  Falls.  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  of  Shawmont,  «'"g'^°J- °;^^;;^'.°«^,i^,^"- 


March,  U>3S 


CL1MAT0IA)G1CAL  DATA:    I'KNNSYIA  ANI A   SECTION, 


II 


Dally  Precipitation  for  March.  193b 


Day  of  mouiti 


Draliiase  Basin 


Atlantic  Urinnaae. 


^lleutowu 

^Itooaa 

ius<.niiallll 

^rilinorel.   

^roudtsvillo.ll!!.. . 
lukur's  Suiiiiuit. . 

HttUi  Kftglu  I 

ieilloid 

lelleloute 

3er\\  iudalot 

K'tlilohem 

Big  Kuobl!,; 

JlosrirvilU'U 

SuffaloMillsllll.... 

"arlisle 

'arU'rCampJ...   . 

;enwr   Hall 

Jhaiubersburg 

;ieartleld 

)oaMsville 


}olabrouk 

'oushoUocken — 

Joylt'stowii    

Uriftwoodt 

Du  Bois 

Smporlum 

English  Centert . . 

Splirata 

rorestCityllll.  ..  . 
frtdericks^-ille.... 


i'reelaudllll.  .  .. 

Jaleton 

ieorge  School. 

Jettysburg 

iirardviUellll... 

jordon 

Jouldsboroll-. 

Jraterford 

Jamburg 

Hanover 


iarrlsbiirg*". . .. 

aawleyllll 

aoliistervillellll... 

aoltwoodlj 

Juntingdou 

Huntsdalet 

ayndmanllll 

Kylerto\vn 

Lakeyillellli 

[jancaster 


Oausfordilll Leiiigh 

LawreiiceTille N.  Br.Susq.. 

Lebanon Lower    Susq. 

Lehightonim Lehigh 

Lock  Haven W.  Br.  Susa.. 

Marcus  Hook Lower  Del . . . 

Matamorasllil t  Upner  Del... 

Mauch  Chunk j  Lehigh  

Mifflintown Juniata 

Millersburgl Lower  Susq. . 


Lehigh 

Juniata 

\V.  Hr.  Susq... 

Lower  Del 

Lower  Susq.  .. 

.luniata 

Middle  Susq.. 

Juniata 

W.  Br.  Susq..  . 
W.  Br. Susq... 

Lehigh 

Middle  Susq... 
Lower  Susq..  . 

Potomac 

Lower  Susq..  . 
\V.  Br.  Susq... 
Susquehanna. 

Potomac 

W.  Br.  Susq... 
Lower  Del 


Lower  Susq.. 
Schuylkill. .. 
Lower  Del. .. 
W,  Br.  Susq.. 
W.  B.Susq.... 
W.  Br.  Susq. 
W.Br.  Susq.. 
Lower  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
Schuylkill.... 


Lehigh 

N.  Br.  Suso. 
Lower  Del . . 

Potomac 

Lower  Susq. 
Lower  Susq. 

Lehigh 

Schuylkill. . 
Schuylkill.  . 
Lower  Susq. 

Lower  Susq. 
Upoer  Del... 
Upper  Del... 
Lower  Siisq. 

Juniata 

Lower  Susq . 

Potomac 

VV.  B.SuSQ.. 
Upper  [)el.. . 
Lower  Susq. 


Millvillet 

Montrose 

Morris  Run 

Mount  Pocouo 

Mt.  Uniont 

Muncy  Valley..  — 
^^eshaminyFallsllll 
New  Bloomfleld. . 

New  Park 

Newportllll 

Orwigsburg 

Palmertont 

Paupackllll 

Philadelphia***.... 
Phila.  Navy  Yard  t- 
Phila-P'nt  Breeze. t 

Phoeniiville 

Pine  Grove 

Pleasant  Mt 

Pottstown 


N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq  . . 

Upper  Del 

Middle  Susq. 
W.  Br.  Susq. 
Lower  Del . . . 

Juniata 

Lower  Susq  . 
Juniata 

Schuylkill... 

Lei.ign  , 

Upper  Del. .. 
Lower  Del . . 
Lower  Del. . 
Lower  Del . . 
Schuylkill.. 
Lower  Susq. 
Upper  Del... 
Schuylkill . . 


Pottsville 

Quakertown.. . 

Reading"' 

Renovoilll 

Retreat 

Soranton"*... 
Sellnsgrove. .  . . 
Sellersvillet.... 

Shade  Gapt 

Shawmont 


Schuylkill... 
Lower  Del. . . 
Schuylkill .  . 
W.  Br.Susn.. 
N.  Br.  Su'd.. 
N.  Br.  Susq.. 
Lower  ^'usq.. 
Low.r  Del.  . 
Middle  Susq. 
Schuylkill.... 


.06 


.02 


.11 

.2a 

.J3 

.30 

'I'. 

.23 

.69 

.n 

.63 
1.02 


Ah 

.07 

.15 

.26 

.19 

1.36 

.18 

..     .14 

..    .68 

.21 

.1(1 
.10 
.17 


.01 


.05 


.05 


.04 


.02 


.02 


1.47 
.«7 
.75 

1.07 
.11 
.29 
.1 

.10 

1. 10 

.19 


.01 


.09 


.02 


.19 


.03 


,18  T. 

.41  ,    . 

.25  .04 
.2B|  .33 
.14 

.16  .05 
.15 


.    T. 


.OK 
.05 
T 

,01 


.02    .03 


.02 


.03 


.02 


.12 


.02 


.06 


.22 


.03 


.06 


.30 


.04 


03 
1.41 
.07 
.05 
.05 
.03 

'."07 


.22 


.06 


.02 


T. 


.82 

!i2 
.25 
.05 
.21 
.40 
.26 

.30 
.01 
.30 
.16 
.42 
.07 
.08 
.34 
.13 
.14 

.02 
.04 
.14 
.09 
.48 
.28 

'.04 

1.80 

.16 

.29 
.05 
.09 
.02 
.33 
.27 

.20 
.05 
.29 


.43 


.20 


.37 


.28 
.72 
.06 
.66 
.39 
.81 
.77 
.76 
.71 
.82 

.49 

.30 

.26 

.68 
.38 
1.02 
.7 
.66 
.83 

.62 
.56 
.58 
.53 
.72 
.64 
.52 
.63 
.24 
.57 

.35 
.33 

.49 
.83 
.78 
.77 
.14 
.29 
.60 
.76 

.93 
.03 

.10 
.26 
.83 
1.03 
.09 
.60 
.03 
.79 

.58 


.78 
.27 
.20 
.07 
1.73 

.10 
.40 
.20 
.03 

.44 
.95 
.80 

1.14 
70 
05 

1.18 
.29 
.12 
.32 

.61 

.17 
.39 

.'io 

.02 

.'46 
.18 
.65 

.48 
.02 
.38 

.68 


1.07 
.45 
.61 
.19 
.20 
.49 
42  1  02 
26    .74 


.30 

1.23 

29 


.02 


.02 


47 
07 
54 
20 
81 
74 
53 
66 
1  00 
40 

l.ia 
.56 
.08 
.45 
.31 
.25 
.n9 
.90 
.53 


.05 


.02 


20 


22 


28 


26 


27 


28 


29 


80     81 


.27 
.16 
.06 
.3(1 
.10 
.38 
.08 
.44 
.26 
.18 

.13 
.13 
.21 

.08 
.16 
.05 
.04 
.18 
.36 
.12 

.22 

.26 
U 
.12 
.15 
.16 
.15 
.20 
.16 
.05 

.42 
.05 
.06 
.24 
.18 
.05 
.08 
.09 
1.00 
.17 

.20 
.18 
.27 
.21 
.26 
.12 
.04 
.13 
.18 
.18 

.21 
.10 
..30 
.14 
.09 
.32 
.26 


.19 


.16 
.16 

.20 
.10 
.06 
.03 

.2? 

.06 

.31 

1.20 


.60  .17 
63  .3? 
.06 


.2.'^ 
.15 
.1? 
.  1.30 
18  .38 
.22 

.20 

..35 

.12 

.82 


27 

08 
IS 
1.00 
.36 
.26 
.11 
.25 

.'30 

.48 
.12 


.46 


.01 


.03 


T. 


.04 


.03 


.05 


.06  . 
.12  , 


.01 


.04 


.02 


.18 


.06 


.06 


.26 


.05 


.06 


.14 


T. 


.02 


.01 
.26 
T. 
.16 
.29 
.20 
.30 
.25 
.08  .19 
.40 


.01 


.02 


.06 


.12 

.f!2 

.06 

.25 

.30 

T 

T 

.18 

.37 

.16 

.08 
.18 

!03 

.01 

.01 

T 

.18 


.15 


.04 


.34 
.07 
.03 
.53 
.04 

!08 
.06 
.13 
.34 

.14 
.08 
.05 
.1^ 
.39 
.10 
.50 
.43 
.10 
.15 

.19 

.05 
.0: 
.31 
.81 
.If 
.0; 
.21 
.35 
.23 


.02 


.20 
.18 
.04 
.70 
.13 

17 
T 
.41 
.42 

23 

.21 
.12 
S9 
f'1 
T 

.o.f 

.08 
.13 
.40 


2.18 
8.61 
1.67 
2.19 
8.50 
3.39 
8.81 
8.69 
8.28 
4.26 

2.16 
8. BO 
8.87 
3.27 
3.18 
3.27 
3  J6 
2.t3 
4.S7 
2.79 

2.94 
1.94 
2.24 

i 
5.08 
2.79 

{ 
2.62 
2.06 
2.16 

2.68 
2.67 
1.95 
3.50 
2.87 
2.64 
1.S6 
2.48 
6.f9 
8.33 

2.83 
1.76 
1  67 
2.55 
3.66 
2.51 
2.83 
2.87 
1.79 
2.89 

2.83 

1  62 
3  (7 
3.72 
3.42 
1.f6 
1.68 
2.75 
3  72 
2. CO 

2.48 
1.60 

2  24 
4.00 
3.66 
1.99 
1.74 
3.20 
2.78 
3.18 

3.12 
2.37 
1.62 
1.83 
1.62 
1  56 
2.38 
2.72 
2.64 


.02 
.01 
.06 
.02 

't 

.11 
.01 
.43 

.08 


.11 
.14 
.15 
.09 
.11 
.06 
.22 
.09 
.17 
.04 


2.43 
2.37 
2.45 
3.32 
2.14 
1.,50 
R.21 
2.. '^8 
3  30 
2.08 


Continued  on  page  15. 
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Daily  Precipitation  for  March,  1938-Continued  from  paee  14 


Stations 


DrainaKe  Basin 


Atlantic  Drainage 
(continued) 

Shippensburg , 

3taie  College , 

Stroudsburgllll 

Sunburyllll 

Susquehannallll  — 

Towanda 

Weikert 

Wellsboro 

WernersvUle[near] 

Westchester 

Westgrovellll 

Wilkes-Barrellll 

Williams  portllil 

Williamstown 

York 

YorkHavenllll 

Zionsvllle..(near). 
Trenton.  N.  J***.... 

Ohio  Drainage 

Beaver  Fallsll II  .... 

Blairsville 

Bradford 

Brookvillellll 

Buckstownt 

Butler 

Chambersville 

Clairtonl 

Clarion 

Claysville 

Confluencellll 

Connellsville 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Donorallll 

Dunlot 

Ebensburg 

Franklinllll 

Greensborollll 

Qreensbvirg 

Greenville 

Grove  City 

Herrs  Isl.  Damllll.. 

Irwin 

Johnstown ....  — 
Kane  (near)  u  — 

Kregarllll..... 

Lake  Lynnlill 

Linesvillellll 

Lock  No  21111 

Lock  No.  4  111! 

Lock  No.  Sitllll 

Livoippus 

Marienvillet 

McKeesportllll 

Mead  villa 

Mercert 

Midland 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon... 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell 

Parkers  Landingllll 

Pennlinelllin 

Pittsburgh'" 

Punxsutawneyllll.. 

Ridgway 

Rochestert 

Salisbury  (near)... 

Saltsburgllll: 

Sharonjlil 

Smethportllll 

Somerset 

Springdalelllltt 

Titus  villet 

Union  Cityt 

nniontown 

Unity  Reservoirtt. 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 
Lake  Drainage. 

Erie*" 

Eaymondt 


Lower  Susq . . 
W.  Br.  Susa. 

Upper  Del 

Lower  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq  . 
Lower  Susa . , 
N.  Br.  Susq.. 
Schuylkill.... 


Lower  Del . . 
Lower  Del... 
N.  Br.  Susq. 
W.Br.  Susq. 
Lower  Susq . 
Lower  Susq. 
Lower  Susq. 
Schuylkill. . 
Lower  Del . . 


Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela.. 

Allegheny 

Ohio 


Youghiogheny 
Monongahela.. 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh.  .. 
Monongahela.. 

Allegheny 

Conemaugh.  .. 

Allegheny 

Monongahela.. 

Youghiogheny 

Beaver 

Beaver 

Ohio 

Monongahela.. 
Conemaugh — 

Allegheny 

Youghiogheny. 
Monongahela.. 
Beaver 


Ohio 

Monongahela. 

Allegheny . 

Conemaugh... 

Allegheny 

Monongahela 

Allegheny 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 


Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela. 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 


Youghiogheny 

Conemaugh 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela.. 
Youghiogheny 

Conemaugh.... 

Allegheny 

Monongahela.. 

Beaver 

Youghiogheny 


Lake  Erie.... 
Genesee 


Day  of  month 


T. 


05 


T. 


T. 


05 


.10 


.10 


.07 


'/8 

T. 

37 

.28 

* 

.56 

05 

.34 

25 

.55 

55 

.14 

55 

.13 

72 

18 

16 

.09 

13 

OS 

.•25 

22 

.76 

.04; 


03  .57  T 
T.  1.01  T. 
.7.5:  .621... 
.4^!  1.45 
.37|  .04 
.40|  .35 
..Sfi!  .59 
.05|  .61 
...  .281.28 
T.      .01    .53 


10 


.04    T. 
.11    T. 


.10 
.021   .01 


.02 


T       .07 
.10   T. 

.19    .07 


.05 


.05 


.04 


.05 


.06 


.02 


.02 


T. 


.05 


.40 


.55 
.78 
1.10 
64 
T. 
.04 
.05 
.40 


.16  1.50 
.03!   .60 

.16  .60 
.821  40 
.94|  T. 


11    .hi 

41      70 

1.14    .90 

1.04!  T. 
.021  .40 
.62. 


.74 

.55 

.86 

1.20 


.01  .38 
.21  .84 
1.47'.... 
.321  .38 
.02    .90 


47  .05 
.05  .77 
16    .99 


.56 
1.23 
.R9 
T 

1.05 
I'll. 36 
6.'i. 


.05 
.03 
.20 
.10 
.17 
.05 
1.37 
1.03 
.03 
.32 


56 

.81 

1.20 

1.45 

.41 

.78 


.60    T 
.42 
.20 
.80 


.80 
1.45 


.60 


.01 


T. 


.24 


02 


03 


09 


T.    .. 


01  . 


..    T 


.06 


.30 


.14 
.26 
,04 
.33 
.16|  T 


16 


.10   T. 
.171  T. 
T. 


19    .01 

.20    .06 
.06|  T. 
T. 


.17    .05 
.18    .04 


20 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


30 


.031.... 


.31 


.32 


.03 


.09 


.04 


.03 


.04!  .33 
.06.  .92 
.13'   .51 


.02 
T. 

.08 
.06|  .88 
.29  .94 
*  1.2(1 
.661  .81 
.20    .74 


.45 


.311  .30 

.5Hi   .07 
.51'   .05 


.44 

.29 
.46 
1.03 
.64 
.19 


.03 


.12 


.62 


.19  .03 

.21I  .19 

.21  .20 

.36!  .41 

.17  .05 


02    .49 


.03 
.33 
T. 

.02 
.051  .32 
.23  ... 
.141   .32 


T 


.20 


.09  1  07    .731  .03 
.37    .75    .04    .33 


.32    .79 
.22    .98 


.10 


.24 


.50 

1.04 

.34 


1  30 
1.01 


.21 
.11 

.07!  .23 

.231  .20 

.441  .22 

.96  .12 

.16  .44 

..  .30 

.091  .15 


.09    .41 
.21I   .33 


.10    .81     .40 
40    .67 
.111   ..56 
.19 

.49 
T. 


8? 
46 
51 
0« 
62 
1.23 
91 

.58 
1  04 
.93 
.60 
.9? 

04 
.■55 
.71 
.12 
.9? 

1.22 

.68 
.75 


.22 


1   02 

.75 

.20 
.08 
.94 
.15 
.60 


.18 
20 
.02 
.41 

.10 
'  25 
.13 
.40 
.25 
.11 
,4S 
1.20 
.27 
.02 

.25 
.12 

.671  .17 
.3.'^|  .60 
791  .03 
.361  .41 
.is!  .10 
..58!  .01 
.45 
.15    .25 


.06 
.18 
.38 
.04 
.28 
20 
,83 
1  11 
.36 
..50 

.22 
18 
39 
.50 
.14 


.......     .71 

.09    .03    .20 


.05 


.40 


.08 


.02 


.02 


.03 


03 


03 


02 


03 


02 


T. 


.03 


.02 


T. 


.02 


.01 


02 


02 


T. 


OS 


06 


03 


.05 


02 


.01 


.25 


02 


15 
10 

57 
35 
T  I  29 
07l  ..SO 
1-i  .04 
..531.. 
.OR  13 
.11      04 


.04 


.02 


.15 
.13 
.161  .05 
.24|  .07 
.05 
.20 


.26 


.20    .04 

...     .11 


!67 

.... 

.06 

T. 

T. 

.'63 

T. 

T. 


M 

.05 


.04 


.05 


06 


.02 


.13 


.05 


.07 


.05 


.16 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  eenerallv  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  Is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.  **•  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete 
or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent.     IX  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  SprlngdaJe,  Cheswick.  (P.  0.  Barking.  Ps.) :  of  Pennline, 
Linesville:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Girardville.  Shenandoah;  of  Kane,  Wilcox;  of  Lock  No.  6,  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


^iK" 


March.  1938 


CLIMATOLOGICAI.   DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION 


station* 


Altoon* \  Maxlnmni... 

I  Minimum... 

Bedford I  Maximum... 

1  Minimum... 

B«twohem \^^^ZS::: 

Brookvine 1  Jl^iSV: 

u,,,iar  ^  Miiximum... 

^""®^ I  Minimum... 

CTUsio !5i?,^S;:: 

Chambersbur, ]  ^^f-S::: 

^'-'^"""« \^^Z^::: 

OiavsviUe S  Maximum,.. 

i.iaysvuic  )Miuimum... 

cie»r««i<i {^--iZS::: 

CoatesviUe ]^SS^::: 

Porrv        )  Maximum... 

^°"--  (Minimum... 

Coudersport ^^S^:: 

Donora- {^tn^-^uT:: 

Ebensburg !  ^f„^S.V: 

K-po""- !^f^=.':: 

TTrihrftta  i  Maximum.. . 

^I''^*'* i  Minimum... 

n.,ifl»  )  Maximum... 

■^"^  !  Minimum... 

•'-""-^ I^Sur.-:: 

^-i''-*^ lKmum.v: 

fi^-^^s^i'""^ {^Jf^^uT.-: 

Qettysbur. ]^S^^::: 

«o^<i- {^f^=.v: 

oreens^^fi \l^SSZ::: 

G-cnviUe {^f,^-rV; 

Grove  City J  Maximum... 

'  (Mimmum... 

Hamburg ^Maximum.., 

(Mimmum... 

Harrlsburg* \  M?^°»'^" 

(  Mimmum.. , 

Rawlev       J  Maximum,, 

"*"'®' f  Minimum... 

Holtwood* \  Maximum.. 

(  Mimmum.. 

Huntingdon \  Maximum.. 

)  Minimum.. 
Johnstown \  Maximum,. 

*  Minimum,. 
Kylertown* !  Maximum.. 

1  Mimmum. . 
Lancaster i  Maximum., 

(  Minimum,. 
LawrenceTiUe S  Maximum., 

(  Mimmum.. 

Lebanon: (Maximum.. 

(  Mimmum,. 
Lock  Haven (  Maximum,, 

'  Mimmum,. 
Marcus  Hook* »  Maximum,, 

I  Minimum.. 
Meadville \  Maximum.. 

(  Minimum,. 
Midland /  Maximum.. 

1  Minimum.. 
Mifflintown /  Maximum.. 

t  Mimmum.. 
Montrose )  Maximum,, 

(  Minimum,. 

Mount  Pocono /  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Muncy  Valley )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
New  Castlet /  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Palmerton* S  Maximum.. 

)  Minimum.. 
Philadelphia* \  Maximum., 

'  Minimum.. 
Phoenlxville J  Maximum.. 

(.Minimum.. 


40  50l 

111  371 

44  66 

15  8rtl 


20  351 


48  23 

21  6 

6ft!  27 

25i  18 

80|  SI 

26  5 

981  38 

25  6 


46|  43 

Sr  33 

51  39! 

371  1« 


39 

8 
45 

9 
53 

161  33 

43,  42 

22  2.S 

47|  44]  31 

6  2n!     22, 

35j  39'     37 

21  SV     1>5 

51 1  .58'     50 

13i  35}    25 
i 


,54l  5ni 
25 
25' 

21 


53]     52 

37I     23 


50 
17 
44 

1(1 
44 
15 
47 
14 
44 
16 
49i 
13! 
49! 
181    39     18 


46 

30i  22 

51 1  43 

31!  29 

471  36 

35 1  13 

431  38 

3'!  21 

481  48 

32!  25 

.52  48 


49  43 

34  2n 

54  .52 

28:  23 

49  46 

42  21 

.52!  42 

381  28 

45  37 

35  6 
54!  .53 
25l  23 
."11 !  40 
351  8 


41!  34 

5 


49  45 


Daily  Teiuperaturos  for  March,    1038 
12     IS 


9     10     11 


14     15     16     17     18     19 


20     21     22 


28 


24 


28     20    27     28    29    80    81     Mean 


60  36 

26  26 

62  41 

,S0  29 

47!  45 


86 
,33 
26 
56 
25 
50 
34 
64 
26i  26 


53|  54 


29  24 


37|  .30 

IRl  20 

34j  36 

18  18 

54  61 

I8i  25 


29  32 

48|  .52 
28  36 


88  40 

81  24 

45  46 

36  26 

43  43 

83I  29 


.32 
23 

36 
27 
49 
31 
34 
26 
36 
22 
43 
2' 
46 
27 

50 
33 
41 
28 
38 
29 
40 
27 
35 
26 
45 
33 
45 
34 

39 
19 

45 
33 
41 
29 
38 
29 
34 
27 
48 
29 
40 
25 

47 
30 
42 
31 
50 
36 
44 
26 
40 
31 
49 
31 
36 
21 

33 
20 
40 
20 
32 
2.'1 
43 
30 
46 
32 
48 
28|  26 


47 

28  26 


81  61 

26l  86 

681  66 

25!  87 

49!  62 

.sol  38 


61 
161 


46      40 


481  53 

231  38! 

8fi  53! 

30'  34 

55  52 

80  39 

60  50 

20  38 

55 1  53 

28  46 

44]  .52 

15!  31 

42|  58 


88  48 

82^  87 

40'  48 

35;  39 


37  33 


39 
S3 
47 
33 
52 
37 
41 
34 
42 
84 

51 

39 
72 
40 
42 
31 
44 
30 
51 
33 
40 
30 
6' 
42 

45 
30 
43 
34 
44 
34 
58 
39 
52 
32 
34 
25 
43 
34 

41 

34 
40 
31 
62 
38 
61 
38 
56 
35 
42 
32 
44 
34 

39 

3(1 

4 

3 

4? 

^^ 

4 

39 
31 
45 
33 
42 
32 

43 
30 
42 
35 
.52 
43 
54 
40 
63 
40 
40 
S3 
38 
30 

.33 

28 
41 
.32 
54 

38 
41 
34 

48 
36 

44j 
.34 


38 

41 

55 

43 

34 

.30 

61 

51 

45 

38 

48 

,59 

36 

40 

43 

43 

37 

32 

37 

44 

31 

31 

49 

53 

38 

36 

62 

55 

44 

38 

43 

53 

37 

35 

46 

59 

39 

38 

45 

.59 

42 

36 

66  78 

47  46 
66;  77 
47!  40 
68;  76i 
5(1  52 
60  73 
30  28! 

70  76' 
80:  40j 
76i  8OI 
49  47 

71  78 

48  53 


HI  781 

48j  641 

88'  81 

87  62 

81!  80 

43  58 

80!  79 

89'  321 

82  821 
88!  56! 
86.  82! 
39|  49 
84  80' 

41  511 

83  80! 
361  56, 

84'  8O! 

451  53i 

80I  73' 

31 1  481 

79  79 

42  i  47 


67  62  64 
86|  24>  89 
76|  66i  67 


60  63 
47  43 


.57 

S3 

72 

40 

66 

47 

67 

49  .53 

721  75 

48  40! 


32|  47 
86  79 


34 
76 
52 
79 
40 

82 
42 
82 
38 
82 
43 
84 
42 
80 
51 
82 
43 
80 
49 

81 
29 
75 
46 
85 
35 
85 
39 
80 
41 
84 
37 
85 
31 

84 
43 

SI 
38 
78 
52 
81 
44 
81 
44 
84 
38 
78 
46 

73 

49 
56 
32 
79 
39 
SP 
46;  37 
79 
5: 
SO 
37 


55|     36 
81!     71 


,39     24 
76;     68 


54     64 
28     43 


29     41; 


.54      .58 


.58  48 

29  23 

62  66 

36  24 


60.6 
81.6 
66.8 
82.6 
62.  U 
83.8 
60.6 
24.4 
66.2' 

31  4' 
.55.1) 
32.8 
66.5 
84.2 

68.6 
31.3 
69.6 
34.5 
50.6 
25  8 
51.6 
31.7 
.53.7 
27.3 
51.4 
26.1 
58.6 
37. 6 

51.0 
30.3 
53.7 
28.6 
55.4 
33.5 
49.7 
31.8 
52.(1 
25.5 
44.6 
28.9 
,54.1 
82.9 

57.0 
35.1 
51.7 
30.3 
57  2 
35.1 
56  9 
31.9 
54.2 
32.7 
■53.9 
33.8 
46.7 
31.1 

.50.4 

26.2 

53.7 

35.6 

54.1' 

31.0* 

56.7 

34.4 

49.7 

29.2 

66.5 

30.5 

.54.3 

26.6 

63.2 
31.5 
54.1 
32.2 
58.1 
37.9 
52.5 
27.5 
56.9 
34.5 
.54.7 
31.6 
47.6 
27.8 

42.9 
25.7 
47.5 
25.2 
54.0 
31.1 
51.5 
31.4 
.55.1 
36.5 
56.5 

32  4 


Continued  on  page  17. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION 


March,  1938 


Daily  Temperatures  for  Harch,  1938— (continued) 


Stations 


10  11  12  13  14  15  16  17 


18  19  20  9\     22  23  24  25  26  27  28  29 


31    Mean 


Pittsburgh* i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
QuakertowD j  Maximum,, 

1.  Minimum,. 
Reading* j  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Retreat i  Maximum.. 

(Minimum.. 
Ridgwayt )  Maximum,, 

'Minimum,. 
Salisbury  (near) /  Maximum.. 

(Minimum,. 

Scranton* S  Maximum  „ 

)  Minimum,. 
Selinsgrove \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Somerset , j  Maximum,, 

I  Minimum . , 
State  College \  Maximum , , 

(  Minimum,. 
StroudsburgI f  Maximum,, 

I  Minimum,. 

Towanda S  Maximum,, 

)  Minimum.. 
Uniontown i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Vandergrift* \  Maximum,, 

'  Minimum.. 
Warren )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Wftynesburg y  Maximum,, 

(  Minimum,. 

Wellsboro S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
West  Chester J  Maximum.. 

( Minimum.. 
Williamsport )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Wllliamstown J  Maximum. 

I  Minimum.. 
York, (  Maximum,. 

I  Minimum  .. 


43 

49 

16 

34 

47 

52 

11 

32 

51 

56 

16 

38 

43 

48 

6 

32 

20 

42 

4 

19 

35 

45 

8 

31 

43 

47 

10 

.36 

47 

51 

12 

35 

38 

49 

Q 

29 

42 

51 

10 

31 

46 

50 

10 

22 

46 

50 

8 

38 

45 

55 

15 

36 

51 

54 

IS 

35 

38 

42 

10 

34 

47 

53 

14 

21 

44 

50 

35 

51 

57 

14 

35 

46 

5' 

11 

38 

45 

47 

8 

35 

52 

53 

16 

31 

40 

37 

19 

16 

48 

30 

24 

5 

50 

33 

20 

10 

46 

29 

16 

3 

50 

29 

20 

4 

38 

33 

24 

20 

42 

34 

8 

5 

60 

30 

22 

7 

41 

29 

27 

14 

42 

29 

15 

3 

38 

32 

27 

3 

42 

34 

6 

1 

45 

41 

32 

20 

46 

40 

48:    29 


42 

37 

40 

52 

24 

27 

23 

31 

41 

40 

41 

48 

24 

24 

6 

30 

45 

39 

46 

64 

32 

27 

20 

34 

38 

38 

40 

43 

22 

20 

17 

27 

33 

39 

45 

42 

18 

17 

12 

14 

38 

36 

38 

45 

22 

24 

23 

27 

39 

38 

41 

49 

25 

25 

20 

32 

44 

43 

41 

61 

26 

24 

11 

26 

38 

35 

41 

49 

21 

24 

20 

24 

41 1  34 

41 

52 

23i  24 

15 

19 

43 

39 

42 

55 

25 

22 

15 

22 

41 

40 

40 

52 

22 

20 

15 

28 

46  41 

45 

56 

23  31 

29 

31 

46  40 

42 

57 

21  26 

19 

27 

31 

38 

42 

44 

20 

18 

15 

14 

44 

40 

40 

54 

23 

31 

22 

27 

36 

37 

40 

49 

22 

20 

15 

32 

45  37 

43 

52 

24  27 

15 

30 

42 

42 

40 

52 

26 

25 

20 

29 

42 

40 

.39 

41 

24 

21 

20 

26 

46 

46 

47 

55 

22 

27 

8 

26 

54!  62 
371  3 
37  41 
29!  32 
39!  45 
,32:  34 
38 
32 
39 
29 
38 
31 


1 '' 

44 

70 

61 

76 

82 

79 

50 

59 

53 

54 

62 

66 

73 

73 

44 

38 

37 

63 

47 

62 

50 

37 

31 

41 

30 

30 

43 

58 

,50 

43 

56 

64 

68 

72 

78 

77 

72 

54 

53 

54 

66 

60 

61 

57 

39 

34 

39 

44 

45 

36 

43 

44 

27 

37 

33 

26 

26 

39 

46 

47 

66 

68 

72 

76 

83 

79 

68 

69 

59 

54 

58 

60 

53 

53 

411 

39 

41 

54 

53 

50 

62 

41 

36 

40 

36 

31 

40 

44 

45 

47 

60 

58 

73 

77 

77 

80 

74 

51 

69 

49 

56 

61 

59 

58 

;  38 

34 

42 

34 

34 

36 

34 

39 

24 

33 

28 

22 

25 

36 

44 

44 

49 

42 

70 

60 

73 

8n 

77 

45 

60 

48 

50 

69 

56 

72 

34 

36 

27 

27 

29 

29 

33 

34 

20 

24 

22 

13 

16 

26 

42 

52 

42 

67 

57 

71 

76 

75 

55 

49 

52 

47 

59 

56 

67 

68 

40 

35 

30 

48 

45 

47 

55 

32 

25 

36 

27 

26 

39 

47 

62 

47 

50 

64 

65 

69 

82 

81 

62 

59 

52 

43 

56 

66 

63 

68 

38 

37 

41 

47 

48 

41 

48 

3n 

30 

38 

,32 

29 

31 

45 

44 

48 

bi 

68 

62 

74 

79 

81 

74 

65 

47 

46 

57 

55 

56 

,56 

38 

38 

33 

60 

39 

39 

62 

42 

28 

37 

30 

22 

29 

36 

46 

51 

46 

63 

60 

73 

72 

72 

64 

49 

48 

47 

68 

70 

69 

67 

40 

35 

31 

47 

35 

30 

61 

33 

19 

38 

27 

16 

24 

36 

48 

46 

61 

;o 

62 

74 

82 

80 

67 

56 

62 

.52 

67 

53 

64 

62 

37 

41 

33 

51 

47 

39 

50 

37 

25 

39 

28 

22 

28 

33 

41 

41 

40 

69 

66 

74 

79 

79 

6.1 

57 

44 

64 

67 

65 

47 

66 

35 

34 

34 

40 

46 

34 

40 

49 

30 

37 

34 

22 

26 

39 

43 

61 

49 

66 

65 

71 

82 

81 

71 

57 

54 

45 

59 

63 

66 

61 

40 

37 

38 

47 

35 

33 

52 

36 

23 

39 

30 

23 

26 

40 

46 

60 

50 

72 

64 

78 

84 

83 

67 

62 

59 

57 

66 

73 

74 

76 

50 

41 

31 

55 

41 

40 

59 

40 

28 

47 

29 

24 

34 

57 

60 

55 

62 

74 

68 

77 

85 

84 

72 

63 

63 

59 

63 

66 

78 

79 

44 

.39 

31 

46 

38 

39 

57 

3j 

28 

42 

30 

24 

30 

47 

54 

62 

52 

61' 

55 

68 

72 

75 

55 

48 

46 

40 

46 

54 

70 

78 

36 

32 

26 

40 

30 

30 

63 

32 

24 

40 

26 

22 

24 

38 

53 

68 

51 

70 

63 

76 

82 

81 

69 

63 

60 

63 

66 

73 

72 

75 

48 

40 

32 

51 

39 

41 

59 

38 

26 

46 

46 

25 

34 

67 

57 

47 

48 

69 

60 

70 

80 

76 

70 

57 

50 

46 

57 

67 

68 

88 

38 

35 

38 

44 

31 

31 

45 

38 

22 

37 

28 

20 

24 

36 

46 

49 

58 

67 

68 

77 

81 

79 

67 

58 

56 

55 

58 

66 

56 

56 

40 

36 

36 

44 

46 

47 

52 

45 

38 

38 

36 

28 

S3 

43 

44 

47 

55 

70 

P9 

76 

82 

80 

74 

58 

56 

52 

59 

68 

59 

67 

4n 

40 

39 

51 

36 

37 

51 

41 

28 

39 

31 

28 

27 

37 

48 

47 

53 

6H 

70 

73 

81 

80 

73 

67 

60 

58 

,55 

55 

56 

54 

35 

33 

37 

?,5 

46 

52 

56 

39 

28 

31 

28 

22 

34 

41 

41 

.50 

69 

69 

73 

76 

84 

81 

72 

58 

61 

59 

.58 

58 

61 

60 

43 

38 

30 

49 

38 

40 

57 

49 

27 

39 

36 

24 

28 

38 

46 

64.9 

36.8 
62.6 
31.0 
64.9 
36.2 
60.1 
28.8 
49.1 
23.1 
50.9 
32.4 

61.4 
32.1 
62.2 
31.5 
52.6 
29.6 
61.7 
30.1 
50.2 
29.8 

.53.4 
29.7 
60.1 
37.6 
59.6 
33.7 
48.5 
28.2 
60.3 
36.1 

51.0 
28.4 
66.2 
33.6 
62.8 
32.4 
52.9 
30.4 
56.6 
32.8 


*    Midnight  to  mi'lniiyht. 
from  record. 


Thermoineter.^  roai  in  mirning.lrnaximum  set  back  to  preceding  date. 


",  etc..  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  mi.sslng 


PRESStTRE.  WIND,  HtfMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  lea  level ) 

i  Wind 

Relative 
humidity 

Stations 

3 

"0 

c 

1 

i 

a 

3 

1 

S  0 

<  > 

Is 

If 

a 

a 

3 

0 

a 

8 

c 

a 

0 

Erie 

29.96 
30.01 
30.03 
29.98 
30.01 
30.00 

30.37 
30.40 
30  40 
30  38 
30  41 
30  40 

9 

28 
2S 
28 
28 
28 

29.41 
29.49 
29.50 
29.48 
29.50 
■29.48 

5 

6 
5 
5 
6 
5 

15.5 
8.S 
13.6 
12.2 
12.1 
7.6 

38 
27 
34 
34 
37 
28 

\v. 

w. 

s. 

u\v. 

nw. 

nw. 

27 
1 
■23 
27 
27 
26 

75 
70 
69 
78 
71 
66 

68 

58 
68 
61 
57 
55 

70 
64 
59 
65 
59 
57 

51 

Harrisburg 

Phlladelphin  ... 

Pittsburgh 

Reading 

Scranton 

43 
52 

48 
41 
62 

Stations 


•For  any  flve-minute  oariod. 


i  Corrected  to  true  velocities. 


Port  Jer vis.  N.Y.. 

Easton 

Lehighton  

Wilkes- Barre 

Williamsport 

Harrisburg 

Greensboro 

West  Newton 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


RIVER  CONDITIONS 
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a 

et 

s 

E 

c 

^ 

P 

Delaware 1     4.0 

Delaware j    4.6 

Lehigh |    4.0 

Susquehanna  1    8.2 

Susqvii'hanna j    5.7 

Susquehanna I     6.3 

Monongahela j  14.5 

Youffhioehenv 1    3.1 

Mononzahela 15.3 

Ohio ; 1 

Ohio I 


1 
5.4 

6.7 

4.8 

13.7 

9.8 

8  6 

20.3 

11.0 

19.9 

20., 5* 

26.6* 

2.9 

2.2 

3.4 

4  6 

2.6 

4.6 

11.4 

1.3 

12.4 

15.6* 

12.3* 


18 
22 
9 
20 
20 
18 
80 
20 
SO 
28 
30 


Pool  stage. 
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GENERAL  SUMMAKY. 

April  was  abnormally  warm  and  dry,  yc-t,  contrary  to  those 
indications,  the  snowfall  was  above  the  average.  The  tempera- 
ture mean  of  51.8  dcgn^es  has  been  equalled  in  April  only  once 
in  the  last  ten  years,  while  the  snowfall  was  the  greatest  for  that 
month  in  the  ten-year  period.  No  measurable  snowfall  occurred 
in  the  south-pentral  or  the  southeastern  counties,  but  it  exceed- 
ed twelve  inches  in  some  of  the  northern  counties.  The  region 
of  Scranton  and  Wilkes-Barre  received  a  24-hour  snowfall  of  11.0 
inches  on  the  6th  and  7th.  In  Mercer  County  the  precipitation 
took  the  form  of  glaze,  and  an  ice  coating  an  inch  in  thickness 
was  reported  at  Grove  City.  These  two  days  of  snowfall  were 
followed  immediately  by  two  daj'S  of  the  heaviest  rains  of  the 
month,  and  the  snow  cover  was  melted  in  most  regions.  This 
action  raised  the  streams  quickly  and  considerably,  but  not  to 
flood  stages.  The  lowest  temperature  of  the  month  occurred  at 
most  stations  on  the  5th,  6th,  or  11th,  and  was  generally  well 
below  the  freezing  point.  As  a  rule  vegetation  had  not  advanc- 
ed to  a  point  where  the  freezing  did  much  damage,  but  another 
period  of  fairly  general  freezing  occurred  on  the  23d  and  24th, 
at  which  time  considerable  orchard  fruit  was  nipped  in  the 
southwestern  counties.  Home  gardening  was  generally  in  prog- 
ress at  the  time  of  the  second  freeze,  but  only  a  small  portion 
of  the  vegetables  was  up.  The  cold  served  to  chill  the  soil  and 
delay  germination,  but  did  but  little  permanent  damage.  The 
shortage  in  precipitation  accumulated  after  the  10th,  and  the 
top  soil  dried  out  to  such  an  extent  as  to  interfere  with  germina- 
tion of  seeds,  and  to  slow  up  the  growth  of  young  plants.  By 
the  end  of  the  month  the  soil  was  top  crusted  enough  to  interfere 
with  proper  cultivation,  and  farmers  were  complaining  that 
pastures  were  very  backward.  The  month  closed  unseasonably 
warm,  with  highest  temperatures  occurring  on  the  27th  or  28th, 
when  the  excess  was  ten  degrees  or  more  in  all  parts  of  the  State. 
Spring  plowing,  seeding,  and  planting  got  under  way  in  good 
season,  and  made  fair  progress,  but  vegetation  generally  was  a 
little  backward .  The  winter  grains  made  a  steady  improvement 
despite  the  shortage  of  moisture,  and  at  the  end  of  the  month 
the  reports  on  their  condition  were  invariably  favorable.  De- 
spite the  lack  of  proper  snow  covering  there  seemed  to  have  been 
very  little  winter  killing,  and  less  grain  than  usual  was  aban- 
doned. With  a  return  of  growingiemperatures  the  grains  made 
a  fine  response.  Oats  seeding  was  well  advanced  in  the  southern 
counties,  and  corn  ground  was  being  prepared  for  planting  at 
the  end  of  the  month. 


TEMPERATURE . 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  90  stations,  was  51.3°,  which  is  2.7°  above  the  51- 
year  normal  for  April.  The  highest  monthly  mean  was  57.5°, 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  43.5°  at  Gouldsboro.     Ex- 


tremesof  temperature  rangen  ffom  a  ma.xiftium  of  92"  at  Sharon 
and  Vandergrift  on  i^fgtps^:Mu\  i^L  ]<:r)hrata  and  Mcadville  on 
the  28th,  to  a  minimum  of  n"^  at%(<feWay}/gi  the  10th.  The 
greatest  daily  range  in  temperature  was  53°  at  Butler  on  the  26th. 

PBEOIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  169  stations, 
was  2.85  inches,  which  is  0.57  inch  less  than  the  51-year  nor- 
mal for  April.  The  greatest  monthly  amount  was  5.22  inches 
at  Clarion,  and  the  least  was  1.08  inches  at  Huntsdale.  The 
greatest  amount  for  any  24  consecutive  hours  was  1 .92  inches  at 
Orwigsburg  on  the  8-9th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  3.5  inches,  which  is 
1.3  inches  above  the  51-year  average.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  15.0  inches  at  Smethport.  The  great- 
est 24-hour  snowfall  was  11.0  inches  at  Scranton  and  Retreat 
on  the  6-7th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  APRIL 
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A-Uentown 

^  A.ltoona 

g  Ardmore 

§  Arendtsville 

g  Bedford 
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Towanda • 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

Vork 

Brookville 

Butler..  

«;  Chambersville. . 

g  Clairton 
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Pot  the  State. 
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Cameron 

Lancaster 
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u 
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11 

38 
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90 

28 

25 

11 

44 

84 

27 

15 

5 
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39 

87 
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85 
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31 
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27 

26 

11 

48 

83 
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15 
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41 
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34 
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28 

21 

4t 

46 
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24 

5 

40 

87 

28 

22 

6 

37 

85 

28 

27 

23 

39 

86 

27 

27 

3 

35 

87 

28 

11 

lo 

44 

81 
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20 

10 

33 

92 

27 

28 

5 

42 

84 

19 

21 

lot 

.50 

89 

27 

21 

10 

49 

92 

27 

24 

5 

43 

82 

28 

20 

10 

36 

87 

27 

26 

10 

44 

83 

27 

27 

3 

31 

92 

271 

11 

10 

53 

3.14 

-0.67 

1.06 

1.3 

2.44 

-1.08 

0.78 

3.0 

2.09 

-1.74 

0.90 

T. 

1.83 

-1.72 

0,58 

T. 

1.58 

0.85 

T. 

3.33 

-0.17 

0.95 

2.8 

1.83 

-1.53 

0.70 

T. 

1.48 

-1.67 

0.56 

4.0 

1.28 

-  1.96 

0.62 

0 

2.69 

-1.00 

0.55 

11.0 

1.81 

-1.95 

0.87 

T. 

2.42 

-1.28 

0.47 

T. 

3.11 

-0.58 

0.72 

12.0 

2.02 

-1.80 

0.64 

T. 

4.76 

+0.18 

1.10 

5.5 

2.36 

-1.26 

1.11 

T. 

1.92 

-1.71 

0.59 

T. 

2.67 

-1.53 

0.61 

3.0 

3.3"< 

-0.21 

1.10 

9.0 

2.43 

-  1.71 

0.60 

T. 

1.95 

-1.38 

0.53 

T. 

2.19 

-0.50 

1.03 

T. 

3.34 

+0.12 

1.16 

7.5 

1.78 

-1.06 

0.98 

T, 

1.63 

-1.86 

0.60 

T. 

2.90 

1.01 

4.5 

2.12 

-1.14 

0.77 

T. 

2.08 

-0.95 

0.50 

11.0 

3.00 

-0.49 

0.93 

T. 

3.61 

+0.03 

l.IO 

5.0 

1.69 

-1.77 

0 

2.09 

-1.13 

0.47 

5.1 

?.89 

-0.75 

1.00 

5.0 

2.88 

-0.98 

0.61 

8.0 

2.17 

-1.58 

0  81 

0 

1.46 

0.30 

2  30 

-0.94 

0.59 

3.4 

1.92 

-1.13 

1.04 

T. 

1.82 

-1,70 

0  73 

0 

2.94 

-1.12 

1.10 

'1'. 

2.25 

-1.02 

0.78 

T 

3.43 

0.79 

11.0 

2,94 

+0.i7 

0.73 

11.3 

2.68 

-0.99 

0.59 

1.5 

2.  on 

-1.33 

0.,50 

T. 

1.38 

0.34 

T. 

2  16 

-1.44 

0  54 

1.0 

3.52 

-0.05 

1.05 

4  8 

2.17 

-0.92 

0.40 

11.0 

1.94 

-1.12 

0.48 

14  0 

2.14 

-1.60 

1.00 

0 

3.06 

-0.58 

1.02 

9.6 

2.35 

-1.13 

0.90 

T 

1.87 

-I..32 

0.39 

T. 

4.74 

+  1,84 

1  28 

9.1 

3.96 

+0..59 

1  90 

0.5 

3.98 

+  0.10 

0.85 

1.8 

3.33 

0.86 

2.6 

3, 52 

+0.13 

0  86 

2.0 

4.32 

+  0.70 

0.57 

8.1 

3.17 

-0.47 

0  90 

14.0 
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1.01 
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3, 52 
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+0.24 
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0.83 

5.0 

3.83 

+  0.70 
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John  A.  Fri(  k. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderslon. 

Harold  J .  Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear, 

E.  W.Hess. 

Howard  L.  Pyle, 

Wm.  A.  Korer. 

C.  E.  Koppenheffer 

Ira  .1.  Keath 

Andrew  B  Evausija 

Proi.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson . 

Ronald  H,  Marshall, 

Stattj  SaiiatoriUDi, 

Thomas  V.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureai.. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.of  Waterworks 

C.  P.  Darhng. 

Lebanon  Valley  Gas  Co 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

Philip  F.  Chamberlain. 

Paul  C.  Hoskinson, 

H.  ().  Hacker. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co  . 

J.  Earl  Siieaffer 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.S.  Weather  Bureau. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau  . 

Theodore  J.  Sampson. 

U.S.  Weather  Buiean. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Giiilvs. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 
Mrs    M.  Ordelia  Parks. 
George  W.  Hill. 
Harlan  Baylor. 
Mrs.  Ralph  F.  Keller, 
Susquehanna  C'oUieries  t\t 
York  Water  Co. 
Franks.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
J.  L.  Melvni. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co, 
Philip  R.  Shaw 
Ted  K,  Wineman. 
Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.  Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Watei  Co 
Charles  P,  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon, 
W,  F.  Gillagher. 
Robert  Tross. 

U.S.  Forest  Service. 

Westmoreland  Water  Co. 

Paul  F.  Coy 

Perry  1',  Campbell 

New  <"astle  Water  Co. 

Gen.  'fiemical  Co. 

U.  P.  Weather  Bureau, 

West  Penn.  Power  Co. 

J.  D.  Peachy, 

Harry  H.  Gerber. 

D.  L.  Grove. 

Wm.  W.  Marsteller. 

Carnegie-Hlinois  Steel  Corp 

Mrs.  Anna  Simpson. 

Thomas  S.  Knox. 


n.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  16  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adiusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  1  On  other  dates  also,  *  Incomplete. 

Reference  letters,  •.  '.  '.  etc..  indicate,  respectively.  1,  2.  3.  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
tt  Post-Office  addresses  are  as  follows:  of  Lycippus.  Greensburg;  of  Neshamlny  Palls,  Oakford:  of  Sharon,  Farrell:  of  Shawmont,  Manayunk;  of  Kane  (near).  Wilcox. 

W,  B.  O,  PhlladelDhia^-ll-S8-1050. 
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Uiiily  Preoipitatioii  for  April,  1938 


DmUiHRU  Hftsln 

Day  of  month 

. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

^ 

AUivUie  Ortiiiuxife. 

Lehigh        

.10 
.08 
.01 

.43 
.06 
.44 

.03 
T 

.08 

.02 

.78 
.03 
.70 
.43 
.80 
.50 
.63 
.20 
.65 

.33 
.14 
.05 
.58 
.30 

.78 
.82 
.23 
.20 
.37 
.22 
.73 
.22 
.28 
.66 

.61 
.19 
.32 
.15 
.40 
.40 
.24 
.12 
.30 
.20 

.47 
.68 
.28 
.54 
,76 
.72 
.47 
.42 
.30 
.89 

1.10 

.30 
,42 
.13 
.64 
.61 
1.10 
.11 
.60 
.20 

.85 
1.16 
1.90 

.57 

99 

.06 

.01 

■.'89 
.17 
.90 
.68 
?S 

1.06 
.87 
.62 

36 

. . . . 

.86 

.16 
.04 
.60 
.19 
.29 
.03 
.10 
T. 

.02 

8.14 

T. 

T. 

■■)•■'' 
T. 
.07 
3<) 

T 

.07 

.20 

.21 

T, 

.04 

.16 

.01 

.06 

.06 

.08 

.10 

.10 

•'•'•• 

2.44 

Ausoninllll 

W.  Br.  Susd 

Lower  Del 

Lower  yusa 

T. 
T. 

T. 

.01 

T. 

.15 

T. 

'.'os 

'f.' 
T. 
.18 

T. 

2,13 
2  09 

AroiuUsvillo.llll.... 

T. 

■;26 

.11 
.17 
.13 
.14 

T. 

1 .83 

2,18 

Bivia  KaKle  1 

Middtf  Susn 

.82 
.34 
.86 
.32 

.95 
.02 
.30 

'.■30 
,67 
,21 
.32 
.21 
.87 

.34 

50 

2.40 

T. 

T. 

•r. 

.20 

T. 

.66 
.80 

.04 

i'.' 

T. 

.38 

.08 

.40 

.oa 

T. 

.16 

.15 
.39 

'.'45 
.40 

'.'36 

.28 
.21 
.15 

'.'15 

■.'21 

.77 

.67 

.06 
.07 

.13 
.52 

■.'09 
.19 

'.'54 
.62 
.98 
.38 

T 

.06 
.16 

't, 

T. 
1 

.31 

.34 

','ii 

T. 
.15 

'.'11 

't 

. . , . 

'.'41 
..35 

'.'44 

.17 

r 

.'26 

.43 
.06 
.60 

't. 

'.'05 

'.'61 

'."06 
.28 
.50 

.16 

't. 

,17 
.21 
.21 
.15 

'.'16 

.08 

T 

.08 

'.'62 

1.68 

W.  Br.  Susq 

W.  Br  Susq 

■.'06 

.03 

T. 

T. 

T 

2.39 

Btirwiiidalf*!     

.12 

.13 
.12 
,16 
.02 

'.'66 

.28 
.81 
.07 

.34 
.08 
.19 
.42 
.47 
.45 
.27 
.16 
,16 
.18 

.26 
.45 
.14 
.27 

'.'24 
.30 
.06 
.27 
,22 

.21 
.28 
,29 
.06 

't'  ' 

.01 

2.73 

I«high 

Middle  Susq 

Lower  Susq 

Potomac    

.16 
.11 

.... 

■.'08 
T. 

'."6i 
T. 

3.83 

\iig  Kuobilll 

(iloserviUon    

1.19 

T. 

't. 

.10 
.01 

.... 

".\2 

.04 

"41 

1.47 

BuiValo  Millsllll 

.26 

't. 

't.' 

1.66 

Lower  Susq 

\V   Br.  Susq 

.01 

.01 

T. 
.26 

.24 

T. 

1.88 

1.99 

Ottutor  Hull 

.'^u^quehauna 

.08 

T. 

T. 

.14 

.56 
.25 
.28 
.46 

.39 
.51 
.42 
.42 
.42 
.45 
.35 
.34 

':37 

.02 
.44 
.52 
.59 
.33 
.34 

Ai 

.25 
.46 

.25 

"t." 

.02 

.60 
.20 
.38 
.67 
.05 
..36 

'.'40 
.93 
.08 
.70 
* 

... 

'.'06 

".26 

.18 
.06 
.09 

•••• 

1   48 

Ctiambersburg 

PotoiuiiC        

1   28 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

T. 

T. 

.08 
T. 

T. 

.35 
.01 

.06 

.03 
.12 

'.'S5 
.39 

'f. 
.52 
.23 

1.10 
.37 
.09 
.05 

.26 
.90 
.06 
.28 
.10 

.07 

.68 
.89 
.05 
.07 

T 
T. 

T 

.55 

2,59 

Cotti*)svilltJ    

1,81 

Colobrook 

Lower  Susq 

Schuylkill 

.02 

't'.' 

.0! 

'.02 
T. 

T. 
T. 

2.42 

Coushohocken 

2.01 

Dovh'stowu    

'.'oi 

.01 

".05 

'.'62 

.73 
.10 
.24 
,39 
.30 
,64 

'.'97 

.01 
.42 
1.05 
.46 
.49 
41 

'.'61 
.08 

'!i6 

'.'65 
.18 
.07 

2  04 

Driftwooilt 

W.Br.  Susq 

W.  B.Susq 

W.  Br.  Susq 

W.Br.  Susq 

'i' " 

.10 
T. 

.02 
T 

T. 

'.'62 
.01 

T. 
.03 

'.'oi 
.01 

T. 

T. 
T. 

'.'16 
.51 

'.'15 
T 

'.'42 
T. 
T. 
.64 
.10 

1,68 

.12 
.01 

3  25 

'.'12 

3,11 

Euglish  Ceutert... 

; 

.20 

■.'i2 

T. 
T. 

.07 
16 
.07 

'.'67 

:;:: 

2,02 

Forest  Citylli; 

Fredericksville 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

Leliigh 

N.  Br.  Susa 

1 

T.' 

T  " 

T.' 
.03 

.65 

.20 
.02 

T 

.10 
'.'62 

.07 
.26 

't.' 

't 

.02 

T. 

,09 
T 

'.'63 

■.'62 
.27 

3,09 
3.10 

Frealandllll 

.80 

.01 

'.'65 
T. 

.05 

4.76 
2.63 

.iHorge  School 

^^-•ttvsburg' 

Lower  Del 

Potomac 

.01 

2.36 
1.9? 

jirardvilleilil 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

2.84 
2.67 

Gouldsboroll 

.14 

.... 

't. 

','82 
.40 
.53 

.52 

'f, 

".61 
43 

3.38 

Graterford 

Schuylkill 

Schuylkill 

.02 

.01 

T 

T 

T. 
.01 
.01 
T. 
T. 

i'.' 

T. 
T. 

.07 

1.32 

Hamburg 

2.43 

Hanover 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Snsq 

Juniata — 

Lower  Susq 

.01 

T. 
,06 
.0.5 
.05 

T. 
T. 

'f.' 

T. 

T, 
.01 

't 

'.'03 
,05 
T. 

T. 

".'69 
.33 

.16 
.11 

't. 

::': 

1  95 

liarrisburg*** 



T.' 

.'6i 

2.19 

aawleyilil 

.41 
.33 
.03 

T. 
.02 

3  34 

4.49 

Holtwoodii 

1  78 

03 

.14 

.10 
.19 

".m 

T. 
,34 

1.63 

Huutsdalet 

.12 
.18 
.44 
1.67 
.43 

1.16 

.30 
.09 
.97 
.37 
1.00 
1.08 
.94 

.14 
,04 
,16 
.32 
.13 

.40 

.43 

T 

.26 

.30 

.01 

.24 

.41 

1  08 

Hvndmanil  1 

Potomac 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Leliigh 

.o.s 

';66 

.01 

T.' 
.01 

tV 

T. 

T.' 
T. 

T. 
T. 
T. 
T. 

.06 
T. 

■f' 
.02 

T. 
.01 

.01 

.42 
T. 

T 
.6? 
.91 
.04 

.4S 
.25 
.02 
.62 

l.in 

.02 
.59 

19 
T. 
33 

.10 
,09 

,44 
,08 
,50 
.12 

.36 

';52 
.10 

.'06 

'.'65 
.57 

T. 

,05 
.06 

.22 

'.'62 
.38 

■v. 

'i- 

T. 

.04 
.27 
.32 

T. 

1  42 

Kylertowu 

LakeviUellll 

'1'. 

T, 

T. 

2.90 
4  22 

.15 

,'23 
.14 

.01 

■.'63 
T. 

'f. 

,65 

T, 
.10 

.47 

't,' 

.46 

T. 

.... 

2  12 

Lausfordllll 

T.' 

'.'56 
.13 
T. 
.47 

2  82 

La  vvrenceville 

Lebanon 

N.  Br.  Susq 

Lower    Susq 

T, 

't'.' 

T. 
T 

T. 

.17 
T. 
.01 
.10 

2,03 
3  00 

Lehightonllll 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Lehigh. 

T. 

.29 

T 

3  09 

VV.  »r.  Susq 

Lower  Del 

.03 



.... 

.08 

3.61 
1.59 

Matamorasilll 

12 

.48 

't. 

.22 

2.73 

Mauch  Chunk 

Lehigh     

T. 

.24 

.66 

.29 

T. 

.10 

.34 

T 

T. 

2  98 

Mlfaintown 

Juniata 

Millersburgt 

Lower  Susq 

.08 

.11 
.29 
.29 

.20 

.23 

.30 
.32 
.42 
.30 
.42 

.79 
.30 
.40 
.17 

".21 

'.'a6 

1.05 
.73 
.45 
.35 

.22 

.36 
.47 
.48 
.60 
.26 
.41 
.24 
.29 
.23 
43 

1.92 
59 

.46 

.98 
.19 
.32 
1.00 
.60 
,61 
,81 
.26 
,95 
T, 

.26 

.41 

.02 
.11 
.12 
.16 

'.'47 

'!25 

'.'60 

.07 
.52 

.20 

.15 
.07 

'.'so 

'.03 
.07 

.63 

.08 

.07 

'.'io 
t', 

T 

','63 

't 

T. 
T 

.04 
.04 

.19 

.16 
.33 
.46 

'.'30 
.31 
T, 
.20 

.13 

.39 
.29 

'!io 

.06 
.12 
.17 
.36 
,17 

,06 

'.'65 

.30 
"65 

'.'ii 
".'08 

.09 

'.'69 

"28 
.03 
.10 

1,59 

MillviUet 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

UpperDel 

.02 

.05 
.03 
.06 

'.'6i 

'."65 

';65 

.31 
.16 
.46 
.83 

'.io 

. . . . 

T.' 

.07 
'."64 

'r.' 

'.'io 

2  09 

Morris  Run 

Mount  Pocono 

2.82 
2  89 

Mt.  Union! 

Middle  Susq 

1  83 

Muncy  Valley 

>Je3haminyFallsllll 
New  Bloomfield. . . 

VV.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Juniata 

't'.' 

.... 

.57 
.01 
T 

.34 
.04 
.10 
.10 
.03 

.39 
.14 

.87 
.04 
.02 
.02 
.02 
.17 
.70 

T, 

tV 

;;.', 

T. 

2.88 
2.17 
1.46 

^ew  Park 

Lower  Susq 

.03 

1  88 

Newportllll 

Juniata 

Schuylkill 

.12 

T. 
T. 

T. 

T. 

.34 

1  51 

Orwlgsburgr 

T 

'.'23 

.01 
T. 

.10 
.12 

3.60 

Palmertont 

Leiiign 

Upper  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

T. 
.09 

T. 

't.' 

.01 
T. 

T. 

1 

.02 

'!ii 

T, 

2  30 

^aupackllll ... 

1,43 
.19 
.01 
.15 
.41 
.55 

1.03 

.09 

3.34 

Philadelphia***.... 
Phlla.NavyYardt. 

T. 
T. 

T, 

.'36 

* 

T 
I. 

.69 

.67 
.71 
.67 
.35 
.70 

.04 

.06 

.06 

T. 

.05 

•■'• 

1,92 
1   88 

Phlla-P'nt  Breeze.t 

Lower  Del 

t'.' 

■;i6 
.03 

'.'40 
.07 

1   79 

Schuylkill 

Lower  Susq 

T. 

1,82 

Pine  Grove 

'.'32 

■"65 

2  fiO 

Pleasant  Mt 

Upper  Del 

3  04 

Pottstown 

Schuylkill 

Pottsvllle 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Rr.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Del 

.'6i 

'.'30 
T.' 



T. 
T. 

.10 

■.■53 
.55 
.30 

.39 
.40 
.09 
1.14 
.43 
.10 
.32 
.11 

.10 
.41 
.21 
.20 
.30 
.44 
.24 
.64 
.34 
.41 

.96 
49 

,01 

.26 

73 

.14 

37 

.03 

.19 

..34 
.48 
.15 
.32 
.43 
.4(1 
.16 
.10 
.13 
.20 

T. 

.01 

.10 
.05 
.11 

2  53 

Quakertown 

2  94 

Reading"* 

T. 

.06 
T. 

T. 

T.' 
T. 

.50 
.68 
.50 

T. 

T, 
'."l2 

T, 

,78 
,04 
.79 
.44 
.29 
1.67 
.37 
.60 

T. 

.18 

'!o9 
.30 
.30 

'.'38 

.31 

'."69 
.06 

'.'24 
.10 

T 
.06 

't 

,03 
','65 

'.'64 

't. 

T. 

".'io 

.09 

".06 
.08 
.10 
.50 

2,25 

... 

.30 

.06 

3  37 
3  43 

Retreat 

Scranton**' 

Selinserrovp 

Sellersvillet 

T. 

T. 

.67 
.50 
.26 
.25 
.45 

T. 

T, 

.01 

T, 
.04 
.06 
0? 

2.94 

2  68 

3  38 

Shade  Gapt 

Middle  Susq 

1  26 

Shawmont 

Schuylkill 

.01 

T. 

.02 

.03 

2.00 

.. 

....|...,|....|...- 

Continued  on  page  21. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


April,  1938 


Daily  Precipitation  for  April,  1938  — Continued  £rom  page  20 


¥ 

'  ''M 

' 

\SR 

\ 

M 

ii^ 

■  ll 

ijjl 


stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

% 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22      23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

0 

AUandc  jyrainage 
{continued) 

Shippensburg 

Lower  Susq 

W.Br.  Susq 

Upper  Oel 

.01 
.0« 

T.' 
T. 

'.'63 

T. 
T. 

T." 

T. 
T. 

T 
.24 

.02 
.37 
.57 
.82 
.85 
.33 
.51 
.20 

.28 
.64 

.08 
.15 
.40 
.50 
.41 

.20 
.36 

* 

.37 
.22 
.39 
.60 
.32 

T, 
T. 
1.24 
.38 
.50 
.01 

T. 

T. 

.34 

.13 
.21 
1.05 
.68 
.23 
.12 

T. 
T. 

'^02 
.28 
T. 

T. 

'.'36 
.03 
T. 

.22 
.12 
.32 
.10 
.26 
.14 

'.'62 

'.'ie 

.18 

.06 

,04 

T. 

.02 

T. 

1.38 
2.16 

Mtrondsburffllll 

T. 

3.52 

flnnhiirvHll   

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

T. 

.03 

.07 

.03 
T. 

T.' 

'!oi 

.01 

'.■33 
50 



tV 

T. 

T. 

'.i7 

T. 
.10 

tV 

T. 

,01 

.10 

.36 

.21 

.10 

.63 

.u 

.06 
.16 

3.09 

Susquehannallll.... 

Towanda 

Weikert 

't.' 

2,02 
2,17 
2.80 

Wellsboro 

N.  Br.  Susq 

T. 

T. 

.48 

T. 

.30 

,02 

1.94 

Werners  villeinear] 

Schuylkill 

West  Chester 

Lower  Del 

T. 

.03 
T. 

1.02 
1.02 
.11 
.03 
.02 
.60 
.08 

.97 

.37 

.08 

1.28 

.53 

.02 

T. 

.05 

.05 

.39 

.05 

.55 

.79 

.81 

.73 
.50 
.16 
60 
1.90 
.85 
.69 
.35 
.56 

.35 
.37 
.52 
.20 
.61 
1.03 
.30 
,80 
,08 
.30 

.83 
.62 
.83 

.37 
.62 
.61 
.48 
.37 
.29 
.69 
.60 
.16 

.70 
.17 
.90 
.69 
.37 
91 
.80 
.29 
.85 
.86 

.50 
.31 
.26 
.90 
1.01 
93 

.80 

.20 
1  00 

'.'69 
'f.' 

't'.' 

'.'08 
,04 
.34 
.04 

'^25 

'.'io 

.05 

.03 

.04 
.06 

'!63 
.32 
T. 
.90 
.11 
.05 
,56 
T. 

.02 
.07 

"m 

.04 

'.'29 
.16 
.01 
T 

.10 

'.'62 

'.'26 
.11 

'.'6.5 
.01 

T, 

T. 

.10 

'ie.? 

.19 

'!i6 
.11 

T. 

.11 
T. 

'.'i2 
.37 

2.14 

Westgrovelill 

Wilkes-Barrellll 

Williamsportllil  — 
Williamstown 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

W.Br.  Susq 

Lower  Susq 

T. 
.09 

.Z8 

.03 
.67 
.38 

1.70 

'1'. 
.01 

T. 

T. 

f.' 

.02 

.01 

.02 
'1'. 
,24 
.29 

.68 
.52 
.18 
.23 
.64 
.22 
.02 

.36 
.42 
35 
.1? 

'  .'22 

'!35 
.26 

.80 
.43 
.47 

".ik 
"m 

,35 

.42 

1.10 

.37 
..30 
.15 

'.'06 

.02 

.32 

.06 
T. 

4,21 
3.06 
2.35 

York         

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

.14 
.15 

T. 

T. 

.02 

.14 

34 

1.87 

yorkHavenllll 

Zionsville..(near). 
Trenton.  N.  J***.... 

.12 

.48 
.85 

1.85 

'.'6i 

T. 

.03 

T. 

T.' 

.06 
.07 
.03 
.01 

.04 
.02 
.11 
.06 

T.' 

T, 
,06 
T. 
.04 

T 
.04 

T, 

■.'18 

tV 

tv 

t. 

.03 

90 

.98 

T. 

37 

.18 
.17 

.07 
.31 
.21 
.39 

T. 

.56 
,08 
.17 
.21 
.21 
.42 
.33 
.01 
.27 
,12 

.32 

.28 

.42 

T. 

.60 

.03 

.20 

.25 

.29 

.33 

.17 
.35 
.07 

.10 
.06 

.11 
,20 
T. 
.20 

".'i8 
.09 

■.'ie 

■f.' 
.02 

:::: 

3.86 
2.31 

Ohio  Drainage 
Beaver  Pallsll II  .... 

.03 
,33 

3.79 

Allegheny 

AnpBrhftnv        .... 

tV 

3,74 

'.'■28 

.... 

2,90 

BrookviUellll 

Buckstownl 

Allegheny 

.37 

.65 

.01 

,21 
,64 
,15 
.22 
.37 
.69 
.,33 

T. 

.06 

,40 

,80 

,36 

,52 

,73 

.31 

..60 

.27 

.54 
.45 
.49 

4,74 
1,94 

Ohio      

r. 

.03 
.05 

.'08 

T.' 

.03 
.01 

T. 

.04 

.01 

.03 

.01 

.05 
T. 

.08 
T. 
T. 
T. 

.03 
.03 

T. 
11 
.02 
.02 

■.'65 

.02 
.'62 

T. 
02 

.08 

T.' 
■.08 

'.'io 

.07 

.05 
.26 
.70 
.04 
.54 

'.'so 

.40 
.11 
.68 
.04 
T. 

.02 

.18 
.65 
.50 

.86 

1.42 

.35 

T. 

.02 

.52 

'.'•28 
.02 
.03 
.31 
.44 
.07 

.48 
.22 
.17 

.19 

.12 

'.'08 

.... 

.... 

'.'i2 
'.06 

3.96 

Chambersville 

3  98 

Monongahela... 

Allegheny 

Ohio             

'.'69 
.01 

.56 
.67 
.57 
.04 
.03 

tV 

.03 

.07 
.08 

3.33 

.22 
.04 

.08 
.07 
.80 
.50 
.23 
.02 
.06 
.18 
.14 
.09 

.28 
.16 

.06 
■.'69 

6.22 

3,52 

Confluencellll 

Connellsville 

Youghiogheny  . . 
Monongahela — 
Allegheny 

.10 

.12 

2,86 
2.33 

.18 

4,32 

Coudersport 

3,17 

Conemaugh 

Monongahela  — 
Allegheny 

.10 

3.71 

.03 

3.62 

.67 
,67 
.75 
.45 

.87 
.56 
.61 

.02 
.12 
.28 
.99 

T. 
T. 
.13 

'.oi 

T. 

'ios 

.... 

".i\ 

.05 
T. 

2,25 

Ebeusburg 

Franklinllll 

Greensborollll 

Qreensburg 

Conemaugh 

Allegheny 

.18 
.22 

.08 
T. 

.08 

.02 
.04 
.02 

3,59 



T, 

,06 
T, 

T 
,21 
06 

3,85 
3,73 

Youghiogheny  . . 

Beaver 

Beaver 

Ohio 

t.' 

.03 

T. 

.06 

3,81 

:io 

.18 

T. 

T. 

3.70 

3.56 

HerrsIsl.PamHIl.- 

Monongahela.... 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny... 
Monongahela — 
Beaver 

.15 
.06 

.13 

.10 
.26 
.72 

'.oi 

.03 

T. 

.06 

ios 

'I. 

t' 
.12 

.03 

.01 

.06 

T. 

.11 

.04 

.02 
.02 
.04 
.02 

.25 
.12 
.43 
.15 

'!57 

T, 
,12 

.36 
.04 
.41 
.27 
.02 
.42 

.89 
.52 
.89 
.30 

.50 
1.09 
.46 
.24 
.63 
.97 

.42 
.38 
.34 
.90 
.63 
.60 
.11 
.62 
.57 
.32 

.91 
.35 
.40 
.80 
,35 
,94 
,50 
.25 
.09 
.67 

.44 
.56 
.63 
T. 

1,06 
,37 
,83 
,80 
,32 

1,05 

,30 
.64 
.82 
.68 
.50 

1.14 
.20 

l!68 
.5? 
.47 
.91 
.43 
,20 

,60 
.63 

.63 
,80 
1.28 
.37 
.72 
,42 
.79 
.78 

.92 
,62 
,58 
,40 
,70 
,08 
,64 
.62 
.35 
.67 

.20 
.49 

57 

:68 

,24 
,62 
,61 
,32 
1.44 
.90 

.30 
.45 
,36 
,10 
.38 

.10 
.17 

.10 
06 
,05 

T. 

r- 

,08 
,11 
.06 
.66 

.08 
T. 
T. 

n? 

.23 

.46 

1  26 

.73 

'.'35 

T. 

06 
.07 
,38 
,94 
.02 
,13 
,80 
,04 

31 

.70 
.06 
.38 
,40 
..54 
..37 
.35 
.06 
..57 
,34 

.72 
.06 
,60 
,10 
?9 

'j2 

.03 

'.'8.5 
.03 

.28 
.51 
29 

,40 

','20 
,59 

.02 
T. 

.07 
.06 

t, 

','ofi 
.08 

't. 

T. 

".\b 
.43 
.13 

.02 

,05 

.09 

T 

,12 

,10 

T, 

,17 

't.' 

.10 

.19 

.04 

.02 

T, 

,13 

,23 

,07 

,02 

.02 

,02 
.07 
,04 
.05 

.13 
21 
.06 
.01 

20 
.04 

'.'ifi 

.02 

.11 
04 

.34 
.12 
.28 

'jl 

.13 

.05 

't.' 

■••• 

'.'43 
■.'63 

.12 
.25 
.31 

".•XI 
.03 

.38 
.11 
.21 
.37 
.11 
.12 
.08 
.08 
.60 
.22 

.57 
.36 
.42 
.15 
.26 
.04 
.02 
.14 
.22 
08 

.25 
?5 

.02 
.02 
.02 

■  ••• 

3.83 

Johnstown....  .... 

Kane  (near)  U  — 

T. 

tV 

.05 
.02 
.04 

.03 

.08 

T. 

2.93 
4.19 
3,10 

Kregarllll....; 

Lake  Lynn  111 

Linesvillellll 

Lock  No  211 II 

Lock  No.  4 II II  

Lock  No.  StIIIII 

,92 

,48 
,89 
,76 

tv 

.04 

T  " 

".V 

3.90 
3.84 

,12 
.34 
.19 

.17 
.13 
.20 
.26 
.07 
,04 
.20 

.11 
..34 
.14 

"az 

'.'64 
,20 
,33 
,06 

,19 
33 

.02 

'.'63 
.02 

3,46 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

't. 

,06 
.02 

','64 

,11 
,02 
,20 
.10 

.02 
't'.' 

"!i8 
'.'33 

3,80 
4,80 
3,68 

Marienvillei. 

McKeesportllll 

';70 
,32 

.27 

T 

.20 

.07 

,03 

T. 

.12 
'1 

.07 

3.74 

Monongahela  . . . 

Allegheny 

Ohio      

i'" 

T. 

.03 
.10 
T. 
.10 

.02 
.05 
.02 

.02 
.08 
.06 
.10 

T. 
T. 

.10 

T.' 
.02 

tV 

T,' 

50 

,01 

T. 

.71 
T. 

.18 

.93 
.58 
.37 
1.12 
.96 

.19 
.99 
.82 
.50 

1.30 
.28 
.05 

1.07 
.82 
,13 

.2'' 

.60 

.89 

.70 

.03 

.83 

.11 

.03 

T. 

.41 

.07 

';25 
.90 

'.'02 
.02 
.11 
.08 

.'62 
.17 

".Vi 

— 

3,24 

T, 

.07 

T 

8,19 

!« 

.06 
T. 

■r. 

.02 

.08 
.29 

26 
,32 

'!30 
,55 
,20 
,28 
.07 

A'i 
,52 

,02 
.24 
,26 
.50 
28 

,01 
,20 

'!i4 

','08 
,09 

't,' 
,19 

','26 
.03 
.04 

,11 

.01 
.09 

3.78 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon. .. 

Allegheny 

Ohio           

.54 

4.28 

4.55 

Allegheny 

..313 
.02 

.67 
.27 
.22 
.60 

4.44 

New  Castlellll 

4.2c 

Monongahela... . 



'.'67 

:::: 

'.'67 
.39 

2.89 

Parkers  Landinglll 

Pennlinelllitt 

Pittsburgh"*..  .... 

Punxsutawneyll  II . . 

Allegheny 

.24 

T. 
.03 
.01 
T. 

T. 

,05 

.01 

.03 

T. 

.13 

.06 

.03 

* 

T. 
.01 
,02 

T. 

T. 

T. 

.03 

T. 

,01 

T, 

"!i3 
T. 

.03 

.08 

.02 
.02 
,01 

T,' 
T. 
T, 

.04 

,47 
,86 

r, 

','97 

T." 
.06 
T, 
,03 

'.'76 
.37 
.07 

.18 

.06 
.43 
.32 
.90 

.31 
.12 

.04 

'.'62 

'.'21 

T. 

.16 

.03 

4.82 
3.03 

Ohio 

T. 
.13 
.06 
.09 

''62 
.07 
.06 
.06 
.02 

:: 

3.27 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

.57 
.20 

.70 
.86 

■.'62 

,01 
.13 

.... 

.... 

4.21 

'.'io 

T. 
T. 

't'. 

4.19 

3.82 

Salisbury  (near)... 
Saltsburglllj: 

Youghiogheny  . . 

Conemaugh 

Beaver 

.34 
.02 

T. 
T. 

.05 
.86 

'.'72 
.11 
.71 

'••■• 

tV 

2.32 
3.84 

.14 
,29 
,22 
.34 
.16 

'.'i2 
.37 

08 
.12 
T. 

';i8 

.03 
i    46 

T 

.19 

';37 

.28 
,05 
,05 
.26 
.34 

.12 
.26 
.16 
.02 
.12 

.03 

3. SO 

Smethportllll 

T. 

';27 
,04 

S.04 

Youghiogheny  . . 
Allegheny 

'.24 

.01 

2.9( 

SprlngdalellllU 

.10 
.29 
,63 
.46 
,47 

.16 
.36 
.64 

'!64 

1.07 
.57 

.29 

.61 
.40 
.43 

".QA 

.40 

3.98 

.42 
.69 
.21 

3.71 

Union  Cityt 

Oniontown 

Unity  Reservoirtt. 

Vanderfrriftt 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny . . 

.01 
.1(1 

.02 
.05 
.02 

T. 

,10 
,02 
,01 

.02 

.03 
.03 

.03 

.18 

't. 

,04 

.01 

'f.' 
.03 

.... 

§ 
3.43 

.02 

4.87 

.io 

T, 
,10 
.06 
.12 

1.4S 

Alleghenv 

,12 
T.' 

.15 

.12 

.04 

.08 

','i6 

2.92 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 

Lake  Drainage. 

Erie*"" 

T. 

2.76 

.16 

2.6S 

Youghiogheny  . 
Lake  Erie 

.36 

M 

.15 

1.16 
. . . . 

4.(M 

.30 

.15 
.03 

T, 

.02 

3.61 

5 

Kaymondt 

Genesee 

" 

1 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  (generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.  •"  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (traced  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      5  Incomplete 
or  missing,      t  Dally  amounts  inconsistent.      «  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville,  Newville:  of  Springdale,  Cheswick,  (P.  O.  Barking.  Pa.)  :  of  Pennline. 
Llnesville;  of  Unity  Reservoir,  Greensburg;  of  Glrardville.  Shenandoah;  of  Kane,  Wilcox;  of  Lock  No.  S,  Schenley.    X  Mdt.  to  mdt. 
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Daily  Temperatures  for  April,    1038 


Stations 


•  itnon*      (Maximum... 

*'"'°°* 1  Minimum... 

Bo'i'ord |!;{?^^r:: 

B<>t»^'«'-- :i;l?^r^;:- 

HrnokviUe  *  Maximum... 

BrooKVUie....  (Minimum,.. 

R,,tlar         •  »  Maximum,,. 

"""^■^ *  Minimum... 

Carlisle l^lr^rS^;; 

CHambersbur« ]^^Z^;:: 

ctiambersviUe \  Maximum,.. 

i^nainuoi  i  Minimum,.. 

naT'ville \  Maximum,,. 

i^iaysM""  (Minimum,.. 

nearfleW [  Maximum.,. 

uearnei"  \  Minimum,.. 

roatesville *  Maximum., . 

OoawsMuo.  (Minimum,.. 

„  ,,_  \  Maximum,.. 

'-'°"y (Minimum... 

coudorsport {^^^Z::: 

I^cmora- \^SSZS::. 

Ebensbur« If^S^Z:.: 

Emporium j  ^Jf^Cm.V: 

Tr„v,„tft  1  Maximum.. . 

EPi^aw 1  Minimum... 

iTHfi*  \  Maximum... 

'^^^'^ )  Minimum... 

Franklin; \  Maximum.. . 

rraDKiiut....  ;  Minimum... 

^^--^--^ iSCm.v: 

G-or^e  school {^^tSmZ.:: 

Gettysburg ifSr.-; 

Go^<i- {^SZS::: 

G--^-« ISfnlmr.-:: 

Grecnrille {'^SSZ:: 

G--city i^^ssz:: 

H-^-^ !SSr;; 

Harrlsburg* l^S^Zr. 

Hftwlev    S  Maximum.. 

"*^'®* i  Minimum.. 

Holtwood* i  Maximum,. 

I  Minimum.. 

Huntingdon \  Maximum.. 

I  Mimmum.. 
Johnstown ]  Maximim.. 

I  Minimum.. 
Kylertown* |  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Lancaster )  Ji?'^-™"™" 

I  Mimmum.. 

Lawrenceville \  Maximum.. 

I  Mimmum. . 

Lebanont \  Maximum.. 

'  Mimmum.. 
Lock  Haven i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Marcus  Hook* \  Maximum., 

I  Minimum.. 
Meadville S  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Midland |  Maximum.. 

1  Minimum.. 
Montrose )  Maximum.. 

'  Minimum,. 
Mount  Pocono f  Maximum . . 

(  Minimum.. 

Muncy  Valley )  Maximum., 

'  Minimum.. 
New  Bloomfield f  Maximum.. 

1  Minimum.. 
New  Castlet i  Maximum. 

I  Minimum.. 
Palmerton* \  Maximum. 

(  Minimum.. 
Philadelphia* ^  Maximum. 

(  Minimum., 
Phoenixville i  Maximum. 

I  Mimmum. 


9     10 


U     12     13  h'l     IS     16     17     IB     19     20     21     22 


28     24     26     2«     27 


28     29    80     81     Mean 


70 
42 

65 
49 

4' 
37 

39 

5 

40 

fi.5 

4' 

66 

50 
62 
44 
70 
3' 
66 
37 
64 
39 
6-'i 
49 
64 
.■iO 

63 

3 

6: 

52 

64 

47 

73 

43 

55 

34 

fifi 

45 

6' 

37 

661 
44! 
63 
44 
67 
42 
49 
32 
68 
48 
58 
38 
52 
41 

61 
37 
64 
46 
75 
39 
65 
44 
65 
51 
68 


62 
39 
,58 
40 

52 
32 
57 
33 
56 
35 
58 
36 
40 
29 
45 
29 
43 
33 

53 

32 

53 

32 

59 

39 

3 

31 

39 

33 

,54 

30 

59 

34 

63 
41 
58 
29 
54 
34 
51 
32 
51 
29 
60 
39 
52 
39 

56 
26 
52 
41 
50 
.^7 
53 
3-1 
40 
30 
66 
34 
54 
33 

55 
39 
62 
35 
51 
39 
35 
25 
59 
34 
,52 
30 
41 
29 

58 
33 
54 
35 
57 
82 
51 
83 
55 
42 
66 
32 


48 
32 
46 
33 

41 

23 

44 

27 

41 

27 

44 

34 

3 

22 

39 

22 

46 

30 

38 
21 
39 
28 
50 
35 
37 
27 
39 
24 
39 
25 
50 
34 

48 
33 
43 
31 
43 
25 
43 
25 
38 
23 
46 
35 
44 
34 

43 

2 

46 

33 

43 

29 

42 

28 

36 

25 

52 

33 

38 

2.'^ 

47 
34 
47 
32 
57 
38 
57 
23 
42 
28 
35 
23 
36 
28 

48 
29 
45 
32 
38 
25 
46 
29 
48 
39 
.52 
35 


55 
29 
54 
S3 

46 
30 
50 
28 
41 
29 
53 
28 
42 
27 
39 
27 
49 
32 

41 

27 
41 
31 
56 
32 
40 
31 
41 
25 
38 
28 
53 
30 

56 
33 
45 
24 
48 
29 
43 
31 
40 
31 
52 
30 
52 
35 

45 
20 
54 
34 
49 
29 
50 
32 
42 
25 
56 
27 
42 
28 

53 
31 
48 
33 
57 
35 
39 
21 
46 
34 
40 
25 
40 
30 

4' 

25 

52 

30 

43 

32 

49 

29 

54 

38 

58 

27 


341 
45 
24 
46 
25 
46 
22 
42 
21 
49 
28 
48 
33 

38 
21 
50 
36 
48 
23 
49 
27 
39 
20 
56 
26 
40 
22 

49 
26 
50 
25 
50 
31 
39 
23 
46 
24 
46 
21 
37 
20 

41 
20 
48 
27 
46 
22 
45 
29 
49 
35 
54 
29 


26  29 


54  49 


32 
60 
33 
39 
26 
.35 
22 

43 
29 
35 
31 

34i  36 

281  32 
39  36 
27  3S! 

39  41  [ 
.32  37i 
37  381  53 
30  35' 


37 


38  38 


66 
24 
62 
25 

64 
23 
68 
27 
63 
20 
59 
25 
62 
23 
57 
12 
66 
33 

50 
24 
60 
17 
63 
26 
64 
33 
63 
24 
49 
23 
58 
25 

63 
26 
60 
19 
62 
29 
67 
2' 
62 
38 
58 
26 
64 
33 

56 
16 
5' 
31 
6' 
21 
74 
26 
,56 
22 
60 
23 
67 
15 

62 
26 
60 
24 
72 
46 
70 
33 
63 
28 
52 
19 
42 
20 

54 
23 
62 
23 
46 
2' 
58 
23 
59 
35 
60 
23 


75  80 

35  38 

74  77 

37  42 


74 
37 
77 
42 
75 
34 
76 
40 
73 
40 
70 
30 
80 
47 

63 
40 
74 
31 
78 
40 
69 
52 
74 
35 
64 
45 
75 
41 

79 
41 
74 
35 
71 
44 
76 
42 
72 
49 
77 
46 
76 
46 

71 
32 
72 
41 
77 
36 
75 
39 
70 
38 
78 
36 
75 
33 

79 
43 
74 
3' 
81 
51 
72 
44 
74 
42 
69 
38 
65 
41 

70 
35 


84 
43 
88 
45 

80 
43 

81 
45 
84 
41 
82 
47 
76 
45 
76 
36 
81 
48 

74 

49 

78 

40 

85 

4 

75 

60 

79 

40 

71 

53 

83 

47 

84 

4 

79 

4 

76 

50 

80 

50 

76 

54 

82 

51 

80 

52 

79 
43 

81 
47 
82 
40 
80 
43 
74 
49 
S5 
42 
80 
39 


72 

70 

53 

49 

78 

/4 

47 

61) 

81 

79 

.W 

52 

76 

C9 

42 

42 

RO 

"76  ' 

45 

62 

78 

74 

66 

64 

76 

74 

47 

45 

77 

79 

48 

46 

78 

70 

45 

45 

83 

69 

57 

,52 

73 

76 

54 

45 

77 

67 

46 

42 

78 

79 

52 

.52 

72 

70 

52 

49 

76 

60 

46 

50 

82 

75 

53 

53 

69 

68 

44 

44 

75 

74 

46 

45 

71 

64 

.59 

46 

86 

72 

51 

53 

84 

77 

55 

53 

7P 

73 

60  64 


51 
73 
50 
75 
48 
77 
42 
73 
44 
76 
65 
74 
53 

69 

45 
73 
55 
76 
54 
76 
51 
70 
48 
76 
49 
77 
45 

75 
60 

r 

62 
88 
65 
72 
45 
75 
45 
68 
47 
67 
60 

76 
42 
75 
51 
68 
44 
76 
55 
73 
58 
75 
63 


51i 

72 
47 1 
88' 


44|  43 


67|  64 


471  ,54 
69l  56 
48|  41 


73  66 
47   49 


40 
52 
38 
58 
45 
68 
49 

68 

55 

64 

50 

6 

48 

72 

41 

69 

42 

67 

52 

64 

46 

66 
47 
64 
48 
62 
44 
63 
47 
54 
32 
70 
.52 
70 
45 

66 
51 
72 
51 
68 
40 
48 
24 
70 
54 
63 
43 
68 
45 

5' 
41 
64 
52 
71 
43 
66 
43 
67 
48 
71 
53 


67 
61 
63 
39 
66 
33 
60 
40 

64 
46 
72 
47 
68 
53 
,50l  48 


66 
82 
66 
82 

67 
38 
70 
34 
64 
30 
66 
34 
63 
37 
61 
29 
71 
41 

59 
36 
65 
28 

69  76 
34  35- 
63  60  i 
46  46, 


35  37 


65!  59 
28:  31 


72 
35 
75 
33|  43 
70l  72 
48 
63 
36 


82 
61 

83 
47 

87 
46 
8' 
44 
88 
41 
77 
44 
86 
41 
86 
36 
89 
48 

81 
51 

871 
37 
79 
60 
83 
59 
85 
38 
71 
60 
77 
43 

79 
48 
76 
43 
86 
49 
87 
42 
83 
46 
78 
50 
79 
63 

82 
30 
76 
54 
90 
44 
89 
41 
84 
53 
79 
43 
90 
40 

77 
48 
87 
46 
86 
,59 
83 
49 
86 
46 
81 
47 
71 
49 


52 


54 


86 
fiO 
80 
62 

72 
46 

80 
49 
62 
48 
80 
59 
75 
40 
76 
45 
63 
45 

74 
45 
78 
48 
82 
58 
56 
46 
6.'^ 
50 
73 
63 
80 
60 

83 
61 
81 
54 
76 
51 
78 
45 
79 
44 
84 
62 
74 
66 

80 
63 
76 
60 
76 
54 
77 
50 
58 
44 
86 
54 
83 
52 

77 
59 
86 
68 
79 
61 
60 
37 
75 
48 
76 
54 
69 
66 


42 


50)  56 

87 

61 

88 


541... 

88, . . . 

61 

42 

78 

49 

64 

36 


70 

48 
65 
42 

69 
37 
64 
37 
88 
40 
68 
47 
54 
37 
.50 
37 
64 
43 

55 
38 
89 
40 
67 
48 
48 
43 
56 
40 
.53 
41 
68 
47 

72 
48 
64 

42 
62 
40 
59 
29 
55 
39 
67 
51 
62 
47 

62 
46 
64 
51 
62 
43 
62 
50 
53 
39 
74 
44 
59 
41 

59 
47 
63 
45 
67 
4» 
55 
30 
60 
40 
66 
39 
64 
43 

68 
69 
60 
42 
66 
40 
60 
44 
66 
62 
77 
43 


60.2 
.38.4 
64.2 
.38.8 
66.9 
48.0 
69,2 
82.7 


66.4 
40  6 
66.1 
41.8 

r,8.8 
37.9 
67.8 
39.4 
62.9 
36.3 
64.2 
41,2 
R0.5 
35.4 
.59,3 
33.2 
66  3 
42.6 

.58.0 
86.9 
61.6 
35.9 
66.5 
42.3 
.56.6 
41,3 
59,5 
34.8 
.54.9 
38.3 
65.7 
41.4 

66.7 
43.0 
62.5 
37.8 
64.4 
41.1 
64.9 
37.8 
61.9 
39  2 
64.2 
43.4 
62.5 
44.4 

61.1 
33,9 
61,9 
44,9 
63.6 
38.4 
66.3 
39.5 
56.2 
36.9 
68.2 
38.9 
62.4 
85.4 

63.6 
41  0 
66.1 
40,3 
69.1 
46.9 
59,4 
36.3 
64.6 
40.7 
68.1 
.36.7 
65.7 
37.3 

67. 7* 
35.6 
63.2 
39.4 
62.3 
38.8 
62.0 
40.0 
64.4 
46.0 
68.4 
40.9 


Continued  on  page  23. 
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April,  1938 


Daily  Temperatures  for  April,  1938— (continued) 


Stations 


5       6       7       8       9     10     U      12     13     14     15      16     17      18     19     20     9\     22     23     24     25     26     27     28     29 


30     31 


Mean 


Pittsburgh* \  Maximum,, 

i  Minimum, . 
Quakertown |  Maximum,, 

\  Minimum,. 
Reading* j  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Retreat f  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Ridgwayt )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Salisbury(  near) f  Maximum.. 

I  Minimum,. 

Scranton* \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Selinsgrove (Maximum,, 

(  Minimum,. 
Somerset {  Maximum,, 

'  Minimum., 
State  College *  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Stroudsburgt I  Maximum,, 

I  Minimum,. 

Towanda \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Unlontown )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Vandergrift* (Maximum,, 

I  Minimum,. 
Warren i  Maximum,, 

'  Minimum,. 
W»ynesburg (  Maximum,, 

)  Minimum,. 

Wellsboro (  Maximum,, 

'  Minimum,. 
West  Chester j  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Wllliamsport |  Maximum,, 

/  Minimum,. 
Williamstown )  Maximum . 

(  Minimum,. 
York 1  Maximum.. 

I  Minimum  .. 


41 

27 
47 
31 
47 
37 
42 
31 
40 
26 
35 
22 

41 
30 
50 
32 
35 
23 
41 
26 
49 
33 

41 

27 
44 
30 
48 
28 
34 
25 
43 
29 

38 
27 
48 
35 
42 
32 
48 
28 
49 
33 


47 

46 

43 

36 

46 

48 

43 

65 

67 

74 

78 

73 

75 

79 

69 

74 

31 

27 

29 

32 

32 

28 

27 

33 

48 

51 

64 

59 

56 

64 

52 

48 

51 

48 

44 

33 

34 

48 

45 

54 

70 

70 

81 

82 

76 

60 

68 

72 

25 

28 

25 

26 

.32 

.33 

33 

21 

39 

36 

43 

49 

52 

36 

52 

53 

52 

48 

35 

38 

38 

46 

45 

62 

71 

87 

82 

81 

66 

61 

67 

74 

38 

33 

29 

31 

34 

36 

35 

33 

48 

46 

66 

64 

47 

44 

66 

66 

42 

39 

39 

.39 

39 

36 

38 

58 

74 

75 

80 

78 

73 

60 

66 

74 

25 

23 

22 

24 

31 

33 

26 

20 

32 

37 

47 

47 

43 

46 

61 

61 

38 

40 

40 

32 

35 

35 

35 

40 

68 

66 

72 

77 

77 

68 

63 

65 

26 

15 

19 

25 

27 

30 

11 

16 

21 

.32 

37 

44 

45 

47 

60 

48 

43 

45 

44 

35 

.32 

39 

33 

59 

70 

62 

68 

73 

65 

62 

62 

68 

27 

27 

29 

25 

25 

25 

20 

26 

48 

39 

46 

47 

48 

45 

48 

46 

45 

36 

29 

41 

37 

43 

38 

59 

69 

74 

79 

79 

62 

56 

63 

74 

30 

27 

22 

27 

32 

32 

30 

23 

39 

42 

54 

53 

48 

46 

56 

62 

46 

46 

47 

.33 

35 

35 

45 

57 

62 

70 

79 

77 

73 

61 

63 

74 

26 

27 

25 

17 

31 

32 

30 

24 

36 

37 

.50 

50 

50 

46 

61 

50 

48 

68 

40 

36 

34 

44 

36 

64 

68 

70 

71 

71 

67 

58 

76 

84 

26 

23 

22 

25 

27 

29 

21 

27 

27 

29 

33 

40 

40 

46 

57 

46 

46 

44 

37 

33 

34 

36 

40 

62 

68 

73 

78 

77 

62 

51 

65 

73 

31 

23 

27 

25 

29 

31 

26 

24 

35 

89 

50 

56 

46 

47 

49 

60 

50 

43 

40 

38 

42 

39 

43 

69 

70 

74 

83 

83 

75 

61 

73 

86 

27 

28 

24 

28 

26 

33 

36 

20 

32 

36 

49 

51 

52 

41 

62 

59 

46 

38 

27 

42 

36 

39 

40 

58 

68 

74 

80 

80 

64 

58 

67 

75 

28 

24 

18 

25 

30 

30 

28 

19 

32 

37 

44 

48 

47 

47 

54 

49 

54 

53 

58 

48 

46 

50 

43 

66 

72 

77 

82 

79 

79 

79 

70 

76 

31 

.32 

33 

37 

35 

33 

21 

27 

39 

40 

45 

60 

49 

56 

58 

48 

52 

52 

41 

39 

47 

48 

48 

70 

72 

79 

83 

81 

HO 

85 

72 

82 

31 

24 

31 

32 

34 

32 

30 

27 

37 

41 

40 

50 

49 

.S5 

50 

49 

36 

35 

30 

35 

38 

36 

36 

46 

60 

65 

71 

74 

72 

70 

65 

68 

28 

25 

25 

26 

34 

27 

20 

28 

30 

39 

40 

44 

43 

50 

45 

45 

51 

51 

.57 

48 

54 

53 

45 

66 

70 

76 

80 

76 

83 

79 

70 

76 

30 

30 

32 

37 

35 

32 

26 

28 

40 

40 

45 

46 

48 

68 

53 

47 

44 

35 

29 

38 

35 

38 

37 

,55 

64 

72 

77 

79 

65 

68 

63 

74 

29 

24 

20 

24 

32 

29 

25 

16 

30 

35 

43 

60 

44 

44 

49 

48 

54 

50 

37 

86 

37 

52 

49 

60 

73 

76 

83 

84 

73 

63 

69 

74 

31 

.30 

27 

29 

34 

36 

34 

28 

41 

45 

48 

57 

53 

43 

53 

53 

46 

45 

40 

39 

38 

37 

44 

61 

68 

74 

78 

81 

77 

62 

66 

76: 

31 

26 

25 

27 

32 

32 

.30 

23 

34 

38 

49 

60 

50 

48 

,52 

52 

46 

47 

44 

30 

31 

37 

45 

58 

68 

74 

78 

80 

78 

67 

64 

71 

30 

34 

23 

22 

25 

28 

27 

27 

41 

48 

54 

66 

47 

42 

46 

49 

55 

53 

49 

37 

38 

46 

48 

64 

73 

79 

85 

81 

76 

62 

66 

77 

29 

28 

28 

30 

34 

37 

33 

25 

39 

38 

43 

6! 

65 

47 

85 

51 

67 

57 

68 

71 

80 

86 

83 

60 

61 

37 

33 

41 

64 

45 

52 

60 

48 

42 

68 

60 

62 

68 

73 

82 

87 

82 

70 

50 

35 

30 

30 

38 

45 

56 

57 

47 

68 

61 

63 

70 

76 

77 

88 

76 

61 

44 

40 

41 

40 

51 

54 

62 

56 

48 

68 

57 

65 

66 

76 

79 

87 

79 

60 

49 

52 

31 

38 

37 

37 

43 

55 

44 

73 

65 

69 

65 

71 

78 

87 

82 

88 

39 

20 

28 

39 

33 

35 

48 

49 

34 

54 

54 

60 

69 

81 

75 

78 

65 

69 

39 

27 

37 

44 

53 

46 

56 

47 

42 

61 

59 

66 

69 

76 

84 

87 

70 

67 

40 

35 

35 

43 

42 

47 

67 

53 

48 

69 

56 

65 

72 

79 

79 

87 

87 

66 

51 

.34 

31 

40 

40 

49 

55 

54 

46 

76 

64 

61 

70 

80 

82 

77 

74 

58 

45 

21 

26 

39 

30 

36 

42 

48 

.32 

60 

56 

63 

75 

75 

87 

85 

73 

57 

49 

28 

33 

43 

47 

51 

58 

48 

41 

75 

65 

69 

69 

74 

76 

90 

77 

69 

51 

31 

SO 

39 

40 

43 

62 

69 

60 

61 

56 

67 

70 

74 

87 

88 

72 

67 

42 

38 

29 

44 

37 

43 

63 

63 

44 

70 

62 

70 

77 

82 

89 

83 

77 

67 

61 

27 

46 

48 

40 

40 

65 

55 

41 

65 

62 

71 

75 

82 

92 

87 

65 

64 

36 

28 

31 

48 

39 

49 

54 

47 

40 

70 

50 

58 

60 

64 

78 

82 

72 

66 

40 

26 

35 

40 

37 

42 

.50 

40 

40 

69 

61 

70 

75 

82 

87 

83 

78 

65 

48 

28 

36 

48 

39 

43 

64 

62 

38 

66 

64 

63 

69 

75 

88 

86 

76 

83 

43 

31 

29 

42 

34 

42 

60 

49 

40 

67 

61 

66 

70 

74 

78 

87 

78 

68 

51 

37 

40 

39 

43 

46 

64 

68 

45 

67 

58 

66 

74 

77 

84 

86 

82 

68 

51 

32 

32 

43 

39 

47 

64 

68 

46 

67 

62 

64 

67 

75 

77 

86 

85 

64 

48 

42 

32 

42 

40 

6C 

61 

68 

44 

68 

61 

65 

76 

79 

82 

90 

86 

71 

54 

31 

31 

32 

41 

60 

63 

56 

44 

62.2 
42.1 
63.8 
39.3 
63.4 
45.3 
62.1 
37.6 
69.2 
33.2 
67.6 
38.2 

60.6 
40.6 
61.8 
39.9 
62.0 
33.9 
60.3 
39.6 
66.0 
40.3 

60.7 
37.7 
67.8 
41.7 
66.7 
39.3 
56.4 
36.2 
67.5 
40.6 

69.4 
36.6 
64.7 
42.7 
63.3 
40.0 
63.1 
41.0 
67.2 
41.0 


*    Midnight  to  midniarht. 
from  record. 


t    Tliermoineters  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  datfl. 


,  etc..  indicate  respectively  1.  2  or  3  days  missing 


PBBSSTJKE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg  . . 
,Phnadelphia 
Pittsburgh... 

eading 

cranton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


1 

1 

1 
S 

30.02 

30.40 

26 

•29.41 

30.04 

30.46 

7 

29.14 

30.06 

30  44 

7 

29.13 

30.03 

30.38 

26 

29.26 

30.05 

30.46 

7 

29.13 

30.04 

80.44 

/ 

•29.05 

1  Wind 


>. 

•m 

3 

° 

• 

B 
0) 

?. 

s 

o 

a 
o 

o 
c 

51 

g1 

5 

Q 

c^ 

14.2 

38 

St. 

17 

76 

62 

7.9 

24 

nw. 

3 

66 

60 

13.3 

39 

sw. 

9 

69 

49 

11.9 

3+ 

n\v. 

18 

74 

51 

12.0 

41 

n. 

10 

66 

48 

7.3 

26 

DW. 

10 

70 

47 

Relative 
humidity 


•  For  any  flve-minute  period. 


■f  Corrected  to  true  velocities. 


Stations 


RIVER  CONDITIONS 


Rlvprs 


(fl 

a, 

1 

J3 

s 

0! 

S 

eS 

o 

09 

s 

a 

a 

tJ 

Q 

Port  Jervis.N.  Y 

Easton 

Lehlghton  

Wilkes-Barre. ... 
Wllliamsport... 

Harrisburg 

Greensboro 

West  Newton. . . 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna  . 
Susquehanna. . 
Susquehanna . . 
Monongahela.. 
YouehioKheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


4.1 
4.7 
4.0 
7.2 
6.6 
5.8 

13.1 
2.3 

14.4 


5.6 

11 

3.2 

7.5 

11 

3.2 

5  1 

12 

3.5 

11.8 

14 

6  2 

11.3 

14 

3.4 

8.5 

15 

4.8 

20.6 

10 

11.3 

4.8 

10 

1.2 

20.5 

10 

12  1 

19.2 

10 

16.8 

27.0* 

10 

11.8* 

18 
22 
9 
20 
20 
18 
80 
20 
30 
26 


*     Pool  stage. 
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OENEBAL  SUMMAKY. 

Temperatures  and  preeipitation  averaged  near  the  normal  for 
May,  yet  it  was  an  unusually  strenuous  month  for  the  season. 
Freezing  temperatures  covered  about  four-lifths  of  the  State  on 
the  12th  and  13th,  and  were  severe  in  some  regions.  Temper- 
atures of  25  degrees,  or  lower,  occurred  at  several  stations  in  the 
northern  and  western  portions  of  the  State.  Orchard  fruits 
apparently  sustained  the  greater  damage  of  all  crops,  but  a  large 
amount  of  tender  garden  vegetables  was  nipped.  Corn  that  was 
up  was  mostly  in  regions  where  there  was  little  or  no  frost,  and 
little  damage  was  reported.  Severe  local  storms  occurred  on  the 
23d,  and  considerable  damage  was  done  by  wind  and  hail.  In 
Mifflin  and  Snyder  Counties  more  than  forty  houses  were  un- 
roofed, and  thousands  of  orchard  fruit  trees  were  destroyed. 
The  damage  was  conservatively  estimated  at  $200,000.  In  the 
southwestern  part  of  the  State  there  was  damaging  hail  in  several 
localities.  The  total  damage  for  these  scattered  areas  was  almost 
impossible  to  estimate,  but  apparently  it  was  not  less  than 
$75,000.  At  the  beginning  of  the  month  the  top  soil  was  gen- 
erally too  dry  and  cold  for  best  results,  and  most  vegetation  was 
somewhat  backward.  Fruits  and  tender  vegetables  had  been 
nipped  to  some  extent  by  April  frosts,  and  the  general  condition 
was  below  par.  Heavy  showers  were  fairly  general  on  the  14th 
and  15th,  and  thereafter  the  rains  were  more  frequent.  The 
top  soil  was  put  in  good  condition,  and  crops  generally  started 
a  better  growth,  although  the  nights  remained  rather  cool. 
Light  frosts  covered  a  large  portion  of  the  State  on  the  25th. 
and  froze  the  strawberries  in  many  regions.  Garden  vegetables 
were  nipped  to  some  extent  at  that  time,  but  field  crops  did  not 
seem  to  suffer.  At  the  close  of  the  month  the  first  plantings  of 
corn  were  being  cultivated,  and  were  looking  good,  but  were 
growing  rather  slowly.  Winter  wheat  was  mostly  headed,  and 
was  generally  promising.  Rye  was  beginning  to  bloom,  and 
barley  was  looking  fine.  Early  field  potatoes  were  up  and  being 
cultivated.  They  had  a  thrifty  appearance,  and  were  free  from 
insect  pests.  Truck  crops  were  in  fair  condition,  and  were  im- 
proving. With  the  exception  of  fruits  and  berries,  which  had 
been  damaged  beyond  repair,  the  general  outlook  was  on  an 
upward  trend.  Farm  work,  in  general,  was  about  ten  days 
ahead  of  the  corresponding  time  of  last  year. 


TEMPER  ATTTBE . 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 


reports  of  89  stations,  was  58. H'^,  whi(!h  is  0.7°  l)elow  the  61- 
year  normal  for  May.  The  highest  monthly  mean  was  64.2^, 
at  Marcus  Hook  and  Phila-Pt.  Breeze,  and  the  lowest  was  50.7'' 
at  Gouldsboro.  Extremes  of  temperature  ranged  from  a  maxi- 
mum of  93°  at  Sharon  on  the  5th,  to  a  minimum  of  20"  at 
Coudersport  on  the  11th.  The  greatest  daily  range  in  tempera- 
ture was  49°  at  Claysville  on  the  2d. 


PBECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  at  170  stations,  was  3.85  inches,  which  is  0.02  inch 
less  than  the  51-year  normal  for  May.  The  greatest  monthly 
amount  was  6.56  inches  at  Rochester,  and  the  least  was  1.53 
inches  at  Gratersford.  The  greatest  amount  for  any  24  consecu- 
tive hours  was  3.95  inches  at  Center  Hall  on  the  23d. 

Traces  of  snow  were  recorded  at  Kane  on  the  11th,  and  at 
Meadville  on  the  12th;  all  other  stations  reported  none  during 
the  month. 

OOMPAKATIVE  DATA  FOB  MAY 


Year 


Temperature 


888. 
889. 
890. 
891. 
892. 
893. 
894. 
895 
896. 
897. 


899. 
900. 
901. 
902. 
903. 
904. 
906. 
906. 
907. 

.908. 
.909. 
910. 
911. 
912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
917. 

918. 
919. 
920. 
921. 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 
.927. 

928. 
"29. 
930. 
931. 
.932. 
933. 
934. 
935. 
93«. 
937. 


Period  . 


57.3 
60.4 
58.5 
57. o 
58.5 
5'..  9 
60.8 

eo.6 

65.4 
57.7 

60.0 
61.1 
60.4 
68.9 
59.8 
61.8 
fil.6 
60.8 
60.0 
54.8 

61.2 
59.2 
56.8 
65.2 
61.2 
58.5 
61.5 
56.2 
61.0 
53.3 

65.1 
59-5 
56.6 
59.8 
62.5 
58.3 
54.6 
.55.2 
58.8 
58.2 

58.0 
58.5 
61.2 
59.8 
59.8 
62.2 
62.2 
56.0 
62.8 
60.7 
58.8 

59.5 


■e 

Precipitation 

No  of  days. 

U6 

0)  o 

S'-s 

2 

> 

Sa 

C 

91 


93 
91 
93 
92 
102 


94 

100 
96 
91 
96 
94 
94 
93 
99 
91 

96 
92 
88 
99 
91 
93 
96 
84 
93 
90 

95 
98 
92 
93 
96 
93 
92 
98 
95 
92 

95 
97 
99 
93 
98 
94 
98 
92 
96 
96 
93 
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24 

4.24 

T. 

16 

4 

11 

25 

5.91 

0 

11 

11 

9 

23 

6.71 

0 

15 

7 

11 

20 

2.12 

0.2 

8 

10 

10 

28 

5.70 

0 

16 

7 

10 

26 

5.64 

0 

12 

11 

8 

27 

8.88 

0 

16 

9 

8 

22 

2.68 

0 

9 

13 

10 

31 

2.85 

0 

10 

10 

12 

25 

5,24 

T. 

12 

11 

10 

22 

5.11 

0 

15 

8 

9 

24 

3.82 

0 

11 

10 

11 

20 

2.79 

T. 

9 

13 

9 

28 

5.56 

0 

15 

8 

9 

25 

1.96 

0 

8 

13 

11 

18 

1.67 

0 

7 

16 

9 

21 

3.78 

0 

11 

12 

10 

22 

2.59 

0 

12 

11 

9 

23 

3.23 

0 

10 

12 

10 

19 

3.08 

0.1 

11 

11 

9 

22 

6.28 

0.3 

15 

10 

10 

23 

2.90 

0.1 

10 

12 

10 

24 

3.38 

0 

12 

11 

10 

20 

1.97 

0 

7 

17 

10 

28 

3.15 

0 

11 

14 

8 

21 

3.86 

0 

10 

13 

8 

19 

3.34 

0 

9 

16 

9 

21 

4.16 

0 

14 

10 

8 

26 

3.19 

T. 

13 

12 

11 

20 

3.39 

T. 

13 

9 

10 

21 

5.04 

0 

14 

13 

12 

27 

5.80 

0 

14 

13 

7 

18 

2.02 

0 

8 

17 

8 

22 

3.93 

0 

11 

14 

8 

20 

3.21 

0 

10 

15 

8 

20 

3.50 

0.6 

8 

19 

6 

18 

5.71 

0 

17 

9 

9 

22 

3.49 

0.2 

11 

13 

10 

18 

1.78 

0 

8 

17 

10 

23 

4.14 

0 

16 

9 

9 

20 

2.23 

0 

10 

15 

9 

23 

4.81 

T. 

14 

13 

9 

25 

3  03 

0 

10 

15 

8 

19 

5.28 

T. 

15 

13 

9 

21 

3.69 

0 

10 

15 

8 

24 

6.86 

0 

18 

8 

10 

22 

2.61 

0 

8 

18 

8 

21 

3.00 

0 

10 

13 

8 

24 

2.09 

0 

7 

19 

8 

24 

3.39 

0 

11 

14 

10 

20 

3.85 

0 

13 

11 

9 

18 

3.87 

■r. 

12 

12 

9 

16 
11 
13 
11 
14 
12 
14 
8 
9 
10 

14 

10 
9 

14 
7 
6 
9 

11 


11 
9 

10 
4 
9 

10 
6 

13 
8 

12 
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6 
9 
8 
6 

13 
8 
4 

13 

7 
9 


13 
6 

10 

4 
7 
11 
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Counties 


'3 

Temperature 

in  degrees  Fahi . 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

1 

c 
o 

o 

§_ 
•i:  * 

Pi 

•3 

.5« 

if 

S 

3° 

>> 

O  d 

3  O 
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^  " 

3  o 

^5 

Sh 

1 

9° 

be 
a 

a 

0^ 

1 

|S 

"5 

So 
1^ 

Bo 

S 

-a 
§ 
5 

il 

S 

S 

e 

w 

a 

^ 

« 

o 

s 

P 

o 

^- 

£" 

5 

£ 

£ 

Observers 


Allentown 

^  Altooua 

g  Ardmore 

I  Arendtsville 

S  Bedford 

^  Bethlehem 

^  Carlisle 

■c  Center  Hall. .   .. 
I  Chambersburg.. 

s  Clearfield 

"^  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

aeorge  School 

Qettysburg 

Gordou 

Qouldsboro 

Hamburg 

tianover 

Uarrisburg 

Hawley 

Eoltwood 

ttuntingdon 

Kyiertown 

Lancaster 

LawroQceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley..  ••■ 
Neshaminy  FallsW- 
New  Bloomfield  — 

Palmertou 

Philadelphia 

Phosuixville 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Seliusgrove. 

Shawmontu 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Brookville 

Butler..   

■«;  Chambersville., 

§  Clairton 

.3  Claysville 

g  Gorry..   

"5  Coudersport — 

o  Derry 

IS  Donora 

O  Ebensburg 

Frankhn 

areensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  (near)  U  — 

LyciPDUs  U 

Meadvllle 

Midland 

New  Castle 

Neweil 

Pi  tt'i  burgh 

Ri'lgway 

Salisbury  (near)... 

Sharon  U 

Somerset 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 


Lake  Drainage. 


Erie. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery ... . 

Adams 

Bedford 

Northampton.. . 

Cumberland 

Center 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Susquehanna. .. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia  . . . 

Chester 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . 
Snyder 

Philadelphia  ... 

Cumberland  — 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  . . . 

Erie 

Potter 

Westmoreland. 

Washington.... 

Cambria 

Venango 

Westmoreland. 

Mercer 

Meroer 

Westmoreland . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland. 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Payette 

Allegheny 

Elk 

Somerset 

Mercer 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland. 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 
615 
350 
700 
060 
364 
167 
272 
580 
120 
380 
500 
050 
380 
970 
190 
553 
840 
875 
535 
600 
33/ 
900 
200 
650 
694 
2.55 
000 
469 
580 
50 
620 
720 
045 
60 
679 
398 
26 
100 
496 
273 
900 
746 
455 
51 
660 
217 
500 
754 
419 
455 
521 
275 
400 
173 
077 
047 
020 
150 
430 
665 
172 
762 
000 
957 
150 
950 
256 
lOO 
184 
020 
420 
080 
691 
808 
800 
,248 
.350 
680 
040 
190 
.100 
825 
180 
.035 


FortheState 51     58. 


670 


66 


59.6 

57.5 

58.4 

60.2 

.59.8 

61.3 

61.9 

57.8 

61.3 

58.2'i 

59.6 

.57.2 

57.0 

62.2 

53.8 

61.2 

62.5 

57.6 

50.7 

61.0 

62.4 

61.0 

54.8 

62.2 

59.4 

55.6 

60.8 


59.4 
58.6 
61.5 
61.1 
58,0 
61.4 


.58.1 

58.4 

61.6 

61.1 

58.0 

58.0 

56  2 

55.1 

60.0 

59.4 

60.0 

61.2 

54.9 

59.8 

57.8 

58.0 

60.3 

56.4 

.54.5 

60.2 

62.0 

55.4 

55.8 

59.8 

60.1 

59.0 

60.0 

60.6 

,55,2, 

60.2 

55.9 

60.4 

59.8 

,58.8 

60.4 

55.3 

.55.0 

61  0 

54.0 

61.8 

61.0 

.55.6 

60. € 


,57.2 


-0.7 
-1.3 
-2.5 
+0.1 


-1.1 

+0.3 
-0.6 
+0.1 
-0.7 
-1.7 
-2.0 
-0.8 
+0.7 
-2.7 
+0.2 
+0.9 
-0.4 
-1.8 
-0.1 
-0.7 
-0.8 
-2.2 
-0.6 
-0.9 


-0.1 
-0.6 
-1.2 
-1.2 
-1.2 
-0.4 
-0.6 
-1.6 


-0.8 
-1.4 
-0.8 
-1.5 
-1.1 


-1.3 
-2.2 
-1.4 


-0.7 
-0.6 
-1.2 
-1.3 
-0.8 
-1.1 
-0.1 
-0.2 
-0.6 
+0.5 
-1.8 


-0.6 
+  1.4 

-6'.  4 
-0.6 
-1.0 
-1.8 
-0.5 
+2.3 
-^0.9 
-0.1 
-0.5 


-0.4 
-0.9 


+0.3 
-2.2 
-2.0 
-0.3 
-0.3 
+  1.8 
-2.7 
-0.1 
+0.1 
-0.7 


+0.4 
-0.7 


83 

85 
80 
85 
87 
82 
86 
84 
86 
89^ 
82 


2 

4t 

6 

3 

3t 

2t 

3 

5 

3t 

5 

•2t 

2 

5 
28 

21 

6 

2+ 

3 

5 
17 

3 

2 

6 

2t 

31 

5 

2t 

5 

2 

5 

U 

5 

5 

5 

6 

21 

2 

6 

6 

6 

5 


5 

2 

8 

3t 

3 

5 

5 

5 

21 

6 

3t 

2t 

3t 
30 

5 

4t 

5 

5 

4 

5 

4 

5 

3+ 
28 
28t 
28 

4t 

5 

5t 
27-f 

3t 

5 

3t 

4 

4 

6 

4 

5 

4t 

4 

3t 


13 

12 

13 

13 

11 

13 

12-t 

12 

25 

13 

13 

13 

12 

13 

12 

13 

12 

13 

13 

13 

12 

12 

14 

13 

121 

13 

13 

12 

13 

12 

lit 

12 

13 

121 

13 

12 

13 

12 

13 

13 

13 


14 
13 
13 
12 
12 
13 
121 
12 
13 
12t 
12 
12 
121 
12 
12 
It 
12 
12t 
11 
12t 
12 
12 
12 
12 
121 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12t 
12 
12 
12 
12t 
12 
12 
12 
131 
12 


2.98 
4.29 
3.74 
5.76 
3.54 
2.89 
3.56 
5.75 
4.45 
5.07 
2.97 
4.22 
3.47 
3.67 
4.78 
3.42 
5.25 
5.64 
3.49 
3.44 
4.26 
3.45 
3.74 
3.33 
3.68 
3.81 
3  46 
3.93 
3.27 
4.24 
3.06 
2.92 
4.38 
4.36 
3.18 
3.62 
2.92 
2.86 
2.60 
3.95 
2.24 


3.23 
3.17 
3.46 
4.65 
3.38 
2.64 
2.19 
2  27 
2.84 
2.90 


.87 

38 

,12 

.46 

.29 

.82 

.86 

.51 

2,88 

4.91 

4.06 

3.65 

2.36 

4.59 

3  55 
4.21 

4  69 
5.63 
3  07 
4.86 
2.30 
5.95 
4.86 
4.77 
4.10 
3,73 


-0.42 
+  0.27 
-0.20 
+  1.92 


-0.23 
+  0.18 
+  1.37 
+  1.06 
+0.70 
-0.62 
+0.63 
-0.72 
+  0.63 
+0.94 
+0.06 
+  1.56 
+  1.72 
-0.32 
-0.70 
+0.89 
+0.01 
+0.22 
+0.66 
-0.07 


+0.51 
+  0.13 
+  0.01 
+0.19 
-0.15 
-O.Pl 
+  0.30 
+0.31 
-0.78 


-0.50 
-0,40 
-1.16 
+0.59 
-1.43 


-0.04 
-0.53 
+0.18 


-0.51 
-0.69 
-1.17 
-1.13 
-1.04 
-0.93 
+  1.06 
+1.36 
+0.70 
+  1.93 
+0.18 


3.10 

3,85 


+  1.27 
-2  00 
-0,89 
+  1.27 
+0.61 
-0.69 
-1  .5'' 
+0.81 
-0.16 
+0.08 
+  1.46 
+1..54 


1.25 

0.86 
1.24 
2.04 
0.80 
1.34 
1.02 
3.95 
1.37 
1.41 
0.65 
1.10 
0.62 
0.76 
1.84 
1.02 
2.00 
3.10 
1.65 
0.89 
1.34 
1.41 
1.60 
0.76 
1.14 
0.61 
0.75 
0,70 
1.17 
1.03 
1.13 
1.16 
2.00 
1.05 
0.81 
1.57 
0.80 
1.01 
0.94 
1.56 
0.73 


+0,88 
-1.81 

+1.29 
+  1.66 
+  0  89 
+0,17 
+0.66 
+0  63 
+0.03 
+0.86 
+0.98 
-0.46 


-0.30 
-0.02 


1.11 
1.35 
1.05 
1.20 
0.97 
1.57 
0,62 
0.67 
0.65 
1.11 
2.48 
1.32 
1.09 
1.81 
0.96 
1.02 
1.03 
0.62 
0.59 
1.45 
0.90 
0.66 
0.75 
0.97 
0.67 
0.97 
0.84 
1.16 
0.63 
0.80 
0.76 
1.10 
0.76 
0.86 
1.19 
1.05 
1.10 
0.85 
0.78 
0.9? 
1.29 
1.26 
1.20 


1.14 
3.95 


0  I  13 

0  !  18  I  11 
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8W. 

nw. 


se. 


nw. 

nw. 

nw. 

w. 

w. 

n. 

w. 

nw. 

e. 

e. 

w. 

sw. 

e. 

w. 

w 


BW. 

sw. 


nw 
nw. 


nw. 

w. 

nw. 

sw. 

w. 

w. 

nw. 

n. 

nw. 

w. 

sw. 

e. 

w. 


n. 

sw. 


w. 

s. 

nw. 

n. 

sw. 

sw. 

sw. 

w. 

sw. 


sw. 

8W. 


John  A.  Frick. 
John  J.  Martin. 
H.  L.  Balderston. 
Harold  J .  Miller. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Prof.  C.  E.  Miller. 
Edward  E.  Bailey. 
William  B.  Spear. 
E.  W.  Hess. 
Howard  L.  Pyle. 
Wm.  A.  Xiorer. 
C.  E.  Koppenhefler 
Ira  J.  Keath 
Andrew  B  Evansha 
Proi.  N.  W.  Swayne. 
Dr  Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
Ronald  H.  Marshall, 
State  Sanatorium. 
Thomas  Y.Cooper. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
H.  W.Lowy.  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt. of  Waterworks. 
C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co 
Joseph  Beaver. 
SunOUCo. 

Philip  F.  Chamberlain. 
Paul  C.  Hoskinson. 
H.  O.  Hacker. 
PhiladelphiaSub.  Water  Co 
J.  Earl  Sneafler 
New  Jersey  Zinc  Co. 
U.  S.  Weatiier  Bureau. 
PhiladelphiaSub.  Water  Co 
John  E.  Beiiner. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Theodore  J.  Sampson. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Dr.  George  E.  Fi.sher. 
W.  S.  Guiles. 
State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 
Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 
George  W.  Hill. 
Harlan  Saylor. 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
Susquehanna  Collieries  Cu. 
York  Water  Co. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
J.  L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Philip  R.  Shaw 
Ted  R.  Wineman. 
Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
W.  F.  Gillagher. 
Robert  Tross . 

U.S.  Forest  Service. 

Westmoreland  Water  Co. 

Paul  F.  Coy 

Perry  P.  Campbell 

New  Castle  Water  Co. 

Gen.  Chemical  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

West  Penn.  Power  Co. 

J.  D.  Beachy. 

Harry  H.Gerber. 

D.  L.  Grove. 

Wm.  W.  Marsteller. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

Mrs.  Anna  Simpson. 

Thomas  S.  Knox. 


U.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete. 

Reference  letters,  •,  ',  *,  etc..  indicate,  respectively,  1,  2.  3,  etc..  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

tt  Post-Offlce  addresses  are  as  follows:  of  Lyclppus,  Greensburg;  of  Neshaminy  Falls,  Oakford:  of  Sharon,  Farrell;  of  Shawmont.  Manayunk:  of  Kane  (near>.  Wilcox. 

W.  B.  0.  Phil*delphla-6.30-38-1060. 


iMay,  15)38 
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Dally  Precipitation  for  May.   1088 


Stations 

Draluage  Basiu 

Day  of  mouth 

. 

1 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2-2 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

^ 

AUantie  Pnunagt. 

\lleutowD>.l 

Lehigh 

Juniata 

W.  Br.  Su,<q 

Lower  Del 

Lower  Susq 

.luuiatu 

Middle  Susq 

.18 

'.'i4 

"m 

.29 

'.'6i 

,10 

.'6i 

.15 

•r. 
■.■35 

'."64 

'  .'24 
.'si 

.04 
.18 

T. 
'.'86 

i.'os 

•■•■ 

't'. 

'.'88 
.41 
.07 
.08 
.17 
.38 
12 
.16 
.58 

.03 

.17 

T 

.06 

.17 

.63 

.10 

.21 

.31 

.01 

.12 
.04 
.06 
.62 
.65 
.39 
.56 
.13 
.06 
.03 

.14 
.39 
,12 
.06 
20 
.10 

.2'J 
.18 

.14 
'1- 

1.25 
.14 
.74 
.07 
.12 
.24 
.07 
.23 
.05 
.06 

1,24 
.40 
.12 

.94 
,40 
.39 
.29 
.30 
.18 
.48 

.33 

.86 
1,14 

'>8 

.02 

■r, 

.09 
T. 

.Vi 
.13 
.1« 
.12 
.91 
U 
.17 
.80 
.04 
.40 

10 
.80 
.22 
.90 
.12 
.47 
.13 
.60 
.22 
.29 

.24 
,01 
.06 
.31 
.35 
,62 
* 

.32 
.08 
.O'. 

.08 
.33 

.02 

.78 
.16 

't 

.03 

.10 
.48 

.25 
.06 
.04 
.02 
.30 
.33 
.32 
.49 
.09 
.18 

.07 
.15 
.09 
.05 
.23 
T. 

.08 
.08 
.08 

'.'55 
.23 

.17 
.15 
.18 
.22 

'  ,'28 

'.'64 

".'61 
,07 
.23 
.4- 
.13 
.7b 
.66 

T. 

'.'76 

'.'69 
.44 

3.95 
.09 
.31 
.01 

.21 

't. 

.74 
.01 
,25 
1.10 
T. 
,03 
T. 

'.'24 

T 

.19 
2.08 

.03 

.10 
.83 
.40 
.44 
2,04 
1.04 
.04 
.10 
.02 
.22 

.28 
2.48 
1.02 

.27 
1.02 

.16 

i!37 
1.41 
,20 

1.10 
.16 
.28 
.13 
.72 
.40 
,10 
,62 
.91 
,49 

1.84 
,43 
,04 

2.00 
.16 

3.10 

1,55 
,11 
.87 

1.34 

.81 
.98 

1.04 
,06 

1.14 
.72 
.15 
.51 
.96 
.75 

1.58 
.40 
.12 

1.30 
.86 
.20 
.72 

1.77 

.18 

".\i 

'm 
".ii 
"m 

.48 

'.'30 
.20 
.01 

.01 

2.98 

'.'28 

•  .  .  . 

.86 

i.'24 

.82 
.68 
.72 
.80 
,62 
.63 

.10 

'.'85 
.16 
.28 
.40 
,06 
.50 
.46 
.62 

.60 
,21 
.17 
.38 
,34 
.18 
.36 
.36 

'.'ii 

.62 

.46 

'.'61 



.... 

4  29 

.I2I  .02 

3  18 

Ardmoret 

,25 
.15 
.18 
.06 

'1'. 

T. 

.20 

.62 

.25 

.67 

.03 

.30 

T. 

,07 
.12 
.25 
.16 

.12 
.28 
.11 
.05 

.12 
T. 
T. 

.02 
.49 
.59 
.46 
.52 
.42 
.58 

.04 
.17 
.14 
.27 
.09 

'.'24 
.29 
.45 

.06 
T, 
T. 
.10 

33 
,12 

* 

.01 
.10 
T. 

T, 
T 
T. 

.19 
.04 

.08 

'.'is 

.04 

3.74 

AreuJtsviUe  llll  ... 

.... 

.... 

.... 

6  76 

6.88 

Bald  Kagle  t 

' 

2  78 

Bodiord 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

'.'50 

'.'is 

.16 

'."■26 

T. 

'.'65 

.17 
.21 

.20 

.02 
.08 

.35 

.18 
.19 

.09 
.08 

T, 

8.64 

Bellot'outti 

.14 

.... 

.... 

3  40 

Berwiudalet 

W.  Br.  Susq 

Lehigh  

.41 

.34 
.04 
T 

'.'65 
.22 
.08 
.10 
.36 
.04 

.19 
.13 
.34 
.16 
.32 
.22 
.06 
.08 
,28 
.26 

.14 
.12 
.23 
.05 
.10 
.20 
.15 

■'28 
,06 

.03 

.13 

.02 

.02 

.04 

,03 

.05 

.19 

T. 

.01 

,11 
.08 
T. 
.15 
.23 
.12 
10 
T. 

4,12 

Bethleheni 

.01 
.10 

.06 

't" 

T. 

'.'61 

.22 
'."29 

'.'08 

'.'22 
.09 
.66 

'.'62 

'.'is 

.23 

.87 

'.'io 

.12 

".'io 
'.'69 
'.'is 

.14 

".'65 

.06 
.41 
.60 

'.'i2 
.32 

".4Q 

".'26 
.20 
.09 
.02 

'.'34 
.33 
.22 

.06 

'.'i4 
.12 

't 

T. 
.33 

.'22 

'.'65 

• 

't 

.48 
.18 
.12 
.07 
.11 

2  89 

BigKuobllll 

Blosarvllletl 

Middle  Susq 

Lower  Susq 

.06 

.'i('i 
'f.' 

'•)• ' 
.11 

.79 
.10 

.i4 
.06 
.02 
.12 

r. 

T, 

.... 

.03 
T, 

.17 
16 
15 
,03 
,16 
.18 

..., 

.... 

.... 

6.28 
4  06 

BulTalo  Millsllll 

Carlisle 

Potomac 

Lower  Susq 

W.Br.Susq 

Susquehanna 

Potomac 

VV.  Br.  Susq 

■•'• 

•••• 

.20 
.02 
.27 

'.'67 

.03 

'.'i4 
.26 

'■*' 
.02 

'.'65 

.26 

'.'65 

.67 
.33 
.10 

'.■32 
.65 
.41 

.61 
.25 
.47 
,05 
1.02 
,45 
.39 
.41 
,58 
.20 

.02 
.30 
.37 
.48 
.04 
.02 

.... 

.... 

.... 

.... 

4.07 
8  66 

.55 

.... 

8  90 

Center  Hall 

6.76 

Chambersburg 

Clearfield 

.18 

'.'io 

.17 
.48 
.24 

'.'23 
.24 
.31 

.12 

".64 
.13 
T, 
.08 
.17 
.31 
.20 
.13 

.10 
.12 
.14 
.68 

'.'os 

.14 
T, 
.14 
.16 

.24 

'.'22 
.04 

1.05 
.12 
.15 

'lis 

T 

.03 

.01 

... 

... 

4  46 

.15 

.06 
.01 

5  07 

T. 
T. 

.07 

'.'29 
.16 

2  97 

Colebroolc 

Lower  Susq 

Schuylkill 

4  22 

Conshohocken 

2  86 

Do.vlestowu    

Lower  Del 

W.Br.Susq 

W.  B.Susq 

W.  Br.  Susq 

W.Br.Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

."63 

.'is 

.02 
.21 
.84 

,04 

'."34 

3.44 

Driftwood! 

.19 
'.'29 

'  :.36 

.1)6 

••• 

'••• 

8  48 

Du  Bois 

AS 

'.'67 

't.' 

'.'so 

.1!) 

.25 

40 

.76 

1.05 

1,03 

1.20 
.46 

1.02 
,41 
.27 
.90 
.60 
.42 
.70 
.58 

.01 

1.60 

1.64 

.64 

.05 

.05 

,97 

.39 

1.57 

.74 

* 

.70 
.05 
1.05 
.43 
1.13 
1.75 
1.32 

.01 
.10 

.14 
.02 

6  08 

.01 

3  47 

English  Geutert . . . 

3  27 

Kphratci 

02 
,48 
T, 

.40 
.16 

'.'61 

'.'02 
.83 

't, 

.01 
.14 

''62 

','63 
.07 
.14 
.18 
03 

1.30 

.05 

3  67 

Forest  Gityllll.  .... 

.03 
.10 

't. 

.02 

••• 

4  14 

Fredericksville 

.26 

— 

T. 

3  11 

l<>eelaudll|| 

Lehigh 

N.  Br.  Susa 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

:.oi 

.08 

.16 

■."63 
.18 

'tV 

'."64 

.14 
,05 

■r. 

.03 
.19 
.16 

.43 

'.'23 

T. 

'.'64 
.15 

'.'62 

.'64 

't.' 

.01 
.'62 

'.'6i 
,'08 

T. 

]i2 

T. 

'.'62 

't.' 
't. 

.15 

.06 

4  78 

Galeton 

.26 
.18 
.38 
.83 
.04 

','21 
,36 

.30 

.56 

2.94 

lieorge  School 

.23 

T. 

T 
.19 

'.'62 

'.'01 
.13 

.09 

3  42 

(iettvsburg 

'.'68 
.40 

... 

.... 

5.26 

(lira  rdville  llll 

'Jordon 

'.'ii 

T, 
.04 
.03 
.04 

'.'ii 
't.' 

4.69 
5  64 

jouldsboroll 

'.'67 

•"•• 

3  49 

Schuylkill 

Schuylkill 

.... 

. . . . 

't.' 

T. 
T 
T. 

'.'69 
.07 

.13 

.02 

'.'64 
,16 
.11 
.20 
.26 
.10 
.02 

T. 

.40 

.09 

.07 

.18 

.07 

T, 

T, 

1  63 

Hamburg 

.16 
T. 

'.'ie 
'.'24 

.18 

'.'62 

,09 

.02 

','29 
T. 
.43 

'.'ii 

.20 
.72 

.18 
.33 
.31 
.76 
.08 

'.ii 

.61 
.30 
.43 

'.'26 

'.is 

.27 
.27 
T 

.11 
,06 

.69 

'  M 
.65 

'^64 

'.'65 
1,17 

■"63 

't. 

3  44 

4.26 

Harrlsburg*** 

Hawleyllll 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  .Susq 

Juniata 

".'69 

.16 
.36 

'tV 

.'56 
.23 

'.'65 

.03 

'.'62 
.03 

".Ob 
T. 

.... 

.... 

3.46 
3.74 

HoUistervillellll 

'.'03 

'.'.59 
.54 
.11 
.37 

'.'28 

'.'01 
'.'63 

'.'41 
.14 
.23 

.08 

'.'i4 

'.'is 
,39 

.24 
.28 
.27 

'!64 

3  26 

Holtwoodll. 

.... 

.... 

3.38 

Huntingdon 

.16 

3.68 
8.76 

HyndmanllJl 

Kylertown 

Lakeyillellll 

Potomac 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower    Susq 

Lehigh 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Upper  Del 

Lehigh 

T. 

.03 
'.'69 

T.' 
.04 

.09 
T. 

lis 
lios 

. . . . 

't,' 

T, 

'.'io 
.02 

't.' 

.29 

T, 

.18 

.07 

't 

"t. 

'.'6a 

.66 

T. 

••• 

3.. 31 
3.81 
4.28 
3.46 

Lansfordllll 

'.'30 
,09 

'.'is 

.38 
.55 
.01 
.36 
.04 

.... 

.... 

4  03 

La  wreiiceville. 

.20 
.80 

.10 

.03 

T 

.10 

T 

3  98 

Lebanon 

Lehightonllll 

T. 

.25 

,01 

T. 

.12 

T, 

T, 

'.'6i 

.02 

'.'(is 
T. 

3.27 
4,56 

Lock  Haven 

Marcus  Hook. 

■.'26 

.13 

* 

4.24 
3  06 

Matamorasllll  .  ... 

'.'i2 

"t. 

... 

.... 

3  29 

.11 

T 

T. 

T, 

3  47 

Mifflintown 

Millersburgt 

,13 

.i2 
.26 
.16 

.10 

08 

.09 
.14 

.46 
.12 

.04 

.18 
.04 
.16 
T. 

.34 

,40 
,04 
.12 
.60 

.03 

,46 
1   16 

.78 

1,00 

37 

.04 

.01 

.12 

10 

.03 

.03 

.10 
.29 
.21 

1.21 

.47 
.02 
.11 

.39 

.16 
.59 
.89 
.20 

.12 

.16 
.03 

.06 

.01 
.06 

2  83 

Millvillet 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susa 

Upper  Del 

.10 
".05 

'.ie 

,08 

'.'64 

2  12 

Montrose 

,04 

.02 

'.'io 

'.'38 
.09 

,17 
.06 
.30 
.08 
.16 

'[26 

' 

2  92 

* 

3  S3 

Mount  Pocono 

.26 

.12 

.08 

2.00 
.03 

* 

4  38 

Mt.  Uniont 

Middle  Susq 

.17 

?1 

.12 

'.'i4 

1,05 
.11 

.26:::; 

§ 
4.36 

Muncy  Valley 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

.21 

.46 

.21 

.28 

.21 

,69 

1.05 

.... 

,67 

.... 

.... 

.... 

?^6shaminy  Fallsllll 

New  Bloomfield... 

Juniata 

.21 

.28 

'.'63 

.12 
'.'23 

.21 

'.08 

T 
,05 
.11 
.07 

•  in 

.15 
.08 
.26 

.05 
,11 
.04 

,13 
.06 
.07 
,12 
.28 
.17 
.02 
,15 

.54 
.60 

.06 
,41 

,50 

.82 
.45 

1,60 
.15 
.27 
.23 
,94 
.15 

1,57 

"06 
.04 

.10 
.06 

.01 

.07 
.06 
.10 

.03 
.04 

't.' 

T 
T 
T, 
.03 

.12 
.20 
.12 

.44 

.03 

.09 

.02 

T 

.01 

'.'64 
.15 

.08 

''io 

.08 

T. 

".M 
.07 
.42 

.13 

.76 
.10 

'.'is 
.22 

.25 
.26 
.18 
.24 
.03 

.05 
.09 

'.'65 

't 
"t. 

T 

.28 

1.52 
T. 
1.40 

1,21 

.80 
,87 
,29 
.16 
26 
.05 
2.08 

'.'34 

.15 
'.'20 

'.'is 

.11 

1.10 

.11 
.22 

.11 
.06 
.25 

.14 

.09 

.11 

.08 
.15 

.03 

'.'is 

••■ 

3.62 

New  Park 

Lower  Susq 

Juniata 

Schuylkill 

Xjehign 

Upper  Del 

Lower  Del 

'.'08 

'.'26 
.08 

.02 

4  13 

Newportllll 

3.67 

Orwigsburg 

T. 
T 
T. 

.10 
.80 

'.'88 
.78 
.72 
.14 
,70 
.33 

3  08 

Palmertont 

2.92 

Paupackllll 

't.' 
't 

'.'2fi 
.22 
.30 
.07 

.14 

T 

.02 

't 

r 

T 
T 
T. 
.05 

3  30 

Philadelphia***.... 

.62 
,64 

* 

.29 
.14 
.16 

.30 
.27 
.76 
.43 
.06 

'.'62 

T 
T 

T 

.... 

.... 

2.86 

Phila.  Navy  Yard  t. 

Lower  Del 

3.00 

Phila-P'nt  Breeze.t 
Phoenixville 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

'.'is 

'  '.oh 

.03 

.03 

2.77 
2,60 

Pine  Grove 

.05 
.07 

.15 

4.98 

Pleasant  Mt 

1.14  .... 

3. 86 

Pott.stown 

.Schuylkill    

Pottsvllle 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

'.'63 
T. 
.09 

'.'32 

T. 

■"'r'.' 

.16 

.13 
.O.S 
.07 
.40 

,15 
.44 
.04 
.25 

't  " 

.06 

T. 
.11 

.66 

.94 

1,56 

.07 

.76 

T. 

.03 

.03 
,05 
.01 

.04 
.03 
,08 
.42 

.34 

'.'02 
.36 

,03 
,34 
,18 
.13 

.0? 

't. 

1.68.... 

.30.... 
.59.... 
.78    .12 

.04 
.66 
.26 

.12 

,39 
.21 

.25 

.... 

.... 

3  80 

Quakertown 

8  96 

Reading*" 

.02 
.06 

03 
.04 

T, 

2  24 

Renovollll 

.22 

.... 

4.16 

Retreat 

N.  Br.  Susq 

Scranton"* 

Selinsgrovp 

Sellers  ville: 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lownr  Del 

.06 

'.'62 

T. 
.13 

.06 

.11 

T. 

.15 
.11 
.04 
.26 
.11 

.12 

.17 
.20 

■.■2i 

T. 

T. 

".6» 

".14 

T. 

.67 
.42 
1  18 
.62 
.09 

.55 
.20 
,29 
,14 
1.06 

T 
02 

'.'61 

'.'64 

".'si 

.04 
.08 

';36 

.01 
.07 

30 

T 

.04 

'99 

.31 
■'29 
'.'24 

.62 
i."28 

.67 

1.36 

.32 

18 

— 

.10 
.18 
.70 
.20 
.73 

.01 
.05 
.19 
.06 
50 

.06 
.12 

'.'66 

8.23 
8.17 
3.29 

Shade  Gapt 

Middle  Susq 

Schuylkill 

'.oi 

.... 

.... 

.08 

... 

.... 

3.94 
8.46 

Shawmont 

06    oT 

.03    -27l 

1 

i 

1 

1 

Continued  on  page  27. 
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May,  1988 


Daily  Precipitation  for  May,  1938— Continned  from  page  26 


Drainatre  Basin 


Day  of  month 


10      11 


20 


21 


22 


23 


24     25     26     27     28     29     30     31 


Atlantic  Drainage 
(continued) 

Shippensburg 

State  (JollegB 

Stroudsburgllll 

SunburyHII 

Susquehaunallll  — 

Towanaa 

Weikert 

Wellsboro 

Werners  ville[near] 

West  Chester 

Westgrovellll 

Wilkes-barrellll 

Williamsportllil 

Williamstown 

Ifork 

yorkHavenllll 

Zionsville..(near). 
Trenton.  N.  J***.... 

Ohio  Drainage 

Beaver  Fallsll II  ... 

Blairsville  

Bradford 

Brookviliellll 

Buckstownt 

Butler 

Chambersville 

Clairtont 

Clarion 

Glaysville 

Confluencellll 

Connellsville 

Corry ■ 

Coudersport 

Derry 

Donorallll  — ■ 

Dunlot 

Ebensburg 

Franklinjlll 

Oreensborollll 

Qreensburg 

Qreenville 

jrove  City 

[rwiu 

Fohnstown....  . .. 

Kane  (near)  IX.  ■■ 

Kregarllll..... 

Lake  Lynn  11 II 

Lines  villell  II 

Lock  No  21111 

Look  Vo.41111 

LockNo.5tillll.... 

(jVi'ippns 

Marienvillet 

MclCeesportllli 

Meadville 

Mercert 

Midland 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon. 

Natronall  II ....  — 

NewCastlellll- 

Newell 

Parkers  Landingll 

Pennlinelllitt 

PittsbnrBh*"..    . 
Punxsutawneyllll. 

-{idf?u-ay 

Rochestert 

Salisbury  (near).. 

Saltshurprllll:  .... 
^haronilH 

Sharpsvillellll 

Smethportllll 

■^omfr^et . . 

■!T)rini?daipllllIt     . 

Titusvillet 

Union  Gityt 

(Jnlontown 

0nity  Reaervoirtt 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll 

hake  Drainage. 

Erie**' 

Raymondt 


Lower  Susq. . 
W.  Br.  Susq. 

Upper  Del 

Lower  Susq.. 

N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq 
Lower  Susq., 
N.  Br.  8usq.. 
Schuylkill.... 


Lower  Del . . 
Lower  Del... 
N.  Br.  8usq. 
W.  Br.  Susq. 
Lower  Susq . 
Lower  Susq. 
Lower  Susq. 
Schuylkill.. 
Lower  Del. . 


Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela... 

Allegheny 

Ohio 


Youghiogheny  . 
Monongahela... 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh.  ... 
Monongahela.. 

Allegheny 

Conemaugh.  ., . 

Allegheny 

Monongahela.. . 


Youghiogheny  . 

Beaver 

Beaver 

Monongahela... 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny.. 
Monongahela.. . 

Beaver 

Ohio 


Monongahela... 

AUeijheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela  . . 

Allegheny 

Ohio  .. 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . 


Conemaugh 

Bpav"r 

Monongahela  . . 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allp^henv 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie 

Genesee 


.04 


.38 


.07 


T. 


.66 


.79 


1.26 


.74 


.10 


T. 


.12 


.52 


.07 


.03 


.16 


.05 


.02 


.03 


.08 


.04 


T. 


.11 


.22 


.32 

1.11 

.02 


.05 


.05 


.06 


.07 


.03 


.06 


.04 


.09 


.08 


.06 


T. 


.03 


.20 


.06 


.01 


.20 


.02 


.18 


T. 


.10 


.03 


.93 


.65 


.82 
1.05 


T. 
.75 

.26 
.22 

.78 
.47 

.45 

l!63 
.62 
T. 


.36 
.10 

1.57 
.65 
.98 
.62 
.25 
.67 

1.15 

.65 
.69 
1.17 
.71 
.69 
.67 
.86 
.72 
.47 


.83 
.02 
.32 
.43 
.32 

.'io 

.4? 
.42 
.58 

1.32 
.61 
.21 
.10 
.29 
.23 
• 

.41 
.30 
,99 

.31 
.30 
.13 
.38 
.26 
.36 
.\« 
1.05 


.04    .06 
.20    .48 


.05 


T 
.06    .7.1 


.03 


.02 

...    .11 


.24 


.07 


.02 


.15 


.10 


.17 
.82 
.I.') 
.05 
.68 
.81 
.47 
.12 
.32 
.25 

.01 
.08 
.07 
.23 

1.10 
.46 

2.45 
.53 
.03 
.43 

.74 
.55 
.97 
.77 
.85 
.15 
.03 
.38 
.72 
.08 

.44 

.16 
.70 
.10 
.11 
.02 
.71 
.10 
.20 
.71 


.48 
.61 
.30 
34 
.18 
.67 
.23 
.06 
.74  1.60 
1.10    .41 


.02 


.78 
.23 
.27 
.21 
.28 
.79 

1.29 
.10 
.38 
.80 
.22 


.38 
1.78 
.12 
.11 
.45 
.45 
.33 
1.10 
.52 
.30 

1  26 
.61 
.44 

.98 
.54 
.23 
.83 
39 
.71 
.25 

.84 
.35 
.78 
..15 
.11 
.98 
.05 
.21 
.46 


1.61 


.46 
.02 
.62 

20 
.03 

06 
.59 
04    .27 


.37 


.90 

.24 

.23 

1.09 


.45 


1.00 
.38 


r.oo 

.49 
T. 

.88 

.02 

T. 

.28 

.44 


.01 


.26 
.19 
..35 
1.16 
.26 
.36 

.93 
T 


1.20 
.97 

ij'6 

62 
.46 
.62 
.29 
1.03 

.42 

.24 

.95 

.31 

2.48 

1.32 

Hi 

.36 

.08 


1.14 

.42 

.48 
.72 

1.06 

96 

10 

1.28 

1.03 

.28 
.20 
.46 


.03 


1.10 


25 
78 
04 
49 
1.10 


.15    .30 


.76 
.88 
.80 
.38 

1.04 
.76 
.43 

1.00 
63 
40 

1.06 

58 


1.28 


18 

55 

1.05 

50 


73 
■21 

...'   .97 

.121   .38 

.331   .35 

.41     .02'   .46 


.28 

.51 

.50 

.16 

.14 

.12 

.06 

.47 

.09 

.54 

.07 

.17 

.26 

.46 


.09 


.02 


.28 


.02 


.12 


.21 


.03 


T.    1.16 


.61 


.16 
.56'   .04 
.60 


.82 


.22 


.02 


.20 


.07 


T. 


.46 


.06 


.10 


.01 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.  ***  Regular  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.       *  Included  In  next  measurement. 

11 II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace!  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      J  Incomplete 
or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent.      IX  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newrille:  of  Springdale,  Cheswick.  (P.  O.  Barking,  Pa.)  ;  of  Fennline, 
LlneSTille;  of  Unity  Reservoir,  Greensburg:  of  Girardville,  Shenandoah;  of  Kane,  Wilcox;  of  Lock  No.  6,  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 
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stations 


1       2      8      4      6 


Daily  Temi>oratureu  lor  May,    1938 
8       'J     HI     11     12     18     H     IS     16     17 


20     21     22     23  h^4  h^..  1  :!>.     11     28     29 


80    81    Mean 


Altoona (  Maximum.. 

I  Minlimim.. 
Bedford J  Maximum,. 

I  Minimum.. 
Bethlehem *  Muxiuium,. 

(  Minimum.. 
BrookvlUe *  Maximum., 

'  Minimum,. 
Butler \Miiximum., 

'  Miuimum.. 
Carlisle 5  Maximum,. 

I  Minimum.. 
Chambersburg )  Maximum., 

I  Miuimum,. 

Cnambersville )  Maximum., 

i  Minimum.. 
Claysville )  Maximum,. 

'  Minimum,, 
aearfleld (Maximum,. 

I  Minimum.. 
Coatesville i  Maximum.. 

(  Minimum.. 

Corrv  )  Maximum.. 

•"""^  (Minimum.. 

Coudersport |  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Donora* \  Maximum.. 

IMimmum.. 

E^«-^-« i^i^^sr-: 

=-^""- \^^^Z:: 

Ephrata S  ^^'^'^YJ?- 

)  Mimmum.. 

jTrift*  )  Maximum.. 

^^^^  i  Minimum.. 

Franklin; Ulaximum.. 

!  Mimmum.. 

Freeland \  Maximum.. 

I  Minimum.. 
George  School (  Maximum.. 

I  Mimmum. . 

Gettysburg \  Maximum., 

I  Mimmum,. 
Gordon (Maximum.. 

\  Mimmum.. 
Greensburg i  Maximum,, 

(Mimmum.. 
Greenville |  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Grove  City j  Maximum.. 

(  Mimmum,. 
Hamburg )  Maximum,, 

(  Mimmum,. 
Harrlsbnrg* (Maximum,, 

I  Mimmum,. 

Hawley S  Maximum,. 

(  Minimum,. 
Holtwood* \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Huntingdon \  Maximum., 

(  Minimum,. 
Johnstown \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Kylertown* (Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lancaster i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Lawrenceville \  Maximum,, 

(  Minimum,. 

Lebanon! S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Lock  Haven i  Maximum., 

'  Minimum.. 
Marcus  Hook* \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Meadvllle i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Midland /  Maximum.. 

1  Minimum.. 
Montrose \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Mount  Pocono f  Maximum.. 

(  Minimum.. 

Muncy  Valley (  Maximum,, 

(  Minimum,. 
New  Bloomfield (Maximum.. 

I  Minimum.. 
New  Castle | Maximum.. 

1  Minimum.. 
Palmerton* )  Maximum .. 

(  Minimum.. 
Philadelphia* (  Maximum.. 

)  Minimum.. 
Phoenixville J  Maximum.. 

(.Minimum.. 


68 

80 

83 

85 

86 

77 

76 

78 

64 

69 

68 

61 

60 

66 

51 

67 

72 

64 

59 

8-1 

46 

46 

64 

66 

63 

48 

46 

48 

48 

41 

28 

29 

83 

42 

47 

44 

49 

61 

71 

86 

87 

87 

87 

80 

79 

77 

69 

66 

60 

63 

68 

(i3 

51 

68 

78 

67 

66 

»4 

.S7 

42 

66 

67 

67 

46 

46 

60 

34 

27 

28 

36 

34 

44 

48 

41 

61 

53 

67 

82 

82 

72 

82 

82 

79 

78 

76 

66 

63 

63 

68 

68 

61 

72 

77 

76 

66 

46 

55 

66 

64 

68 

64 

49 

52 

49 

49 

47 

41 

40 

42 

44 

46 

64 

66 

50 

68 

78 

83 

82 

76 

72 

71 

74 

62 

64 

52 

60 

68 

60 

54 

66 

70 

67 

67 

27 

32 

37 

48 

61 

44 

as 

46 

47 

43 

39 

25 

25 

29 

42 

43 

35 

48 

49 

70 

78 

86 

88 

88 

84 

74 

84 

78 

62 

68 

64 

()3 

66 

61 

66 

73 

70 

72 

82 

36 

42 

69 

54 

48 

88 

60 

44 

46 

30 

26 

30 

35 

37 

46 

40 

49 

55 

76 

85 

86 

80 

86 

82 

85 

75 

74 

70 

64 

62 

70 

62 

52 

71 

72 

68 

60 

40 

48 

66 

63 

66 

60 

61 

48 

54 

51 

41 

32 

32 

38 

41 

48 

48 

53 

54 

71 

83 

86 

86 

86 

81 

83 

76 

71 

65 

65 

61 

66 

62 

56 

72 

78 

69 

61 

39 

42 

47 

66 

57 

64 

60 

62 

64 

48 

60 

36 

33 

40 

42 

48 

49 

64 

64 

69 

78 

86 

86 

87 

80 

76 

77 

71 

61 

56 

54 

62 

52 

61 

69 

73 

64 

73 

30 

35 

40 

67 

56 

47 

41 

45 

44 

43 

39 

24 

26 

34 

42 

44 

38 

48 

63 

72 

84 

86 

89 

90 

81 

78 

77 

76 

66 

63 

66 

68 

67 

50 

69 

69 

63 

80 

28 

35 

46 

67 

64 

40 

39 

49 

43 

46 

42 

23 

27 

41 

44 

45 

39 

51 

58 

74 

84 

87 

87 

89 

84 

76 

75 

69 

58 

60 

55 

64 

60 

53 

71 

75 

56 

65 

38 

38 

41 

48 

55 

64 

42 

48 

60 

44 

41 

28 

27 

30 

41 

47 

41 

50 

62 

66 

82 

82 

74 

71 

80 

82 

72 

68 

6V 

67 

54 

49 

58 

51 

71 

76 

66 

69 

42 

48 

51 

50 

51 

60 

62 

49 

53 

48 

46 

40 

36 

40 

45 

48 

49 

55 

61 

70 

78 

85 

84 

87 

79 

68 

65 

60 

61 

51 

48 

61 

56 

56 

67 

68 

70 

72 

30 

40 

42 

47 

56 

42 

33 

45 

43 

40 

32 

25 

25 

28 

40 

42 

38 

45 

52 

70 

78 

75 

85 

80 

72 

66 

61 

56 

49 

47 

59 

55 

46 

66 

70 

68 

64 

77 

37 

37 

58 

44 

62 

35 

38 

45 

40 

38 

20 

25 

24 

39 

34 

34 

42 

44 

64 

73 

84 

88 

90 

86 

76 

79 

75 

65 

66 

56 

55 

66 

56 

53 

71 

7." 

62 

83 

36 

42 

52 

61 

62 

,53 

47 

52 

47 

49 

39 

32 

36 

47 

47 

49 

46 

54 

59 

63 

75 

80 

78 

84 

77 

69 

66 

66 

56 

54 

47 

62 

60 

46 

63 

63 

61 

63 

31 

41 

44 

46 

57 

49 

44 

46 

41 

40 

39 

28 

31 

36 

41 

43 

43 

46 

61 

72 

80 

83 

87 

88 

79 

75 

72 

64 

58 

52 

50 

60 

55 

51 

67 

69 

65 

64 

40 

38 

.S9 

40 

53 

52 

36 

45 

48 

43 

40 

26 

28 

27 

43 

38 

37 

47 

54 

73 

85 

85 

80 

84 

81 

84 

77 

72 

64 

67 

60 

68 

62 

55 

70 

79 

78 

65 

41 

43 

51 

54 

52 

61 

46 

49 

.53 

50 

45 

38 

34 

40 

45 

48 

48 

54 

54 

62 

71 

71 

73 

86 

67 

58 

56 

56 

50 

47 

47 

56 

57 

53 

60 

65 

67 

75 

39 

65 

62 

46 

58 

61 

46 

49 

43 

43 

38 

40 

37 

42 

44 

49 

60 

51 

57 

69 

78 

85 

85 

84 

72 

71 

74 

59 

54 

49 

48 

59 

.52 

64 

67 

64 

59 

73 

31 

33 

39 

45 

55 

46 

38 

40 

47 

43 

38 

29 

30 

31 

36 

45 

41 

43 

50 

60 

74 

70 

68 

74 

70 

70 

67 

57 

54 

61 

47 

54 

52 

40 

61 

67 

61 

54 

36 

50 

49 

49 

52 

58 

50 

46 

46 

41 

40 

30 

32 

39 

38 

38 

46 

48 

47 

69 

83 

81 

75 

81 

87 

81 

75 

69 

65 

66 

65 

65 

65 

56 

73 

77 

79 

70 

40 

61 

51 

54 

48 

68 

61 

49 

48 

48 

45 

39 

35 

43 

45 

45 

49 

51 

49 

73 

84 

84 

81 

82 

81 

83 

80 

72 

72 

67 

62 

66 

64 

58 

71 

77 

74 

61 

40 

47 

54 

55 

57 

61 

52 

52 

54 

48 

50 

35 

36 

42 

43 

49 

50 

55 

54 

69 

81 

83 

79 

80 

78 

78 

76 

66 

62 

60 

58 

62 

60 

50 

69 

72 

69 

58 

37 

38 

47 

60 

52 

66 

39 

48 

60 

44 

36 

28 

26 

30 

43 

45 

41 

45 

61 

68 

70 

81 

84 

83 

78 

74 

74 

70 

62 

57 

52 

61 

57 

51 

66 

69 

62 

77 

33 

41 

48 

60 

59 

52 

45 

48 

46 

45 

42 

29 

34 

40 

44 

46 

44 

50 

53 

74 

82 

87 

88 

87 

79 

75 

78 

70 

57 

55 

60 

67 

68 

54 

68 

70 

64 

77 

32 

38 

45 

60 

57 

44 

36 

37 

46 

43 

40 

29 

29 

36 

46 

34 

46 

50 

55 

69 

78 

82 

8S 

84 

80 

78 

77 

61 

59 

66 

48 

62 

62 

49 

66 

67 

68 

72 

33 

44 

52 

60 

62 

49 

44 

50 

44 

43 

42 

32 

35 

41 

43 

44 

50 

48 

53 

70 

84 

78 

75 

81 

81 

81 

77 

69 

63 

64 

59 

64 

59 

54 

71 

87 

75 

62 

44 

52 

51 

55 

52 

63 

48 

50 

53 

50 

44 

36 

33 

42 

48 

50 

53 

54 

52 

72 

81 

80 

75 

79 

79 

80 

69 

70 

62 

63 

57 

64 

67 

55 

70 

75 

63 

61 

44 

54 

54 

66 

56 

63 

58 

63 

62 

60 

46 

40 

40 

46 

44 

50 

63 

84 

64 

65 

76 

68 

78 

83 

76 

72 

63 

58 

58 

56 

64 

59 

63 

49 

65 

71 

72 

64 

39 

42 

39 

46 

43 

56 

39 

42 

43 

40 

41 

28 

27 

26 

40 

41 

40 

37 

45 

69 

81 

77 

75 

79 

79 

81 

71 

74 

63 

64 

59 

64 

59 

56 

68 

73 

63 

63 

47 

53 

56 

57 

57 

61 

56 

54 

57 

52 

50 

45 

43 

48 

49 

53 

57 

55 

55 

72 

83 

87 

86 

87 

76 

79 

78 

69 

6z 

62 

5- 

64 

51 

54 

71 

75 

65 

62 

38 

38 

42 

52 

54 

59 

45 

48 

.53 

48 

46 

28 

28 

32 

44 

48 

49 

51 

54 

78 

84 

86 

89 

90 

83 

78 

77 

72 

63 

60 

53 

65 

63 

50 

71 

74 

60 

74 

41 

39 

44 

69 

56 

49 

46 

46 

45 

46 

43 

31 

34 

36 

45 

47 

44 

50 

54 

67 

78 

82 

82 

85 

70 

72 

72 

60 

53 

54 

48 

58 

49 

48 

64 

68 

53 

62 

36 

45 

45 

49 

57 

62 

46 

48 

43 

42 

32 

27 

27 

34 

40 

43 

45 

48 

51 

71 

84 

84 

77 

79 

81 

84 

82 

71 

71 

69 

64 

69 

66 

55 

71 

78 

77 

64 

38 

38 

45 

60 

60 

57 

42 

45 

54 

48 

41 

36 

32 

38 

43 

42 

44 

50 

53 

73 

78 

72 

77 

86 

77 

74 

66 

67 

61 

63 

47 

62 

59 

49 

68 

72 

71 

70 

38 

48 

40 

43 

48 

65 

39 

43 

46 

44 

40 

25 

28 

28 

41 

34 

38 

40 

44 

70 

82 

81 

74 

80 

80 

81 

75 

69 

63 

63 

68 

65 

59 

55 

70 

76 

61 

62 

40 

46 

60 

65 

65 

58 

48 

51 

53 

48 

44 

34 

33 

42 

44 

45 

44 

53 

54 

71 

86 

82 

80 

88 

85 

81 

78 

69 

67 

63 

59 

65 

64 

54 

71 

75 

74 

62 

44 

46 

47 

60 

56 

60 

46 

51 

50 

47 

44 

30 

32 

34 

44 

44 

41 

51 

53 

87 

84 

79 

79 

87 

86 

84 

72 

67 

68 

67 

67 

66 

59 

70 

74 

76 

73 

74 

52 

60 

57 

55 

62 

53 

65 

66 

64 

51 

42 

43 

51 

47 

51 

65 

63 

54 

58 

68 

78 

84 

84 

83 

71 

67 

70 

66 

53 

48 

46 

59 

52 

53 

65 

67 

62 

74 

38 

41 

61 

54 

42 

35 

37 

45 

43 

37 

27 

26 

31 

44 

45 

40 

45 

50 

51 

68 

76 

84 

85 

86 

76 

75 

79 

74 

62 

62 

59 

61 

55 

53 

75 

69 

64 

75 

35 

42 

48 

58 

56 

48 

43 

52 

47 

45 

43 

31 

36 

41 

44 

54 

44 

52 

54 

65 

69 

63 

73 

79 

72 

68 

62 

59 

56 

50 

60 

55 

58 

45 

62 

67 

69 

61 

37 

50 

43 

44 

52 

67 

45 

41 

46 

41 

38 

27 

31 

31 

36 

37 

45 

43 

46 

63 

73 

66 

67 

77 

70 

71 

61 

66 

51 

50 

48 

54 

54 

42 

60 

67 

63 

56 

38 

46 

47 

49 

45 

60 

46 

46 

47 

40 

40 

30 

28 

29 

39 

36 

47 

45 

47 

69 

79 

66 

72 

80 

79 

74 

67 

64 

62 

67 

69 

61 

57 

53 

56 

61 

66 

61 

41 

52 

40 

51 

46 

60 

48 

52 

48 

44 

43 

27 

27 

29 

33 

37 

34 

42 

45 

74 

84 

84 

79 

82 

79 

81 

76 

70 

62 

63 

59 

65 

56 

54 

69 

75 

fi5 

59 

41 

40 

44 

49 

49 

57 

53 

64 

46 

46 

40 

27 

28 

33 

43 

46 

48 

60 

63 

70 

80 

86 

86 

86 

84 

74 

77 

74 

62 

59 

51 

61 

64 

54 

68 

69 

69 

72 

32 

38 

40 

59 

66 

45 

38 

52 

46 

45 

42 

28 

31 

37 

46 

45 

41 

51 

56 

70 

82 

73 

70 

81 

80 

79 

72 

64 

61 

61 

56 

64 

60 

52 

7n 

75 

67 

63 

45 

44 

48 

64 

53 

54 

45 

51 

50 

47 

42 

87 

31 

34 

45 

47 

48 

51 

52 

66 

81 

79 

73 

78 

82 

81 

71 

62 

63 

65 

60 

61 

58 

."^5 

71 

75 

66 

69 

49 

65 

62 

56 

55 

69 

63 

56 

53 

52 

52 

42 

47 

47 

il 

51 

56 

66 

53 

64 

83 

81 

79 

80 

84 

82 

81 

72 

66 

65 

65 

67 

66 

67 

72 

75 

75 

68 

42 

43 

48 

50 

50 

58 

44 

46 

62 

49 

42 

42 

32 

40 

46 

47 

50 

53 

52 

79 

74 

67 

64 

81 

81 

58 

68 

66 

76 

64 

60 

79 

74 

49 

48 

76 

76 

63 

51 

77 

82 

67 

62 

80 

81 

69 

60 

79 

75 

58 

50 

81 

80 

65 

67 

71 

78 

68 

51 

72 

79 

66 

62 

79 

72 

60 

45 

74 

73 

48 

46 

83 

75 

65 

61 

73 

72 

55 

51 

81 

76 

,58 

53 

76 

84 

57 

59 

75 

60 

51 

60 

80 

72 

65 

49 

61 

66 

51 

50 

71 

79 

51 

61 

76 

82 

58 

64 

74 

76 

56 

54 

77 

72 

64 

67 

82 

79 

63 

49 

76 

69 

47 

52 

68 

77 

.56 

60 

76 

79 

67 

62 

66 

66 

51 

52 

74 

78 

59 

64 

83 

80 

58 

58 

80 

78 

57 

57 

77 

73 

55 

51 

73 

83 

57 

56 

80 

74 

64 

60 

73 

79 

61 

58 

82 

81 

57 

54 

81 

79 

67 

63 

79 

67 

48 

47 

80 

69 

61 

56 

68 

67 

61 

48 

61 

67 

50 

60 

69 

73 

54 

49 

78 

82 

56 

58 

81 

83 

63 

,50 

66 

75 

74 

72 

61 

48 

78 

78 

69 

62 

79 

79 

66 

56 

71 

73 

60 

43 

76 

77 

47 

66 

80 

78 

62 

66 

78 

74 

61 

68 

73 

79 

50 

49 

76 

78 

64 

53 

76 

74 

61 

47 

78 

72 

60 

64 

74 

74 

46 

44 

69 

67 

41 

47 

77 

80 

69 

57 

72 

73 

51 

,50 

73 

70 

48 

47 

66 

82 
b8 
U4 
66 
44 
72 
29 
68 
87 
70 
39 
69 
30 

74 

28 

75 

34 

75 

32 

68 

44 

73 

2 

74 

30 

73 

38 

61 
31 
74 
32 
72 
43 
63 
39 
70 
32 
63 
34 
77 
44 

69 
41 
69 
33 
74 
35 
76 
31 
72 
36 
68 
41 
64 
47 

71 
32 
69 
48 
68 
33 
74 
37 
(■(, 
32 
69 
40 
71 
31 

67 
41 
70 
36 
67 
50 
70 
3' 
70 
37 
65 
32 
62 
35 

66 
30 
68 
34 
72 
50i  35 
74  66 


61 

74 

78 

73 

60 

67 

46 

64 

49 

61 

47 

45 

66 

74 

80 

86 

72 

71 

47 

66 

62 

63 

48 

40 

66 

69 

81 

78 

6« 

70 

44 

62 

69 

67 

47 

41 

70 

81 

88 

78 

69 

72 

40 

44 

46 

52 

60 

86 

76 

HO 

86 

90 

92 

90 

47 

47 

49 

61 

65 

45 

66 

To 

8a 

82 

81 

72 

47 

.55 

68 

60 

47 

89 

62 

70 

82 

76 

67 

72 

49 

64 

58 

64 

46 

41 

69 

80 

86 

76 

69 

71 

47 

49 

60 

48 

49 

41 

73 

89 

83 

81 

74 

73 

40 

47 

61 

69 

64 

42 

68 
42 
63 

86 
46 
66 

"76 

67 

81 

70 

46 

54 

61 

54 

44 

38 

79 

79 

80 

83 

75 

78 

44 

49 

49 

53 

61 

44 

68 

81 

80 

74 

70 

76 

47 

48 

48 

50 

45 

36 

73 

84 

88 

82 

72 

78 

63 

52 

56 

61 

64 

49 

61 

72 

76 

72 

66 

66 

45 

62 

62 

52 

43 

41 

68 

82 

84 

75 

70 

75 

41 

61 

52 

54 

48 

41 

65 

72 

88 

79 

71 

77 

49 

55 

61 

55 

46 

40 

73 

74 

75 

80 

74 

69 

53 

68 

63 

63 

58 

,55 

72 

81 

85 

76 

70 

72 

34 

46 

49 

52 

53 

44 

60 

64 

71 

67 

64 

68 

43 

51 

62 

54 

44 

39 

66 

68 

81 

83 

64 

68 

46 

65 

55 

66 

46 

40 

64 

70 

80 

79 

70 

69 

50 

56 

60 

58 

46 

41 

61 

73 

81 

69 

64 

70 

45 

,54 

53 

55 

45 

36 

70 

80 

88 

80 

75 

74 

51 

50 

62 

56 

53 

47 

79 

85 

90 

90 

86 

82 

45 

60 

53 

57 

55 

49 

72 

83 

89 

82 

75 

72 

49 

52 

46 

58 

52 

47 

66 

71 

83 

70 

61 

70 

47 

55 

56 

67 

47 

39 

64 

71 

79 

70 

67 

66 

60 

65 

60 

64 

48 

45 

67 

72 

82 

71 

67 

73 

37 

51 

46 

56 

37 

36 

61 

66 

81 

70 

67 

72 

54 

57 

64 

64 

50 

46 

61 

76 

81 

76 

70 

72 

45 

45 

55 

54 

48 

39 

67 

82 

86 

82 

78 

74 

47 

.52 

51 

52 

50 

41 

60 

75 

77 

72 

65 

68 

49 

52 

49 

52 

45 

42 

69 

71 

82 

80 

70 

71 

47 

.54 

60 

56 

45 

36 

72 

82 

80 

74 

75 

77 

44 

51 

61 

54 

46 

40 

64 

73 

82 

70 

67 

70 

47 

51 

56 

58 

47 

40 

67 

79 

73 

74 

74 

73 

45 

55 

54 

57 

49 

42 

66 

78 

77 

64 

66 

75 

50 

62 

56 

50 

44 

42 

76 

SO 

84 

80 

72 

74 

50 

62 

68 

55 

49 

41 

74 

79 

84 

80 

74 

74 

49 

50 

53 

58 

67 

62 

64 

74 

78 

70 

67 

70 

43 

50 

58 

56 

41 

40 

64 

67 

76 

66 

60 

64 

33 

51 

49 

54 

43 

30 

62 

69 

79 

76 

68 

69 

42 

49 

61 

50 

44 

35 

.59 

76 

82 

72 

70 

72 

44 

65 

56 

58 

60 

37 

73 

82 

86 

73 

84 

74 

46 

60 

50 

61 

65 

47 

64 

72 

79 

70 

67 

70 

43 

66 

.59 

63 

46 

38 

59 

66 

79 

63 

62 

67 

.52 

56 

57 

63 

51 

47 

67 

68 

80 

82 

68 

69 

46 

66 

62 

57 

46 

36 

69.0 
46  0 
78.2 
46.8 
71.8 
60.8 
68.6 
41.3 
74.7 
44.9 
74.8 
49.6 
72.8 
49.8 

71.9 

43.8 

74.6 

46.0 

71.9" 

44.4" 

69.3 

49.9 

70.8 

41.9 

68.6 

40.6 

73.8 

50.2 

66.7 
44.2 
70.6 
43.6 
74.4 
60.0 
65.1 
49.4 
68.9 
42  6 
62.2 
45.3 
73.6 
48.9 

73.7 
51.3 
70.0 
46.1 
71.6 
48.0 
74.9 
46.3 
71.1 
47.0 
71.6 
50.4 
69.9 
62.1 

67.8 
41.8 
70.3 
64.1 
71.9 
46.9 
74.1 
47.2 
66.6 
44.5 
74.3 
47.2 
70.3 
43.1 

70.7 
49.0 
73.3 
48.0 
74.6 
63.8 
68.4 
43.4 
72.2 
48.6 
64.9 
43.8 
62.5 
43.8 

67.4 
43.5 
71.4 
47.5 
73.4 
46.3 
69.3 
48.0 
69.5 
53.5 
73.3 
48.9 


Continued  on  page  29, 
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Daily  Temperatures  for  May,  1938— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Pittsburgh*,. 

\  Maximum,,.. 

69 

81 

84 

86 

85 

78 

75 

75 

62 

62 

62 

63 

64 

53 

51 

68 

68 

60 

78 

76 

74 

76 

77 

62 

75 

73 

82 

85 

76 

68 

72 

70.8 

(  Minimum,. . . 

:(,") 

48 

55 

65 

62 

,52 

51 

53 

44 

45 

39 

33 

39 

43 

44 

46 

49 

50 

56 

64 

56 

54 

56 

44 

41 

63 

56 

69 

60 

53 

4V 

50.0 

Quakertown . . 

f  Maximum,,. . 

I  Minimum,... 

6,5 

80 

77 

69 

79 

81 

78 

73 

68 

61 

63 

60 

62 

61 

59 

71 

72 

72 

65 

67 

74 

74 

72 

71 

68 

61 

67 

78 

76 

62 

66 

69.4 

48 

43 

46 

61 

47 

59 

51 

4] 

45 

44 

40 

39 

30 

35 

42 

4b 

60 

47 

49 

63 

58 

55 

53 

51 

41 

40 

62 

49 

55 

45 

33 

46.5 

Reading* 

J  Maximum,,.. 

(  Minimum,. . . 

68 

81 

81 

76 

82 

78 

79 

74 

67 

60 

62 

57 

63 

60 

54 

69 

74 

64 

66 

73 

79 

77 

70 

76 

66 

63 

67 

80 

68 

64 

69 

69.9 

4S 

58 

60 

57 

57 

65 

61 

65 

64 

51 

49 

42 

41 

45 

46 

49 

65 

66 

53 

57 

60 

68 

58 

52 

46 

50 

55 

62 

52 

bO 

44 

52.9 

Retreat 

Ridgwayt 

\  Maximum,,.. 

F,2 

71 

78 

84 

84 

86 

73 

73 

73 

61 

64 

62 

52 

59 

52 

53 

68 

69 

69 

70 

79 

74 

72 

72 

60 

73 

70 

80 

84 

76 

69 

69.1 

'  Minimum,. . . 

m 

3.") 

38 

46 

63 

48 

34 

43 

48 

42 

40 

22 

26 

27 

42 

42 

34 

47 

49 

66 

51 

45 

42 

50 

29 

36 

48 

49 

51 

49 

36 

41.5 

Salisbury(neai 

) /Maximum... . 

1  Minimum,. .. 

M 

78 

80 

82 

80 

68 

70 

62 

60 

54 

50 

49 

58 

46 

44 

60 

64 

52 

73 

73 

72 

68 

V5 

62 

62 

60 

VO 

V4 

6V 

56 

62 

64.4 

32 

44 

50 

58 

bl 

50 

45 

47 

42 

41 

38 

26 

30 

40 

37 

42 

47 

49 

60 

59 

57 

57 

bi 

49 

30 

49 

60 

50 

56 

44 

41 

45.7 

ricranton* 

i  Maximum,,. . 

68 
44 

77 

64 
47 

75 
53 

84 
,53 

75 

58 

73 
52 

59 

50 

62 
51 

55 
46 

53 
42 

54 
36 

58 
37 

63 
34 

49 
42 

66 
43 

71 
49 

71 

48 

65 
55 

71 
57 

65 

55 

75 
53 

71 

55 

72 
48 

70 
43 

66 

47 

74 
65 

80 
53 

73 
53 

68 
50 

73 
42 

67.7 

(  Minimum,... 

48.5 

Selinsgrove... 

S  Maximum,,.. 

70 

82 

80 

75 

80 

78 

77 

78 

69 

67 

59 

56 

61 

63 

52 

67 

71 

70 

60 

72 

76 

76 

68 

69 

65 

65 

76 

81 

66 

68 

62 

69.6 

(  Minimum,. .. 

60 

47 

45 

49 

50 

58 

43 

50 

50 

46 

41 

31 

30 

33 

44 

38 

46 

50 

52 

56 

55 

55 

52 

59 

3V 

46 

55 

55 

47 

45 

41 

47,3 

j  Maximum,,. . 

63 

30 

76 
29 

78 
35 

81 

48 

81 
50 

76 
50 

69 
39 

69 

38 

63 
42 

57 
41 

63 
40 

46 
23 

57 
24 

57 
29 

44 

40 

59 
42 

60 
42 

57 
48 

73 
49 

71 
66 

70 

55 

74 
52 

74 
46 

72 

54 

62 
29 

62 
43 

71 
49 

75 
43 

76 
44 

66 
47 

64 
37 

66.3 

(  Minimum . , . . 

41.7 

State  College.. 

\  Maximum,,.. 

69 

89 

86 

83 

84 

75 

75 

73 

65 

59 

58 

50 

60 

51 

52 

66 

71 

63 

61 

80 

77 

75 

72 

68 

67 

61 

76 

81 

70 

68 

70 

69.2 

(  Minimum,. .. 

39 

M) 

48 

49 

,50 

55 

50 

50 

49 

43 

41 

30 

31 

34 

42 

44 

46 

49 

50 

66 

63 

55 

56 

62 

3b 

46 

53 

52 

bb 

46 

43 

46.8 

Stroudsburgt. 

f  Maximum,,.. 

I  Minimum,. .. 

73 

80 

65 

71 

81 

79 

78 

69 

66 

69 

63 

56 

64 

59 

,52 

69 

75 

70 

65 

62 

74 

80 

76 

71 

79 

74 

71 

73 

69 

73 

80 

70  5 

42 

45 

44 

49 

47 

63 

45 

42 

47 

47 

41 

36 

29 

30 

38 

45 

47 

47 

51 

51 

51 

52 

56 

44 

52 

47 

49 

bo 

49 

40 

36 

45.4 

Towanda 

)  Maximum,,.. 

71 

77 

58 

76 

85 

77 

73 

.55 

67 

66 

54 

53 

61 

63 

49 

67 

71 

71 

65 

73 

66 

75 

68 

68 

68 

68 

79 

81 

73 

71 

72 

68.1 

*  Minimum,. . . 

42 

48 

40 

48 

47 

60 

43 

42 

47 

44 

38 

27 

30 

27 

42 

38 

45 

41 

46 

56 

54 

52 

48 

50 

34 

46 

52 

50 

5b 

44 

89 

44.4 

Uniontown, . . . 

)  Maximum.,.. 

71 

83 

88 

90 

88 

80 

80 

73 

68 

65 

59 

58 

65 

60 

50 

71 

73 

63 

80 

81 

77 

74 

81 

77 

76 

72 

82 

87 

81 

71 

7b 

74.3 

(  Minimum,. . . 

33 

36 

46 

58 

59 

55 

44 

49 

48 

48 

44 

29 

30 

43 

44 

47 

45 

64 

,55 

64 

60 

67 

66 

66 

37 

56 

50 

57 

69 

5b 

50 

49.2 

Vandergrift*,. 

i  Maximum,,. . 

73 

81 

92 

92 

92 

78 

80 

84 

68 

64 

59 

56 

68 

65 

67 

74 

78 

61 

79 

84 

79 

76 

81 

66 

77 

74 

84 

87 

80 

73 

76 

75.1 

1  Minimum,. . 

33 

.39 

48 

59 

.57 

50 

43 

48 

49 

48 

36 

30 

32 

37 

45 

47 

42 

52 

56 

63 

55 

63 

51 

42 

35 

49 

50 

53 

66 

54 

44 

47.0 

Warren 

i  Maximum,,.. 

hd 

70 

76 

HO 

81 

82 

70 

64 

62 

50 

.50 

46 

55 

54 

53 

62 

62 

65 

68 

75 

75 

66 

69 

70 

64 

72 

74 

76 

76 

72 

70 

66.6 

(  Minimum,. .. 

34 

35 

42 

54 

55 

47 

40 

55 

46 

42 

42 

31 

28 

28 

40 

44 

35 

48 

50 

59 

50 

52 

49 

50 

37 

46 

49 

,52 

bl 

50 

42 

44.6 

Waynesburg.. 

j  Maximum,,. . 

72 

83 

86 

89 

86 

79 

77 

72 

67 

65 

56 

56 

64 

62 

50 

68 

69 

65 

80 

80 

79 

73 

80 

68 

72 

76 

82 

86 

82 

73 

7V 

73.4 

I  Minimum,. .. 

32 

36 

47 

56 

60 

49 

42 

47 

45 

48 

43 

28 

29 

41 

44 

46 

45 

62 

60 

65 

59 

57 

54 

55 

3b 

51 

48 

50 

60 

56 

4b 

47.9 

Wellsboro 

)  Maximum,,.. 

70 

77 

60 

78 

84 

75 

73 

67 

65 

55 

52 

48 

58 

57 

47 

66 

70 

66 

59 

80 

70 

75 

66 

67 

70 

66 

81 

80 

69 

72 

75 

67.7 

(  Minimum,. . . 

40 

,50 

41 

47 

49 

57 

40 

42 

47 

44 

42 

26 

28 

28 

40 

38 

40 

42 

45 

55 

52 

52 

48 

48 

31 

4b 

44 

43 

41 

43 

31 

42.6 

West  Chester. 

(  Maximum 

63 
4? 

81 
46 

79 
55 

72 
.52 

79 
52 

81 
59 

80 
51 

73 
51 

63 
53 

60 
49 

64 
45 

60 
40 

64 

35 

61 
43 

62 
45 

69 
48 

74 
50 

69 
55 

67 
63 

69 
56 

"62 

76 
59 

71 
56 

74 
60 

6b 
44 

59 
48 

66 
56 

81 
62 

74 
66 

65 
46 

VO 
41 

69.4* 

(Minimum 

50.6 

Wllllamsport.. 

)  Maximum,,.. 

73 

83 

76 

78 

84 

79 

77 

75 

67 

63 

67 

54 

63 

62 

50 

70 

74 

69 

61 

76 

76 

77 

75 

71 

6V 

66 

V9 

83 

73 

70 

73 

71.0 

(  Minimum,. . . 

43 

48 

45 

48 

54 

60 

44 

50 

50 

46 

44 

32 

32 

33 

44 

44 

46 

47 

53 

57 

57 

56 

53 

61 

36 

47 

55 

55 

57 

46 

41 

47.8 

Williamstown, 

\  Maximum..,, 

72 

80 

83 

83 

79 

80 

78 

78 

74 

70 

64 

59 

59 

69 

57 

68 

73 

72 

58 

66 

74 

82 

76 

72 

70 

69 

73 

80 

83 

83 

76 

72.5 

(  Minimum.,. . 

36 

53 

53 

52 

54 

60 

54 

48 

46 

44 

41 

31 

34 

43 

40 

43 

48 

61 

49 

52 

54 

54 

54 

55 

37 

4b 

61 

54 

5b 

43 

39 

47.5 

York 

t  Maximum,.  . 

1  Minimum  ..  . 

72 

85 

85 

80 

80 

80 

83 

81 

71 

69 

69 

63 

66 

64 

65 

69 

75 

72 

62 

78 

82 

78 

75 

78 

69 

65 

'/O 

83 

80 

68 

71 

73.5 

38 

41 

46 

51 

66 

66 

46 

46 

54 

47 

44 

33 

34 

44 

44 

48 

42 

49 

54 

57 

58 

62 

56 

62 

40 

49 

66 

60 

60 

45 

38 

48.8 

•    Midnight  to  midnight, 
from  record. 


t    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  dat«. 


,  etc..  indicate  respectively  1,  2  or  8  days  missing 


PRESSURE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

1  Wind 

Relative 

(  reduced  to  sea  level  ) 

humidity 

s 

tatlons 

s 
o 

• 

o 

c 

s 

1 

Oi 

.a 

!« 

a 
o 

£ 

S 

a 

o 

a 
o 
o 
□ 

B 

a 

o 

3)   a 

si 

S 

W 

<9 

a 

5 

a 

II 

5 

Q 

r^ 

c^ 

Erie. 
Harrl 

29.94 
29.95 

30.33 
30.41 

31 
31 

29.41 
29.35 

15 
15 

11.9 
7.2 

41 

Sfc. 

14 

16 

73 

70 

61 

63 

66 

57 

61 

sburg  

52 

Philadelphia .... 

29.96 

30  42 

31 

29.30 

16 

11.2 

31 

aw. 

10 

71 

52 

58 

56 

Pittsburgh 

29.95 

30.32 

31 

29.39 

15 

10.2 

33 

nw. 

16 

76 

51 

54 

63 

Read! 
Scran 

ng 

29.95 
29.95 

30.41 
80.40 

31 
31 

29.34 
■29.30 

15 
15 

10.5 
6.6 

36 
25 

se. 
nw. 

14 
16 

69 
69 

52 

48 

57 
55 

43 

ton 

51 

•  For  any  flve-minute  period. 


f  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


a> 

Sc 

£ 

OS 

it 

s 

■s 

♦3 

a 

£1 

be 

s 

2 

g 

B 

<a 

o 

Port  Jervis.N.  Y 

Easton 

Lehighton  

Wilke.s-Barre 

Williamsport 

Harrisburg 

Oreenshoro 

West  Newton 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.1 
3.0 
3.7 
4.6 
3.6 
4.6 

14.3 
2.3 

14.6 


4.3 

5.2 

5.1 

6.4 

6.5 

5.7 

28.8 

8.0 

26.9 

17.5 

22.6* 


2.4 

1.9 

3.1 

3  5 

2.6 

4.1 

10.6 

0.6 

111 

15.8* 

12.8* 


18 
22 
9 
20 
20 
18 
80 
20 
80 
25 
30 


*     Pool  stage. 


m&A 


'•^1?WWi?Pr1»Tn.  r. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU 

^'    ""^y  OF  / 

CLIMATOLOGICAL    DATA 


32 


PENNSYLVANIA  SECTION. 

a.  S.  BLISS. 
PHILADELPHIA.  PA. 


Vol.  XLIIL 


June.  1938. 


No.  6. 


GENERAL  SUMMAKT. 

This  was  the  coolest  and  wettest  June  of  the  last  ten  years. 
Light  frosts  occurred  at  a  few  stations  on  the  1st,  when  a  mini- 
mum temperature  of  32  degrees  was  recorded  at  Hawley  and 
Mauch  Chunk  respectively.  No  serious  frost  damage  was  re- 
ported, but  such  cool  nights  retarded  the  growth  of  vegetation, 
especially  corn  and  some  of  the  truck  crops.  The  rainfall  for 
the  State  averaged  about  25  per  cent  above  the  June  normal 
despite  the  fact  that  it  was  deficient  in  nearly  all  of  the  Susque- 
hanna drainage  area.  The  greatest  excesses  were  recorded  in 
the  Delaware  drainage,  where  large  deficiencies  appeared  in 
April  and  May.  The  heaviest  rains  occurred  on  the  26th  and 
27th,  when  the  rye  harvest  was  in  full  swing  and  the  wheat  har- 
vest was  just  beginning  in  the  southeastern  counties.  Much  of 
the  ripened  grain  was  beaten  down,  and  considerable  rye  was 
damaged  in  the  shock.  The  losses  were  heavy,  but  were  of  such 
a  character  as  to  make  accurate  estimates  impossible.  Some  of 
the  newspaper  estimates  exceeded  $1,000,000.  Temperatures 
were  mostly  seasonable  after  the  middle  of  the  month,  and 
stimulated  a  more  rapid  growth  of  corn  and  truck  crops.  The 
whole  month  seemed  to  be  favorable  for  the  growth  and  devel- 
opment of  barley,  rye,  and  wheat,  all  of  which  ripened  a  little 
earlier  than  usual.  The  barley  crop  was  estimated  to  be  the 
largest  of  record,  partly  due  to  increased  acreage.  Wheat  and 
rye  were  fully  up  to  the  10-year  average.  Pastures  and  meadows 
were  a  little  backward  during  the  early  part  of  the  month,  but 
made  a  rapid  recovery  after  the  rains  of  the  ll-13th.  Early 
potatoes  made  a  fine  growth,  and  in  most  regions  they  appeared 
to  be  entirely  free  from  insect  pests.  Early  in  the  month  it 
became  apparent  that  the  frosts  of  May  25th  had  killed  most  of 
the  strawberry  crop  across  the  northern  portion  of  the  State, 
and  had  done  some  damage  to  orchard  fruits.  The  heaviest 
damage  by  local  storms  in  June  was  occasioned  by  the  flooding 
of  creeks  and  the  beating  down  of  ripened  grain.  There  was 
minor  damage  by  hail  and  by  lightning.  On  the  12th  a  tornado 
occurred  in  Dauphin  County  with  destructive  effects  in  a  narrow 
path  extending  about  ten  miles  from  the  region  of  Halifax  to 
Elizabethville.  It  wrecked  seven  barns  and  damaged  other 
buildings  to  a  total  estimated  at  $20,000,  and  its  crop  damage 
was  apparently  about  an  equal  amount. 

TEMPER  ATTTRE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 


reports  of  i)0  stations,  was  67.1°,  which  is  1.0°  below  the  61- 
year  normal  for  June.  The  highest  monthly  mean  was  74.5°, 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  58.9°  at  Gouldsl)oro.  Ex- 
tremes of  temperature  ranged  from  a  maximum  of  99°  at  Gettys- 
on  the  26th,  to  a  minimum  of  32°  at  Hawley  and  Mauch  Chunk 
on  the  1st.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  48° 
at  Hawley  and  Butler  on  the  Ist. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  at  173  stations,  was  5. 14  inches,  which  is  1.02  inches 
above  the  51-year  normal  for  June.  The  greatest  monthly 
amount  was  12.18  inches  at  Coatesville,  and  the  least  was  1.44 
inches  at  Forest  City.  The  greatest  amount  for  any  24  consecu- 
tive hours  was  4.94  inches  at  Philadelphia-Pt.  Breeze  on  the 
26-27th. 
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John  A.  Frick. 
John  J.  Martin. 
H.  L.  Balderston. 
Harold  J.Miller. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Prof.  C.E.Miller. 
Edward  E.  Bailey. 
William  B.  Spear. 
John  Hess. 
Howard  L.  Pyle. 
Wm.  A.  Rorer. 
C.  E.  Koppenhefler 
Ira  J.  Keath 
Andrew  B.  Evansha 
Prof.  N.  W.  Swayne. 
Dr  Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
Ronald  H.  Marshall, 
State  Sanatorium. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
H.  W.  Lowy.  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Voder. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt.of  Waterworks 
C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co 
Joseph  Beaver. 
Sun  Oil  Co . 

Philip  F.  Chamberlain. 
Paul  C.  Hoskinson. 
H.O.  Hacker. 
Philadelphia  Sub.  Water  Co 
J.  EarlSneaffer 
New  Jersey  Zinc  Co. 
U.  S.  Weather  Burea\i. 
Navy  Aerological  Office 
PhiladelphiaSub.  Water  Co 
John  E.  Benner. 
U.  S.  Weather  Buieau. 
Theodore  J.  Sampson. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Dr.  George  E.  Fisher. 
W.  S.  Guiles. 
State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs   M.  Ordella  Parks. 

George  W.Hill. 

Harlan  Say  lor 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

SusQuelianna  Collieries  Co 

York  Water  Co. 

Franks.  Fawcett. 

William  C.Fausf. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

J.  L.  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co 

Philip  R.  Shaw 

Ted  R.  Wineman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.  Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.  Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross . 

U.S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  Coy 
Perry  P.  Campbell 
R.  H.  Howell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  P.  Weather  Bureau. 
Weft  Penn.  Power  Co. 
J.  D.  Beachy. 
Harry  H.  Gerber. 
P.  L.  Grove. 
Wm.W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  •  Incomplete. 

Reference  letters,  •,  ',  •,  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  miasing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

tt  Post-Offlce  addresses  are  as  follows:  of  Lycippus.  Graensburg;  of  Neshamlnr  Falls,  Okkford:  of  Sharon,  Farrell:  of  Shawmont,  Hanaynnk:  of  Kane  (nearV  Wilcox. 

W,  B.  0.  PhlIadelphla-7.28-S<-1060. 


ry^^yr^.     yyy.  ^u^^^.. 


•li'NE.  1!)38 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  HKCTION. 


\V1 


Dally  Precipitation  for  June,  1988 
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1.75 
.83 

'.'22 

.08 

.01 

.27 
.16 

1.42 

.30 
1.18 
.10 
.64 
.68 
.70 
.86 
.18 

2.68 

.99 

1.02 

1.32 

1.70 

1.83 

.92 

.50 

.07 

3.61 

T. 

.37 
.01 
.12 
.08 
.07 
.08 

6.38 

Qaakertown 

Rea'ling"* 

8.01 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Rr.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Del 

Mifidlft  SiiQn 

.01 

'.05 
.12 

.08 
.42 

5.54 

3.25 

't'.' 

.43 
T. 

.01 
.02 

3  93 

Scranton*" 

Relinsgrovp 

Sellersvillet 

Shade  Gapt 

.03 

T. 

T 

T. 

.70 
.20 

4.64 

.... 

.... 

2.68 

.06 

.06 
.20 

01 

.48 

.93 

6.27 

.06 

.08 

1.47 

Schnvlkill 

.05 

.07 

2.47 

.06 

.07 

.04 

.01 

7.68 

1 

"1 

Continued  on  page  33. 
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Daily  Precipitation  for  June,  1938  — Continued  from  page  S2 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Atlantic  Drainage 
(continued) 

Shlppensburg 

State  College 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

".6i 

'."io 

.70 
.06 
.09 

T. 

.26 
.02 
.35 
.90 
.33 

.lb 

T.' 

T. 
.04 
.05 
T. 

'.'6« 
.15 
.17 
.16 

.04 

T. 

!64 
't" 

''69 
T.' 

.10 
.06 
.70 
.06 
1.01 

'^89 
.30 
.02 
.03 
.07 
.25 
.03 
.71 

.05 
.23 
.10 
.14 
.36 
.81 
.20 
.42 
.70 

1.35 
.03 
.32 
.42 

1.46 
.38 
.12 

1.38 

1.06 

.37 
.19 
.39 
.46 
.61 
.40 
.49 
.59 
.46 
2.U 

.50 
.93 

1.02 
.95 

1.08 
.44 
.69 
.56 
.43 
.98 

.61 

.43 

1.42 

1.12 

.31 

.86 

.78 

.56 

.28 

1.45 

.77 

1.08 

1.10 

.77 

.72 

.40 

.34 

.86 

.46 

1.17 

1.11 
.75 
.20 
.40 

.06 
.38 
.81 
.17 
.68 

.33 

.47 
.35 

.05 
.02 

'.'is 
1.12 

.07 

T. 

■!62 

1.65 

T. 

'.'i')5 
.02 

".'39 

.68 
.39 

.86 
1.39 
2.90 

.62 
1.27 
1.78 
1.42 
1.76 

.46 

4.64 

i.eo 

1..H6 
.67 
1.40 
3.20 
.84 
2.16 
2.76 

.96 
1.83 

.78 
2.26 

.19 
3.60 
1. 10 

03 

2.0 

T. 

T. 

.06 

T. 

.... 



"  " 

4  1 

Stroudsburgllll 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

't.' 

'.'62 

2.95 

1.04 

.39 

9.0 

.67 

.30 

1.07 

.68 

1.50 

1.01 

T. 

3  5 

Susquehannallll 

4  8 

Towanda 

.01 

.05 

.01 

T. 

4  1 

Weikert  

Lower  Susq 

3  4 

Wellsboro 

N.  Br.Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

T. 
.09 

.13 

".2\ 
.07 
.11 
.02 

'■]'.' 

.03 
T 

■;66 
'.'62 

'.'ig 
".is 

.06 
.05 
.05 

'.'08 
T. 

'.'25 
.02 

.52 
.61 

■!26 

i!43 

'.'is 

1^ 
.55 
.02 

't.' 
".'is 

.10 
.33 
.36 
.51 
T. 

.39 

.09 

.15 

T 

.53 

.11 

.63 

'.'is 

'.'73 
.23 

'.'is 

.26 

2.66 
2.43 
.28 
.02 
.35 
.39 
.33 
.43 
.27 

.22 

.28 

■■58 

T. 

.12 

.07 

.02 

.74 
.86 
.01 
T. 

'!32 
.14 
.14 

.34 
.19 
.01 
.16 
.10 

.02 

'.'06 

.09 
.03 

T. 

.61 
.16 

2.30 

6  8 

Wemersvilletnear] 

.06 

.08 
1.06 
1.65 
.58 
.12 
.02 
.82 
.31 
.27 

4.0 

Westchester 

9  3 

Westgrovellll 

Lower  Del 

.25 

6  5( 

Wilkes-Barrellll 

N.  Br.  Susq 

W.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Beaver 

tV 

.97 
.46 
.2.1 
.05 
.11 
.12 
.01 

.13 
.46 

■!25 

".OS 
.02 



T. 
T. 
.02 
.02 

T. 
T. 
.06 

■.'62 
.11 

'.'6i 

.02 

.27 
.07 

.12 

".bb 
.05 
.04 
.12 
T. 

T 

.08 

.65 
.12 
1.87 
.61 
.42 
1.86 
2.19 

.13 
1.26 
1.66 
1.04 

.23 

'.■54 

.20 

1.34 

1.05 

.08 
.44 
.41 

1.98 
.27 
.68 
.70 

2.00 
.62 
.09 

.29 
1.48 
1.50 
,35 
..56 
1.6S 
.52 
.27 
.71 
.63 

.51 

.78 

.10 

1.82 

.73 

1.61 

1  26 

.43 

1.03 

1.41 

.39 
2.61 
.42 
.44 
.76 
.81 
.42 
.46 
.95 
.01 

.31 

.73 

.60 

1.20 

1.35 

..58 

1.78 

97 

.02 

6  8 

Williamsportllil 

't'.' 

.04 

.... 

'i''. 

'.ib 
.20 

't. 

'.'76 
.09 

.14 

2.6 

Willi  amstown 

6  1 

York      

.12 

4  4 

YorkHaVenllll 

3  0 

Zlonsvllle . .  ( near ) . 

■;63 

'62 

'.'64 

.31 
.12 
.19 
.05 
.88 
.08 
.12 
.13 
.05 
.14 

.30 
.13 
.15 
.20 
.12 
.13 

.06 
.11 
.17 

.09 

.01 

T. 

.11 

.13 

..32 

.24 

.22 

'.'so 

.26 
.18 
.45 
.08 
.07 
.04 

'.'12 
.02 
.12 

.09 
.26 

'!28 

.'63 

.08 
.40 

.15 
.78 
.01 
.94 
.22 
.45 
.34 
.20 
.67 
.63 

.42 
1.28 

7  8 

Trenton.  N.  J***.... 

Ohio  Drainagt 
Beaver  Fallsllll 

8.9 
2  9 

Rlftirsville 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

.53 

■:25 

.15 
.46 
.04 

'.'32 

!o6 

.13 

.27 

2  02 

'.'l7 

T. 

T. 

.40 
.43 
.18 

'  .'i.3 

'.'2i 

.45 

't.' 

.06 
".bo 

'.'89 

'!i2 
.12 

.40 
.26 
.21 

i!6j 

.07 

5  7 

RrfcHford 

.46 

6  7 

Brookvillellll 

T. 

't'.' 

.80 
.28 

.02 

6  0 

Buckstownt 

.09 

'.'ii 

.03 

.68 

'.'94 
'.'06 

.01 

't.' 

.10 
.86 

'.'87 
.13 

'.'06 

2  9 

6  4 

Allegheny 

Monongahela... 
Allegheny 

.26 

.33 
.28 

"m 
i'V 

.03 

'.'37 
.01 

.26 
.81 

.... 

'.'6i 

.26 

'.'6i 

5  0 

4  4 

2.01 
.87 

.05 
.76 

6  0 

Ohio 

Youghiogheny  . . 
Monongahela — 
Allegheny..  ... 

Allegheny 

Conemaugh 

.11 

'.■43 
.42 
.60 
.03 
.20 
.44 

7  3 

Confluencellll 

Connellsville 

.36 
.26 

't'.' 

.14 
.13 

3  3 

6  2 

.50 

3  7 

Coudersport 

.03 

.18 
.25 
.29 

T.' 

'.'42 
T. 
.11 

.36 
.40 
.05 

.'« 
.64 
.03 

;38 

.36 
T. 

.75 

'.'24 
.14 

..30 
.27 
.30 
.53 
.14 
.17 

.02 

'.'49 

]« 
.31 

.61 

T 

.05 

.07 

T. 

T. 

tV 

".13 

.'2.3 
M 

'.'io 

.14 

'.'i4 

.08 

'!38 

.17 
.18 
.37 

.05 

".OS 
.06 

'.'28 

'.'49 

.69 
.32 
.90 

T. 
.13 

'.'55 

.22 
T. 

';35 

T. 

.06 

.37 

.12 

.06 

1.40 
.06 

'.'is 

.09 

.78 
.50 

'.'63 

'.'38 
.83 

'.'67 
.05 

'[26 

'.'06 
.38 

'.'82 

.18 
.36 

'.'62 
.45 
.11 
.32 
.07 
.62 

1.03 

.'64 
2.03 
.21 
.25 
.70 
1.30 
.94 
.46 

.67 
.35 
1.00 
.27 
.89 
.02 
.99 
.14 
.92 
.66 

.45 

'^99 
.25 
.03 
.91 
.33 
.38 
.42 
.05 

1.09 
.09 
.07 
.46 
..53 
.46 
.19 
.13 
1.21 
1.11 

.46 
.10 
.54 
.42 
1.11 

.02 
.01 

.12 

T. 

T. 

.13 

.03 

.14 

.65 

.03 
.11 
.03 
.16 
.22 

.02 
T. 

't. 

.03 

.64 
.31 

1.76 
.66 
.11 
.57 
.86 
1.68 
1.04 

.43 
.95 
.45 
.73 
.57 
1.6S 
.64 
.64 

i!76 

2^08 

58 

6  9 

.... 

.23 
.61 

't.' 

'.'ie 
.73 

T. 
.01 
.10 

't.' 

i.'22 
T. 
.14 

.70 

^ 
T. 

'.'36 
.06 
.02 

^^ 
T 

.01 

.18 

't  ' 

.33 
T. 

.... 

.26 
.30 
.22 



.... 

".bb 

.14 
.21 
.11 
.06 

4  5 

Monongahela.. .. 
Allegheny 

3  4 

.01 

.08 

■.'67 
.01 

3  2 

Ebensbiirg 

Franklinllll 

Greensborollll 

QreensburB 

Conemaugh 

6  0 

Allegheny 

3  6 

Monongahela — 

Youghiogheny  . . 

Beaver 

Beaver 

.27 
.47 
.22 
.13 
.28 
.37 
.43 

.49 

.'45 
.39 

.05 
.58 
.52 

.22 

.18 
.11 
.12 
.27 
.03 

.19 
.06 
.06 
.24 

.32 
T. 
.24 

'.'is 

.06 
.28 
.67 

T. 
.01 

.01 
.24 

.44 

.06 
.10 
.09 
.21 
.03 
.10 
.25 

'.'89 

6  5 

5  6 

.01 

.01 
.04 
.09 

''57 
T. 
.19 

.37 
.10 

4  0 



4  ] 

Monongahela.... 
Conemaugh 

.... 

T.' 

'.'69 

'.'62 
.02 

".'38 

'.'31 
.66 
T. 

.' .' '. .' 

.79 
.02 
.10 

't. 

.... 
'.'is 

'.'62 

6.0 

Johnstown....  ..-• 

Kane  (neftr)  tl.... 

3  2 
B  7 

Youghiogheny... 
Monongahela — 

4  9 

LakeLynnllll 

Linesvillellll 

LockNo.21111 

Lock  No.  4  nil 

Lock  No.  6U1II1 

.06 
T. 

6  7 

T. 

.08 

3  8 
6  7 

Ohio 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela  . . . 
Allegheny 

".02 

.02 



T. 

'^22 

't'.' 

.15 

.16 

't.' 

'.'63 

'i"'.' 
.34 

■.'93 
.30 

'.09 
T. 

't.' 

.15 

'!i2 
.26 

'  .'09 
.51 
.01 

'.'52 

''ii 

.46 
.22 

.02 
T. 

5.0 
6  7 

6.6 

MarienviUel 

McKeesportlltl 

xfAArlvllIn                .... 

.16 
.13 

't  ' 

.01 

.21 
1.01 
1.10 

T. 

6.2 
4.4 
4  6 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

.03 

4  5 

MirllRnd             

.02 

1.37 

1.70 

36 

.... 

'.'i? 

4  3 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon. .. 

M«.trnnA.IIII      

.68 

T. 

'1'. 
T. 

't.' 

.60 
.92 

't.' 

6.3 

Ohio 

Allegheny 

Beaver     

.26 

".\4 

.25 

.12 
.33 

T. 
T. 

!2I 

'.'20 
.11 

03 
.08 

.17 
.19 

'.'16 
.67 
.10 

.13 

.'i4 
.60 

'  .'.si 

T. 

.23 
.62 

'ios 

.10 

!4i 

.54 
.66 

.25 
.02 
.18 
.08 

.07 
.33 

.23 

■.'66 

T. 

5.1 

.22 

1.84 
.84 

T. 
T. 

6  7 

New  Castlellll 

Mftwftll                

i.'oo 

.17 

.10 

T. 

.18 

.36 

'^36 
.66 

6  1 

Monongahela.... 
Allegheny 

6.0< 

Parkers  Landingllll 

PennlinellllU 

Pittsburgh*" 

Punxsutawneyllll.. 

.18 
.93 
T 

'.'46 

.34 
.16 
.06 

1.88 
.62 
.20 

1.80 

4.4 

.11 

4.2 

Ohio 

Allegheny 

T 

'.'57 

.0] 

.51 
.17 

.49 

.38 

8.91 

.73 
.45 

.14 
.07 
.11 

.81 

T 

4.0 

Allegheny 

Ohio 

.05 

.46 
.46 

"M 
.02 

"n 

.15 
.41 
.43 
.36 
.38 

.51 
.05 

.49 

.80 

.'43 

'.'67 
T 
T. 

.13 
.62 

.26 

.07 

.08 
.01 
.24 

.22 

'.'06 
.05 
.45 
.13 
.16 

'^27 
.16 

.11 
.08 
.26 

'.'13 

.02 
.25 

.04 

.... 
T. 

'.'29 
.■^4 

2.41    .02 
.36  ... 
.19    .02 

.81      08 

6.0 

3  9 

Salisbury  (near)... 
Saltsburgllll: 

Rhftrnnllll 

Youghiogheny  . . 

Conemaugh 

Beaver 

3.9( 
4  4 

.21 

.28 

1.80 
1.38 

1.7"; 
23 

3.7 

Sharpsvillellll 

Smethportllll 

Monongahela  . . . 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 
Allegheny 

.01 

3.4. 

05 

T. 
T 

'.'fiO 
.42 
.10 
.25 

.60 

.06 

.04 

1.58 

.04 
.24 

^  1 

.31 
.27 

.'09 
.09 

'.'ig 

!62 

.03 

!i9 
1.23 

.90 

.98 
.72 
.50 
.65 
1.20 
1.03 

.28 
.33 
1.16 
.10 
.62 

1.62 
.91 

.23 

T. 

.24 

.09 

.46 

T. 

'.Q7 

'.'io 
.10 

03 

5  3 

Sprlngdalelllin 

1.4f 
.02 

4.4 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela.... 
Youghiogheny  . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 
Beaver 

4.0' 

Union  Cityt 

Unlontown,... 

Unity  Reservoirtt. 

Vandergrlftl 

.05 
T. 

8.2 

.74 
.16 

.20 

.01 

T. 

't.' 
'.'io 

.80 

T. 

.10 

.01 
35 

.01 
.28 

39 

.50 
.29 

.87 
1.78 
.11 
.90 
.20 

.69 
2.09 

.46 
.45 

.84 

1.09 

.40 

■.■53 
'.'67 

'.'61 

5  8 

6.4 

'.'27 

"t.' 

.16 

5.8 

T. 

4.91 

WaynesbUTg 

Westfordllll 

WestNewtonllll.... 

Lake  Drainage. 

Erie**'  

.68 
.12 

.01 

'.'22 

1.08 

1. 00 

.05 

.01 

.11 

iV 

;o3 

.54 
.82 



'.'67 

5.0 

'."69 

6  8 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

Genesee 

:::: 

.32 

.10 
85 

6  1 

T. 

3.3 

Raymond! 

6  ? 

Except  as  otherwise  Indicated,  observations  are  erenerally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  th«  tlma 
of  observation.  '••  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      {  Incomplete 
or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent.      U  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newvllle;  of  Springdale.  Cheswick,  (P.  O.  Barking,  Pa.)  ;  of  Pennllne, 
LlnesviUe:  of  Unity  Reservoir,  Greensburg;  of  Girardville,  Shenandoah;  of  Kane,  Wilcox;  of  l/ock  No.  6,  Schenley.    t  Mdt.  to  mdt. 


.^^    -  -  T'-—; 
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Daily  Temperuturea  for  June,   193B 


Stetlons 


•^0 


22 


28     21      J.')     2tt     27 


28     29 


80 


Bl 


Moan 


Altoon* 1  Maximum. 

Bodford i  Miixiumm, 

I  Miiiiimiiii. 
BoUilehem *  Maxiimim. 

(  Miiiinumi,, 
Br(X)kvlUo *  Miiximum, 

I  Mhiiimini.. 
Butler \  Maximum, 

'  Minimum.. 

Carlisle \  Maximum. 

I  Minimum.. 
Chambersburg \  Maximum. 

<  Minimum,. 

(Jhambersvllle \  Maximum. 

I  Minimum.. 

ClaysviUe \  Maximum, 

'  I  Minimum,, 

aearfleld |  Maximum. 

I  Minimum,. 
Coates^-ille ^  Maximum. 

(  Minimum,. 

co"y 1^?5S: 

Coudersport ^^^^^i' 

1^°-"^ {?JSSr:: 

Ebeusbur. IJltSZS-: 

E-p--- V^^^l^:. 

Trnhrata  i  Maximum. 

^^P""** i  Minimum.. 

n-.ip*  j  Maximum,, 

"■"^  I  Minimum.. 

FranklinI \  Maximum,, 

(Mimmum,. 

^->i»-<^ IJlfS'muT.': 

Geo^8«  school {Ma^-^;: 

Gettysburg )  Maximum ., 

"      '  (Mimmum.. 

Gordon IJJ?'^™';^' 

\  Mimmum.. 

Greensburg \  M»^™™-' 

(  Mimmum.. 

Greenville i  Maximum.. 

I  Mimmum.. 

Grove  City !  ^?''^™'?S'" 

(  Mimmum.. 

Hamburg (Maximum., 

I  Minimum.. 

Harrlsburg* \  Maximum., 

I  Mimmum,. 

Hawley (Maximum,, 

(Minimum.. 

Holtwood* i  Maximum,, 

I  Minimum,. 

Huntingdon \  Maximum,, 

I  Minimum.. 
Johnstown \  Maximum., 

I  Minimum.. 
Kylertown* /  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lancaster \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Lawrencevllle \  Maximum., 

I  Minimum.. 

Lebanon! i  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Lock  Haven (Maximum,, 

I  Minimum,. 
Marcus  Hook* j  Maximum,, 

I  Minimum.. 
Meadville i  Maximum., 

(  Minimum,. 
Midland /  Maximum. 

I  Minimum.. 
Montrose )  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Mount  Pocono /  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Muncy  Valley \  Maximum,, 

(  Minimum.. 
New  Bloomfleld (Maximum. 

I  Minimum.. 
New  Castle /  Maximum. 

(Minimum.. 
Palmerton* \  Maximum . 

I  Minimum.. 
Philadelphia* *  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Phoenixville \  Maximum. 

I  Minimum.. 


70 
46 

76 
•17 

TN 
h-i 
72 
47 

8r. 

61 
SO 
47 
78 
46 

72 
66 
78 
69 
75 
46 
»1 
48 
75 
40 
78 
.■iO 
74 
62 

69 
52 
78 
45 
31 
47 
69 
58 

44 
72 
47 
79 
51 

77 
51 
74 
40 
78 
61 
84 
60 


86 

84 

64 

62 

90 

86 

66 

64 

88 

90 

64 

68 

84 

79 

56 

6H 

84 

84 

68 

49 

96 

98 

66 

67 

93      92 
69      69 


65 


75  78 

52  4S 

75  80 

63  55 


78  7'J 

62  49 

83  78 

54  63 


88.     88 
02      68 


68  75 
.52  44 
76 
41 
82 
52 
71 
56 
76 
45 
70 
50 
79 
84 


58  65 

49:  50 

64  .56 

52  52 


74' 
47 
801 
46 
80 
64 
76 
62 
79 
46 
84 
49 
82 
61 

78 
46 
78 
47 
78 
46 
64 
52 
71 
69 
76 
87 
80 
64 

74 
46 
79 
46 
85 
50 
78 
66 
74 
46 
73 
52 
79 
65 

80 
68 
78 
42 
75 
51 
80 
46 


77.2 
62.4 
HI. 4 
62.6 
81.7 
60.0 
76.2 
48.8 
80.7 
61  6 
85.2 
67.8 
88.1 
67.6 

78.9 
61.6 
78.6 
6;}.7 
81.4 
6f).4 
80.1 
57.9 
79.6 
48.4 
77.9 
51.0 
80.4 
67.7 

74.8 
,52.1 
79.6 
60.2 
84.7 
58.6 
74.8 
68.7 
77.6 
50.4 
74.5 
.55.2 
80.7 
58.7 

83.4 
60.2 
78.6 
51.8 
77.6 
66.3 
82.7 
62.0 


80.5 
68.5 
80.0 
60.5 

79.1 
49.2 
80.5 
63.1 
81.0 
64.3 
80.6 
63.8 
76.0 
61.6 
83.0 
56.1 
80.4 
60.2 

81.7 
57.5 
82.1 
64.6 
85.6 
63.4 
75.9 
62.7 
78.8 
56.1 
76.9 
52.5 
71.9 
62.4 

77.9 
50.0 
81.7 
53.7 
80.4 
63.1 
78.8 
57.0 
80.1 
62.5 
82.8 
69.6 


Continued  on  page  35. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


June,  1938 


Daily  Temperatures  for  June, 

l938-(contmued) 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

9\ 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Pittsburgrh*.. 

j  Maximuin,,. . 

R?. 

7?. 

75 

78 

74 

82 

81 

74 

79 

82 

83 

79 

70 

80 

84 

66 

76 

79 

77 

78 

84 

79 

83 

87 

86 

77 

63 

72 

76 

79 

77.8 

1  Minimum,. . . 

,S1 

fiO 

58 

55 

57 

52 

58 

56 

53 

61 

64 

54 

51 

54 

55 

67 

60 

60 

68 

55 

62 

63 

62 

63 

6V 

b9 

64 

67 

52 

61 

57.3 

Quakertown . . 

1  Maximum,,.. 

I  Minimum. . . . 

74 

76 

75 

76 

76 

81 

f>9 

85 

76 

78 

85 

88 

75 

76 

76 

87 

74 

82 

81 

81 

86 

81 

78 

88 

87 

86 

63 

62 

77 

78 

79.2 

.S4 

49 

56 

57 

55 

43 

60 

56 

47 

49 

63 

65 

54 

55 

50 

51 

56 

64 

64 

64 

54 

62 

64 

59 

bb 

62 

67 

6b 

47 

47 

64.8 

Reading* 

S  Mfl-xiTPiiTTi,, 

ir> 

78 

77 

75 

75 

80 

90 

76 

77 

79 

87 

88 

74 

78 

78 

77 

77 

84 

81 

84 

87 

78 

VV 

89 

8V 

87 

63 

65 

78 

80 

79.4 

47 

fi4 

6? 

60 

58 

55 

67 

60 

59 

56 

65 

62 

57 

55 

57 

58 

60 

6b 

66 

61 

64 

67 

69 

6/ 

72 

62 

68 

67 

56 

56 

60.4 

(Maximum 

75 
87 

78 
41 

74 

54 

77 
50 

71 
48 

76 
4?. 

86 
54 

76 
,53 

76 
45 

76 
46 

83 
57 

79 
57 

72 
50 

76 
47 

72 
46 

79 
50 

78 
54 

81 
61 

77 
65 

82 
49 

87 
56 

76 
61 

81 
59 

89 
59 

89 
63 

72 
60 

62 
66 

66 

55 

66 
46 

74 
45 

76.9 

I  Minimum — 

51.8 

Ridgwayt 

74 

80 

73 

73 

77 

73 

77 

81 

72 

76 

79 

84 

78 

70 

79 

83 

76 

76 

78 

72 

79 

88 

86 

83 

88 

88 

61 

63 

70 

75 

77.0 

M 

4q 

50 

30 

47 

38 

46 

43 

37 

41 

61 

64 

44 

41 

44 

48 

53 

bl 

60 

52 

49 

69 

b8 

64 

57 

60 

62 

4b 

40 

43 

48.8 

7,S 

70 

69 

72 

68 

76 

79 

68 

71 

70 

80 

77 

63 

71 

74 

62 

72 

75 

78 

69 

78 

7b 

76 

81 

82 

80 

68 

67 

70 

74 

72.8 

t  Minimum,. .. 

40 

52 

52 

48 

51 

45 

56 

50 

48 

56 

64 

57 

48 

46 

44 

61 

bb 

b4 

b6 

53 

bV 

by 

5V 

6/ 

bU 

bb 

64 

62 

44 

4b 

52.5 

Scranton*  . 

j  Maximum,,. . 

78 
4? 

80 
4fi 

74 

58 

74 

52 

73 
54 

77 
46 

88 
58 

77 
57 

76 
49 

79 
54 

86 
66 

84 
56 

72 
56 

78 
53 

79 
62 

78 
56 

72 
68 

84 
61 

74 
61 

85 
66 

90 

68 

82 
66 

84 
68 

90 
64 

89 
67 

72 
60 

60 
57 

67 
56 

75 
64 

78 
48 

78.6 

66.3 

Selinsgrove . . . 

.   . . .  i  Maximum,, . . 

7? 

7fi 

78 

76 

78 

78 

82 

77 

78 

78 

86 

85 

71 

79 

80 

78 

78 

84 

83 

84 

87 

88 

90 

92 

90 

87 

66 

70 

78 

79 

80.2 

(  Minimum,. . . 

41 

48 

54 

56 

58 

50 

52 

48 

46 

50 

64 

66 

56 

68 

60 

58 

58 

60 

61 

60 

66 

66 

bO 

61 

66 

b5 

62 

64 

52 

64 

66.0 

\  Maximum,,.. 

70 
33 

69 

45 

69 

48 

71 

38 

68 
50 

75 
38 

75 
49 

69 
49 

70 
37 

71 
50 

76 
49 

75 
59 

63 
43 

72 
36 

74 
40 

74 
44 

75 
49 

76 

55 

74 
56 

70 
46 

7b 
52 

7b 

58 

76 

67 

80 
52 

80 
69 

77 
64 

69 
66 

65 
62 

69 
37 

70 
39 

72.4 

47.9 

State  College.. 

J  Maximum,,.. 

7,'> 

75 

79 

75 

80 

86 

75 

78 

74 

87 

84 

68 

77 

81 

74 

80 

82 

77 

81 

87 

85 

86 

88 

89 

76 

72 

73 

76 

77 

79.1 

(  Minimum,. . . 

4? 

54 

.5? 

53 

54 

47 

58 

.52 

49 

50 

69 

63 

60 

46 

51 

58 

67 

68 

66 

51 

61 

52 

61 

59 

63 

63 

62 

6b 

4b 

49 

63.7 

Stroudsburgt . 

1  Maximum,,.. 

t  Minimum,. . . 

7R 

78 

74 

76 

79 

89 

82 

78 

79 

88 

86 

78 

82 

78 

74 

76 

83 

79 

77 

88 

82 

85 

88 

89 

81 

69 

72 

V9 

79 

79.7 

44 

42 

43 

51 

59 

55 

54 

57 

46 

49 

53 

56 

49 

58 

61 

64 

56 

62 

51 

47 

54 

62 

63 

64 

bl 

69 

68 

b8 

61 

46 

64.1 

i  Maximum,,, . 

78 

81 

75 

80 

73 

78 

87 

77 

77 

80 

87 

86 

72 

78 

82 

84 

76 

85 

71 

87 

91 

86 

89 

93 

92 

76 

60 

69 

76 

79 

80.1 

t  Minimum,. . . 

as 

46 

54 

48 

53 

40 

62 

53 

41 

43 

62 

57 

61 

46 

47 

48 

63 

66 

53 

50 

55 

61 

63 

bV 

63 

68 

63 

bb 

46 

43 

57.7 

)  Maximum,,. . 

84 

77 

76 

80 

77 

82 

85 

76 

80 

84 

86 

82 

72 

79 

84 

76 

79 

81 

80 

81 

84 

80 

82 

86 

87 

86 

71 

^S 

77 

79 

80.2 

(  Minimum,. . . 

47 

fi3 

55 

47 

57 

40 

61 

54 

47 

61 

66 

65 

49 

46 

50 

55 

5V 

58 

61 

66 

60 

68 

68 

bl 

bb 

71 

69 

68 

4b 

49 

56.6 

\  Maximum,,.. 

84 

77 

80 

83 

77 

85 

89 

80 

80 

83 

89 

85 

74 

83 

87 

72 

82 

85 

79 

83 

yi 

85 

86 

88 

90 

79 

66 

70 

80 

81 

81.8 

\  Minimum,. . . 

4,'i 

50 

55 

40 

53 

40 

55 

52 

46 

40 

67 

53 

64 

47 

50 

55 

58 

54 

51 

.52 

58 

65 

62 

62 

68 

bO 

66 

bO 

4b 

60 

54.0 

j  Maximum,,. . 

78 

70 

71 

74 

60 

77 

78 

73 

76 

79 

84 

74 

71 

81 

85 

77 

76 

80 

73 

84 

93 

90 

86 

92 

88 

72 

67 

72 

Vb 

81 

78.2 

1  Minimum,. . . 

(ifi 

5fi 

51 

40 

51 

40 

54 

47 

39 

44 

65 

55 

60 

44 

47 

53 

59 

57 

53 

49 

56 

69 

61 

59 

64 

b2 

61 

b3 

44 

4b 

52.1 

Waynesburg.. 

j  Maximum,,. . 

8? 

70 

78 

77 

76 

81 

87 

75 

80 

86 

85 

80 

73 

79 

83 

79 

77 

80 

79 

«0 

86 

82 

78 

85 

83 

86 

73 

76 

77 

78 

79.8 

(  Minimum,. .. 

44 

60 

56 

48 

56 

47 

62 

52 

45 

54 

66 

64 

50 

45 

47 

56 

56 

56 

58 

53 

60 

62 

60 

62 

bb 

71 

66 

6V 

4b 

48 

65.4 

Wellsboro 

(  Maximum,,.. 

8n 

77 

71 

77 

72 

78 

84 

76 

77 

76 

86 

80 

69 

75 

78 

81 

76 

81 

74 

82 

89 

81 

84 

89 

86 

70 

58 

70 

73 

76 

77.5 

(  Minimum,. . . 

37 

48 

50 

40 

,50 

41 

.57 

48 

41 

45 

61 

42 

48 

43 

44 

61 

66 

64 

51 

48 

53 

61 

60 

hb 

b2 

6b 

51 

64 

42 

44 

50.1 

West  Chester. 

(  Maximum.... 

71 
40 

78 
50 

77 
63 

73 
60 

77 
59 

80 
40 

91 
62 

83 
60 

78 
55 

83 

55 

89 
64 

92 
65 

76 
66 

80 
56 

78 
64 

79 
64 

78 
69 

84 
66 

82 
67 

83 
61 

86 
62 

81 
64 

81 
66 

90 
68 

89 
68 

9U 
73 

78 
60 

61 
67 

V9 
66 

81 
68 

80.8 

1  Minimum 

69.6 

Williamsport,. 

)  Maximum .... 

77 

77 

77 

78 

75 

79 

87 

77 

81 

76 

89 

86 

72 

79 

84 

81 

78 

84 

82 

86 

t'^ 

89 

88 

91 

91 

90 

62 

69 

77 

V9 

81.1 

30 

40 

53 

54 

54 

49 

55 

55 

48 

49 

64 

61 

,52 

48 

48 

64 

57 

bV 

58 

50 

56 

65 

62 

61 

66 

bl 

56 

67 

48 

46 

64.3 

Willlamstown 

j  Maximum..,. 

74 

74 

75 

76 

80 

76 

87 

85 

76 

77 

88 

87 

83 

78 

80 

76 

74 

84 

86 

82 

89 

85 

86 

88 

93 

90 

67 

70 

77 

79 

80.7 

1  Minimum.,. . 

4? 

40 

53 

5? 

55 

49 

60 

52 

51 

57 

59 

64 

50 

49 

65 

53 

67 

61 

59 

53 

bl 

6b 

64 

63 

bb 

b2 

64 

62 

48 

62 

66.5 

York 

i  Maximum,.  . 

76 
40 

78 
40 

77 
58 

78 
57 

78 
56 

83 
47 

91 

60 

80 
60 

81 
52 

80 
54 

91 

67 

92 
66 

74 
55 

80 
48 

80 
49 

78 
53 

84 
68 

86 
66 

85 
63 

83 
60 

88 
61 

81 
67 

88 
66 

9'2 
62 

91 
66 

92 
70 

80 
60 

66 
58 

79 
60 

81 
60 

82.4 

1  Minimum  ..  . 

67.5 

*    Midnight  to  midnight, 
from  record. 


t    Thermotnetors  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 


",  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing 


PRESSTJKE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  STJl 

1SH 

[IN 

E. 

Atmospheric  pressure 

1     Win/I 

Relative 

(  reduced  to  sea  level ) 

humidity 

Stations 

3 

o 

• 

o 

a 

1 

1 

1 

3 

1 

a 

Si 

go 

<u  o 

>s, 

<> 

1^ 

a 
o 

£ 
5 

0! 

a 

d 

o 

a 
o 
o 
a 

a 

o 

2a 

si 

Erie 

30.00 
29.99 

30.31 
30.31 

14 
10 

29.68 
29.70 

25 

25 

11.1 
6.7 

32 

24 

sw. 

w. 

6 

■',5 

74 
78 

65 

49 

65 

56 

69 

Harrisburg 

66 

Philadelphia 

30.01 

30.37 

10 

29.77 

V 

11.4 

38 

n\v. 

6 

78 

bb 

64 

60 

Pittsburgh 

30.02 

30.30 

14 

29.74 

25 

9.0 

34 

aw. 

U 

74 

53 

60 

bb 

Reading 

29.99 
30.00 

30.35 
SO.  35 

10 
10 

29.71 
29.69 

7 
25 

9.3 
5.8 

39 
32 

sw. 
nw. 

26 

7 

75 
73 

54 

48 

62 
59 

58 

64 

•  For  any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


0} 

bl 

£ 

d 

9 

s 

•s 

S 

■s 

«> 

08 

s 

V 

^ 

S 

d 

o 

d 

a 

» 

O 

►J 

P 

Port  Jervis.N.  Y 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre.  . . 
Williamsport. . . 

Harrisburg 

Greensboro 

West  Newton... 

Look  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna.. 
Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.1 


3.5 
3.0 
2.6 
4.0 

12.7 
1.5 

13.5 


5.0 


6  6 
6.3 
6.1 
4.9 
20.7 
4.3 
19.4 
17.0' 
16.0" 


29 


2.1 


2.S 
2.0 
1.4 
3.4 
11.0 
0.7 
11.7 
16.2* 
12.8' 


18 
22 
9 
20 
20 
18 
80 
20 
80 
26 
30 


*    Pool  Etage. 


-/// 
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O-BNERAL  SUMMART. 

Following  the  coolest  Juno  of  the  last  ten  years,  the  July 
temperatures  rose  a  little  above  the  normal.  No  unusually  high 
temperatures  were  recorded,  but  there  was  a  moderate  excess  in 
most  regions  on  18  to  20  dates.  These  higher  temperatures 
stimulated  the  growth  of  crops,  especially  corn,  which  made  a 
rapid  development.  Following  the  wettest  June  of  the  last  ten 
years,  the  rains  were  mostly  light  during  the  first  ten  days  of 
July,  and,  in  fact,  there  was  practically  no  rain  in  the  State 
from  the  3d  to  the  8th  inclusive.  The  top  soil  became  too  dry 
in  many  regions.  From  the  11th  to  the  15th  inclusive,  mod- 
erate to  fairly  heavy  local  showers  covered  the  State  quite 
thoroughly,  and  were  followed  by  excessive  rains  in  the  central 
and  eastern  portions  of  the  State  from  the  20th  to  23d  inclusive. 
These  rains  assumed  the  proportions  of  local  cloudbursts  in 
several  regions,  flooding  the  smaller  streams,  and  doing  consid- 
erable damage.  They  occurred  at  the  beginning  of  oats  harvest, 
which  was  temporarily  suspended,  and  much  grain  was  beaten 
to  the  ground.  They  also  found  much  wheat  in  the  shock,  and 
the  shocks  were  thoroughly  drenched.  The  rains  were  followed 
by  a  week  or  more  of  damp  weather,  with  heavy  morning  fogs, 
and  the  grain  did  not  dry  out  properly.  The  best  of  it  was  badly 
discolored,  while  the  greater  portion  became  moldy  or  sprouted. 
The  damage  was  known  to  be  heavy,  but  could  not  be  reliably 
estimated  except  by  an  accurate  survey,  which  was  impossible. 
This  period  of  heavy  showers  brought  the  July  rainfall  well  above 
the  normal  in  at  least  four-fifths  of  the  State.  The  rainfall  was 
light  in  three  southwestern  counties,  and  a  drought  of  harmful 
proportions  was  developing  in  that  region  at  the  end  of  the 
month.  Haying  proceeded  under  difficulties  after  the  10th,  and 
a  heavy  second  crop  of  alfalfa  was  reduced  by  losses  in  curing  to 
about  average  proportions.  The  digging  of  early  potatoes  was 
getting  well  under  way  prior  to  the  heavy  rains,  which  made 
the  fields  very  muddy  and  temporarily  stopped  the  work.  The 
crop  was  generally  good,  but  near  the  end  of  the  month  there 
were  many  reports  of  potatoes  rotting  in  the  ground.  Blight 
was  beginning  in  the  late  crop  prior  to  the  rains,  and  the  exces- 
sive moisture  seemed  to  favor  its  spread.  The  moisture  was 
also  unfavorable  for  the  peaches,  which  practically  ceased  to 
grow,  and  which  started  to  rot  in  many  regions.  Conditions 
were  favorable  for  pastures,  which  were  good  to  excellent. 


reports  of  91  stations,  was  73.2°,  which  is  1.0°  above  the  51- 
year  normal  for  July.  The  liighcst  monthly  mean  was  80.2°, 
at  Marcus  Hook,  and  tlie  lowest  was  (54.0  at  Gouldsboro.  Ex- 
tremes of  temperature  ranged  from  a  maximum  of  100'  at 
Marcus  Hook  on  the  10th,  to  a  minimum  of  40"  at  Coudersport 
on  the  5th  and  7th.  The  greatest  daily  range  in  temperature 
was  49°  at  Coudersport  on  the  7th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  at  172  stations,  was  4.81  inches,  which  is  0.52  inch 
above  the  51-year  normal  for  July.  The  greatest  monthly 
amount  was  11.26  inches  at  Ardmore,  and  the  least  was  0.97 
inch  at  Lock  No.  2(Coraopolis).  The  greatest  amount  for  any 
24  consecutive  hours  was  4.64  inches  at  Ardmore  on  the  22-23d. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  JULY 
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Temperature 


Precipitation 


No  of  days. 
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TBMPBRATCrBE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 


889. 
890. 
891. 
892. 
893. 
894. 
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896. 
897. 

898. 
899. 
900. 
.901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 

908. 
909. 
910. 
911. 
912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
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919. 
920.. 
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923.. 
924.. 
925.. 
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931. 
932. 
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934. 
935. 
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71.6 
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70.7 
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33 

3.52 
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34 

6.32 
3.93 
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2.32 
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36 
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34 
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40 
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35 
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75.9 

104 

45 
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38 

3.68 
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34 
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35 
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29 
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73.0 
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75.2 
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39 
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72.0 
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36 

3.39 
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35 

4.26 
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40 
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104 
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37 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


July,  1938 


Climatolog-ical  Cata  for  July,   1938 
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Allentown 

^  Altoona 

a  Ardmore 

s  Arendtsville 

S  Bedford 

(^  Bethlehem 

„  Carlisle 

c  Center  Hall 

§  Chambersburg 

a  Clearfield 

■^  Coatesvllle 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Free  laud 

(ieorge  School 

Gettysburtr 

Uordon 

Gouldsboro •• 

Hamburg 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

HoUwood 

Huntingdon 

Kyiertown 

Lancaster.. 

Lawronceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Focono 

Muncy  Valley. .  ••■■•■• 
Neshaminy  Kallst;...- 

New  Bloomfield 

Palmerton 

Philadelphia • 

Phlla.  Navy  Yard 

Phoeniiville 

Quakertown 

Reading 

Scranton 

Selinsgrove. 

ShftwmontU 

Bhlppensburg 

State  College 

3troudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester.  ....._■  ■ 

Wilkes-Barre(  Airports 

vViUiamsport 

Williamstown 

York 

Brookville 

Butler 

»  Chambersville  — 
§  Clairton 

J  Claysville 

g  Corry . .   

Q  Coudersport 

o   Oerry 

S  Donora  

O  Ebensburg 

Franklin 
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Qreenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown... .   

Kane  (near)  tX 

LycipDUS  U 

Mfladville 

Mercer 

Midland 

New  Castle 

Newoil 

Pittiburgh 

Rido-way 

Salisbury  (near) 

8haronU 

Somerset 

nniontnwn 

Unity  Reservoir 

Vandergrif  t 

Warren 
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Montgomery 
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Bedford 
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Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 
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Luzerne 

Bucks 

Adams 
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Wayne 

Berks 
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Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 
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Lebanon 

Clinton 

Delaware    

Susquehanna. . . 
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Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia  ... 
Philadelphia.. . . 

Chester 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . . . 

Snyder 

Philadelphia  ... 
Cumberland  — 
Center 

Monroe 

Bradford 
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Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 
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.lefTerson 

Butler 
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Allegheny 

Washington  — 

Erie 

Potter 

Westmoreland 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland   . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland   . 

Crawford 

Mercer    

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Somerset 

Mercer 

Somerset, 

Fayette 

Westmoreland . . 

Westmoreland. , 

Warren 

Greene 


Lake  Drainage. 
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254 

1,615 
350 
700 

1,060 
364 
467 

l,  27'2 
580 

1.120 
380 
560 

1.050 
380 

1,970 
190 
553 
840 

!,875 
535 
GOO 
33; 
900 
200 
650 

1,694 
2.55 

1.000  I 
J69  \ 
580 
.^0  ! 

1.620 

1,  720 
!.045 

fiO 

679 

398 

26 

20 

10(1 

496 

273 

746 

455 

51 

660 

1.217 

500 

754 

1.419 

455 

544 

521 

1, 275 

400 

1.173 

1.077 

1,047 

1,020 

1,150 

1.430 

1,665 

1. 172 

762 

2.  000 
957 

1.150 

950 

1.256 

1,  100 
1.184 

2,  020 
1.  420 
1.080 


26 
51 
18 
16 

6 
53 
72 
42 
39 
31 
51 
27 
51 
46 
45 
32 
65 
34 
23 
45 
34 
69 
2(1 
23 
51 

7 
51 
41 
54 
48 

12 
33 
32 
26 
49 

'26' 
67 
22 
28 
53 
68 
44 
48 
42 
5  i 
54  I 
24  ! 
44  I 
68 


Erie. 


691 

808 

800 

1,248 

1,350 

2.680 

940 

2, 190 

1 ,  ino 

1.240 

825 

1. 1«0 

1,035 


670 


1 

58 
18 
96 
31 
21 
25 
71 
50 
29 
24 
49 
7 


66 


77.4 

70.8 

72.4 

75.4 

73.6 

76.2 

76.3 

71.4 

76.0 

71.7 

75.0 

71.5 

71.0 

77.6 

70.2 

75.6 

76.2 

71.6 

64  0 

76.9 

76.6 

75.7 

70.4 

77.5 

73.4 

69.9 

75.2 

71.2 

75.7 

73.8 

80.2 

69.8 

67.6 

70.2 

75.2 

73.6 

74.4 

77.2 

77.6 

76,6 

73.0 

75.4 

73.3 

73.9 

75.8 

75.4 

71.6 

72.5 

71.6 

70.0 

76.0 

73.3 

73.6 

74.1 

75.5 

68.2 

73.8 

71.5 

73.0 

73  (1 

69.6 

70.0 

74.0 

77.0 

69  0 

69.9 

73  8 

72.9 

72.0 

73  8 
74.2 
67.6 
72.3 
69.8 
R9  3 
73.9 
73.7 
74.0 
73.4 
67.2 
69.1 

74  9 
67.0 
7.'i.0 
72.5 
74.8 
70.6 


73.6 
73.2 


+0.5 
-0.2 
-2.0 
+0.9 


+  1.1 
+  1.2 
+0.4 
+  1.2 
+0.1 
+0.3 
-0.8 
+0.2 
+  2.8 
+  1.2 
+  1.4 
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-1.0 
+  3.4 
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+0.4 
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+  1  6 
+0.1 
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+  1.7 
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+0.4 
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+  1.0 
+  1.1 
+0.9 
+0.4 
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+  1.4 
+0.5 
-0.7 
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+0.7 
+1.1 
+  1.2 
+1.6 

+6.2' 
+1.5 
+0.9 
0.0 
+1.4 
-0.1 

-63' 
+0.7 

+i.3' 
+0.8 
+0.5 
-0.7 
+  1.2 
+1.5 
+1  5 
+  1.6 
+0.9 

-6.3 
+0.1 


+  1.2 
+0.2 
-1.2 
-0.6 
1-1.3 
+1.8 
-1.6 
+1.6 

+!!■? 

+0.8 


+2.5 
+1.0 
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89 

92 

95 

95 

94 

96 

90 

96 

94 

95 

87 

92 

98 

87 

92 

95 

90 

78 

95 

95 

93 

91 

93 

94 

87 

96 

93 

94 

93 
100 

87 

85 

89 

97 

94 

93 

94 

95 

96 

93 

92 
92 

92 
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93 
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92 
89 
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91 
94 
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11 

8t 

8 
28 
11 
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11 
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11 
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8t 

8 
10 

8 
27 
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8t 
10 
11 
11 
11 
11 

8 
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11 
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8 

9t 

8 

8 
11 

8 

8 
17 
11 
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8 
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25 

8 
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45 

53 

53 

47 

54 

51 

46 

50 

41 

52 

48 

43 

52 

48 

52 

53 

44 

41 

60 

54 

57 

41 

59 

46 

45 

49 

42 

52 

48 

.58 

46 

43 

44 

53 

46 

48 

61 

59 

50 
48 
56 
50 
54 
55 
54 
48 
46 
44 
43 
53 
47 
46 
49 
50 
42 
45 
45 
53 
48 
42 
40 
50 
54 
46 
48 
52 
47 
50 
49 
50 
41 
63 
46 
41 
64 
49 
51 
56 
41 
49 
48 
41 
53 
50 
51 
46 
50 
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33 
28 
34 
36 
37 
37 
32 
37 
39 
31 
33 
42 
39 
29 
30 
33 
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35 
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28 
46 
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8.99 

+4.B8 

1.67 

2.60 

-1.40 

0.68 

11.26 

+  6.58 

4.64 

2.94 

-0.94 

1.08 

3.63 

0.84 

7.63 

+  3.07 

1.85 

3.13 

-0.70 

1.10 

5.31 

+  1.14 

1.40 

4.66 

+0.66 

1.23 

2.05 

-2.51 

0.55 

8.23 

+3.67 

2  63 

6.63 

+2.35 

3.12 

3.13 

-1.28 

0.67 

8.98 

+4.60 

2.13 

6.28 

+  1.37 

2.25 

10.13 

+5.70 

1,77 

3.33 

-1.03 

1.10 

8.76 

+3.90 

3.10 

5.00 

+0.55 

1.98 

8.93 

+4,03 

2.40 

3.58 

-0.61 

1.01 

2.65 

-1.18 

0.61 

5.11 

+2.33 

2.25 

8.76 

+4.99 

2.13 

4.47 

+0.41 

1.14 

1.61 

0.38 

7.11 

+2.83 

1.72 

3.05 

-1.05 

0.55 

4.35 

-0.02 

1.70 

4  17 

+  0.17 

0.87 

5.21 

+0.65 

1.05 

4.08 

-0.02 

1.27 

9.80 

+5.. 33 

2,00 

4.00 

-0.68 

1.06 

lO.OO 

+5.53 

2.84 

5.25 

1.03 

8.08 

+3  6(1 

I..50 

6.52 

+2.37 

2.95 

5.48 

+  0.88 

1.57 

8.18 

+3,22 

2.24 

7.78 

+  3.10 

1.91 

7.78 

+  3  52 

2.05 

4.97 

+  0  94 

2.42 

t     4.80 

+0.76 

1.03 

1     9,47 

+5.18 

3.30 

j     2  63 

0.68 

1    3.93 

+(1.07 

1.07 

!    5.33 

+0.02 

0.95 

5.42 

+  1.62 

1.63 

2.57 

-0  63 

1.48 
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+4.33 

2.66 

1.64 

-2  20 

6  29 

6.50 

+  1.08 

3.00 
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+0  62 

0.83 

1     4  49 

+0.33 

1.02 

4.14 

-0.27 

0.90 

5.70 

+  1.01 

1.01 
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0.88 

1  26 

-2.99 

0  58 

3.41 

+0.01 

0.77 

2.94 

-2.08 

0.45 

3  f.e, 

-0.91 

0.92 

2.80 

-0..i9 

1.2h 

2.73 

-1.43 

0.78 

5.54 

+  1.27 

1.21 

3.96 

+0.19 

1.19 

5  13 

+0.81 

1.15 

5.21 

+0.65 

1.82 

4.48 

+  0.74 
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2.88 

-1.41 

0.75 

4.16 
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-1.13 
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John  A.  Kruk. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Harold  J .  Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller 

Edward  E.  Bailey. 

William  B.  Spear. 

John  Hets. 

Howard  L.  Pyle. 

Will.  A.  liorer. 

C.  E.  Koppenhefler 

Ira  J .  Keatli 

Andrew  B  Evausiiu 

Proi.  N.  W.  Swayne. 

Dr   llcnrv  Stewart 

Miss  sallie  M.  Johnson 

Ronald  U.  Marshall. 

Statf  Saimtorivon. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Wealhti  Buieai 

Mrs.  Delhi  M.  Peniiell. 

H.  W.  I.owy.  C.  K. 

Prof.  Paul  K.  Yoder. 

U.  B.  Weather  Bureou. 

Supt.of  Wati  r  Work!- 

C.  i'.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co 

Joseph  Beavtt 

Sun  Oil  (;<i. 

Philip  F   Chamberlain. 

Cecil  J .  Ho.skinson. 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co . 

J.  Earl    Sieaft'er 

New  .leise>  Zinc  Co. 

I'.  S.  Wealliei-  Bur'-au 

Navy  .\eroloEi<al  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  (<, 

John  E.  Bennei. 

U.  S.  Weather  1  uieau. 

U.S.  WeathT  Isuieau. 

Dr.  George  I.   Fisher. 

W.S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C   A.  Keiu. 

Stale  Teachers  College 

Mrs    M.  Ordelia  Parks. 

(ieoiKe  W.  Hill. 

Harlan  Savior. 

U.S.  .Virw  ays  .Station. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

Susquehanna  Collierus  Co. 
York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 

William  C.Fausi. 

John  E.  Lewis. 

Carnpgie-Illinois  Steel  Corp 
'  J.  L.  Melvin. 
j  Ass'd  Gas  A:  Electric  Co. 

Phihp  R.  Shaw 
I  Ted  K.  Wineman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 
'  II.  H.  I  ones. 

Arthur  M.  Fuller. 
I  Westmoreland  Water  Co 
'  Charles  P.Clarke. 
I  Prof.  H.  W.  Harmon. 

W.  F.  Gllagher. 
>  Robert  Tross . 
I  U.S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F  Cov 
U.  S.  .\irways  Station. 
Perrv  P.  Campbell 
I  New  Castle  Water  Co. 
I  Gen.     hemical  Co. 
I  U.S.  Weather  Bureau. 
Wes'  ivnn.  Power  Co. 
I  J.  D.  Beachy. 
I  Harry  H.  Gerber. 

D.  L.  Grove. 
1  Wui.  W.  Marsteller. 
i  Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


sw.      D.  8.  Weather  Bureau. 

sw 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record^  Departure* 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35.year  penod ;  for  stations  ol  10  to  14 
yews  the  meLs  for  period  of  record  are  used  t  On  other  dates  also  *  Incomplete.  ^  From  aU  avatlab  e  i«;ords. 

Reference  letters,  •,  ^  ',  etc.,  indicate,  respectively.  1,  2.  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than   01  inch,  rain  or  melted  snow^ 
iTpoTotfice  addresses  are  as  follow,:  of  LyclpT>us.  Green.sbnrg:  of  ^eshamlny  Falls,  OaHord:  of  Sharon.  Farrell:  of  Shawmont,  Ma_n.vnnlr :_of  Kan.  fnr^_K:ane,J^D 


W,  B.  O.  Philadelphia-9-7-SS-1060. 


WBS^S^ 


.■■'//- 
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38 


Daily  Prooi 

pitatiou  lor  July 

.  i9at> 

Drainage  Hasln 

Day  o(  Diontli 

^ 

BUUoiiil 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

8) 

^ 

AUeutowullii 

Lohlgh 

".'Vi 

".■20 
.16 
.14 
.36 
.12 
.38 
.54 

.01 

".a 

.'ie 

.-26 
.65 
.13 
.55 
.1)8 

.19 

.01 

T. 

.23 

.55 

.22 

.07 

.07 

T. 

.01 

!i3 

T. 

.09 

.30 

.15 

.02 
.07 

.22 

.19 
.12 
.18 

.08 

.04 

'.'6i 

.05 

.14 
.22 

.07 
.14 

■.'03 
.07 
.04 

.08 
.08 
.18 

'.'is 

.06 

.'•ii 

.30 
.49 

.24 
.03 

.■-'2 
.04 

'.'2i 
.27 
.06 
.46 
.12 

.01 
.09 
.22 
.09 
T. 

'.'07 
.02 

.'io 

.14 
.05 

."ii 

.14 

.... 

".20 

. . . . 

"ii 

T. 

.02 

.41 

".'16 
T. 
.03 
.32 

.02 

"."60 

'.'io 

.71 

'."33 

.06 
.65 

"."49 
.41 
.46 
.21 

"t." 

".'6i 

"t." 
.10 

.18 
"."i9 

.10 
.16 

"."08 

'.'44 

.04 

'.'08 

'.'55 
.11 
.13 

.28 

'"32 
T 

'  '.ii 
.44 
.18 
.58 

'.'77 

2.82 

.40 

".05 

.76 

''35 
.19 

.05 
".'63 

■"63 

i!48 
1.16 

"."75 

'.'25 
.06 
.76 

.'ii 

T. 

.57 
T. 

'.'42 
.16 

'.'45 
'."63 

"t." 

1.25 
T. 

.13 

't. 
.'io 

''55 
1.70 

'!io 

1.07 
.60 
.19 
.82 
.03 
.22 

"  ."62 
.02 

.08 

"."so 

"."08 
.14 
.06 

.18 

.27 

't. 

.06 

•r. 

.51 
.38 

"  .'62 
.lu 

.16 
,31 
.14 
.5.'i 
.14 

"  ."32 

■r 

"."87 

■."62 
.71 

"."20 

'."24 
.13 

.08 

"."43 

".'20 
.02 

!45 
.35 

'.'49 
.15 

.S3 

"."■28 
.73 
.13 
.07 

.28 

■'■'■ 

.16 
.68 
.12 
.60 

'  ."62 
.37 
.05 
.68 
.19 

.21 

.38 

""06 
.80 
.24 
.11 

1.46 

1.67 
.12 

1.64 
1" 

46 

1.41 

.28 

.14 

'.'23 
.06 

1  13 
.28 
,52 
.53 
.72 
.30 

"63 

.10 

1.15 

.47 

29 

1.20 

IS 

.76 
.16 
.01 
8.52 
1.08 
.90 
.19 
.84 
.20 

.66 
.88 
.63 
.77 
.28 
.03 
.61 
.34 
.11 
1.34 

76 
1.22 
2.92 

.68 

>  •  •  . 

.08 
.07 

"i? 

'.'62 
.12 
.14 
.07 

"."is 

".Ob 
.02 
.10 
T. 
.06 

"08 

.29 
.11 
.08 
.10 

.84 

T. 
T. 

8.99 
2.60 

Ausouiallll 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

.'26 
T. 

T. 

■f. 

1.(8 

1.40 
.41 

.70 

".'31 
.41 
.20 
.03 

1.85 
.01 

'.'96 
.02 

2.38 
.12 
.60 
.Of< 

1.07 

34 
1.40 
1.49 

't. 

T. 

r 

04 
It 
.20 

.(^2 
.09 

.03 

'.'86 

't. 

.6;i 

,(iH 
.86 
T. 

".W 

11. 2C 

AreudtsviUe.illl.... 

T. 

.OS 

2.94 
2.86 

Bald  Kagle  X 

Hrttltnrd 

Middle  Susq 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.Susq 

2.27 

't 

64 
.30 

".'ii 

.85 

i.'ii 
.11 

2. "63 

■i.u 
i'.m 

■2.ii2 

2J3 

.66 
.11 
.47 
.09 

.24 
.16 
.23 

"t." 

"  ."24 
.17 
.09 

.01 
■'62 

.53 
.16 

.46 
.13 
.16 
.41 
.16 

.25 

.45 
.12 

"."io 

.14 

"."33 

"."06 

.49 
.06 
.34 

T. 

1.56 
.01 
.95 

■."69 

'."79 
'."15 

2 '53 
.60 

.34 
.67 

.08 
.14 

'.'32 
.01 
.08 
.31 

'.'tl6 

'!37 
.27 

•••• 

.o's 
.12 

.11 
T. 

.03 

.30 
T. 

.06 

.06 
'.'35 

.i2 

.06 

"06 
.08 
.40 

.05 

".io 

.12 
1.88 

'.'06 

''oh 

.12 

3.68 

Btjlletoutt) 

3  80 

BerwiudaU't 

3.03 
7.63 

BiKKnobllll 

UljservilleU    

Bullalo  Milhllll 

Carlisle 

Carter  Oarnpt 

Ceiuor   Hall 

Chambersburg 

Uleardeld 

CoatesviUe 

Middle  Susq 

Lower  Susq 

Potomac 

LowiT  Susq 

W.  Br.Susq 

Susquehanna 

Potomac 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

W.Br.  Susq 

W.B.Susq 

W.  Br.  Susq 

W.Br.  Su.sq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

Lehigh 

N.  Br.  Susa 

Lower  Del 

Potomac 

".12 

".06 
.35 
T. 

... 

".U 
T 

t". 

't. 

"06 

.06 

'.'si 

""37 

".■22 
.06 
.73 

3.68 
4>S 
4.07 

■V 

.03 
20 
1.40 
,18 
.20 

.05 
.19 
.04 
.24 
.18 
.06 
54 
.04 
.08 

'.'is 

.05 
.66 
.07 
.02 

";54 
20 
T 

,06 

T 

T. 

.27 
61 

.0? 

"."18 

"."06 

.16 
,"0 
.?2 
.rS 
22 
.08 

3.13 
6.47 
6.31 

.1.') 
.20 
.25 

.24 
.26 

".'54 
.67 

'.'i4 
.21 
.17 

"."21 
1.62 
.28 
06 
.11 
.80 
.31 
.30 
.23 

16 
.03 
.19 
.43 

.29 
.3S 
17 
.04 
.32 

.15 

.10 

'.'if 
.12 

.18 

'  .'03 

't.' 

i.47 
".16 

4.66 

2.e6 
8.23 

6.63 

CousUohocken 

Doylestown    

Driftwoodt 

Du  Bois 

'.'47 

7.45 
10.(0 

1.69 

i"53 
.13 
.77 

.08 

'.'78 
.23 

'.'62 

.6; 

09 
,48 
,17 

01 
.73 

14 
.02 

"'ii 

.15 

".'44 
.27 

93 

.06 
1.15 

.33 

"  '.02 

09 

1.05 

.08 

"85 
.02 

1.15 
.13 
.08 
.76 

2  40 
T 

T. 

-16 

.01 

2.13 

't 
'.'i4 

.87 

'.'.36 
1.88 

'.'59 
.24 

•y 

''59 

2,13 

2 '26 

.52 
.."il 

1.45 
.15 

■2  H6 
,25 
.06 

1,34 
.40 
.32 

24 
T 

i!73 
.39 

i  '6.=. 

T 
1 

1.72 

,62 
T. 

.26 

.68 

,87 

1.05 

.76 

26 
34 
12 
.94 

2.31 
.98 

2  25 

.10 

1.77 

.38 

2 '85 

1  98 
.29 

58 
.68 

.07 

2  26 
4  IS 

.67 
.5' 
.44 
.78 
T 

2.65 
1.26 

1.86 

''io 

1.6P 
76 
.56 
.92 

".F<5 
.58 

1  27 

.83 
.50 

i'o6 

,84 
50 
,97 
1.00 
.76 

3."^ 

2.70 

.35 

.OS 

,26 

1  59 

•2f> 

,09 

.85 

1.00 

1.19 
83 
.25 

i.'i3 

.58 

.83 

.42 

1.48 

.26 
.03 

"is 

.92 
.63 

1.41 

i'41 
1.10 
2.16 
1.25 

'.'ii 

.85 
1.01 

49 

47 

1  53 

.16 

,27 

"so 

T 

,84 
69 

'.'53 

't. 

.33 

.27 
.0] 
.47 
.02 

"30 
.46 

T. 

.25 
.52 
86 

"34 
01 
.36 

.20 
.02 

'.'06 
T. 

'  ."62 

'."37 
''61 

'.'42 

'.'26 
'.'36 

.49 
T. 

"t. 

'.'11 

't 

'.'21 

i.'ii 
't 

.02 

04 

.08 

T. 

'.'64 

"t" 

'.'(il 
T. 

.... 

't 

'.'08 
T. 

.36 
.63 

.87 
.07 

'.'il 
'.'20 

".2b 

.72 
34 

"62 
.30 

.04 

'!67 
.41 
T 

.07 

".ib 

'.'61 
.11 
.01 

.49 

"69 
T. 

"26 
.43 

t' 

"si 

.20 
.20 

'.'08 

.29 
.05 

T 

.01 
Of- 

'.'62 

'."06 

'41 
.11 

.02 

"69 

't. 
't. 

4(0 

3  13 

English  Oeutert . . . 
Epurata 

2.89 

8.98 

Forest  Cityllll 

Fredericksville 

Freelaudllll 

(jaleton 

4.69 
10.65 

6.28 
2.40 

10.13 

Gettysburg 

3.33 

U irardvillejill  .. 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lebigh ■. 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lower  Sixsq 

Lower  Susq 

9.28 

3.10 

.21 

1.14 

l.fi.S 
.47 

.48 
.04 
.03 
1.82 
.23 

'.'2l"i 
.04 
.03 

2.15 

1.49 
.25 

'.'79 
.09 

6fi 

T 
.19 

'."36 
.01 

8.76 

Gouldsboroll 

'.'69 

.03 
T. 

.40 

't' 

.03 
.01 

"t" ' 

"."06 
.01 

5  f  0 
6.41 

Hamburg 

8.93 

Hanover 

3.68 

Harrisburg*" 

Hawleyllll 

2.65 
6.11 

Hollistervillellll 

T. 

".'49 

.5S 

■."29 
1.26 
T 

".16 
.16 

9.84 

aoltwoodlj 

Huntingdon 

Huntsdalet 

Hvndraanllll 

Lower  Susq 

.23 

.04 

'.'35 
.10 
.05 

8.76 
4  47 

Lower  Susq 

Potomac 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh 

1.92 
4,18 
1.61 

Lakevillellll 

Laucaster        .. 

6.91 
7  11 

Lausfordllll 

Lawreuceville 

Lebauon 

Lehightonllll.   

i'".' 

.28 
.25 
65 
,60 
.31 
.89 
.64 

'.'68 

49 
.56 
'1' 

1.14 
.01 

.94 

7.75 

N.  Br.Susq 

Lower   .Susq 

Lehigh 

.15 
.30 

.20 

.05 
.06 

.05 

.13 

T. 

.11 

.08 

i!72 

't. 

.68 
'.'92 

.10 

'.'33 

T 

.08 

3.05 
4,35 
9.26 

W.  Br.Susq 

Lower  Del 

.29 

14 

'.'is 

... 

i"26 

4  17 

Marcus  Hook 

5  21 

Mfttamorasllll 

Upper  Del 

.... 

.12 

.73 

1.17 

8.10 

Millers  burgi 

Millvillet 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

Upper  Del 

Middle  Susq 

W.  Br.Susq 

Lower  Del 

.28 
.40 

.21 
.25 

'.38 
.72 
.09 
.01 
.06 

.21 

02 

1.00 

■.'i4 

.15 
.20 

'.'27 

.'ii 

.02 
.05 

.'ii 

.15 
.16 

1.65 
.78 

.20 
.Ofi 
2  00 
.06 
.42 
T. 

i!82 
.49 

.61 

.05 

i  .60 
.41 
.96 
.03 

.74 
.94 

"."29 
.03 
.65 

1.19 
.82 

1.25 
.02 

"t".' 

.14 

".'39 
.99 
.96 

2.30 

.04 

'."45 
.53 
.60 

1.23 
.10 
.(17 

1.13 

2.04 

1.17 

1.11 

.31 

.25 

".26 
.27 
.13 

.68 

.10 

07 
.47 

.32 

'.'60 

".'ii 

1..56 
.06 

.15 
.08 
.35 
.21 
.23 
T. 

'.'i9 

.06 


.17 
.08 

'."i.5 
.08 
.51 
.09 

■.'02 

.11 
"."30 

"T." 

.20 

i.'oo 

.01 

.'.'' 

.21 
.30 
.22 
.13 
.05 

"."is 

.03 

.23 
.16 
.42 

".'50 
.46 
.29 
.69 

"."61 

.08 
.02 

't.' 
't. 

... 

24 
T 

'.'79 

.14 

'.tl 
.20 
.37 
.13 
.03 
.11 
.10 

'i". 

1.50 

".'21 
.10 
.14 
.23 
.17 
.21 
.24 
.11 

.04 
.24 
.09 
.02 
.03 
.32 
.03 
.26 
.47 

"."20 

".'63 
.07 
.14 
.15 
.29 

.31 

.50 
.01 

".'ii 

.65 
09 
.98 
.10 

.09 
.97 
.26 

".'62 

'.'io 

■.'06 

1.20 

''50 
.04 

i.'os 

.64 
.03 
.20 
.90 

.66 
.44 
2  32 
1..57 
2  00 
.19 
1.80 

'^22 

.66 

.54 
.21 

'.'m 

T. 

iioe 
.35 

.56 

.36 
..59 

'.'87 

2.00 

.34 

¥.H4 
.70 

1.77 
.03 
.25 

.96 

i,24 
1.02 
2  29 
1  46 
.35 

i'.ys 

.10 

.97 
1.77 

i!26 
1.29 

.42 
1.28 

.36 
1.46 

8.05 
2.98 

Montrose 

.80 

''20 
.19 
.16 

2.5f. 

1.03 
.69 
.80 
41 

1   19 
.49 

.42 
1,05 

9 '94 

.  h'- 
54 
Sfi 

.7<i 

1.38 

.59 

.04 

1.17 

1,13 

1,03 

1,60 

.81 

3.80 

T 

't 

•:7i 

T. 

t'. 
't 

't 

.... 
.'ie 

T. 

.50 
.13 
.50 
.14 

'.'is 

.16 

.15 

i!77 

1,20 

'.'06 
T 

.07 

'j2 

.03 
.20 

.67 

.66 
.21 
.23 
.74 
.11 
.36 
.82 
.21 

'.'75 
'.'.30 
'.'24 

.03 
'.'04 

'.'06 

'.'12 
1.00 

'  .'.35 
.05 

".09 

.61 

'!oi 

T 

.01 
.01 

".2? 
T 
.21 

09 
T. 

i.20 
.15 
.01 

4,08 

Morris  Run 

Mount  Poeono 

Mt.  Union! 

^Je3nammyFallsHII 

.16 
.20 
.11 
.52 

.07 
.39 

.40 

"."26 
i!26 

T. 

.60 

"02 
.02 

".QA 
66 
.19 

.40 

'.'03 
.09 

'.'08 

■.'is 

'.'6i 
'.'62 

.13 
.19 

1.50 

.16 

't. 

.09 
.63 

f. 

.33 
'.■59 

".6i 
... 

't. 

3.46 
9.80 
2  46 
4.00 

10,00 
5  25 

New  Park 

Lower  Susq 

.Tuniata 

6  27 

Newportllll 

6  73 

Orwigsburg 

Palmertont 

Paupaekllll 

Philadelphia***.... 

Schuylkill 

L8!ii;^n 

Upper  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

.35 

.08 

'.OS 
.10 
.09 

.'eo 

.15 
.49 

6.82 

8,08 
6.01 
6  62 

Phlla.  Navy  Yard  t. 

b.4^ 

Phila-P'nt  Breeze.t 

Phoenixville 

Pine  Grove 

Pleasant  Mt 

"t." 

.62 
.23 
.48 
T. 

"."49 

"."26 
.73 

"  ."62 

"."36 
.04 
'.'36 

8,04 
8,18 
6  76 
2  02 

Potts  town 

Pottsville 

Schuvlkill 

.Schuylkill 

Lower  Del 

Schuvlkill 

W.  Br.Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lo-ivi  r  Del 

Middle  Susq 

Schuylkill 

.18 
.10 

.28 
.17 

".a 

.27 
.16 
.34 
.29 

.01 
.30 

'.'6i 

.29 

'!65 

".20 

.01 

7.79 
6  28 

Quakertown 

Beading'" 

Renovoilll.. 

't. 
't. 

'.'64 

't. 

't. 

.... 

7.78 
7.78 
2  23 

Retreat 

3eranton'** 

Solinsgrnve 

Sellers  villet 

5.91 
4,97 
4  80 
9,10 

Shade  Gapt 

Shawmont 

.28 

"t." 

3.67 
9  47 

Continued  on  page  89. 
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CLIMATO LOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


July,  1938 


Daily  Precipitation  for  July,  1988  — Continued  from  page  38 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  mouth 

1 

2 

< 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

31 

1 

Attantic  Drainage 
(continued) 

Shlppensburg 

Lower  Susq 

W.Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.22 

.19 

T. 

.0:; 

.'■28 
.03 
T. 

.05 
.16 
.18 
.29 
.48 
.10 
.24 
.40 
.08 

.24 

.45 

.12 

1.02 

.02 

T. 

.25 

.48 
'.'26 

.'6i 
2!  66 

.18 
.04 

.02 

.86 

'.'34 
.81 
.10 
.47 

T. 

';25 

'i'.' 

'.'30 
.02 

'.'ii 

.07 
'.'39 

"if, 

.38 

.14 

1.26 

1.10 

.08 
.68 
.08 

'.'15 
.34 

.i4 
T. 

]ii 

.53 
'.'i4 

"io 

.68 

T. 

.09 

.60 
1.02 

.03 

T. 

.66 

T. 
2.59 

1.31 

1.09 
.15 
.22 

1.40 
.71 
.51 

1  20 
.29 

.06 
.51 

'^63 
.32 

■;5i 

.05 
.12 

1.70 
.51 

".{% 
.26 

04 

T. 

1  07 
.03 
.08 

'.'47 
.25 
.07 
.55 

.03 
.01 

'.'36 
1.28 

T. 
T. 

.70 
.03 

:?? 
.01 

T. 
.59 

.22 
.09 
.10 
.16 
.95 
T. 
.... 

.37 
.52 
.43 
.17 
.03 
.42 
.20 
.25 
.08 

.08 
.18 
.18 
.64 
.08 

'.'2i 

.... 

'.06 

"."96 

''i'.' 

1.08 

1.01 

..50 

.28 

.40 

'.'68 

T 

.44 

.52 

.20 

.05 

.28 
.44 
.39 
.24 
.20 
.32 
.32 
.88 
.12 
.68 

T. 

.14 

.14 

.08 

.89 

.65 

.74 

.68 

.10 

.07 

1.05 
.22 
.25 

1.05 
.75 
.27 

2.05 
.09 

'.'ig 

.22 
.12 
1.12 
.23 
.40 
.04 
.07 
.38 
.22 
.31 

.22 
53 
.40 
.40 
.20 
.49 
.14 
.08 
.33 

.31 
.63 
.11 
.13 
.72 
.37 
.14 
.20 
.10 
.27 
.75 

'^26 
.48 

■.'47 

.15 
.09 

.12 
T. 

.85 
.19 
.31 

'.'i2 

".Ah 

.04 
1.10 
.47 
.15 
.12 
.48 
.36 
1  00 
.31 

.05 
.05 

'.'63 
.09 

.05 

T. 

.08 

.18 
.04 
.85 

.60 

.1)9 
.55 
.82 
.70 
.38 

'!98 
.31 

89 

I  59 

1.73 

.15 

2.85 

.81 

.35 

.95 

.47 

.01 

T. 

.23 

.83 

.09 

.85 
.20 
.85 
.»5 
.87 
.20 
.08 

'.'95 
.75 

T. 

't.' 

.05 

.... 

.06 
T. 

.37 
T. 

2  6i 

State  College 

Stroudsburgllll 

Sunburyllll 

. 

6 

'.'65 
.08 

.16 
.20 
T. 

"64 

"!i2 

3.9; 
5.3; 
3  h' 

Susquehanuallll  — 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq  

Lower  Susq 

N".  Br.  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del ... 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

'.'26 
.37 
.11 
.42 

.03 

T.' 

.05 

.. .'. 

.... 

'.'oil 

.30 
.07 

'.'62 

■f. 
.08 

.38 
.61 

.12 

.68 

.13 
T. 

■.■74 
.44 

'!i6 

.06 

.38 

.08 
.88 
.64 
.36 

i!6i 
"71 

T. 

''i'.' 
.77 

.16 
03 
T. 

4.^t 

.... 

".ii 

.29 
.10 
.84 

';7o 

.06 

.18 

.40 

1.98 

1.63 
.23 
.60 

1.88 

1.70 
1.27 

'.'i9 

"48 

.32 

1.20 

1.46 

'.'66 

".2\ 

.09 

'■"r" 

■."62 
.02 

"i5 

'!i5 

.17 
.11 

".ib 

.09 

'.'•is 

.23 
.19 
.11 

.30 
.16 
.36 

'^43 
.26 
.4? 
.12 
.73 

5  4' 

3  3! 

Wellsboro 

2  6' 

Wernersvilleinear] 

.07 

.17 

2.66 

3.34 

.56 

'.'6.5 
.83 

1.10 
.65 

1.37 

'.'12 
.21 

.'39 

■.■46 

.32 

1.20 
.90 
.63 
21 

'"62 
.71 
.10 
.69 

.09 

'^21 
.16 

8  N 

West  Chester. 

.35 
.03 

T. 
T. 

'.'io 
■.'37 

"162 
T. 

T 

.01 
.22 

9.4' 

Westgrovejlll 

Wilkes-Barrellll 

Williamsportllij.... 
Williamstown 

YqP^                   

■ 

'.'.'.. 

•••• 

10.4! 
7.2f 

1.6' 
6.5( 
4  H' 

YorkHavenllll 

Zionsville.  .(near). 

4.6; 

7.1' 

Trenton.  N.  J***.... 

Ohio  Draiwwe 
Beaver  Fallsllll  .... 
Ttinirsville • 

Lower  Del 

Beaver      

.10 
.01 

'.'08 

.21 

.62 
.08 
1.04 
.08 
.50 
.61 
.51 
.58 
.11 
.03 

.75 
.18 
.55 
45 

';67 
'.'57 

'.'ii 

.18 
.23 

T 

.... 

T. 

■;2o 

8.4! 
1  9* 

Allegheny 

"66 
.20 
.50 
.04 

2  5; 

Allegheny. 

Allegheny. 

Allegheny 

Ohio 

.35 

■.■96 
.64 
.25 
.01 
.12 

.14 

.28 
.19 
.08 
.25 
.33 

T. 

T. 

.23 
.9S 
1.09 
.23 
.17 
.37 
.32 

.63 
.06 

T. 

.70 
.01 
.06 
1.17 
.22 

'.'23 

T 
.44 
.12 
T. 
31 
.26 

5  V 

Brookvillellll 

4  4i 

Buckstownt 

.38 
.60 
.82 
.06 

.06 
.65 
.06 
.16 

2.8 

.... 

".6i 

.50 
.02 
.03 

4  1' 

Chambersville 

Clairtont 

Allegheny 

Monongahela... 

Allegheny 

Ohio 

.15 

1.00 
.06 

.20 
.07 

5  7( 

2  6 

.... 

1.19 
.04 

..35 
.02 

'.'i6 

.02 

.61 

.10 

.98 

'f. 

6  5! 

.26 
.22 

i'. 

.20 

"!ii 

.41 
.13 
.10 
.20 
.13 

1.2( 

Confluencellll 

ConnellsviUe 

Youghlogheny  . . 
Monongahela — 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela.. .. 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

Youghiogheny  . . 
Beaver       

.10 
.09 

'!23 

.12 

.02 

".\2 
T. 
.02 
.10 

".m 

T 
.75 

.... 

.13 
.69 

'.'65 

.... 


•••• 

"."70 
'.'38 

.05 
.05 
.37 

'.'66 

.90 

".b& 

.62 
.18 
.92 

5  0< 

2.9 

.'i6 

T. 
.... 

3.4 

Coudersport 

.08 
.18 
.04 
.15 
.21 
.68 
.21 

.20 
.10 
.09 
.14 
.07 
.19 
.01 
.26 

'.'29 

.08 
.43 
.26 

2  9 

.28 
.17 
.19 
.78 
.05 
.26 

.52 
.80 

'.'06 
.28 

'.'28 

'.'is 

'!56 
.12 
.11 

.66 
.16 

1^40 

3.5 

Donorallll 

2.8( 

'.'65 
.28 
.17 

T. 



.07 

'\2 
.72 
.10 

T. 

08 
.03 
.21 
.48 
1.83 
.02 
.67 
.15 

"63 

T. 

".m 

T. 

'.18 
.09 



'.'i7 

'.'14 

T 
.33 

.25 

.05 

1.20 

.06 

'.'20 
Q3 

.27 

3.7< 

Ebensburg  . .: 

't.' 

.18 
.48 
.33 

1.19 

i'56 
.46 
T. 

'.'45 

',04 

.90 
.39 

.75 

'.'73 
.20 

.11 

.85 

05 
23 

.08 

.05 
.03 
,03 

.35 

.01 

.02 

.02 

03 
T 

'.08 
.10 

.02 

.06 

.i2 
.28 

.03 

.09 
.11 
.&3 

'.'62 
T. 

'^69 

.07 
T. 

'1' 

.08 

2,7.' 

Fraafclinllll 

1.21 

5 ,  .5' 

Greensborollll 

.03 

'.'60 
.02 

T. 

.81 

.25 
.23 
.45 
.05 
.06 
.07 



1.14 

T. 

1   6 

Qreensburg 



.... 
't" 

'.'69 

'.'oi 
i!66 

.16 

.05 

.07 

■!22 

.09 

.15 

T. 

.18 

.02 

.35 

T. 

.28 

•:35 

2  10 
.06 
.81 
.89 
..53 
.23 
T. 

06 
.17 

.26 
.38 
59 

.01 
1.15 
1.82 

'.'i6 
.66 
.05 

t'.' 

.01 

'."40 
.18 
.13 

■■34 
.26 
.02 
.48 

3.9( 
5  1 

Beaver 

Monongahela.... 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghlogheny.. . 
Monongahela — 

Beaver 

Ohio 

5  ? 

■.'65 

.85 
.36 
.32 
.76 
.29 

.'09 

.20 
.03 
.80 
.60 
.67 
.31 
.13 
.06 
.27 
33 

.02 

J*^ 
T 

.05 

29 

.07 

'.'47 

'"67 
.85 
.16 
.30 
T 

''23 

"34 
T. 

t' 

.01 
.04 
.13 
09 

i!04 

".\z 

'.'.SO 

't. 

'.'38 

'.'68 

't.' 

.... 


.03 
.09 

'[ffi 

'.'76 

'.'ie 

T 
.S3 
T 
.03 

4.4t 

'.'58 
.06 
.08 
.18 

T. 
.04 
.06 
.53 

';68 

't.' 

.08 
.04 

.01 
.10 



".Gb 
.09 

?  8 

Kane  (near)  U-..- 

4.1( 

.40 
'.'24 

8.4( 

Lake  Lynn  1111 

Linesvillellll. 

Lock  No  21111 

Lock  No.  41111 

LockNo.SUllll 

3.1 
4.3< 
0  9" 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela  . . . 

Allegheny 

Ohio ... 

.05 

1  81 

r.vrinDUS ' 

.01 

■!i2 

'!68 

'^02 

'..54 
.04 

'.'27 
.07 

."34 
.47 

4.5! 

Marienvillet 

't.' 

.13 
.08 

.12 

.28 

5  r 

McKeesportllll 

.30 
.69 
.02 
.04 
.93 
.05 

.41 
.06 

.'94 

.■51 

.08 

9? 

T. 

4  0< 

. . . . 

2.8' 

.73 
.30 
T 
.09 

T. 

.50 
.09 

'.'os 

8  8 

AfidlftUd     

Ohio 

2.3' 

Mosgrovellll 

Allegheny 

Ohio 

4.2< 

Mount  Lebanon. . . 

'.'is 

.05 

'!m 
't" 

"65 

. . . . 
... 

.13 
'.'46 

I  4' 

MotrnTmlUl      

Allegheny 

Beaver.   .   

Monongahela.... 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

.12 
.21 

'.'i4 
3? 

't.' 
'.'io 

.04 
.01 

.'31 

T. 

.'43 

1.06 
2.14 

'.'41 
.47 
T 
.19 
.54 

'.'22 

.12 
.22 

i.n 

1.39 
.74 
..51 
19 
.21 
.04 
.13 
.14 

'f.' 
.02 

2  8^ 

New  Castlellll 

4  9! 

Newell     

.40 

2.7< 

Parkers  Landingllll 
Pennlinelllin 

3.0( 
3  f< 

Pittsburgh"* 

T. 

.... 

.58 
.20 
.85 
33 

i!ii 

.81 

.37 
.05 

'.'57 
.03 

2!37 

.59 
.11 
.07 
.17 
.72 
.53 
90 

T 

.32 
.02 

't'.' 

T. 

.'64 
.86 

1.'47 

T 

.05 
.02 
03 
.25 
.18 
.02 

"14 
.02 

.06 

.12 
.22 

.09 







.09 
.. . . 

.14 

.05 
T. 

T. 

.08 
.7.5 
02 

.04 
.08 
.08 
.01 

?  Of 

Punxsutawneyll  11 . . 

4.2. 

Allegheny 

Ohio 

.53 

5  0* 

.87 

2.2( 

Salisbury  (near)... 

Youghiogheny  . . 

Conemaugh 

Conemaugh 

Rpavpr 

Monongahela  . . . 
Allegheny 

.12 
T, 

';23 

.20 

.33 

36 
.38 
.85 

92 
.24 
.07 
.50 

T. 
.15 

.09 

.10 
.21 

.17 
,53 

.18 

.74 
.31 

fi  * 

aaltsburgllll : 

Sewardllll 

08 
.03 

.01 
.02 

f. 
T. 

't.' 

.20 
.83 
T 
.08 

2.6< 
?  6" 

3haron!lll 

2.8( 

SharpsviHellll 

.03 

,05 

T. 

't'.' 

'^46 

'.'6i 

T 

.01 

S  1. 

Smethportllll 

5? 

8  7( 

Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela 

Youghiogheny  . . 

Conemaugh 

Allegheny 

.13 

■.'66 
.40 
.10 
.20 

.33 

.19 
.07 

.37 
.37 

.14 
.36 

!05 

.35 
.25 

.10 
.04 

.01 

..52 

1.05 

"69 

.01 

.2- 

.14 
.15 
1.16 
.06 
T. 

".6i 

"88 

.08 
08 
.02 
.28 

r 

.25 

1.80 
.81 
.03 
.60 
.16 

.08 
.06 

4.8; 

SprinjT'lalelllltt 

2.4" 

9  5") 

i.o."; 

.02 
22 
T 

"65 

.03 

.04 

'.'26 

5.K 

Union  Cityt 

■.'69 

.20 

03 

.05 

.16 
.20 
.96 

05 

.'28 
08 

'.'24 
1.17 

'i"'.' 

.01 

01 
.02 

't'. 

.61 
.04 

4.21 

Uniontown 

1.71 

Dnity  Reservoirti. 
Vandergriftt 

.19 

't.' 

.19 

3.7! 

■.'63 

'.'ii 

.62 
45 

2.75 

.81 

T. 

.17 
.42 

'.'12 

.03 
.38 

.84 

.37 
.06 

.28 

4  (V 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll.... 

Lake  Drainage. 

Erie**'  

Monongahela — 
Beaver 

.19 
.76 
'J' 

.27 
.18 

'.'is 

1.2< 

.15 
.10 

.25 

.78 
.69 

i!95 

T. 

.06 
.36 

T. 

.12 

.16 



.10 

1.22 

.50 

.40 

4  84 

Youghlogheny  . . 

Lake  Erie 

Genesee... 

.20 

.10 

.01 
.07 

.08 

3  Si 

'.'28 

.09 
.06 

.01 
.02 

.18 

T. 

.12 

2.21 

.08 

2  7! 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.  *"  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      {  Incomplete 
or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent,      tt  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  SpringdaJe,  Cheswick,  (P.  O.  Barking,  Pa.)  ;  of  Pennllne. 
Linesvllle:  of  Unity  Reservoir,  Greensburg;  of  QirardvUle,  Shenandoah:  of  Lock  No.  6,  Schenley.    t  Mdt.  tomdt. 
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Daily  Temperatures  for  July,    lUUB 


Stations 


7       8       9      10      11      12      13      H      IS      16      17      18      19     20     21      22     28     'U     25     2fi     27     28     20     ,10     HI      Mooii 


Mtoon* j  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Bedford (Maximum.. 

I  Minimum,. 
Bethlehem >  Maximum,, 

I  Minimum.. 
BrookvUlet >  Maximum,, 

'  Minimum,. 

Butler \  Maximum., 

'  Muiimum,. 

Carlisle ■ \  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Cliambersburg \  Maximum,, 

)  Minimum.. 
(jnambersviUe \  Maximum.. 

)  Minimum. 

Claysvllle \  Maximum,. 

'  I  Minimum,. 

Clearfield |  Maximum.. 

I  Minimum.. 

CoatesWlle N  Maximum., 

I  Minimum,. 

co"y \^^^^:: 

Coudersport {^SSZ: 

1^0-^-* {^sr:: 

E'^-^^-^^ issr: 

Emporium !  ^^'''"T" 

'^  i  Minimum.. 

Wnhrsitft  i  Maximum.. 

^P^'^*'** i  Minimum.. 

c-Hp*  !  Maximum.. 

•^"^  i  Minimum.. 

Franklinl 1  Jl^'^'^fn'?" 

;  Minimum,. 

^^--'--^ iriiulmZ.V 

Oeorge  school |  Maximum.. 

«e"y^^-« iStnlmuT; 

Gordon f  Maximum.. 

""  \  Minimum.. 

G-«-^-« iSfn^^um.-: 

«---"« TmST.- 

Grove  City )  Maximum.. 

'  (Minimum.. 

Hamburg 1  Maximum., 

(  Minimum.. 

Harrlsburg* )  JI^^'™?™" 

)  Minimum.. 

Hawley \  Maximum,, 

I  Minimum.. 

Holtwood* *  Maximum,, 

(  Minimum,. 

Huntingdon \  Maximum., 

I  Minimum.. 
Johnstown \  Maximum,. 

'  Minimum.. 
Kylertown* (Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lancaster )  Maximum., 

I  Minimum.. 
Lawrenceville *  Maximum,, 

'  Minimum.. 
LebanonI \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Locli  Haven (Maximum,. 

'  Minimum,. 
Marcus  Hook* \  Maximum  „ 

I  Minimum,. 
Meadville )  Maximum,. 

'  Minimum,. 
Mercer* /  Maximum.. 

I  Minimum. . 

Midland f  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Montrose \  Maximum., 

'  Minimum,. 
Mount  Pocono /  Maximum.. 

1  Minimum.. 
Muncy  Valley )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
New  Bloomfie'd (Maximum.. 

(  Minimum.. 
New  Castle /  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Palmerton* S  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Philadelphia*,..., \  Maximum,, 

'  Minimum.. 
PhoenixvlUe /  Maximum.. 

I  Minimum.. 


69 

82 

78 

76 

80 

8.S 

86 

89 

84 

86 

89 

88 

84 

88 

80 

81 

86 

80 

69 

64 

all 

45 

47 

6i 

65 

60 

64 

6,5 

61 

63 

67 

«« 

64 

61 

56 

Ul 

7» 

86 

82 

81 

S3 

86 

91 

il6 

93 

91 

95 

94 

87 

85 

83 

85 

90 

86 

60 

06 

57 

47 

48 

60 

56 

60 

67 

CO 

60 

60 

67 

60 

61 

54 

68 

6b 

SO 

85 

84 

77 

86 

87 

92 

92 

92 

90 

94 

V2 

90 

89 

85 

86 

92 

91 

60 

66 

56 

54 

61 

64 

55 

63 

69 

67 

6h 

66 

64 

67 

6i) 

60 

62 

70 

69 

78 

76 

76 

Hi) 

82 

86 

90 

82 
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82.2 
69. 4 
86.8 
60.6 
86.8 
66.6 
81.8 
66.0 
87.7 
69.9 
8H.8 
68.8 
87.9 
64.2 
84.6 
.58.4 
86.0 
60.9 
88.6 
57,9 

86.6 
64.4 
84.6 
.54.6 
82.1 
57.9 
87.7 
66.2 
79.1 
59  0 
83.4 
68.6 
89.7 
65.4 
81.1 
66  0 
8S.3 
56.5 
79.3 
61.1 

85.5 
66.6 
87.1 
66.3 
83,9 
59.4 
84.1 
63.6 
87  6 
58.3 
84.2 
.59.8 
86.2 
68,6 
84.7 
66.7 
84.1 
56.8 
85.9 
69.1 

86.6 
61.2 
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61.6 
81.2 
68.6 
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84.8 
67.6 
86.6 
64.8 
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61.8 
90.5 
70,0 
82.0 
67.5 
81.9 
56.7 

84.7 
63.1 
80.2 
59.6 
76.7 
68.5 
81.8 
68.6 
86.0 
61.2 
86.4 
61.0 
85.7 
63.2 
86.1 
69.4 
87.1 
66.1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


July,  1938 


Daily  Temperatures  for  July,  1938— (continued) 


Stations 


12      13     14     15 


16     17 


18      19 


20     91     22     23     24 


25 


26     27     28     29 


30 


31    Mean 


PittsburKh* \  Maximum , 

(  Minimum,. 
Quakertown (  Maximum, 

\  Minimum,. 
Reading* )  Maximum, 

(  Minimum.. 
Retreat i  Maximum. 

(Minimum.. 
Ridgwayt (Maximum, 

(  Minimum.. 
Salisbury(near) (Maximum. 

I  Minimum,. 
Scranton* )  Maximum, 

(  Minimum,. 
Selinssrrove i  Maximum. 

(  Minimum,. 
Somerset j  Maximum, 

)  Minimum. 
StateCoUege j  Maximum. 

(  Minimum.. 
Stroudsburgt (  Maximum,, 

I  Minimum.. 

Towanda \  Maximum, 

I  Minimum.. 
Uniontown, \  Maximum, 

/  Minimum.. 
Vandergrift* S  Maximum. 

1  Minimum.. 
Warren i  Maximum, 

'  Minimum,. 
Waynesburg \  Maximum, 

(  Minimum,. 
Wellsboro i  Maximum, 

(  Minimum.. 
West  Chester J  Maximum. 

\  Minimum . . 
Wilkes-Barre* f  Maximum. 

1  Minimum.. 
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'  Minimum,. 
Williamstown )  Maximum. 
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York ( Maximum, 

I  Minimum  . 
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84.3 
62.5 
83.9 
62.0 

84.4 
66.6 
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69.8 
80.3 
54.0 
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62.9 
84.6 
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63.9 
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84.5 
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61.9 
86.4 
61.8 
86.9 
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•    Midoigtit  to  midaisrht. 
from  record. 


t    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 


°,  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing 


PRESSURE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 
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humidity 
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31 
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80 

58 
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•  For  any  flve-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velodtleg. 
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GENERAL  SUMMARY. 

This  was  the  wannest  August  since  that  of  1900,  due  to  a  vast 
mass  of  tropical  air  that  moved  northward  from  the  Gulf  Region 
and  overspread  the  eastern  portion  of  the  country.  Tempera- 
ture extremes  were  not  unusual,  the  highest  for  the  State  being 
100  degrees,  but  the  daily  means  were  almost  constantly  above 
the  normal  throughout  the  month,  and  the  persistent  heat  be- 
came very  enervating.  The  temperature  peak  was  reached  in 
all  parts  of  the  State  on  the  loth  and  16th.  The  rainfall  aver- 
aged a  little  more  than  two-thirds  of  the  August  normal,  with 
the  greatest  deficiencies  in  the  southwestern  portion  of  the  State 
where  a  harmful  drought  condition  prevailed  near  the  close  of 
the  month.  Despite  the  large  deficiency  for  the  State,  as  a 
whole,  there  were  several  small  regions  where  local  thunder- 
showers  were  heavy.  However,  the  real  severity  of  these  storms 
was  not  so  much  in  the  rainfall  as  it  was  in  the  damaging  winds 
and  lightning.  On  the  1st  a  severe  thunderstorm  occurred  in 
the  region  of  Scranton.  The  attendant  rainfall  was  light,  but 
a  powder  plant  near  Moosic  was  struck  and  fired.  The  result- 
ing explosion  was  felt  and  heard  over  a  radius  of  twenty  miles. 
Fortunately  no  lives  were  lost,  but  three  men  were  seriously 
injured.  The  property  damage  was  invoiced  at  $67,000.  On 
the  7th,  local  torrential  rains  occurred  in  lilrie  County.  Fields 
were  flooded  and  washed,  and  highway  traffic  was  delayed.  The 
crop  loss  was  considerable,  but  no  reliable  estimates  could  be 
had.  On  the  17th  a  severe  thundershower  occurred  in  the 
Harrisburg  region.  The  rainfall  was  only  moderately  heavy, 
but  the  lightning  was  severe.  Two  dwellings,  a  barn,  and  a 
silo  were  struck  and  fired,  and  large  factory  chimney  was  de- 
stroyed. The  loss  of  the  barn  and  its  contents  was  estimated 
at  $6,000,  and  of  the  chimney  at  $400.  Lightning 'struck  two 
gasoline  pumps  in  Bonneauville,  and  stunned  a  youth  who  was 
standing  about  twenty  feet  distant.  Crops  generally  made  fair 
to  good  progress  in  about  three-fourths  of  the  State,  but  were 
seriously  stunted  in  the  southwestern  portion.  The  drought 
condition  extended  east  to  include  Bedford  and  Blair  Counties. 
The  effects  were  most  severe  on  grasslands,  and  pastures  and 
meadows  became  very  short.  It  also  interfered  with  the  earing 
of  the  corn  crop,  and  in  many  places  a  yield  of  nubbins  was  the 
result.  Truck  crops  also  suffered  severely,  and  many  gardens 
became  a  complete  loss. 

TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 


from  90  stations,  was  73.8",  or  3. 5*^  in  excess  of  the  51-year 
normal.  The  iiighest  monthly  mc^an  was  80.2"  at  Marcus  Hook, 
and  the  lowest,  63.8°,  at  Giouldsboro.  Extremes  for  the  month 
ranged  from  a  maximum  of  100°  at  Marcus  Hook  on  the  14th 
and  15th,  and  at  Carlisle  and  Ephrata  on  the  15th,  to  a  mini- 
mum of  36°  at  Somerset  on  the  30th.  The  greatest  daily  range 
in  temperature  was  55°  at  Butler  on  the  22d. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  made  at  169  stations,  was  2.90  inches,  or  1.33 
inches  less  than  the  51-year  normal  for  the  month.  The  great- 
est monthly  amount  was  8.53  inches  at  Arendtsville,  and  the 
least  was  0.59  inch  at  Smethport.  The  greatest  amount  in  any 
24  consecutive  hours  was  4.44  inches  at  Phoenixville  on  the 
17-18th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  AUGUST 
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Allentown 

^  \ltoona 

§  Ardmore 

2  Arendtsville 

'S  Bedford 
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■c  vjenter  Hall 
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Emporium 

Ephrata 
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Gettysburg 
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Gouldsboro 
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Eauover 

Harrisburg 

Hawley 
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Huntingdon 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 
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Marcus  Hook 

Montrose 

Ml.  Pooono 

Muncy  Valley.....--- 
Nesharainy  FallaH..-. 

New  Bloomfield 

Palmerton 
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Phila.  Navy  Yard — 

Phoenixville 

Cluakertown 

Reading 

Scranton 

.•^elinsgrove 

ShawmojjtU 
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Stroudsburg 
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Wellsboro 
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Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

Berks 

York 

Dauphin 

Wayne 
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15 

91 

17 

95 

15 

97 

15 

94 

16 

80 

15 

93  i 

3t 

95 

151 

95 

15 

94 

31 

95 

15 

95 

16 

90 

16 

97 

16 

95 

3t 

98 

15 

97 

15 

100 

141 

90 

16 

87 

16 

94 

15 

94 

16 

97 

15 

94 

15 

95 

16 

96 

15 

95 

15 

92 

3t 

94 

15 

93 

17 

95 

16 

94 

15 

97 

17 

93 

15t 

96 

16 

95 

15 

94 

15 

96 

16 

95 

17 

97 

16 

95 

16 

96 

15 

96 

1.5+ 

96 

3 

93 

3 

91 

16t 

91 

3t 

94 

3 

92 

3 

94 

4t 

95 

21 

89 

6 

92 

3+ 

94 

16 

96 

3 

94 

3 

94 

3 

93 

3+ 

89 

3 

8fi 

16 

91 

3+ 

100 


7 
16 

4 
20 

3t 

2+ 
16 
15+ 
16 

3 

3+ 


14+ 


63  ! 

49  I 

55 

52 

43 

56 

52 

51 

63 

44 

63 

49 

44 

63 

52 

64 

49 

46 

42 

691 

66 

67 

45 

61 

48 

46 

50 

45 

51 

60 

60 

48 

48 

48 

54 

48 

52 

63 

60 

51 

60 

57 

63 

51 

66 

52 

49 

50 

49 

46 

54 

61 

54 

54 

62 

40 

39 

42 

50 

45 

39 

39 

48 

53 

46 

46 

60 

41 

47 

47 

47 

42 

52 

40 


36 


25  32  I 

26  37 
26+1  28 
26  j  37 
26  I  46 


26 

26 

13 

25 

30 

26 

26 

30 

26 

25i 

25+ 

27 

26 

26 

21 

26 

26 

26 

26 

26+ 

29 

26 

26+ 

28 

30 

25 

26 

26 

13+ 

26 

26 

2.5+ 

26 

26 

26 

25+ 

26 


26  !  31 

26 

26 


2.25 
1.16 
6.88 
8.53 
1.47 
4.60 
2,86 
4.31 
3.09 
2.46 
3.93 
2.26 
1.95 
1.82 
3.29 
2.98 
3.72 
4.97 
2.20 


26 

30 

31 

26t 

261 

26 

28 

13t 

26 

26 

14+ 

22 

29 

29 

251 

29 

261 

29+ 

25 

31 

29 

251 

29 

29 

25+ 

29+ 

26 

25 

28 


25+ 

29 

25 

29 

30 

25 

29 

30 

25+ 

25 

29 

26 

25 


26 


26 


3.99 

4.28 

2  30 
2.01 
3.25 
2.11 
3.04 
2.55 
4.79 
1.18 
5.80 
3.74 
1.51 
3.13 
4.39 
4.20 
5.64 
4.10 
2.62 
6.78 
3.11 
2.58 
1.62 
2.08 
4.23 
1.73 
0.86 
4.85 
4.60 
0.7" 

3  29 

1  73 
4.81 

2  23 


-2.65 
-2.33 
+  1.21 
+3.78 

'+6!i5' 
-1.86 
+  0.38 
-0.73 
-1.66 
-0.80 
-2.83 
-2.03 
-2.44 
-1.11 
-2.06 
-0.60 
+0.81 
-2.11 


-0.,53 
+  0.24 
-1.79 
-1  91 
-0.63 


0.96 
0.42 
3.44 
2.32  ] 
0.74  I 

2.12  i 
1.35  I 
1.70  ! 
1.53 
1.07  \ 
2.17  i 

1.13  j 
0.65  ! 
0.80  I 
1.54  ' 
1.79 
2  oil 
1.86 
1.19 


-1.04 
-0.92 
+0.36 
-2.83 

+  0.28 
-0.3?. 
-2.75 
-1..50 
-1.48 


30     56 


3.89 

2.02 

1.98 

1.95 

3.91 

1.74 

3.53 

1.77 

4.. 52 

2.05 

1.71 

2.93 

1.46 

1.83 

2  07 

3.82 

2  60 

3.73 

3.52 

4.30 

6.' 79 

3  06 

2.53 

2.86 

1.81 

1  20 

2.00 

1.91 

1.53 

2.25 

2.66 

3  03 

1.47 

s.rs 

1     2.90 

+1.68 
-0..'^2 
-2.66 
+  1.43 
-1.98 
-1.63 
-2.07 
-1.76 
-0.88 

-2^62 

+  0.65 
+  1.17 
-2.41 
-1.71 
-2.05 
+  1.08 
-1.68 
-0.17 
-1.82 
-1.92 
-1.97 

-2.03 
-0.46 
-1..52 

4  0.45 
-1  67 
-2. SI 
-0.76 
-2.65 
-1.64 
-1.40 
+0.04 
-1.92 

-0  90 
+0.77 


■0.42 
-1.11 
-0,37 
-1.61 
-3.08 
-1,57 
-3.O0 
-3.18 
-1.95 
-1.24 
-0.72 


+0.41 


2.91 
1.64 
1.2k 
0.56 
1.23 
0.68 
1.11 

1  43 

2  20 
0.36 
2.85 
2.30 
1.10 
2.22 
2.73 
2.16 
2.43 
1.63 
1.44 
4.44 
1,56 
1.41 

0  98 
1.33 
2.40 
0.87 
0.22 
2.00 
2.02 
0.34 
1.26 
n  61 
3.95 

1  37 
2.69 
0,68 
0  82 
0.67 
1.60 
0.62 
1.10 
0.60 
1.93 

0  fi9 
0,59 
1.40 
0.32 
0.94 
0.62 
1.10 

1  03 
1.00 
1.10 
1.96 


2.77 
1.19 
1  10 
1.14 
0.53 
0.53 
1.0,5 
0.66 
0.48 
0.86 
0.98 
1.03 
0.47 


1.34 


0  I  12 
0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  i     9 

0       6 

0  1   U 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

n 

0 

0  I  7 
0  I  11 
0      11 


sw. 
w. 


nw. 

nw. 


sw. 

w. 

nw. 


rw. 

sw. 

se. 

w. 

w. 


sw. 


w. 

sw. 

sw. 

nw. 

n. 

w. 

sw. 


8W. 
SW. 

SW. 

w. 

nw. 

n. 

sw. 

nv.'. 

w. 

w. 

w. 

ne. 

nw. 

sw. 

nw. 

w. 

sw. 

sw. 


2  I  w. 
,2      sw. 


19 
14 

9 
15 

9 
26 

4 
14 

8 
22 
22  7 
10  13 
27 


w, 

nw. 
sw. 


w. 

sw. 


nw. 

w. 

sw. 

sw. 

s. 

w. 

s. 

nw. 


John  A.  Krit  k. 
John  J .  Martin . 
H.  L.  Balderstou. 
Harold  J.  Miller. 
Charles  V.  Lee. 
Lehigh  University. 
Prof.  C.  K.  MiDci 
Edward  E.  Bailey. 
William  li.  8pear. 
John  Ho.'-s. 
Howard  L.  Pyle. 
Wui.  A.  Kurer. 
C.  E.  Koppenhefier 
Ira  J.  Keath 
Andrew  B  Evanslia 
Proi.  -N.  W.  Swayne. 
Dr  Henry  Stewart 
Miss  bailie  M.  Johnson 
Ronald  II.  Marshall. 
State  Siuiutonuni. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.S.  Weii.llir.r  Buieai. 
Mrs.  DellH  M.  Pennoll 
H.  W.  Louy.  C.  I'.. 
Prof.  I'Bul  H.  Yoder 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt.of  Wat-  r  Work^ 

C.  ]'.  narliiiC 
Lebanon  Valley  Gas  Co 
Joseph  Ki:av(r. 

Sun  nil  Co 

Philip  F   Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskill^on. 

H.  O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  (  (■ . 

J.  Earl   S.  ealler 

New  .lerscv  YAuf  Co. 

r.  S.  Wf.iitli.M  Hur.iiii 

Navy  .\erologicaI  Otlic' 

Phil'adelphiaSub  Waiirt  •- 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  i  ummi  . 

U.  S.  Weather  Unieiii.. 

Dr.  Georgt  I'-  Fi.sher 

W.S.ouilvs. 

State  Tea<'hers  College 

C  A.  Kern. 

State  Teachers  CoUcEe 

Mr>^    M.  Ordelia  Parks. 

(iHoiRc  W.  Hill. 

Harlan  Savior 

U.  S.  .Virw ays  Station. 

Mrs.  Ralph  P.  Keller. 

Siistiui'hunnii  CoUieri'-s  co 

York  Water  Co. 

Franks.  Fawcett. 

William  C.Faust. 

John  E.  Lewis. 

carncEric-Illinoi?  Steel  Corp 

J.L.  Melvin. 

.\ss'd  Gas  <i  Electric  Co 

Philip  R.  Shaw 

Ted  K.  Wineman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.  Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.  Harmon. 
W.  F.  Gnllagher. 
Robert  Tross. 

U.  S.  Forest  Service. 

Westmoreland  Water  Co. 

PaulF.  Cov 

U.S.  \irw  ays  Station. 

Perry  P.  Cainpbell 

Nev  Pa  stle  Water  Co . 

Gen   'hemicalCo. 

U.S.  Weather  Btiresn . 

Wes:  Ponn.  Power  Co. 

J.  D.  Beachy. 

Harry  H.  Gerber. 

n.L.  Grove. 

Wm.  W.  Marsteller. 

Westmoreland  Water  Co. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

Harold  L.  Johnson 

Thomas  S.  Knox. 


n.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departure* 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period ;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  +  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  ^  From  all  available  records. 

Reference  letters,  », '',  •,  etc.,  indicate,  respectively.  1,  2,  3,  etc,,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  leas  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

tt  Post-Office  addresses  are  as  follows:  of  Lycippns.  Greensburg:  of  Weshamlnv  Falls,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  of  Shawmont,  Manaynnk:  of  Kane  (nr>.  Kane,  RFD 

W.  B.  0.  Pbiladelphla-10-11-88-1050, 


Al'UUST,    ll>8S 


t;LI.MAlX)lA)(;K;AL   DATA:    I'KNNSVI  A' AN  I  A   SKCIIO.N 


U 


Daily  Preoipitatiou  for  AukubI,   i98b 


Draluase  Basin 

Day  of  nontti 

^ 

Statioui 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

« 

9 

10 

U 

12 
1.) 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Ri< 

ill 

" 

Atlantic  i>i'(iitia(7«. 

Lehigh 

T. 

.14 
.10 
.41) 

.21 
.18 
.28 
.38 
.10 

.31 

■.'07 

'.04 
.02 

'.'is 

".U 
T. 

'.'is 
'.'si 

.12 

T. 

.23 
.46 

.49 
■r 

i>29 
.50 
.84 

'.'is 

'.'06 
.89 
.01 
.34 
T. 
.09 

1.55 

r. 
't'.' 

.01 
.42 

't.' 

.39 

'i'. 
'.'is 

'."ii 

'  .'22 
.12 
.10 

.82 
.74 
.64 
.47 

".60 

i>22 
.17 
.42 
.09 
.21 
.28 
.15 
T. 

.'is 

.15 

.34 
.12 
.39 
.01 
T. 
.47 
.06 
T. 
.06 
.13 
.62 
1.38 
.12 

.96 
.06 
.17 
.26 
.02 
.13 

.05 
.05 
.15 
.21 
.16 
13 

.95 

T. 

T 

2.25 

A.llOUtOWUi  1,  

T 

.09 

1.16 

W.  r.r,  tiusq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

.... 
.... 

8!44 
2  03 

.02 

.... 

.27 

0.86 

AusDiiia  !l| 

.... 

.... 

.78 
2.32 
.44 
.14 
T. 

'  i'f, 

6. 88 

Arenilt.<vine.l|||.... 
ti.iker  s  Suiuuiil. .. 

BaUlKaKlo  { 

Bodiord 

8.68 

1.98 

Middle  Susq 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

.06 
.15 

.50 

1.60 

.78 
'.'37 
.19 

.25 

.06 
.30 

1.47 

... 

2.96 

Berwiudalet 

'.'is 

.39 
.16 

.15 

.78 
.16 

8.54 

1.42 

2.12 
1.12 

.02 

.09 

4.60 

Bi«Kuob|||l 

BlosorviUoU 

Uuitalo  Millsllll 

iJarlisle 

Carter  Campt 

Cenu-'r  Hall 

Chambersburg 

3.41 

Lower  Susq 

Potomac 

Lo\v»r  Susq 

W.  Br.  Susq 

Susquehanna 

Potomac 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del.  I 

Lower  Susq 

Schuylkill 

.70 

.42 
.18 
.30 
.38 
.83 
.06 
.36 
.24 

T. 

1.01 

.95 

.60 

3.98 

.05 

1.78 

'1'. 

.05 

'.'ii 

.36 
.09 
.0:t 
.23 
.42 
.39 
.11 
.07 
.60 
59 

1.35 

.... 

.... 

'.'28 

"ds 

2.86 
1.48 

KOT 

'.'lii 

2.' 17 

1.08 
.'87 

.11 

'.'•ii 
.49 

.03 

.11 
.01 

'.'63 
'.'69 

1.70 

1.44 

.01 

i.is 

.98 
.44 

4.31 

.62 
.81 
.36 
.16 

3.09 

.... 

.02 
.02 

.... 

'.'62 

.... 

2.46 

Ooatesville 

3.93 
2,26 

Coushohockeu 

Doyl"stoun    

Driftwoodt 

.20 
.28 

* 

T. 

.42 

T. 

1.54 

.08 

'.'25 
.53 

* 
.06 

1.61 
.02 

T. 

3.42 

T. 

1.26 

W.Br.  Susq 

W.  B.Susq 

W.  Br.  Susq 

W.Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

.14 
.26 
.26 

.22 

.55 
.22 
.14 
.31 
.32 

* 

.22 
.61 
.59 

* 

'.'6i 

• 

.29 

.03 

1.64 

.48 
.26 

.16 

.32 

2.78 

.06 

.02 

... . 

.04 
.15 

1.95 

Euglish  Ceutert . . . 

« 

.01 
T. 
.44 

* 

* 

.67 
.26 
41 
.89 
.01 
.09 
1.24 

2!69 
.85 
.01 

SI. 04 

.80 

T. 

2.20 
.04 
.73 
.38 
.03 
.01 

.14 

1.82 

Forest Cityllll.  ..   .. 

Fredericksville 

FreBlandlJII 

.... 

.... 

3.25 

T. 

.20 

.82 

T. 

■r. 

.04 
.30 
.01 



't.' 

.40 

T. 

T. 

.12 

.17 
.68 

3.22 

.02 

T. 
.18 

T. 

3.29 

N.  Br.  Suso 

.02 

T. 

'!in 
.11 

.01 

.61 

.10 

1.15 

Ueorge  School 

Gottvsburg  ..     .   . 

09 
.02 

'."62 

.02 

.42 
.90 

.55 
2.30 

.23 

2.98 

Potomac     

.29 

.83 

1.85 

1.19 

.06 

.27 
.62 

.... 

.... 

T. 

.68 

3.72 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

4.47 

'.'30 
.26 

.04 

T. 

.26 

.62 

.21 

.25 

.05 
.65 
.16 

1.35 

.03 

1   ^'} 

4.97 

Gouldsboroll! 

.02 

2.20 

.89 

T. 

T. 

.27 

T. 

".5& 
.67 
.16 

"  .'22 
T. 

T. 

2.88 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

.39 

.91 
.13 
.09 
.13 

T. 

.... 

.02 

T. 
T. 

.01 

'.'24 
.13 

.16 

't'.' 

T. 

.57 

.11 
.44 
.25 
T. 

'!« 

.98 

'.'37 
.10 

.52 
.03 
.05 

.22 

'.'ii 

.19 
.10 

.06 

.75 

.55 
1.64 

.50 

2.36 
T. 
.17 
.59 
.51 
T. 

§ 

.01 
.02 

1.28 
.71 
.09 

1.23 

T 

3.99 

S^larrisburK*** 

ffftwlevlltl 

T. 

.98 

.80 

4.28 

•r. 

.01 

2.30 

Hollistervillellll.... 

HoltwoodlJ 

Huntingdon 

Huntsdalet 

Hyndmanllll 

Kylertown 

^05 
T 

T. 

T. 

.44 
.15 

'.'53 

.58 

.... 

T. 

2.18 

2.01 

Juniata 

Lower  Susq 

.19 

.40 
.32 
.02 
.12 
.20 
.07 
.42 

.55 
.36 
.14 
.09 

.17 
65 

.80 

.10 

.or 

3.25 

.09 
T.' 

3.18 

.10 

'.'46 
.03 
.76 

'!66 
.04 

.04 

.63 
.12 
.90 
.06 
.68 
1.43 

't. 

.03 

.01 

'.'38 

1.76 

.05 

.62 

.56 
.07 
.47 
.22 
1.79 

2.21 

W.  B.Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh 

.... 

.... 

.01 

.03 

.... 

T. 

.52 

i!ii 

2.11 

Lakevillellli 

2.09 

5"' 

3.04 

LansfnrrllUI 

T. 

T. 

.32 

... 

5.41 

N.  Br.  Susq 

Lower    Susq 

Lehigli 

.60 

.... 

T 

2.55 

'.'82 

'.'65 
.52 

2.20 

.04 

'.■73 

.06 

1.52 

'.'i6 
'.'26 

1.16 

't. 

4.79 

Lehightonllll 

.76 

.24 

.19 

1.28 

.84 
.04 
.01 

.54 

.07 

.... 

.... 

3..")5 

Middle  Susq 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

T. 

1.43 

2.72 

.36 
T. 

28 

1.18 

Marcus  Hook 

Matamorasilll 

Mauch  Chunk 

2.85 

5,fO 

1.39 

.12 

.58 

2.87 

Lehigh 

Millers  burgi 

Millvillet 

Lower  Susq 

N.  Br.  Sasq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lowt'r  Del 

Juniata 

.50 

'.'22 
.10 
06 
.03 

.48 
.17 
.38 
.05 

;?? 

.51 

■.\^ 
.13 

.02 
.30 
.06 
.50 

.30 

.70 
.01 

'.'io 

.92 

'.02 
.18 
.12 

't' 

.45 

'.'64 
.05 
13 

1   =10 

.12 

.9? 
.07 

3.42 

.10 

'.'69 

.20 
2.29 

.76 
1.00 

.38 

.19 
■,62 

.10 

.91 
.64 
.45 
.10 
57 

2  ?8 

Montrose 

.39 

2.20 

.15 

.04 

.... 

.... 

3.74 

.42 

'.'io 

4.43 

Mount  Pocono 

T 
.72 

'.'•id 
.93 

T 

.20 

1.51 

Mt.  Union! 

'.'63 

.90 
'.'16 

'.'27 
.19 

.05 

.1."* 
.29 
.11 

8.77 

Vluncy  Valley 

Mesliaminy  Falls  III! 
New  Bloomtield 

.'64 

.10 
.52 

si 

'.'26 

.11 

2. '63 

2.22 

.10 
2.16 

3.13 

.05 

.... 

.... 

.40 

.13 

1.58 

4.39 
4.20 

New  Park 

Lo\ver  Susq 

Juniata  

.05 
.65 

.54 

2.09 

4  95 

Newportllll 

.25 

.10 

.10 

.40 

T 

.73 

.02 

2.40 
.52 
.18 
.40 
.64 
.02 
2.86 
4.44 
.17 

.33 
1.00 
1.56 
.67 
.43 
.05 
.32 

3.78 

Schuylkill 

Leiiigh 

flpp.-r  Del 

Lower  Del 

Loner  Del 

.19 
1.04 

.14 

.77 

1.42 

.15 

i!6o 

.66 
.68 

■.■59 

72 

.68 

i!72 

.24 

2.88 

.06 

.24 

2.43 

'^48 

.05 

'!6i 

.12 

.02 

'.'64 

5.64 

Paupaokllll 

.15 
.04 
.12 
.23 
.16 

••• 

'.'22 
.02 

.03 

'!6i 

*.'i7 

2.07 

Philadelphia***.... 
Phila.  NayyYard  t. 
Phila-P'nt  Breeze.l 

.11 

T. 
T. 

T. 
T. 

24 
T. 
.34 

1.45 
T. 
1.42 
1.13 

.01 

.02 

.03 

4.10 
2.62 
5  83 

Phoenixville 

Sehuylkill 

.48 
.12 

.01 

'.'40 
3.61 

.18 
.06 

'.'46 

6.78 

Pine  Grove 

Pleasant  Mt 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

.75 

.87 

.02 
.30 

.01 

4.26 
5.12 

Port  Clinton 

1.70 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lo  w  i?r  Del 

.18 
.87 

.06 

T. 

.02 

2.95 

.01 

.02 

.38 

T 
.33 

.38 

'.'si 

.25 
.33 

.01 

T. 

.50 

2.70 

Poit^vllle 

.03 
.14 

'.'63 

4.86 

Quakertowii 

.34 
.05 
.09 

.66 

'.'6i 

'.'so 
.10 

02 
T. 
.32 

1.13 
1.36 

';i4 

.16 
.04 
.71 
.64 
T 

3  11 

Reading*'* 

Schuylkill 

W.  Rr.  Susq 

N.  Rr.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lo«er  Su=q 

Lo\'  'T  Del 

.17 
.13 
T. 
.10 
.35 
■^0 

.35 

'.'08 

.10 

.48 

2.68 

Reuovoilll 

.... 

.... 

1.28 

Retreat 

.02 
T. 

.30 
.65 
.21 
.36 
.25 

0.72 

STanton'** 

■^"^linsj^Toyp 

.03 

".ii 

"M 

T. 
.13 

.19 

.04 

1.33 

63 

T. 

.... 

.03 

T. 
.01 

T 

T. 

.09 

"en 

1.62 

2,08 

Sellersvillet 

3.81 

Shade  Gapt 

Middle  Susq 

Schuvlkill.. 

.20 

.05 
.24 

.07 
.16 

.24 

1  65 

Shawruont 

.25 

.45 

.57 

2.40 

.... 

.04 

.... 

4.23 

Continued  on  page  46. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


August,  1938 


Daily  Precipitation  for  Augrust,  1938-Continued  trom  page  44 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


12      13 


16 


20     21 


22     23     24     25     26     27     28     29     80 


31 


AUanttc  Drainage 
(continued) 

Bhippensburg 

State  College . 

Stroudsburgllll 

Sunburyllll....----' 
SusQuehannalHI  — 

Towanda 

Weikert 

Wellsboro.... 

WemersvilleLnearJ 

Westchester 

Westgrovellll.- 

Wilkes-Barre^..--- 
Wilkes-BarreHH.il-  ■• 
Wllllamsportllil  — 
WUliamstown 

York •• 

YorkHavenllll..... 
Zionsville..(near). 
Trenton.  N.  J*".— 

Ohio  Drainage 
Beaver  Fallsll  II  ...  • 

Blairsville 

Bradford.... 

Brookvillellll 

Buckstownt 

Butler •■ 

Chambersvuie 

Clairtont 

Clarion 

Clays  ville.... 

Confluencellll 

Connellsville 

Corry 

Coudersport 

Derry..., 

Donorallll 

Dunlot 

Ebensburg 

Franklinllll  • 

Greensborollll 

Qreensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown . . .  ■  ■  •  ■  • 
Kane  (near)  U-.-- 

Kregarllll...-; 

Lake  Lynn  III 

Linesvillellll- 

Lock  No  21111. 

Lock  No.  4  nil 

Lock  No.  6UII1I 

Lycippus 

Marienvillet 

McKeesportllll 

Mead  ville 

Mercer 

Midland 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon... 

Natronallll 

New  Castlellll 

Newell ,•• 

Parkers  Landingllll 

PennlinellllU 

Pittsburgh"'..  .... 

Punxsutawneyll  II . . 

Ridgway 

Rochester! 

Salisbury  (near)... 

Saltsburgllll: 

Sewardllll 

Sharonllll 

Sharps  villellll 

Smethportllll 

Somerset 

Springdalelllltt 

Tltusvillet 

Union  Cityt 

Dnlontown 

Unity  Reservoirtt. 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonllll  — 

Lake  Drninage. 

Erie"" 

Raymond! 


Lower  Susq.. 
W.  Br.  Susa. 

Upper  Del 

Lower  Susa.. 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq., 
Lower  Susq . 
N.  Br.  Susa.. 
Schuylkill... 


Lower  Del 

Lower  Del 

N.  B.  Susq.... 
N.  Br.  Susq.... 
W.  Br.  Susa.... 
Lower  Susa  — 

Lower  Susa 

Lower  Susq.... 

Schuylkill 

Lower  Del 


Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela... 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . . 

Monongahela — 

Allegheny . 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  — 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 
Beaver 


Beaver 

Monongahela.... 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny... 
Monongahela — 

Beaver 

Ohio 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 


Allegheny 

Monongahela . . . 

Allegheny 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 
Allegheny 


Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio  

Youghiogheny  . 

Conemaugh 

Conemaugh 

Bpaver 

Allegheny 

Allegheny 


T. 


1.02 
.23 
.13 
.27 
.07 
.06 
.63 
T. 
.14 
.94 

.62 

.81 
.07 
.15 
.05 


05 
.38 
.12 
.03 
.33 

.16 
.28 
1.20 
.27 
.83 


.03 


Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela 

Youghiogheny . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

Beaver 

Youghiogheny  . . 


Lake  Erie 

Genesee 


.04 
.40 
.03 
.49 
.06 
.42 

.98 
.10 
.03 
.03 
.42 
.13 
.01 
03 
1.0.'5 


.0-5 


.30 


.14 


.24 


.14 


.17 


.02 


.15 


T.     T. 
.05 


.23 


.32 


.18 
1  50 


1.19 
.10 


.15 


1.35 
1.23 
T. 

."i4 
1.03 


2.00 
.09 


.01 


.0.5 


.13 


.09 


.40 


.10 


1.00 
1.32 


.30 


1.50 


.45 


.76 
'.'53 

'.'67 

.63 
1.13 

".'59 


1.04 


.46 


1.34 


1.26 
1.19 
T. 

■r. 

.19 


.10 


.67 
.16 
.40 
.22 
.05 

.44 

21 
.08 

1.60 
.02 
.05 
.49 

1.40 
.16 
.27 
.32 


1.10 

.41 

1.00 

'  .'26 
1.36 
.47 
.79 
.67 
.92 

.36 

1.59 

1.96 

.02 

56 

.19 

.14 

.19 

.05 

1.10 

.34 


.01 

1.10 

.19 

.04 


1.70 
.75 


.10 


.96 


.04 


1.20 


.02 


.46 


.15 


.22 

'.'i2 

1.04 

.19 


.14 


.19 


.46 


.73 


.03 


.11 

i!6o 


.46 
1.00 


23 
1.03 
T 
.57 


1.10 


.92 


.64 


.24 


.69 

1.04 

.50 

.21 


.72 
.60 
.01 
1.01 
T 


.32 

.64 
.07 
.29 
.19 
.10 
.08 
2.14 
1.27 
.47 


.36 


.35 


.05 


.02 


.10 


.03 


.01 


.29 


T. 


.04 


.22 


T. 


.06 
1.80 


.04 


T. 


.50 
.04 
.80 
.72 
.43 
1.45 
1.46 


16 
19 
3.95 
1.37 
2.69 
2.30 
56  1.10 
91    .01 


.28 

T 

.17    .10 


.28 


.05 


.02 


.08 


.08 


1. 10 


.49 


.05 

.85 
.16 
.291  .32 

...    .08 


.10 


.04 


.07i 01 

.35j  T.      .06 

.05..  •■  .08 
.03i  .02  .19 
.07 


.04 


.08 


.40 


.33 


.05 


.29 


T. 


T. 


.60 


.34 


.68 


.09 


.17 


.20 


T. 

.10 
T 

1.15 
.28 


.43 


.02 


.05 


.10 


.03 


.24 


.02 


T. 


.02 


.01 


.10 


.27 


..    .02 


.30    .06 


.20 


.15 


.01 


.09 


.16 


.81 


.18 


.22 


.67 


.06 


T 

.40 

.27 

l!s7 
62 


.40 


.01 


.21 


.16 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  lat«  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.        "•  Regular  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  In  next  measurement.         tMdt.  tomdt. 

I|  II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch,      i  Incomplete 
or  missing,      t  Daily  amounts  Inconsistent.      XX  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville,  Newville;  of  Springdale.  Cheswick,  (P.  0.  Barking,  Pa.) ;  of  Pennline, 
Linesville;  of  Unity  Reservoir.  Greensburg;  of  Qirardvllle.  Shenandoah;  of  Lock  No.  6,  Schenley.  5  Airways  Station.     H  River  Station. 


AiRusT,  in:?s 


CLIMAroi.OlUCAI.  DATA:    PKNNSViAAM  A   SKC/I'ION. 


Dally  Temperatures  for  Au»fuut.    lUUH 


Stations 


4itnnna      1  Maximum.. 

«>'-^'°"» UlSX: 

»>^'»"«'-'" li;lr^S^:: 

B^-^viH^j ;i;l?^/:X; 

H,,,Ur       *  Mnxinmm.. 

,,.,,icin  \  Maxiimim.. 

"'ambersbur« )  ^l^^^Z^: 

^-"^«^''"'' l^lf^S'." 

(MaviviUe \  Maximum., 

i.iaysvuio  )  Minimum.. 

riewtteld J  Maximum,, 

uewneiu  tMinimura,. 


coatesvme \^^ZS::: 

Corrv  Olftximum,.. 

^"'^"^-  I  Minimum... 

Coudersport {^SZ^::. 

Donora- {^SS^::. 

Ebensbur« \^S^::: 

Emporium 1  ^Jf^^TV: 

vnhrata      Maximum.. . 

EP""^^** i  Minimum... 

Erie*      V  Maximum.,. 

'!•"'=  ■•■  1  Minimum... 

FrftiikUnl )  Maximum,, . 

FrauKunt...  »  Minimum... 

■^r-i*--^ \^SSZ::: 

George  school {^^^^Z:: 

Pottvshurir    \  Maximum,,. 

Gettysburg i  Minimum... 

r^rAnn  (Maximum... 

^O'^^o'^ i  Minimum... 

^"^-^-'^ iSSmur-: 

Greenville {^^::: 

«--«»y ri?^=v: 

Hamburg ItSSZ:'.: 

H-isburg- \^ssz:: 

Hawley (Maximum,. 

uawiey....  i  Minimum,. 

Holtwood* ^  Ji?^™"^" 

(  Minimum,. 

Huntingdon )  Maximum,. 

I  Minimum.. 
Johnstown \  Maximum,, 

I  Minimum,. 

Kylertoym* i  Maximum.. 

'  I  Mimmum. . 

Lancaster )  Maximum,. 

>  Minimum,. 
Lawrenceville )  Maximum,. 

I  Minimum.. 

Lebanont S  Maximum,. 

I  Minimum,. 
Lock  Haven \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Marcus  Hook* )  Maximum., 

'  Minimum,. 
Meadvllle 5  Maximum., 

<  Minimum.. 
Mercer* i  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Midland /  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Montrose )  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Mount  Pocono i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Muncy  Valley )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
New  Bloomfield f  Maximum.. 

(  Minimum.. 
New  Castle i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Palmerton* \  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Philadelphia* \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Phoenixville i  Maximum.. 

I  Minimum.. 


1      U      18      M      16      16      17      IN      1»     ^0     21 


n     n     34     25     26     27     '.^8     2U     80     ill      M'-ai 


93 


H8     88 
l)7l    63 


70 
90 
56 
87 
57 
90 
69 
84 
65 
88 
64 
95 
7-2 
8S 
69 
85 
60 
S4 
67 

90 
72 
91 
70 
88 
64 
90 
69 
93 
60 
90 
65 
90 
70 
91 
72 
90 
63 
88 
75 

90 
65 
92 
66 
87 
66 
93 
69 
90 
61 
91 
71 
90 
66 
9h 
75 
85 
63 


90  94 


68 
94 
62 
92 
59 
93 

(;7 

87 
62 
94 
65 
99 
69 
87 
74 
92 
61 
88 
68 

93 

70 
90 
71 
91 
62 
92 
66 
96 
64 
94 
66 
93 
69 
91 
71 
94 
60 
90 
75 

92 
65 
93 
63 
90 
61 
92 
65 
95 
64 
93 
70 
94 
65 
88 
76 
91 
69 


90  86  89' 

66  65  66 

9ll  90  92 

67|  66  661 

9,-1  97  951 

74  71 

86  87! 

64  64' 


72 

88 

63 

92 

71 

98 

70 

93 

71 

90 

671  64 

90!  84 


891  90 

67|  66' 

95'  921 

70l  70! 

92 1  91 

69!  70 

88  i  90 

64 

89 

62 

92 

64 


62 
92 
65 

90 
71 
90 
.59 

88 
.■S7 
90 
68 
84 
6:- 
88 
63 
97 
73 
86 
67 
89 
64 
86 
6' 

90 
74 
91 

72 
89 
65 
84 
65 
91 
65 
89 
65 
93 
72 
92 
73 
90 
66 
90 
77 

91 

68 
90 
66 
88 
64 
91 
69 
90 
64 
94 
71 
91 
67 
93 
76 
88 
62 


93  90 
67   67 


93 


86 
62 
88 
62 
91 
67 
86 
00 
89 
63 
95 
66 
94 
68 
87 
60 
88 
60 
91 
61 

89 
68 
88 
57 
86 
57 
94 
67 
83 
62 
88 
61 
93 
69 
85 
71 
88 
60 
83 
63 

89 
69 
92 
69 
86 
60 
89 
65 
93 
61 
90 
64 
92 
70 
90 
72 
84 
57 
91 
74 

90 
64 
90 
66 
85 
,59 
93 
64 
90 
60 
90 
68 
93 
64 
91 
70 
86 
63 


87 

66  66 


86 
62 

89 

6U 

88 

66 

83 

57 

8' 

68 

92 

70 

90 

65 

87 

60 

8 

66 

87 

62 

89 
64 
78 
52 
82 
55 
92 
70 
82 
62 
84 
61 
89 
65 
82 
70 
81 
61 
79 
61 

84 
65 
89 
67 
84 
57 
84 
66 
93 
62 
89 
64 
82 
72 
87 
69 
82 
54 
88 


8S! 
64 
85 
60 
87 
60 
90 
46 
86 
.50 
90 
56 
88 
54 
83 
47 
84 
49 
87 
50 

86 

5 

85 

50 

84 

45 

89 

58 

80 

51 

83 

50 

90 

56 

80 

66 

83 

49 

80 

56 

87 
57 
87 
62 
84 
51 
84 
68 
88 
50 
80 
54 
89 
61 
86 
62 
84 
49 
84 
64 

85 
52 
86 
58 
82 
52 
89 
55 
87 
51 
89 
56 
89 
53 
96 
69 
76 
59 


89 
68 
1*2 
62 
90 
68 
90 
40 
91 
66 
95 
61 
92 
58 
89 
64 
88 
55 
91 
55 

90 
61 
90 
55 
82 
49 
94 
64 
83 
55 
89 
56 
95 
61 
90 
VO 
89 
50 
84 
64 

91 

65 
92 
65 
87 
54 
90 
60 
92 
58 
86 
61 
91 
73 
91 
64 
89 
53 
91 
66 

91 
55 

89 
61 

m 

56 
93 
59 
91 
54 
92 
61 
91 
58 
IOC 
75 
8' 
5' 


95  94 


95 


92 
66 
91 
64 

94 

70 
96 
62 
96 
73 
98 
7(1 
96 
71 
91 
66 
89 
78 
92 
67 

93 

67 
89 
65 
88 
64 
94 
74 
87 
55 
90 
67 
97 
72 
85 
67 
88 
66 
91 
68 

90 

69 

95 

72 

9 

67 

88 

09 

92 

65 

85 

68 

91 

76 

93 

71 

91 

66 

90 

74 

92 
69 
91 
68 
89 
fi4 
94 
70 
94 
64 
97 
73 
96 
R8 
90 
70 
85 
59 


86 

56 
89 
61 
86 
69 
86 
48 
90 
45 
88 
62 
88 
56 
86 
49 
87 
50 
92 
51 

84 
60 

89 
51 
86 
51 
88 
60 
74 
50 
8' 
63 
88 
57 
83 
68 
90 
64 
81 
56 

85 
62 
84 
69 
83 
51 
87 
55 
92 
55 
91 
55 
84 
72 
85 
62 
83 
49 


.57 1 
891 
65  69: 
85  861 
58     58 


76 

81 

60 

40 

7« 

80 

46 

48 

78 

81 

68 

66 

77 

H6 

47 

46 

79  79 

49  60 

81)  86 

57 1  62 

hi'  84 

53  64 

77:  82     8fi 


441  39 

78'  86 

531  66 

72  75 

46'  49 

75]  81 

51  47 
811  86 
57  ,53 
72'  78 
.59!  56 
751  80 
52i  48 
71  75 

52  63 


81     801    80 


54  64 

80 1  83 

56f  53 

74 1  79 

47i  46 

78  i  82 
50,  53 

79  82 
50  46 
77l  81 
52  i  50 


76  »H 
59  67 


771  84 

511  48 

79!  83 

50  65 

74  79 


79!  84 

57'  53 

851  89 

60  68 

72  78 

45  50 


45 

48 

6i 

77 

83 

83 

45 

46 

60 

88 

85 

87 

61 

60 

52 

81 

84 

91 

56 

53 

58 

75 

80 

79 

51 

40 

49 

72 

80 

80 

78  73 

66  54 

72'  71 

58!  53 

70  70 

62  51 


84 
49 
87 
53 
80 
49 
87 
54 
81 
48 
84 
51 
85 
53 
84 
62 
751  80 
50     40 


79     80 
59     56 


78 

83 

601  48 

77  81 

49 

62 

74 

78 

,52 

52 

79 

79 

64 

63 

78 

82 

53 

61 

87     83 

67 

89 

61     87 


88:  861 

1)1  60 

90  91 1 

44  64 


891  86 

49l  56 

941  «2 

6t.l  56' 

02  91 

5lil  58 

891  «U 

44!  6' 
88 
49 
91 
44 


88 
59 
86 
47 
87 
39 
91 
64 
85 
55 
86 
44 
93 
57 
83      78 


82 

5 

84  i  00 

511  S8 

8?!  86 

64  i  54 

84 

60  51 

91  92 


46 


85  89 

57  66 

86'  86 

45  46 

85  91 


86 
66 
87 
66 

88 

69 

79 

61 

81 

52 

90 

62 

87 

45 

82 

59 

9(1 

62 

82 

631 

781 

52 

80| 

63i 

86 
62 

89 
57 
83 
63; 

851    001 

57 


86.7 
69  fl 

«.8 
5b.  5 
bV.7 
66.1 
86.8 
54  5 
87.8 

6<;> 

91  4 
6.t.7 
89  9 
63.6 
86.1 
67.6 
86.2 
59.0 
89.1 
.59.1 

88. 0 
63.9 

85.2 
.55.5 
84.0 
rf)  I) 
89.4 
64  . 7 
81.9 
57.1 
85.9 
58.6 
91.4 
65. i> 
82.'.! 
67  1 
84.5 
.56.4 
81.. => 
62.2 

87.0 
64.8 
88.5 
65.2 
85.2 
58.7 
85.8 
62  3 
89.2 
09.1 
84.9 
60.7 


87  2 
67.2 
85.1 
66.2 
87.0 
09.9 

87.9 
60.1 
88.2 
61.1 
83.9 
68.3 
89.8 
62.8 
87.0 
56.8 
88.9 
64.6 
89.6 
61.4 
90.6 
69.7 
82.9 
57.6 


84.2 
63.3 
81.3 
69.1 
78.3 
68.7 
85.0 
67.9 
87.8 
60.0 
86.8 
69.9 
86.9 
61.9 
86.4 
70.3 
87.7 
64.6 
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Daily  Temperatures  for  Augrast,  1938— (continued) 


Stations 


II     2  1     3       4       6 


6  I     7 


8      9     10 


12     13 


14     15      16     17  I  18 


19     20  I  91 


22 


23     24     26     :^6 


27 


28     29     30     31 


Mean 


Pittsburgh* \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
QuakertowD f  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Reading* )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Retreat f  Maximum.. 

I  Minimum.. 
RidgwayJ )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Sails  bury(  near) /Maximum.. 

I  Minimum,. 
Scranton*. , S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
SeUnsgroTe S  Maid  mum,, 

(  Minimum,. 
Somerset , \  Maximum,, 

I  Minimum.. 
State  College \  Maximum , , 

(  Minimum.. 
Stroudsburgt ( Maximum,, 

(  Minimum,. 

Towanda j  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Uniontown *  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Vandergrlft* I  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Warren i  Maximum,. 

'  Minimum,. 
Waynesburg t  Maximum,, 

>  Minimum,. 
Wellsboro J  Maximum,, 

'  Minimum,. 
West  Chester (  Maximum.. 

(Minimum.. 
Wllkes-Barre* f  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Willlamsport (Maximum , , 

(  Minimum,. 
Wllliamstown (Maximum. 

(  Minimum., 
York 1  Maximum,. 

I  Minimum  .. 


90 
67 
90 
67 
89 
72 
85 
66 
76 
62 
82 
66 
88 
70 
89 
65 
85 
62 
88 
66 
92 
68 

88 
62 
90 
70 
90 
69 
86 
60 
90 
69 
86 
71 
89 
71 
89 
66 
90 
67 
86 
66 
90 
70 


91 

88 

86 

91 

89 

6« 

ftS 

66 

6ti 

66 

92 

89 

91 

82 

86 

69 

70 

70 

69 

70 

9» 

90 

92 

88 

89 

74 

74 

72 

72 

76 

90 

86 

84 

83 

83 

65 

66 

67 

66 

66 

85 

92 

88 

87 

8ft 

60 

62 

61 

58 

62 

82 

82 

83 

84 

83 

63 

67 

63 

61 

63 

93 

93 

87 

90 

88 

67 

68 

69 

66 

71 

91 

91 

91 

88 

87 

65 

67 

68 

70 

67 

84 

79 

S3 

8ft 

84 

57 

65 

58 

60 

62 

91 

91 

88 

91 

87 

64 

67 

61 

65 

66 

93 

92 

92 

87 

89 

63 

63 

68 

66 

69 

92 

92 

89 

89 

91 

63 

64 

67 

57 

67 

89 

88 

89 

91 

88 

66 

71 

66 

66 

67 

96 

93 

93 

91 

92 

66 

69 

67 

68 

66 

92 

89 

86 

87 

87 

64 

65 

64 

60 

62 

93 

87 

84 

9r) 

90 

66 

70 

6ft 

65 

67 

90 

90 

88 

87 

89 

63 

62 

64 

56 

65 

93 

91 

90 

88 

88 

69 

72 

74 

72 

69 

94 

92 

90 

90 

88 

6ft 

66 

70 

64 

6R 

95 

93 

92 

92 

91 

65 

65 

69 

63 

68 

93 

92 

90 

93 

90 

68 

68 

6S 

66 

6ft 

90 

92 

91 

89 

89 

67 

70 

71 

78 

72 

82 

80 

85 

88 

90 

94 

67 

60 

58 

62 

70 

72 

87 

83 

83 

88 

92 

91 

68 

CO 

52 

69 

63!  71 

86 

79 

85 

89 

96 

95 

71 

66 

64 

68 

73 

78 

80 

80 

82 

82 

87 

87 

68 

60 

62 

57 

61 

68 

86 

81 

76 

82 

87 

89 

59 

49 

46 

49 

63 

63 

73 

72 

78 

83 

87 

86 

64 

57 

50 

56 

6ft 

65 

86 

76 

84 

87 

93 

93 

70 

60 

56 

60 

6ft 

76 

87 

83 

87 

89 

94 

96 

70 

62 

62 

67 

62 

70 

73 

73 

77 

77 

78 

85 

66 

55 

42 

44 

57 

63 

84 

77 

84 

88 

93 

93 

70 

57 

56 

58 

62 

72 

89 

90 

88 

83 

92 

96 

70 

62 

63 

65 

68 

71 

85 

78 

86 

89 

95 

94 

68 

58 

56 

55 

61 

69 

83 

SO 

87 

93 

95 

96 

74 

61 

53 

56 

70 

70 

86 

82 

87 

94 

96 

97 

65 

59 

54 

58 

68 

70 

79 

76 

82 

87 

89 

86 

67 

56 

62 

55 

66 

65 

82 

80 

85 

90 

91 

93 

70 

60 

52 

55 

68 

68 

82 

76 

84 

88 

94 

91 

69 

58 

52 

66 

60 

66 

87 

83 

86 

91 

96 

94 

70 

64 

56 

61 

68 

74 

88 

78 

87 

88 

94 

94 

71 

64 

52 

58 

63 

71 

87 

81 

88 

90 

97 

96 

71 

58 

54 

64 

58 

70 

83 

85 

83 

90 

93 

95 

67 

59 

■59 

64 

69 

72 

86 

82 

87 

92 

96 

95 

71 

60 

65 

59 

66 

71 

6bl    68 


86j  88 
591  66 
88'     91 


.52 

851    90 

51      52 

86!     88 

60|     60 

85      88 

r,4'>     fi6 

87 

57 

85 

.57 

85 

55 


89 
66 
86 
56 
87 
63 
79 
55 
89 
64 
82 
58 
88 
59 
86 
59 
83 
60 
88 
61 
86 
68 

88 
64 
92 
69 
93 
61 
86 
59 
90 
.591  58 
89 


50     52 


86 

76 

62 

61 

85 

80 

62 

69 

85 

77 

.52 

66 

88 

84 

56 

69 

8ft 

83 

59 

67 

88 

85 

59 

68 

82 

81 

83 

84 

87 

86 

57 

62 

58 

54 

57 

62 

79 

86 

82 

81 

85 

7ft 

60 

66 

52 

64 

51 

58 

81 

86 

83 

83 

88 

84 

57 

66 

61 

61 

62 

67 

69 

78 

78 

70 

76 

80 

50 

65 

51 

64 

.54 

ft6 

75 

78 

81 

81 

83 

84 

45 

49 

46 

45 

43 

46 

77 

79 

77 

79 

8? 

82 

50 

63 

50 

62 

53 

58 

77 

84 

78 

82 

85 

86 

53 

6? 

54 

66 

56 

60 

80 

87 

82 

84 

88 

88 

51 

68 

52 

54 

55 

57 

75 

77 

75 

77 

79 

78 

40 

52 

44 

40 

36 

44 

80 

85 

81 

85 

87 

86 

50 

56 

52 

51 

49 

57 

80 

78 

88 

83 

78 

79 

63 

62 

52 

56 

53 

60 

78 

84 

78 

82 

85 

82 

49 

50 

50 

49 

51 

60 

86 

87 

86 

85 

80 

88 

60 

59 

68 

50 

48 

55 

83 

87 

87 

87 

88 

93 

54 

57 

52 

48 

49 

58 

79 

79 

81 

83 

82 

78 

45 

53 

52 

47 

50 

58 

84 

85 

86 

88 

92 

86 

49 

56 

52 

48 

49 

56 

76 

82 

76 

80 

80 

82 

45 

47 

47 

45 

46 

62 

82 

89 

84 

83 

86 

86 

64 

60 

60 

58 

56 

63 

80 

86 

82 

63 

88 

88 

64 

67 

51 

65 

55 

69 

82 

86 

82 

85 

89 

8ft 

55 

66 

54 

64 

64 

60 

78 

86 

87 

84 

88 

87 

54 

61 

56 

68 

60 

62 

82 

89 

85 

83 

86 

86 

62 

67 

56 

54 

58 

59 

86.6 
63.9 
84  8 
61.5 
86.5 
67.7 
80.0 
60.1 
83.4 
54.3 
80.1 
58.9 
84.8 
62.5 
87.0 
61.6 
79.2 
53.0 
86.1 
60.6 
86.9 
63.4 

85.2 
59.5 
88.0 
62.3 
89.5 
61.2 
83.1 
68.7 
87.2 
61.1 
83.8 
57.8 
87.1 
66.1 
86.0 
61.6 
88.0 
61.6 
87.7 
63.4 
87.8 
63.5 


•     Miflnight  to  midnisflit. 
from  record. 


t    Thermometers  read  in  morninar.  maximum  set  back  to  preceding  date. 


,  etc..  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh . . . 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
{  reduced  to  sea  level ) 


CC 

ft 

S 

fe 

a 

at 

a 

a 

30.00 

30.19 

13 

29.72 

29.99 

30.16 

20 

29.72 

30.00 

30  18 

21 

29.70 

30.03 

30.23 

13 

29.82 

29,99 

30.17 

20 

29.70 

30.00 

30.18 

20 

29.67 

1  wind 


<)? 


7.2 
5.8 
10.8 
8.1 
8.1 
5.7 


sw. 
nw. 

s. 


Relative 
humidity 


—     I     t- 


Stations 


•For any  flve-minute  oenod. 


1  Corrected  to  true  velocities. 


Port  Jervis.N.  Y... 

Easton 

Lehighton  

Wilkes- Barre 

Williamsport 

Harrisburg 

Greensboro 

West  Newton 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


RIVER  CONDITIONS 


Kivers 


07 

St 

£ 

d 

tt 

s 

■s 

V 

£ 
M 

£ 

1 

s 

d 

<a 

g 

B 

C 

iJ 

o 

Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna 

Susquehanna 

Susquehanna 

Monongahela 

Youghiogheny |    0.4 

Mononsahela 11.6 

Ohio .  ... 

Ohio 


4.0 
8.2 
3.2 
0.8 
3.6 
10.5 


10.7 

10.1 

6.1 

7.9 

1.2 

4.4 

12.6 

1.2 

13.9 

16.8* 

16.0* 


2.7 

1.7 

2.2 

2.1 

0.4 

3.2 

10.3 

0.0 

10  8 

lb. 2* 

15.1* 


18 
22 
9 
20 
20 
18 
80 
20 
80 
28 
30 


Pool  stage. 


Hli 


3  t 


■^ 
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OENKRAL  SUMMARY. 

September  was  abnormally  cool  anil  wet  in  tlic  gr(>ater  portion 
of  the  State.  A  slight  to  moderate  temperature  deficiency  was 
almost  constant  throughout  the  month,  and  heat  was  necessary 
in  homes  and  offices  on  several  mornings.  Frost  covered  a  large 
portion  of  the  State  on  the  morning  of  the  26th.  It  killed  some 
truck,  especially  in  the  northern  regions,  but  the  damage  was 
not  extensive  or  serious.  The  rainfall  excess  occurred  chiefly 
in  the  eastern  and  northwestern  portions  of  the  State,  while 
moisture  was  deficient  in  several  central  and  a  few  southwestern 
counties.  A  three-day  rain,  19th  to  21st  inclusive,  exceeded 
six  inches  at  several  stations  in  the  Delaware  drainage  basin. 
It  brought  the  Delaware  and  its  larger  tributaries  to  near-flood 
stages,  while  many  creeks  overflowed  their  banks.  No  damage 
worth  mentioning  was  done  by  the  high  waters.  Conditions 
were  mostly  favorable  for  field  work  up  to  the  18th  inclusive, 
after  which  the  heavy  rains  in  the  eastern  part  of  the  State 
suspended  operations  for  several  days.  Corn  made  a  rapid 
development,  and  was  practically  beyond  frost  danger  by  the 
15th.  Silo  filling  was  begun  early  in  the  month,  and  cutting 
and  shocking  was  started  about  the  middle  of  the  month. 
Fields  were  mostly  plowed  and  prepared  for  seeding  of  the  win- 
ter grains  by  the  15th,  and  considerable  barley  and  some  rye 
was  sown  before  the  heavy  rains.  While  the  rains  stopped 
seeding  in  the  east,  it  was  delayed  in  the  central  and  southwest 
portions  by  a  dry  and  cloddy  top  soil.  Potato  digging  was  in 
progress  throughout  the  month,  the  early  varieties  being  followed 
closely  by  the  later  crop.  Early  potatoes  were  good  in  yield  and 
quality,  but  the  late  crop  was  damaged  considerably  by  blight. 
The  gathering  of  winter  apples  began  during  the  last  week. 
The  crop  was  short  in  yield,  but  unusually  good  in  quality. 
Corn  cutting  and  shocking  was  M'ell  advanced  by  the  end  of  the 
month,  and  husking  was  beginning  in  a  few  places.  Late  feed 
was  generally  fair  to  good  in  the  eastern  portion  of  the  State, 
but  pastures  were  short  in  the  drier  regions. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  92  stations,  was  62.0*^,  which  is  2.2°  below  the  51- 
year  normal  for  September.  The  highest  monthly  mean  was 
68.7°  at  Marcus  Hook,  and  the  lowest,  51.5°  at  Gouldsboro. 
Extremes  for  the  month  ranged  from  a  maximum  of  96°  at 


Marcus  Hook  on  th(>  4t}i,  to  a  minitnuni  of  2(>''  at  CoudiTsport 
on  the  26th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  52° 
at  Coudersport  on  the  6th. 

urJivcKsiTY  or 

PRECIPITATION . 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  by  the 
reports  from  172  well-distributed  stations,  was  4.74  inches, 
which  is  an  excess  of  1.34  inches  as  compared  with  the  51-year 
normal  for  September.  The  greatest  monthly  amount  was 
10.46  inches  at  Mount  Pocono,  while  the  least,  1.39  inches,  was 
recorded  at  Kylertown.  The  greatest  amount  recorded  in  any 
24  consecutive  hours  was  4.40  inches  at  Philadelphia- Pt.  Breeze 
on  the  19-20th. 

There  was  no  snowfall  reported  during  the  month. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  SEPTEMBER 


Year 


Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

Ro 

1 

1 

at 

a 

5 

3 

> 

s.a 

U 

So 

Ph'S 

890. 
891. 
.892. 
893. 
894. 
895 


900. 
.901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
.906. 
907. 

908. 
909. 
910. 
911. 
912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
917. 

918. 
919. 
920 . 
921. 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927. 

928. 
929. 
930. 
931. 
932. 
933. 
934. 
935. 
936. 
937. 


Period  . 


59.6 

84 

29 

4.84 

10 

8 

11 

61.9 

92 

30 

5.05 

13 

8 

8 

62.2 

91 

25 

4.57 

11 

10 

9 

66.6 

94 

32 

2.39 

7 

17 

8 

62.4 

90 

29 

2.81 

7 

16 

7 

61.2 

90 

26 

2.67 

8 

9 

12 

66.6 

95 

24 

6,30 

10 

10 

10 

67.8 

100 

24 

1.71 

6 

16 

9 

63.6 

98 

26 

4.82 

10 

13 

8 

63.8 

100 

24 

2.18 

5 

18 

7 

66.0 

100 

25 

1.70 

6 

16 

8 

61.8 

93 

23 

4.70 

10 

12 

9 

68.4 

100 

27 

1.77 

6 

13 

10 

63.6 

95 

29 

3.39 

9 

14 

7 

62.7 

99 

28 

4.66 

11 

12 

8 

63.2 

94 

27 

2.09 

6 

17 

8 

63.7 

96 

21 

3.37 



9 

13 

10 

64.0 

95 

27 

3.41 

7 

15 

9 

67.0 

99 

30 

2.46 

7 

15 

9 

64.8 

95 

29 

6.37 

14 

8 

10 

65.6 

99 

■26 

1.60 

3 

17 

9 

62.8 

96 

26 

2.27 

6 

15 

9 

65.5 

95 

82 

4.49 

10 

13 

8 

64.9 

92 

26 

5.29 

10 

13 

9 

65.5 

95 

25 

5.57 

12 

12 

7 

62.4 

97 

24 

3.28 

8 

13 

7 

61.5 

98 

21 

0.99 

5 

18 

7 

66.5 

96 

25 

2.66 

8 

16 

9 

62.5 

98 

23 

3.77 

8 

17 

8 

59.0 

91 

25 

2.31 

6 

16 

9 

58.7 

88 

28 

3.97 

10 

12 

8 

64.4 

96 

28 

2.07 

8 

16 

8 

64.6 

91 

24 

3.99 

9 

16 

8 

68.9 

98 

31 

4.68 

11 

13 

9 

66.3 

100 

22 

1.48 

4 

19 

7 

64.8 

92 

22 

3.55 

10 

13 

10 

59.8 

99 

26 

6.44 

11 

11 

7 

67.5 

99 

24 

2.80 

8 

11 

12 

64.2 

99 

26 

5.81 

12 

11 

7 

64.9 

97 

27 

2.08 

6 

18 

7 

60.4 

94 

25 

2.33 

9 

12 

9 

65.7 

101 

24 

3.71 

9 

14 

8 

67.8 

101 

27 

2.45 

9 

15 

10 

69.1 

104 

29 

3.15 

9 

16 

8 

65.2 

105 

23 

1.46 

6 

16 

9 

66.3 

98 

32 

4.66 

12 

13 

8 

66.4 

94 

31 

6.58 

12 

12 

8 

62.2 

95 

24 

3.51 

8 

15 

7 

66.5 

96 

28 

2.17 



8 

14 

7 

61.5 

97 

25 

1.90 

7 

17 

7 

62.0 

96 

26 

4.74 

12 

11 

8 

64.2 

105 

21 

3.40 

9 

14 

9 

11 

X4 
11 

6 
7 
9 
10 
5 
9 
5 


7 
9 

10 
5 
7 
6 
6 

12 

4 
6 
9 
8 
11 
10 
5 
6 
5 
6 

10 
6 
6 
8 
4 
7 

12 
7 

12 
5 


5 
6 
5 
9 
10 
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September,  1938 


Climatolog'ical  Data  for  September,  1988 


* 


Stations 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


S 
5S 


Precipitation,  in  inches 


(D   O 

o 


to  £ 

-S 


No.  of  days 


H  a) 

5  a 


.5° 


Obeerrers 


Allentown. .. 

^-  Altoona 

a  Ardmore 

I  Arendtsville.. 

S  Bedford , 

4  Bethlehem.  , 


^  Carlisle 

■s  Chambersburg — 

I  Clearfield 

a  Goatesville 

^  Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro •- 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Kuutiugdon 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawronceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muney  Valley 

Neshaminy  Falls 

New  Bloomfield 

Palmerton 

Philadelphia 

Phila.  Navy  Yard.... 

Phoenlxville 

Port  Clinton 

Quakertown 

Reading 

Soranton 

Seliusgrove 

Shawmont 

Shlppensburg 

State  College 

Stroudsburg ■ 

lowanda 

Wellsboro 

Westchester. • 

Wilkes-Barre(  Airport) 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Brookville 

Butler 

■»;  Chambersville 

§  Clairton 

•S  Claysville 

g  Corry 

i5  Coudersport 

o  Dahoga 

S  Derry 

'^  Donora ■ 

Ebensburg 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Lyclppus 

Meadville 

Mercer 

Midland 

New  Castle 

Newe  il 

Pittsburgh 

Ridgway 

Aharon 

Somerset 

Springs 

Hniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 


Lake  Drainage. 


Erie. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Cumberland 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    

SusQuehanna — 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia 

Philadelphia 

(Jhester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Elk 

Westmoreland. . . 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Mercer 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . . 

Westmoreland 

Warren 

Greene 


Erie. 


For  the  StateH 61     62.0     -2.2 


670 


66 


62.6 

60.4 

61.3 

63.4 

62.4 

65.0 

65.2 

64.6 

60.4 

63.4 

61.0 

69,8' 

65.6 

58.5 

64.4 

65.6 

59.9 

51.6 

66.8 

64.1 

57.2 

66.2 

62.0° 

57.7 

6i.2 

58.8 

63  5 

66.0 

62,2 

68.4' 

57.0 

56.3 

57.6 

63.2 

61.0 

61.2 

66.3 

66.4 

65.0 

63.2 

61.4 

64.1 

60.6 

62.2 

65.2 

64.0 

60.0 

61.8 

59.2 

57.8 

64.5 

61.2 

61.4 

62.5 

64.8 

61.1 

62.0 

60.4 

62.7 

64,2 

58.4 

56.6 

56.8 

63.8 

66.6 

59.2 

60.2 

63.8 

62.2 

61.0 

64.0 

63.6 

62.6 

58.6 


64.4 
63.0 
64.2 
63.6 

57.5 
62.4 
56. 4 
,59.2 
66.0 
62.6 
64.1 
.59.0 
65.5 


61.8 


-2.5 
-2.8 
-6.6 
-2.5 

-i.9 

-0.2 
-1.7 
-3.5 
-2.9 
-3.1 
-1.7 
-0.6 
-1.6 
-1.9 
-0.3 
-4.5 
-5.1 
-2.0 
-1.7 
-4.0 
-3.1 
-2.7' 


-0.4 
-2.9 
-4.2 


-2.8 
-2.3 
3.5 
-2.1 
-3.9 
-2.4 


-2.6 
-1.7 
-2.0 
-2.0 
-2.2 
-2.6 
-2.2 
-2.3 
-2.7 
-3.0 


-2.8 
-0.9 
-3.1 
-2.1 
-1.1 


-3.1 
-2.3 
-1.5 
+0.6 
-2.3 
-4.2 


-2.6 


-1.7 
-1.9 
-2.2 
-2.6 
-1.7 
-1.1 
-2.3 
-0.7 
-2.1 
-3.4 
-3.6 


-1.3 
-3.0 
-2.8 
-2.6 
-2.4 
-4.4 
-1.0 
-1-0  6 


-1.4 
-3.1 


-1.8 


82 
88 
87 
88 
93 
90 
87 
86 
85 

91 
79 
87 
90 
86 
69 
87 
90 
82 
90 
89' 
83 
90 
86 
90 
91 
87 
96' 
79 
80 
82 


16 

4t 

41 

4 

3 
15 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4t 

4 
15 

4 

4 

4 

4 

4 

4t 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

4 
15 

4 

4t 

4 

4 

4 

4 

4i 

4t 
15 

4 

4 

tt 

4 

4 
15 

4 

4 
16 

4 

t^ 

tt 

5 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

8 

4 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


4 
26 
18 

4 

6 

4 

4t 

4 

4 

7 

4 

4 

4 


26 


26t 

25 

22 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

10 

26 

26 

26 

26 

loi 

26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
261 
25 
26 
6 
26 
26 
26 
26 
25 
25 
26 
26 
26 
26 
22 

lot 

26 
26 
26 
26 
26 
30 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
26 
26 
28 
28 
25 
3^ 
28 
26 
28 
28. 
25| 
2l| 
26' 
28 
20j 
20' 
28 
26 
28 
30 


28 
25 
26 
22 
26 
28 
26 
21  + 
25 
25 
26 
26 
3+ 


7.22 
3.17 
7.88 
2.49 
3.66 
7.87 
4.20 
4.34 
3.52 
6.39 
5.12 
3.58 
4.66 
6.79 
8.50 
4.12 
6.43 
6.15 
5.26 
4.41 
7.29 
4.20 
2.59 
1.39 
4.62 
6.08 
5.48 
3.52 
4.51 
6.87 
7.78 
10.46 
6.16 
7.71 
2.23 
6.57 
7.35 
9.40 
7.91 
7.35 
8,14 
4.70 
5.42 
3.62 
7.56 
4,32 
2.96 
7.60 
4.37 
2.17 
6.64 
4,83 
3.35 
5,93 
4.31 
3,35 
3,45 
4,29 
2,69 
2,77 
7,96 
6.14 
5.26 
4,34 
3.78 
2,84 
4,25 
2,87 
4  60 
3,99 
3,09 
4,37 
3,46 
4.43 


-t-3.88 
+0.22 
+4.31 
-1.17 


4.19 
4,05 
2,96 
4,30 
3,49 
3.88 
2,94 
3,02 
3,40 
2.81 
3,31 
5,28 
2,23 


7.42 
4.74 


+4.63 
+1.48 
+1.37 
+0.21 
+  2.99 
+  1.85 
+0.10 
+  1.28 
+2.94 
+6.04 
+0.53 
+  1.40 
+2.39 
+2.22 
+  1.36 
+  4.08 
+  1.44 
-0..50 


+  1.25 
+  3.07 
+2.07 


+  1.43 
+2.27 
+  4.02 
+6.02 
+2.60 
+4.28 

+  3^28 
+  4.21 
+6.26 
+4.64 
+  3.30 
+4.25 
+  1.49 
+2.25 
+0.31 
+4.40 

+0M 
+4.12 
+  1.18 
-0.78 
+3.12 


+  0.31 
+  1.84 
+  1.28 
+0.22 
-0.01 
+0.64 


—0.47 
+4.36 
+2.39 


+  1.20 
+  1.03 
-0.66 
+0.86 
-0.50 
+  1.31 
+0.48 
+0.34 
+1.13 
+0.18 
+0.73 


+  1.04 
+0.28 
+  1.72 
+0.50 
+1.18 
-0.66 
+0.11 
+0.10 
-0.11 
+0.19 
+1.69 


+4.03 
+  1.34 


2.95 
0.83 
4.06 
1.09 
1.56 
3.08 
1.25 
1.28 
0.62 
2.48 
1.24 
1.22 
1.33 
1.25 
3.70 
1.28 
1.25 
2.12 
1.76 
1.58 
2.49 
1.30 
0.64 
0.29 
1.35 
1.00 
2.01 
1.30 
1.11 
1.90 
1.45 
2.50 
0.92 
2.82 
0.60 
1.70 
3.94 
2.57 
2.93 
2.20 
3.62 
1,89 
2,01 
1.14 
3.18 
1.26 
0.92 
3.90 
0,94 
0,80 
2.03 
1.64 
0,97 
1,45 
1,45 
0.92 
0.75 
1,35 
0.86 
1.66 
2,55 
1,95 
1,70 
1.56 
1.36 
0.50 
1.05 
0.80 
1.41 
1,25 
0.65 
0.87 
0.77 
1.07 


1.35 
1.40 
1.25 
1.65 
1.78 
1.25 
0.69 
0.58 
1.34 
0.78 
1.78 
1.80 
1.18 


1.98 
4.40 


0 

13 

16 

11 

3 

ne. 

0 

12 

13 

8 

9 

w. 

0 

13 

8 

8 

14 

0 

10 

16 

4 

11 

ne. 

0 

10 

12 

2 

16 

nw. 

0 

14 

11 

2 

17 

w. 

0 

13 

15 

5 

10 

se. 

0 

11 

9 

9 

12 

ne. 

0 

14 

3 

14 

13 

nw. 

0 

11 

10 

3 

17 

ne. 

0 

13 

16 

3 

11 

w. 

0 

9 

11 

5 

14 

w. 

0 

14 

12 

7 

11 

ne. 

0 

16 

8 

2 

20 

s. 

0 

13 

17 

2 

11 

sw. 

0 

14 

n 

7 

12 

e. 

0 

13 

13 

6 

11 

e. 

0 

10 

12 

6 

12 

w. 

0 

14 

u 

9 

10 

s. 

0 

14 

9 

9 

12 

ne. 

0 

14 

15 

8 

7 

w. 

0 

13 

13 

6 

11 

0 

10 

12 

4 

14 

w. 

0 

11 

6 

8 

16 

8. 

0 

16 

u 

8 

11 

sw. 

0 

11 

11 

9 

10 

0 

10 

13 

6 

11 

8W. 

0 

n 

6 

11 

13 

ne. 

0 

14 

7 

12 

n 

ne. 

0 

12 

14 

5 

11 

e. 

0 

13 

7 

11 

12 

nw. 

0 

13 

16 

8 

6 

nw. 

0 

14 

17 

3 

10 

w. 

0 

12 

15 

? 

13 

n. 

0 

10 

17 

13 

0 

w. 

0 

14 

13 

9 

8 

ne. 

0 

15 

8 

8 

14 

n. 

0 

12 

8 

8 

14 

sw. 

0 

14 

11 

12 

7 

ne. 

0 

11 

17 

0 

13 

n. 

0 

12 

16 

7 

7 

DW. 

0 

13 

8 

9 

13 

n. 

0 

14 

7 

1? 

11 

n. 

0 

15 

11 

9 

10 

nw. 

0 

16 

11 

6 

13 

8. 

0 

15 

12 

7 

U 

ne. 

0 

13 

9 

12 

9 

e. 

0 

9 

16 

5 

9 

w 

0 

15 

12 

6 

12 

ne. 

0 

10 

19 

3 

8 

ne. 

0 

10 

10 

11 

9 

n. 

0 

16 

4 

12 

14 

sw. 

0 

14 

13 

6 

n 

nw. 

0 

16 

12 

6 

12 

se. 

0 

14 

14 

8 

8 

w. 

0 

11 

6 

5 

19 

0 

12 

U 

8 

11 

nw. 

0 

12 

13 

9 

8 

se. 

0 

9 

6 

6 

18 

s. 

0 

11 

13 

6 

11 

n. 

0 

10 

18 

7 

5 

w. 

0 

11 

13 

5 

12 

nw 

n 

12 

8 

8 

14 

sw. 

0 

12 

12 

9 

9 

w. 

0 

7 

0 

9 

21 

w. 

0 

14 

16 

6 

8 

w. 

0 

12 

1 

1 

28 

8. 

0 

12 

9 

16 

5 

SW. 

0 

10 

14 

7 

9 

0 

12 

15 

7 

8 

nw. 

0 

6 

19 

8 

3 

0 

14 

13 

8 

9 

sw. 

0 

11 

3 

13 

14 

w. 

0 

11 

5 

13 

12 

se. 

0 

10 

6 

IS 

11 

nw. 

0 

12 

U 

9 

10 

w. 

0 

8 

9 

13 

8 

sw. 

0 

9 

6 

8 

16 

sw. 

0 

10 

13 

6 

11 

s. 

n 

10 

IS 

11 

6 

s. 

0 

13 

5 

11 

14 

sw. 

0 

13 

4 

14 

12 

w. 

0 

12 

13 

8 

9 

sw. 

n 

12 

n 

16 

14 

nw. 

n 

8 

15 

12 

3 

0 

11 

8 

6 

17 

w. 

n 

8 

3 

18 

9 

w. 

0 

14 

9 

11 

10 

se. 

0 

12 

11 

8 

11 

w. 

John  A.  Frick. 

John  J .  Martin . 

H.  L.  Balderston. 

Harold  J.Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

William  B.  Spear. 

John  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

C.  E.  Koppenheffer 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B.  Evansha 

Prof.  N.  W.Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall, 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas 

Penna.  Edison  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Philip  F.  Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H.  O.  Hacker. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

J.  Earl   Sneatler 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau 

Navy  Aerological  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs  ,M.  Ordella  Parks. 

George  W.  Hill. 

Harlan  Baylor. 

U.S.  Airways  Station. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

Susquehanna  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

Frank  8.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

J.  L.  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw 

U,  S,  Forest  Service, 

Ted  R,  Wineman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.  Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.Harmon. 
W,  F,  Gallagher, 
Robert  Tross , 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  Gov 

U.  S.  Airways  Station. 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove, 
J,  D,  Beachy, 
Wm.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
Harold  L,  Johnson 
Thomas  S,  Knox, 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  16  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used,  t  On  other  dates  also,  *  Incomplete.  H  From  all  available  records. 

Reference  letters,  »,  ',  ',  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Po3t-Office  addresses  are  as  follows:  of  Lycippus,  Greensburg:  of  Neshaminy  Falls,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  of  Shawmont,  Manayunk;  of  Dahoga,  Kane.  RFD: 
of  Springs,  Grantsvllle,  Md.  W.  B.  O,  Phlladelphla-ll-4.88-1050. 


i 


Bs»a 


,'  '  /  •V'^.'i 


^JWIlilMWWWJ99W?WWy««i'»<»«*'**«'^ 


Septkmukk,    li)3S 


CL1MAT0L0(J1CAL   DATA:    PKNNSYIA'ANI A   SKCTION 


Dully  Precipitation  for  September.   1988 


Drainage  Basin 

Day  of  month 

5 

Station! 

1 

2 

s 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

2S 

80 

81 

^ 

Allentowullil 

Lehigh 

Juniata 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

.luuiata 

Middle  Susq 

Juniata 

.43 

'.'(ie 

".ih 
'.'is 

'.'22 
.01 

"."oi 

'.'88 

".{9 
.19 
.63 
.23 

1.50 
.28 
.22 

.22 
.06 
.18 

'.'46 
.03 
T. 

« 

.43 
.26 
.40 
.07 
.30 

'  .'42 
.02 
T. 

# 

.37 
.53 
.32 
.03 
.37 

'!i8 

.20 
.16 
.32 
.01 
.35 
.26 

'.'i9 
.06 

'.'26 
.25 

.06 
.26 

'.'03 
.47 
.20 
.60 
.04 
.42 
.22 
.05 

.17 

.05 

.88 

.21 

T. 

.08 

't.' 

T. 

'.'i4 

.42 

.08 

".'22 
".'ii 

.14 
.32 
.20 
.64 
.28 
.20 
.06 
.13 

.10 
.08 
.29 
.12 

'.'oi 

"!ii 
.34 

.07 

iioi 

.08 

'f. 

'^37 

1.28 

.02 

2.95 
.18 
.19 
2.99 
1.09 
.30 
.16 
.39 
.88 

['.90 
.14 

1.20 

".'28 
1.68 
T. 

'.'06 

'.'io 

3.08 
1.19 

1.65 
T. 
.41 

'.'is 

.03 

.36 

T. 

.15 

.85 

.05 

.12 
.36 

... . 

... . 

... . 

T. 

.02 

... . 

7.22 

8.17 

Ausouiallll 

A.rdiuor^|        

.62 

'.'•ii 
'.'ie 

.17 

•••• 

•••• 

.61 
.47 

'i'. 

".ii 

"!62 
.04 

.... 

3.16 

7.88 
2.49 

Aroudtsvllla.lill.... 

.01 
".'06 

'.'23 
.28 

2.86 

Baker'ii  Sunimit... 

KaldEftglo  t 

Bedford 

. . . . 

:::: 

:::: 

. . . . 

... . 

... . 

■ . . . 

•  .  .  . 

2.44 
3.66 
2.89 
2.23 

Bellefoute 

W.  Br.  Susq 

\V.  Br.  Susq 

Lehigh 

Middle  Susq 

.60 
.80 

'."io 

.06 

'."62 



.. . 

... . 

— 

,. . . 

... . 

. . . . 

Borwiudalot 

.10 
.20 

.... 

.... 

.... 

.... 

.08 

.... 

.04 

.... 

7.87 
8.97 

BigKuobllll 

Bloomsburg 

Bloserville 

Lower  Susq 

Potomac 

Lower  Susq 

W.Br.Susq 

Susquehanna  — 

Potomac 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

'iso 

.68 

'.'26 
.54 
.19 

'.'06 

.30 

.09 
.32 
.63 
1.27 
.49 
.17 
.66 

i!94 

.20 
.01 

.20 
.13 

T. 

.19 

.04 

.19 

.13 

'.'08 

.38 
.14 

.11 
.04 
.11 
.03 
.30 

'.'i'i 

'.'23 

.41 
.47 

'.'62 
.33 

.72 

.70 
.94 
.28 
.42 
.62 
.05 
.22 

'.'08 
.39 

"!i7 
.12 
.32 

.20 

.17 

.10 
.20 

'.'is 

.29 
.12 
.15 

.16 
.16 

.08 

'.'33 
.09 

'.'20 
.07 

.02 
.04 

'.'ii 

1.81 
.19 

1.26 
.10 

1.16 
.10 
1.08 
1.28 
.12 
2.48 
1.24 

'.'io 

.09 

i'.-z'd 

.77 

.25 
.06 

T. 

.40 

'lie 

'!ii 

.15 

'.'so 

.15 
.23 
.03 
.13 

.... 

.... 

"6s 

.... 

.... 

.... 

8.49 
3.75 

Buffalo  Mlllsllll 

Carlisle  

.... 

'.'... 

;;.. 

T. 

'!i8 

.04 
T. 

.... 

'.'.'.. 

T. 
'!22 

4.20 
2.78 
2.87 

Carter  Campt 

Chambersburgjjil . . . 

.'26 

■'69 

4.34 
3.52 

CoatesviUe 

Coli'brook 

.... 

.... 

.... 

.... 

.12 

.... 

6.39 
5.12 

Doylestowu    

Driftwood! 

Du  Bois 

Lower  Del 

W.Br.  Susq 

W.B.Susq 

W.  Br.  Susq 

W.Br.Susq 

Lower  Susq 

N.Br.SusQ 

Schuylkill 

Lehigh 

N.  Br.  Susg 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.■55 

".m 

.09 

'.'60 
.4S 

".%% 

.0.5 

.73 

1.28 

'.'63 
.22 
..37 

1.76 
.01 
.09 
.02 
.83 
.31 

.'32 

'.'io 
1.11 

.80 

i.'oo 
.22 

.64 
.49 
.42 

't.' 

'.'08 

't.' 
.'62 

. . . . 

'."06 

'.'13 

'.'69 
't.' 

Tio 

't" 

.02 

.21 
.'63 

'.'06 

i'. 

... 

T. 

.35 

.25 

.29 

.16 

.13 

T. 

'.'15 

't. 

.33 
.52 

'.'23 

.'io 

.20 
'.'29 

'.'ie 

'.'■78 
.54 

'.'36 
.66 
.14 

.35 

".U 
.40 

.12 
.78 
.04 
.18 
.36 

'.'65 

'.'27 
'.'29 
'.'33 

'.'i7 

.07 
.23 

't.' 
'.'6i 

.05 
.01 
.05 
.01 

".ii 

.26 
.81 

T. 

't. 

'.'67 
.03 

.03 
.18 
.26 

'.i7 
.01 
.54 

T. 

.51 

.33 

.02 

.07 

.27 

.36 

.64 

'.'62 

".'•26 
.19 
02 
.03 

■.■39 
.06 
.25 
.01 
.35 
.73 

''3.5 
.02 
.42 

.01 

.58 
.24 
1.22 
.58 
.17 

.02 

.'98 

T. 

.30 

.60 

.21 

'.'21 

.23 

1.32 

'.'34 

.62 

T. 

.25 

T 

.10 

".'98 
2.01 

.14 
.17 

.06 
.03 
.35 

■'25 
.62 

.19 
.70 
.42 
.05 
.02 
.49 
.41 
.80 
.14 
.14 
.26 
.45 
.31 
.20 
T. 

'.'65 
T. 
.38 
.03 
2.40 
1.00 

i.'58 
.33 
.20 
.18 
.61 

.55 

.16 
.10 

07 

'.'33 

.21 

.12 

't.' 

'.'63 
.20 

.18 
.24 
.02 
.07 
.25 
.02 
.08 
.16 
.18 
.12 
.25 
.37 
.32 
.18 
T. 

.08 

.21 

T. 

.38 

.04 

".'is 

.16 
.46 
.24 
.11 

* 

.75 
.09 

.... 
.39 
.10 

.29 
.35 

i'20 
.06 
.73 
.12 
.72 

1.42 
.10 
.05 
.13 
.39 
.12 
T. 

3.37 
.05 
.19 
.47 
.84 

1.33 
.95 

.97 
1.09 

.08 
2.09 
1.24 
1.09 
1,25 

.66 

.86 
1.67 
1,45 
1.53 

.98 
1  30 

.64 

3.15 

.... 

'[30 
1.22 
1.06 

1.97 
.78 
.27 

3.70 
.15 
.70 

1.25 
.63 

2.53 
.23 
.02 

1,40 

1.20 
.53 
T. 

.14 

.10 
T. 

1.20 
.90 
.75 
.70 
.52 

1.18 
T 
.06 

1.90 

1.12 

.01 
.34 

.16 
.07 
.30 
T 
1.90 

1.21 

1.25 
.42 

"."26 

.02 

2.12 

"!io 

2,49 

2.32 

.27 

.10 

.94 

.15 

.09 

2.41 

'.'93 
.35 
.15 

1.20 

"t, 

2!i4 

.04 

"."46 
.39 
03 

'.'... 

'.'... 

'.'is 

T. 

"[oi 

•••• 

'.'.'.. 

T. 

9.14 
2.14 
2.51 
8.68 
2.70 

Eraporiuui 

English  Ceuterl . . . 

.07 

.... 

"t.' 

.03 
T. 

".'65 
.03 

'.'64 

.... 

.... 

.07 

.... 

4.65 

Forest  Cityjjll.  

Fredericksvillellll... 
Freelandllll 

6.38 

.08 
.35 
.32 
.01 
.06 

'.'si 

.12 
.04 
.10 
.11 
.15 
.33 
.02 
T. 

'.'69 
.17 
.01 
.07 
.24 
.50 

'.'(50 
.24 
.39 
.02 
.16 

.... 

T. 

.19 

"t. 

.02 

6.05 

.02 

'.'io 

t' 
.03 

'[oi 
'.'08 

'.'20 

't.' 

'.'32 
.81 
.14 
.33 
.22 

'.'06 

.38 
.20 

'.'06 
.39 

.10 

.23 

.16 

T. 

.21 

'^20 
.19 

'.'25 
.28 
.18 

6.79 

.01 

•••■ 

'.'63 
.07 

•■• 

3.49 

George  School 

Gettysburg 

Qirardvilleilll 

8.60 
4.12 
4.92 
6.43 

Gouldsboroll 

'.07 
.03 
T. 

'.'i7 

.08 
.12 
.05 

'.'64 

'.'20 
.01 
T. 
.29 

,42 

'.'16 
.38 

'.'69 
.48 

.32 
.09 
.11 

'.'61 
.07 

'.'6i 
'.'iy 

.02 
T. 

T. 
.32 

"t. 

.07 
.16 

6.15 

'.'6i 

•••• 

.'.'.. 

••• 

T. 
'.'62 

'."65 
.01 

"?5 

;... 

6.20 

Hftuover  

5.26 

Harrisburg*** 

Hawloyllll         .  ... 

4.41 
7.29 

Hollistervillellll.... 
Holtwoodl) 

Huntsdalet 

6.42 
4.20 

2.59 

Lower  Susq 

Potomac 

W.B.Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower   Susq 

Lehigli 

Middle  Susq 

W.Br.Susq 

Lower  Del 

Upper  Del 

.15 

.... 

.... 

.... 

..  . 

.... 

2.63 

.46 

T. 

.30 

.25 

.27 

'[45 
'.'63 
".60 

't  ■ 

.30 
.20 
.33 

i.'20 
.20 

'*' ' 
.73 

.14 
.14 

1.50 
1.35 
1.41 
.46 
.69 
2.00 
1.30 
1.11 
2.25 
2.47 

2.35 

Hyndmanllll 

T. 

•■■• 

■f. 

.01 
.12 
.03 

'."63 

't. 

"t 

'!ii 

•••• 

1.39 

LakevillelllU 

6.99 
4.62 

Lansfordllll 

Lawreuceville 

Lebanonllll 

Lehightonllll 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Matamorasllll 

Mauch  Chunk 

Millers  burgl 

Millvillet 

7.63 

6.08 

•••■ 

.... 

"!io 

.07 

"!i8 

T. 

".'64 
.40 

5.48 
9.40 
3.52 
4.61 

5.87 

.27 

8.84 

.30 

.26 
.86 
.25 

■.■35 
13 

.03 

.10 
.15 
.02 

'.'39 
.23 

'.'22 
.03 
.07 

".'07 
.02 

.07 

.04 
.63 
.61 
.52 
.02 
.51 
.06 

'."is 

.13 
.27 
.34 
.10 
01 
.01 

.01 
.01 

.14 

56 

.72 

.68 

.21 

.13 

.03 

.40 

.63 

T. 

.60 

.21 

'^39 

.01 
.12 

.03 

i!io 

.11 

.13 
.24 
15 
.38 
.51 
.22 
.26 
.10 
.20 

'.'27 

'.'32 

'.'27 
.20 

.25 
.03 

.23 
* 

.16 

.05 

'!67 
.04 
.30 

'.'23 
.12 

'!i6 

.16 

.07 
* 

.02 
.45 
.17 
.16 

.20 
.06 
.10 

* 

.20 

.06 

'.'i4 
.03 
.60 

'.'04 
1.52 
.15 
.60 
.05 
.70 
* 

.58 

.30 

1.95 

2.. 57 

2.43 

.72 
.70 

• 

.56 

1.29 

1.12 

1.01 

.90 

1.45 

1.08 

.83 

2.36 

,10 

,60 

.05 

1.53 

* 

1.70 
1.50 
3.04 
2.. 55 

3.71 

2.46 

1.00 
* 

1.36 

.72 
1.45 

.99 
2  50 

.05 

.87 
2.82 

'.'70 
1.07 
1.60 
2.83 
1.39 
2.10 
1.14 
1.80 

1.78 
2.93 
.95 
4.63 
1.62 

.10 

.33 
.32 
.12 
1.15 
.20 
.09 

'.'06 

'.'25 

02 

1.60 

"."06 
.20 

.18 

.12 

.56 
.43 
.30 

'.'63 

.... 

* 

.04 
".'63 

.... 

'.'63 

.15 

.... 

3.01 

N.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

Upper  Del 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Juniata 

Lower  Susq 

'.'56 

.14 

1.50 

'!63 
.33 
.32 

'.'74 

"m 

'.'62 

.06 

.02 
1.14 

.72 
1.40 

'.'ii 
'.'47 

1.70 

1 .  fiP 
1.03 

..V 
.15 

•r 

.09 
06 
.17 
.87 
2  20 

'.'24 

't. 

't 

T 

".'ii 

3.62 

Montrose 

7.78 

Morris  Run 

4.87 

Mount  Pocono 

Mt.  Union! 

'.'io 

10.46 
3.05 

.92 
.02 
.25 

'."28 
.10 

".'i4 
15 

T. 

•• 

— 

.09 
.03 

"t 

35 

••■ 

'.'61 

"."io 

"t' 
".'i? 

T. 

'.'08 

— 

6.16 

Neshaminy  Falls! . 
New  Bloomfield. .. 
New  Park 

.07 
.36 

'.'6s 

'.'iii 
.12 

".'06 

7.71 
2.23 
2.95 

Newportllll 

Juniata 

Schuylkill 

Schuylkill 

.6S 

.... 

'.'24 
49 

.50 

3.48 

New  Tripoli 

Orwigsburg 

6.45 
5.62 

Palmertonl 

.26 

'.'07 
.08 

.12 

'  .'22 
.81 

01 

6.57 

CTpper  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

'.'is 

.01 

.02 

'!73 

"03 

T. 
.05 

.23 

't.' 

.04 

.06 
"26 

7.12 

Philadelphia***.... 
Phlla.  Navy  Yard  t. 

Phlla-P'nt  Breeze.t 

Phoenixville 

Pine  Grove 

Pleasant  Mt 

Port  Clintonll  II 

T 
T. 

T 

'.'6? 

.02 

'.'03 

.05 
..53 

'!64 

."... 

.30 
1.72 

1.00 

".'08 
.13 

"."21 

.15 
.10 

* 

.03 
.07 

.16 
.30 

.... 

7.35 
9.40 

9.83 
7.91 

5.02 
7.61 

Schuylkill 

Schuylkill 

.73 

.15 

.02 

.20 

.15 

7.35 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.Br.Susq 

N.  Br.  Susq 

i.on 

.96 
01 
.24 

.01 

't.' 

.04 

37 

'.'12 
.42 

'sii 

.50 
.02 

'^42 

't.' 

.09 
.01 

'm 

'.'69 

T. 

't.' 

.32 
.16 
.06 

.08 

'.'23 

.33 
.03 
.M 
.3fi 
.11 
.25 
.U 

'.'m 

.02 

.01 
.05 
.23 

".4? 
.32 
.18 
.12 
.34 
T. 

1.62 
.03 
.01 
.38 
.04 
.11 
.48 

.05 
.02 

'.'62 

.31 

'.'62 

.2n 

.15 
.04 
.65 
19 

.21 
.03 
.01 
.16 

't. 

.12 
.32 

'[is 

,09 
.09 
.60 

■[24 
.21 
.11 

1.57 

"..56 

1.13 
3.62 
1.77 
.12 
1.05 
1.43 
1.14 
2.59 
1.22 
3.18 

.76 
3.08 
1.12 

..38 
1.08 
1.86 

.45 
1.74 

.02 
2.10 

.55 
.03 

'.'23 
.01 
.06 
.23 

.26 
.06 
.06 
.35 

'^27 
,33 

,08 

••■ 

:::: 

.... 

".'67 
.12 
,52 
.08 
.01 

.01 

"t. 

T. 
T. 

.04 

••■ 

6.48 

Quakertown 

Reading"* 

Renovoll  II 

8.14 
4.70 
2.9« 

4.98 

Scranton'" 

Selinsgrove 

Sellersvillet 

Shade  Gapt 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lowpr  Del 

T. 

.07 

.13 

.20 
.30 
.20 
1.30 
.02 

T. 
.04 

'!ii 

5.42 
3.62 
6.72 

Middle  Susq 

Schuylkill 

'.'84 

'.'62 

.06 
.05 

.14 
.06 

... 

4,38 

03 

... 

T 

.28 

7,. "=6 

' 

' 

Continued  on  page  61, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


September,  1938   i 


Daily  Precipitation  for  September,  1938-Continued  from  page  50 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


13 


Atlantic  Drainage 
(continued) 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburgllll.. 

Sunburyllll 

Susauehannallll. 

Towanda 

VVeikert 

Wellsboro 

Wemersvillellll  [nr] 

West  Chester 

Westgrovellll 

Wllkes-Barre^ 

WilJjes-Barrellll.li.. 
Williamsportllil  — 

Williamstown 

tork 

YorkHavenllll 

Zionsville..(near), 
Trenton.  N.  J***... 

Ohio  Drainage 
Beaver  Fallsll II  .... 

BlairsviUellll 

Bradford 

Brookvillellll 

Buckstownt 

Butler 

Chambersville 

Clairtont 

Clarion  III! 

Claysville -. 

Confluencellll 

Connellsvillellll.... 

Corry 

Coudersport 

Dahoga 

Derry 

Donorallll 

Dunlot 

Ebenaburg 

Franklinllll 

Qreensborollll 

areensburg 


Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown  — 

Kregarllll....... 

Lake  Lynn II II.. 
Linesvillellll  — 
Lock  No  2IIII... 
Lock  No.  41111.. 
LockNo.51111... 
Lycippus 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


Marienvillet 

McKeesportllll.... 

Meadvillellll 

Mercerl 

Midland 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon. 

Natronalill 

^few  Castle 

Newelllill 

Parkers  Landlngllll 


Pennlinellll 

Pittsburgh*"..  . 
Punxsutawneyll 

Ridgwayjlll 

Rochester! 

Saltsburgllll  :  ... 

Sewardllll . 

Sharon 

Sharpsvillellll... 
Smethportllll . . . . 
Somerset 


Springdalellll 

Springs  

Titusvinet 

Union  Cityt 

Unlontown 

ITnity  Reservoir. 

Vandergriftt 

Warren 

Waynesburg 

Westfordllll 

WestNewtonini.. 
Lake  Drainage. 

Erie**' 

Raymondt , 


Lower  Susq 

W.Bf.  Susq.... 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq... 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  B.  Susq.... 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq.... 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Scliuylkill 

Lower  Del. .... 


Beaver 

Allegheny 

Allegheny , 

Allegheny , 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . 

Monongahela... 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh .  . . . 
Monongahela. . 

Allegheny 

Conemaugh.  .. . 

Allegheny 

Monongahela.. . 
Youghiogheny  . 


Beaver 

Beaver 

Monongahela.. 

Conemaugh 

Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Beaver 

Ohio 

Monongahela.. 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela  . , 

Allegheny 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver .   

Monongahela... 
Allegheny 


.73 
.05 

.'ie 

.47 
.17 
.10 

.'91 

.69 
.77 
.22 
.22 
.14 

1.23 
.71 

1  00 
.77 
.02 


.49 


Beaver 

Ohio , 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Conemaugh 

Conemaugh 

Beaver 

Beaver  

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela.. . 
Youghiogheny  . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela... 

Beaver 

Youghiogheny  . 

Lake  Erie 

Genesee 


.09 


T. 


.40 


.02 


.15 


.09 


.48 
.44    .. 


.32 


T. 


.12 


.04 


.45 


.05 


.70 

.30 

1.35 

.86 

'.'61 


3^ 
20 
05 
85 

1. 

1.39 
35 


.26 


.06 
l!44 


1.13 


.65 


.09 


.01 


.86 


.02 


.28 


.32 


.33 


T. 


.06 


.05 
.11 
.57 
.14 
.78 
.75 
.96 
.56 
.08 
1.66 
T. 


.32 
.30 
.15 
.65 
1.36 

.'50 
.14 

.37 

1.41 
.50 
.65 
.34 

1.32 


.17 


.48 

'I'. 

.24 
1.14 
1.35 

.21 
1.43 

.02 
1.40 
1.25 

.18 

.32 
1.42 
14 
03 
1.42 
.09 
.12 
.35 

.'46 
.60 

.02 

.58 

1.79 

74 

1.34 

40 

1.78 

13 

1.18 

1.16 

T 


.84 

1.30 

1.05 

.71 

.04 

.30 

.36 

.03 

.62 

.17 

1.00 

2.15 
.42 


45 

1.05 

1.27 

.80 

.20 
.12 
.5' 
.40 


1.10 
32 
1.57 
1.85 
1.30 
77 

26 
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4.37 
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2.17 
6.66 

6.64 
8.67 
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5.46 
3.35 
5.93 
4.31 
4.51 
6.65 
9.04 


2.91 
4.40 
6.42 
3. 35 
2.79 
3.45 
4.29 
2.69 
4.01 
2.77 
2.94 

3.97 
7.96 
5.14 
5.26 
4.34 
3.78 

§ 
2.84 
4.26 
2.90 
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4.60 
3.99 
3.09 
4.37 
3.25 
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5.35 
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3.64 
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3.41 
4.43 
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4.19 
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4.30 
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4.41 
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4.67 
5.04 
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8.28 
2.28 
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8.91 
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of  observation         '"Ll-fu?^^^  ^V""  '""^  ^^^'^°°^'  "ear  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  en,1ing  at  the  tlm. 

II  rPrecini^^tinr,  n,«  ^      .t  ^'**"  '***'°° '  P^«"P^«**i°°  ^^  ^"^  24-hour  period,  midnight  to  midnight.        *  Included  in  next  measurement.         t  Mdt.  to  mdt. 

or  m IfnT    Tnon  "'^''''^f  '°  *^^  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      !  Incomplete 
Unlv  fe   of  nnui  R  T°"T  '°f°°'''*«°*-      ,    P°^  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville:  of  Springdale,  Cheswick,  (P.  0.  Barking.  Pa.) ;  of  Pennline. 
Linesvllle .  of  Unity  Reservoir.  Greensburg :  of  Girardville.  Shenandoah :  of  I*ck  No.  5.  Schenley.  $  Airways  Station.    ^  River  Station 
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Daily  Temperatures  for  September,   1938 


Stations 


11     12 


It     16     16 


18     19     20 


22     23     24     25 


20     27     28     29     80     81 


Mean 


.»„^.,.  (Maximum.. 

A^too°* i  Minimum.. 

„    ,,„„,.  1  .Maximum,. 

BPiHoul iMiuimum,. 

Bethlehem ,  Miuiimim,. 

BloomsbuiK J  Minimum.. 

_      ,u„inRl  ^  Miixinuim,, 

BrookvUle; (  Miuinnun.. 

R,,.,ar       \Mivximum.. 

tlftrUsle )  Minimum.. 

.,_„»,,, re      >  Miiximum., 

ChambersburK |  Minimum,. 

»,„,.cville     ■!  Maximum,, 

Giammo ]^^:^Z:: 
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_     ,,ovUlfi        i  Maximum,, 
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Coudersport {'^^^:: 
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Franklin; l^ZS: 

Freeland 1  SJ^muT.' 
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Gettysburg )  ^fSum.'.' 
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Go^'lo'^ iMinimum.. 
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O-envine {^S^T.- 

Grove  City s  Maximum,, 
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'  Minimum.. 
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'  Minimum,. 
Phoenixville J  Maximum.. 

IMinimum.. 
Pittsburgh*, S  Maximum,, 

I  Minimum,. 
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57 

35 

43 

42 

75 

75 

75 

85 

76 

82 

77 

74 

76 

72 

67 

75 

79 

74 

72 

68 

60 

76 

63 

61 

57 

52 

75 

75 

70 

79 

78 

75 

73 

65 

60 

42 

62 

5- 

50 

49 

60 

53 

49 

56 

55 

58 

53 

55 

50 

4R 

44 

44 

52 

39 

42 

44 

49 

54 

42 

45 

-■n 

.39 

46 

41 

80 

75 

76 

90 

76 

71 

78 

71 

70 

70 

67 

68 

82 

72 

83 

68 

58 

67 

70 

64 

60 

60 

77 

83 

68 

72 

81 

71 

71 

62 

66 

57 

55 

62 

62 

55 

62 

58 

53 

50 

57 

61 

63 

59 

66 

54 

52 

58 

63 

55 

53 

48 

52 

59 

49 

44 

57 

60 

53 

53 

. . . . 

74 

73 

74 

82 

72 

74 

71 

68 

67 

69 

72 

64 

76 

73 

82 

66 

57 

60 

67 

66 

56 

58 

69 

77 

65 

72 

73 

71 

68 

68 

. , . . 

64 

43 

38 

57 

45 

33 

43 

45 

36 

34 

43 

46 

61 

49 

58 

53 

40 

54 

5'< 

54 

47 

44 

48 

40 

33 

30 

44 

36 

40 

42 

78 

73 

78 

90 

79 

77 

82 

75 

73 

71 

70 

73 

82 

77 

88 

72 

63 

72 

73 

65 

60 

64 

77 

82 

69 

74 

81 

72 

70 

60 

67 

61 

59 

67 

59 

57 

64 

59 

56 

52 

60 

64 

63 

61 

72 

.59 

57 

63 

65 

56 

54 

48 

55 

67 

50 

46 

57 

53 

67 

51 

81 

76 

83 

89 

83 

80 

83 

74 

74 

63 

67 

84 

66 

S3 

67 

53 

61 

71 

62 

64 

61 

78 

83 

71 

77 

82 

77 

72 

64 



62 

52 

46 

53 

54 

46 

50 

45 

49 

58 

58 

61 

53 

61 

46 

45 

53 

60 

51 

43 

50 

51 

46 

39 

38 

60 

38 

47 

50 

80 

77 

81 

«9 

83 

83 

84 

"so 

79 

69 

64 

SO 

86 

75 

76 

69 

59 

72 

74 

61 

61 

57 

79 

83 

77 

84 

78 

80 

75 

65 

65 

51 

45 

59 

54 

50 

52 

55 

52 

54 

56 

59 

64 

56 

61 

53 

50 

52 

54 

53 

42 

48 

50 

49 

43 

39 

.52 

41 

46 

51 

75 

71 

76 

83 

75 

73 

75 

70 

70 

68 

59 

66 

79 

67 

75 

60 

50 

62 

69 

52 

54 

53 

72 

77 

68 

74 

72 

75 

65 

63 

54 

45 

42 

56 

.52 

45 

55 

4S 

42 

51 

54 

55 

60 

55 

53 

43 

43 

49 

52 

39 

36 

45 

51 

51 

35 

36 

46 

37 

42 

41 

82 

78 

76 

90 

89 

80 

82 

78 

77 

71 

70 

72 

86 

81 

88 

80 

69 

69 

72 

70 

62 

67 

80 

85 

76 

74 

83 

74 

71 

67 

65 

55 

50 

60 

56 

50 

60 

60 

46 

42 

54 

59 

60 

57 

67 

61 

54 

58 

65 

59 

51 

42 

50 

57 

43 

37 

49 

43 

49 

55 

. . . . 

79 

75 

81 

86 

75 

79 

70 

67 

71 

74 

68 

66 

75 

70 

75 

64 

55 

68 

75 

68 

70 

70 

76 

76 

68 

77 

73 

76 

66 

64 

56 

46 

37 

5,=i 

42 

3? 

50 

47 

38 

36 

52 

64 

58 

52 

60 

49 

45 

50 

54 

48 

43 

42 

46 

44 

36 

33 

54 

37 

39 

37 

79 

76 

78 

90 

7K 

76 

82 

73 

70 

71 

63 

69 

82 

75 

87 

71 

60 

67 

72 

61 

59 

64 

78 

85 

85 

75 

83 

77 

71 

60 

66 

59 

52 

59 

57 

54 

55 

60 

50 

46 

49 

56 

61 

55 

62 

59 

52 

52 

59 

59 

51 

45 

49 

51 

46 

39 

49 

45 

49 

55 



85 

81 

81 

88 

91 

81 

81 

78 

78 

78 

68 

76 

85 

84 

82 

80 

61 

66 

72 

74 

64 

62 

76 

82 

82 

84 

82 

82 

81 

80 

65 

55 

50 

68 

59 

53 

54 

58 

49 

51 

58 

58 

64 

58 

65 

53 

48 

53 

63 

53 

48 

48 

51 

50 

44 

41 

54 

44 

51 

54 

84 

78 

79 

87 

86 

78 

76 

74 

72 

72 

72 

67 

84 

78 

83 

77 

62 

65 

73 

72 

56 

61 

79 

83 

70 

71 

74 

74 

72 

69 

61 

51 

44 

56 

51 

46 

.52 

52 

42 

42 

56 

58 

64 

55 

64 

49 

47 

51 

58 

50 

45 

49 

50 

50 

42 

38 

51 

42 

44 

47 

82 

83 

89 

95 

78 

84 

84 

71 

75 

75 

82 

83 

85 

86 

74 

70 

75 

73 

70 

71 

78 

85 

85 

76 

80 

80 

74 

62 

67 

61 

57 

65 

64 

56 

64 

62 

51 

49 

58 

67 

61 

71 

64 

55 

62 

68 

62 

53 

52 

57 

60 

52 

48 

58 

54 

58 

65 

49 

>* . . 

72 

74 

75 

84 

71 

80 

77 

71 

76 

"74 

64 

77 

71 

77 

68 

63 

65 

72 

59 

62 

57 

61 

75 

71 

72 

79 

68 

72 

69 

66 

45 

41 

43 

44 

45 

5? 

53 

47 

51 

57 

58 

62 

53 

61 

51 

42 

47 

54 

40 

41 

44 

48 

49 

38 

39 

45 

36 

37 

41 

36 

78 

72 

77 

86 

80 

84 

85 

75 

75 

77 

85 

85 

78 

76 

73 

66 

68 

76 

67 

64 

61 

57 

75 

79 

70 

82 

83 

70 

70 

68 

62 

49 

48 

60 

56 

.53 

59 

58 

56 

59 

60 

64 

65 

59 

63 

53 

51 

64 

58 

44 

48 

47 

51 

52 

45 

46 

57 

42 

46 

48 

.... 

73 

69 

73 

79 

75 

72 

69 

65 

60 

67 

71 

61 

73 

69 

76 

65 

52 

64 

69 

62 

48 

55 

69 

72 

74 

69 

70 

68 

63 

61 

.... 

59 

41 

44 

56 

44 

37 

50 

46 

38 

41 

48 

52 

58 

53 

61 

46 

43 

49 

59 

45 

44 

41 

45 

50 

35 

38 

51 

41 

47 

41 

76 

70 

74 

76 

70 

68 

70 

70 

65 

64 

64 

65 

75 

73 

SO 

75 

56 

65 

60 

62 

55 

55 

71 

76 

69 

68 

70 

71 

66 

58 

48 

50 

41 

55 

42 

38 

36 

45 

35 

36 

48 

52 

54 

52 

58 

50 

36 

50 

50 

50 

50 

40 

45 

45 

34 

37 

36 

3S 

44 

45 



79 

75 

81 

82 

71 

73 

69 

71 

68 

69 

67 

71 

69 

79 

76 

67 

58 

65 

66 

61 

51 

57 

74 

77 

63 

70 

73 

71 

69 

66 



56 

55 

43 

44 

36 

43 

47 

44 

38 

36 

43 

50 

50 

53 

56 

48 

43 

52 

50 

51 

48 

43 

48 

43 

37 

32 

50 

36 

43 

45 

81 

74 

76 

89 

85 

73 

80 

72 

72 

72 

64 

65 

83 

71 

85 

70 

54 

60 

67 

66 

58 

63 

77 

84 

70 

74 

77 

S3 

68 

61 

52 

.52 

54 

47 

51 

47 

53 

56 

44 

45 

55 

57 

60 

51 

66 

47 

49 

51 

53 

54 

50 

41 

50 

48 

45 

33 

40 

38 

47 

50 

77 

76 

81 

78 

78 

79 

81 

78 

80 

77 

78 

77 

79 

75 

74 

73 

66 

78 

75 

67 

58 

56 

79 

78 

76 

83 

81 

77 

75 

70 

.. .. 

56 

46 

43 

55 

49 

49 

56 

57 

54 

57 

59 

61 

66 

56 

62 

46 

44 

51 

55 

43 

43 

47 

46 

52 

37 

42 

57 

48 

43 

45 

.... 

79 

73 

74 

85 

73 

73 

75 

72 

69 

69 

71 

68 

77 

74 

84 

67 

59 

65 

69 

65 

55 

61 

77 

81 

69 

72 

77 

72 

69 

59 

61 

51 

47 

62 

51 

43 

58 

54 

44 

40 

53 

60 

58 

53 

66 

48 

47 

59 

64 

55 

49 

45 

52 

49 

43 

37 

52 

42 

50 

47 

79 

73 

76 

85 

79 

75 

80 

73 

68 

71 

70 

74 

82 

78 

84 

75 

65 

69 

71 

70 

60 

65 

78 

83 

72 

73 

79 

73 

70 

61 

69 

63 

60 

64 

62 

57 

61 

60 

53 

53 

57 

60 

66 

63 

"2 

58 

56 

62 

65 

60 

53 

51 

54 

59 

52 

51 

56 

57 

60 

63 

83 

78 

78 

86 

85 

74 

83 

77 

70 

70 

71 

73 

81 

80 

m 

84 

73 

67 

72 

70 

65 

68 

78 

85 

81 

74 

80 

74 

71 

67 

68 

59 

50 

61 

57 

50 

55 

61 

44 

40 

52 

54 

65 

51 

70 

63 

52 

62 

66 

61 

53 

44 

50 

48 

45 

37 

51 

44 

50 

65 

77 

73 

79 

86 

80 

84 

84 

74 

76 

73 

72 

74 

80 

74 

72 

64 

66 

78 

64 

61 

58 

56 

76 

80 

71 

80 

73 

75 

71 

66 

60 

54 

48 

61 

58 

53 

63 

55 

54 

59 

57 

63 

63 

60 

59 

52 

50 

53 

53 

48 

47 

44 

52 

55 

45 

50 

54 

45 

51 

60 

71.0 
49.9 
74.8 
60.6 
76.6 
64.6 


78.7 

43.6 

76.6 

47.4 

77,3 

63.1 

75.1 

54.2 

TA.-A 

47.6 

76.7 

51.7 

73.8 

47.0 

73.9 

.53.0 

72.3 

44.6 

69.1 

44.1 

68.6 

45.0 

77.1 

66.2 

70.5 

48.0 

74.2'' 

45.5'' 

7t).l 

55,1 

69.9 

53.7 

72.7 

47.7 

67. 3 

49.7 

74.8 

54.0 

75.7 

55.6 

70.9 

48.9 

74.4 

53.1 

75.9 

48.6 

72.0 

49.9 

72.0 

56.2 

69.1 

46.3 

74.0 

58.3 

73.4' 

50.6" 

75.3 

51.9 

68.3 

47.1 

76.6 

53.8 

71.9 

45.7 

73.9 

53.1 

78.2 

53.7 

74.3 

50.2 

78.3' 

58.4' 

70.7 

46.6 

74.7 

54.1 

67.1 

46.8 

67.9 

44.7 

69.6 

45.4 

72.5 

49.5 

75.3 

50.8 

71.1 

51.3 

73.7 

58.9 

76.1 

53.9 

73.2 

53.9 


Continued  on  page  53, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


September,  1938 


Daily  Temperatures  for  September,  1988— (continued) 


Stations 


Port  Clinton f  Maximum. 

I  Minimum,. 
Quakertown ( Maximum, 

\  Minimum,. 
Reading* (Maximum,, 

(  Minimum,. 
Retreat f  Maximum.. 

(Minimum.. 
Ridgwayt \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Scranton* j  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Selinsarrove i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Somerset (Maximum,, 

(  Minimum., 
Springs (Maximum.. 

1  Minimum.. 
State  College i  Maximum , , 

(  Minimum,, 
StroudsburgI f  Maximum,, 

1  Minimum,. 

Towanda j  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Uniontown )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Vandergrift* j  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Warren i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Waynesburg j  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Wellsboro i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
West  Chester (  Maximum.. 

t  Minimum.. 
Wilkes-Barre* /  Maximum., 

(Minimum.. 
Willlamsport J  Maximum , , 

(  Minimum,, 
WiUiamstown j  Maximum. . 

I  Minimum. , 
York J  Maximum,. 

1  Minimum  .. 


■!«*, 


3       4 


20 


32     23 


^ 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


Mean 


86 

86 

74 

77 

6C 

52 

6i 

52 

82 

81 

72 

79 

60 

ii 

46 

61 

8fi 

77 

74 

79 

65 

61 

64 

60 

74 

74 

68 

66 

69 

48 

3f 

50 

76 

85 

75 

79 

42 

44 

3{ 

42 

84 

70 

75 

73 

60 

50 

40 

55 

89 

86 

75 

76 

58 

55 

48 

67 

79 

79 

73 

76 

51 

45 

40 

44 

81 

79 

70 

78 

57 

57 

51 

53 

85 

77 

74 

77 

54 

54 

48 

51 

79 

76 

75 

74 

53 

49 

38 

45 

85 

71 

74 

69 

62 

48 

37 

60 

92 

85 

86 

87 

62 

56 

64 

62 

91 

85 

88 

86 

.59 

53 

67 

56 

83 

70 

79 

71 

57 

47 

39 

57 

90 

85 

88 

84 

62 

66 

49 

60 

83 

75 

77 

72 

54 

43 

34 

50 

86 

79 

7fi 

80 

61 

62 

,62 

56 

86 

74 

78 

73 

60 

61 

38 

51 

87 

79 

77 

73 

57 

60 

43 

53 

90 

90 

83 

74 

57 

56 

49 

66 

88 

87 

72 

83 

62  571 

52 

60 

75 
38 
68 
36 
70 
45 
66 
38 
75 
42 
70 
43 
72 
41 
66 
51 
58 
52 
71 
49 
72 
87 

74 
88 
77 
60 
79 
60 
77 
49 
82 
60 
72 
36 
73 
48i  42 
72  71 
44      41 


59 

66 

,62 

65 

69 

70 

,60 

64 

6b 

66 

62 

66 

70 

70 

46 

49 

71 

66 

50 

61 

76 

76 

61 

64 

67 

81 

58 

63 

64 

77 

54 

59 

79 

75 

64 

66 

63 

66 

64 

67 

74 

70 

42 

57 

73 

66 

53 

61 

67 

65 

66 

62 

72 

68 

54 

64 

68 

69 

67 

60 

83 

66 

65 

69 

47 

56 

80 

72 

65 

6C 

6f 

48 

71 

60 

65 

65 

5,' 

59 

69 

67 

66 

,60 

4S 

54 

72 

68 

54 

47 

35 

42 

62 

5S 

68 

48 

46 

58 

76 

60 

65 

53 

45 

53 

61 

68 

70 

45 

45 

47 

63 

52 

67 

51 

45 

47 

65 

60 

64 

48 

44 

49 
69 

70 

70 

59 

42 

56 

66 

64 

68 

51 

48 

62 

72 

66 

79 

56 

53 

63 

67 

64 

81 

49 

49 

50 

60 

57 

76 

47 

40 

63 

70 

71 

79 

M 

64 

64 

68 

64 

F< 

50 

45 

61 

75 

67 

68 

61 

.62 

60 

70 

57 

71 

54 

45 

65 

77 

66 

66 

51 

60 

53 

78 

64 

60 

52 

46 

50 

78  661 

68 

69 

53| 

57 

76 

83 

82 

6C 

47 

42 

76 

79 

75 

48 

46 

43 

76 

82 

70 

52 

5f 

60 

61 

62 

62 

49 

46 

36 

56 

■74 

77 

48 

4S 

35 

74 

7t 

66 

51 

47 

44 

78 

82 

70 

50 

49 

60 

68 

72 

68 

46 

44 

31 

69 

74 

69 

46 

53 

40 

71 

78 

67 

48 

56 

40 

78 

81 

76 

40 

36 

41 

76 

80 

67 

50 

44 

38 

78 

84 

76 

51 

65 

42 

80 

85 

74 

53 

48 

40 

75 

72 

72 

51 

48 

40 

78 

82 

77 

52 

54 

41 

72 

76 

68 

48 

43 

37 

77 

84 

7(1 

51 

53 

56 

77 

80 

68 

50 

46 

40 

78 

81 

70 

47 

49 

39 

75 

79 

83 

46 

43 

40 

78 

83 

80 

62 

60 

46 

76.0 
51.5 
73.0 
49.7 
72.3 
55.9 
66.4 
48.9 
71.3 
43.7 
70.4 
50.8 
73.4 
51.0 
67.; 
45.4 
67.7 
50,6 
70.3 
49.6 
73.7 
50.0 

70.6 
47.9 
77.1 
56.0 
76.9 
51.3 
70.1 
47.8 
76,8 
64,2 
69.6 
46.0 
74.2 
54.8 
71.9 
50.4 
72.3 
60.4 
74.0 
.51.0 
74.8 
54.9 


•    Midnight  to  midnight, 
from  record. 


t    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 


,  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing 


PRESStTRE,  WIND,  HTJffllDXTY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
( reduced  to  pea  level ) 


1 

a 

s 

1 
5 

30.00 

30.37 

26 

29.51 

80.02 

30.39 

6 

29.46 

30.02 

30  37 

6 

29,17 

30.02 

30,83 

25 

29.57 

30.03 

30.38 

fi 

29.42 

30.03 

80.40 

6 

29,31 

i  Wind 


0)  o 

■<  > 


8.2 

20 

se. 

11 

80 

70 

6.8 

22 

DW. 

21 

79 

69 

12.1 

37 

aw. 

21 

79 

68 

9.7 

29 

V.  . 

12 

86 

■56 

9.7 

31 

nw. 

21 

80 

62 

6.4 

24 

mv. 

24 

82 

56 

Relative 
humidity 


a>'3 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


ID 

ec 

D 

V 

eS 

t« 

to 

d 

d 

QO 

a 

g 

u 
W 

S 

o 

2 
Q 

*  For  any  flve-minute  period. 


t  Corrected  to  true  Telocittes. 


Port  Jervis,  N.  Y 

Easton 

Lehlghton  

Wilkes-Barre. .., 

Williamsport 

Harrisburg 

Greensboro 

West  Newton 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. . 
Susquehanna, . 
Susquehanna, . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


4.0 
4.5 
3,6 
4.7 
0.7 
3.9 

10.6 
0.2 
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OBNEKAL  SUMMARY. 
October  lived  up  to  its  reputation  for  ])leasant  weather  with 
eighteen  clear,  six  partly  cloudy,  and  oidy  seven  cloudy  days. 
The  temperature  conditions  were  equally  pleasant  with  an  aver- 
age daily  excess  of  two  decrees,  while  the  precipitation  was  not 
quite  sixty  per  cent  of  the  m^-nial.  The  temperature  excess 
accumulated,  chiefly,  during  the  second  decade,  when  there 
were  five  decidedly  warm  days.  Frosts  were  fairly  general  on 
the  7th  and  8th,  but  only  severe  enougii  to  kill  tender  vegeta- 
tion, such  as  tomato  vines,  and  the  damage  was  not  important. 
The  conditions,  as  a  whole,  were  almost  ideal  for  outdoor 
work  of  all  kinds.  Field  work,  on  the  farms,  made  rapid 
progress,  and  was  generally  ahead  of  the  season  at  the  end  of 
the  month,  when  corn  husking  was  well  advanced  in  the  south- 
ern part,  and  generally  more  than  half  done  in  the  northern  part 
of  the  State.  Silo  filling  was  finished,  in  most  districts,  early  in 
the  month.  The  corn  crop  was  a  little  better  than  the  ten-year 
average  in  most  regions,  and  was  cribbed  in  fine  condition. 
Apple  gathering  and  potato  digging  were  in  progress  practically 
the  entire  month.  Apples  rated  high  i«''^trality  iut  short  in 
yield,  on  account  of  damage  by  late  frosts;;, last  spring.  Better 
quality  was  partly  due  to  the  trees;iRiCj| -l^ei^ng  overloaded,  and 
partly  to  better  care  than  usual.  Increasing  atteri'tioii  to  proper 
spraying,  under  competent  supervision,  is  improving  the  quality 
of  Pennsylvania  orchard  fruits  year  by  year.  Potatoes  measured 
up  well  to  an  average  crop  in  yield,  but  there  was  an  unusual 
amount  of  small  potatoes,  due  to  the  effects  of  blight  in  the  late 
crop,  and  the  quality  of  the  crop  was  not  up  to  expectations. 
Seeding  of  the  winter  grains  was  finished  in  most  regions  dur- 
ing the  first  ten  days,  and,  wherever  the  moisture  was  suflicient, 
the  grains  were  up  to  good  stands  at  the  end  of  the  mcmth. 
Pastures  and  other  late  feed  were  not  hurt  much  by  frosts  or 
freezing,  and  held  up  very  well,  considering  the  shortage  of 
rainfall.  This  month  served  to  close  up  a  fairly  satisfactory 
agricultural  season,  in  which  most  crops  equaled  or  exceeded 
the  ten-year  average.  There  were  no  severe  local  storms  during 
the  month,  and  practically  no  damage,  worth  considering,  by 
weather  conditions. 


TEMPEKATTTRB. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  92  stations,  was  54.5' ,  which  is  2.0°  above  the  61- 
year  normal  for  October.  The  highest  monthly  mean  was  60.5°, 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  46.9°  at  Somerset.     The  high- 


est temperature  waa  91°  at  Bethleiiem  on  the  17th,  wliihf  tlie 
lowest  was  16°  at  Somerset  on  the  81st.  The  greatest  daily 
range  in  temperature  was  59°  at  Brookville  on  the  'H'A\t. 

PRECIPITATION . 

'I'he  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  175  stations 
was  1.81  inches,  which  is  1.42  inches  below  the  51-year  normal 
for  October.  The  greatest  monthly  amount  was  3.67  inches  at 
Orwigsburg,  and  the  least  was  0.60  inch  at  Center  Hall.  The 
greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  1.70 
inches  at  Susquehanna  on  the  23d-24th. 

Snowfall  for  the  State  averaged  merely  a  trace,  which  is  0.2 
inch  below  the  normal  for  the  month.  Only  two  stations  report- 
ed snowfall:  Orwigsburg  and  Towanda,  with  a  trace  on  the  27th 
and  28th,  respectively. 
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s. 

0 

6 

nw. 

7 

6 

3 

6 

8\  \ 

6 

10 

ne. 

12 

4 

sw. 

8 

5 

w. 

11 

8 

nw. 

9 

5 

n. 

6 

4 

w. 

1 

9 

sw. 

6 

4 

w. 

12 

7 

ne. 

8 

7 

n. 

6 

9 

n. 

7 

3 

ne. 

0 

9 

n. 

6 

6 

nw. 

6 

8 

n. 

11 

8 

n. 

8 

3 

n. 

8 

7 

nw. 

4 

7 

sw. 

13 

4 

w. 

3 

6 

sw. 

6 

11 

ne. 

1 

5 

nw. 

3 

4 

nw. 

12 

9 

ne. 

7 

7 

w. 

6 

6 

sw. 

1 

5 

n. 

11 

10 

6 

4 

nw. 

4 

9 

w. 

3 

8 

8. 

1 

7 

W. 

4 

4 

W. 

2 

/ 

nw. 

2 

11 

w. 

y 

4 

w. 

6 

22 

nw. 

5 

4 

w. 

3 

26 

w. 

b 

6 

ne. 

2 

7 

9 

4 

nw. 

4 

3 

6 

6 

w. 

/ 

10 

w. 

9 

7 

g. 

7 

7 

se. 

6 

nw. 

12 

7 

sw. 

6 

8 

s. 

2 

9 

s. 

4 

6 

sw. 

10 

7 

sw. 

V 

nw. 

19 

9 

sw. 

21 

10 

nw. 

9 

3 

3 

12 

w. 

13 

6 

nw. 

7 

8 

8. 

6 

7 

w. 

John  A.  FrUk. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Harold  J.  Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Bloomsburg  Water  Co. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

William  B.  Spear. 

John  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Rorer. 

C.  E.  Koppenheflfer 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B.  EvansUa 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall, 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Waterworks. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas 

Penna.  Edison  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Philip  F.  Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H.  O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

J.  Earl   Siieatler 

New  Jersey  Zinc  Co. 

V.  S.  Weatlier  Bureau 

Navy  Aerological  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

John  E.  Beuuer. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

U.  S.  Weather  Bureau . 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

George  W.  Hill. 

Harlan  Say  lor, 

U,  S.  Airways  Station. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

Su.'^quehanna  Collieries  <;o 

York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 

William  C.  Faust, 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

J,  L.  Melvin, 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw 

U.  S,  Forest  Service. 

Ted  R,  Wineman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.W.Harmon. 

W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross . 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  Cov 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
r.  S.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  H.Gerber. 
D.L.  Grove. 
J.  D.  Beachy. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  8.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departure* 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  vears  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  3.5-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also,  *  Incomplete.  f  From  aU  available  records. 

Reference  letters,  *,  ',  ',  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc..  days  missing  from  the  »ecord.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  i^elt<»d  snow 
Post-Office  addresses  are  as  follows :  of  Lycippus,  Greensburg:  of  Neshaminy  Falls,  Oakford :  of  Sharon,  Farrell :  of  Shawmont,  Manaynnk :  of  Dahoga.  Kane,  RFD : 
of  Springs.  Grantsvine.  Md.  W-  B.  0.  PhUadelphia-12.8-88.1080. 


OoTdBKK,   HK^S 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    I'KNNSYIA'AN  I  A  SECTION. 


stations 


AtlaiUic  Dminaoe 

AUoutowullll 

Altoona 

AnsouiallJI 

Arti  morel 

Aroiull,-ivillti!l|| 

Biikor's  Summit. . 

BiiUi  EiiKle  I 

Ho.ifonl 

KolU'foute 

Uorwindalot 

Kotlilohem 

Big  Kiiobllll  

BloomsbuFK 

Blosorville 

Buffalo  Millsllll 

Carlisle 

CartorCampt 

CeutorHall 

t'liambersburgllll... 

CloartieUi 

Coatesville 

Colebrook 

Conshohoc'ken 

Doylestown 

Driftwoodt 

Du  Bois 

Emporium 

English  Ceutert. .. 

Ephrata 

Forest  Cityllll 

Fredericksvillelll.. 

Freelandllll , 

Galeton , 

George  School 

Gettysburg 

Girardvillelll 

Gordon 

Gouldsborollll 

Graterf  ord 

Hanover 

Harrisburg*** 

Hawleyllll 

HolliStervillellll... 

Holtwoodllll 

Huntingdon 


Huntsdalel 

Hyndmanllll 

Kylertown 

Lakevillellll 

Lancaster 

Lansfordllll 

Lawrenceville. . 

LebanonllH 

Lehightonllll.... 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook. . . 
Matamorasllll . . . 
Mauch  Chunk. . 
Millersburgt 


Millvillel 

Montrose 

Morris  Run 

Mount  Pocono 

Mt.  Uniont 

Muncy  Valley 

Neshaminy  Fallst 
New  Bloomfield . . 

New  Park 

Newportllll   

New  Tripoli 

Orwigsburg 

PalmertonJ 

Paupackllll 

Philadelphia*** .  . 
Phila.  Navy  Yardt 

Phila.-P'nt  Breezet 
Phoenixville . . . 

Pine  Grove 

Pleasant  Mt 

Port  Clinton 

Pottstownlll 

PottsvillellH 

Quakertovvn 

Reading*** 

RenovaTlll 

Retreat 

Scranton*** 

Selingsgrove 

Sellersvillet 

Shade  Gapt..   . 
Shawmont 


I )  ml  u  age  Bnalu 


Daily  Preolpitatiou  for  Octobor.   198B 
Pay  o(  month 


Lehigh 

Juniata 

W.  Br.  SusQ... 
Lower  Del . . . . 
Lower  SusQ... 

Juniata 

Middle  SusQ. . 

Juniata 

\V.  Br.  Susq.. 
W.  Br.Susii. . . 

Lehigh 

Middle  Susii... 
Susnuehanua. 
Lower  Susq... 
Potomac 

Lower  Susq. . . 
\V.  Br.  Susii  .. 
Susquehanna 

Potomac 

\V.  Br.  Susq. . 

Lower  Del 

Lower  Susq . . . 
Schuylkill..  . 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq.. 
W.  Br.  Susq. . 
W.  Br.  Susq. . 
W.  Br.  Susq. . 
Lower  Susq . . . 
N.  Br.  Susq. . . 

Schuylkill . . . , 

Lehigh 

N.  Br.  Susq.., 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Susq. . . 
Lower  Susq.. , 

Lehigh 

Schuylkill ... 
Lower  Susq . . 
Lower  Susq.., 
Upper  Del.  .. 

Upper  Del 

Lower  Susq.. 
Juniata 


Lower  Susq.. 

Potomac 

W.  Br.  Susq. 
Upper  Del. .  . 
Lower  Susq.. 

Lehigh 

N.  Br.  Susq.. 
Lower  Susq . . 

Lehigh 

Middle  Susq. 
W.  Br.  Susq. 
Lower  Del. .. 
Upper  Del.. . 

Lehigh 

Lower  Susq.. 


N.Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
Upper  Del .  . . 
Middle  Susq. 
W.  Br.  Susq.. 
Lower  Del . . . 

Juniata 

Lower  Del . . . 

Juniata 

Schuvlkill . . . 
Schuylkill... 

Lehigli 

Upper  Del . . . 
Lower  Del . . . 
Lower  Del... 


Lower  Del . . . 
Schuylkill . . . 
Lower  Susq . . 
Upper  Del... 
Schuvlkill . . . 
Schuylkill . . . 
Schuylkill... 
Lower  Del . . . 
Schuvlkill . . . 
W.  Br.  Susq. 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
Lower  Susq . . 
Lower  Del. . . 
Middle  Susq. 
Schuylkill . . . 


.04 


.08 


.08 


.03 


.03 


1.14 


1.30 
.06 

.76 

.51 

.12 

.07 

1.19 

1.02 

1.14 

.74 

.89 

.72 

.76 

• 

.29 
1.07 


.73 

.74 

1.U2 


0-2 

1.02 

.19 

.Ml 


T 

.73 
1.13 


1.3 
1.23 


.vl2 
.82 
.12 
1.33 
1.39 
.83 


.79 

.87 
.15 
.06 
.34 
.AO 
1.25 
.72 
.83 


22 
1.11 


1.3: 


.22 


.22 

1.49 


T. 


.02 


10 


11 


12 


18 


.13 


14 


16 


05 


.08 


T. 


16 


03 


17 


18 


20 


.02 


.03 


.07 


.21 
.13 
1.80 
.73 
.44 
.17 
.36 
.34 
.08 


.30 


.36 


1.12 


.23 


22 


28 


T. 


.03 


.45 


.03 


.04 

T 

T 

.52 

.86 

.11 

'.'14 
.08 

i!64 


.36 


.19 

".OS 

.04 

.47 

.61 

.64 

.03 

.76 

.04 

.08 

.08 

'.61 

.54 

.11 
.85 
.04 
.51 
.36 
1.04 
1.02 
.27 
.83 
.51 
.39 
.15 
.25 
.15 
.12 

.34 

.06 

.01 

.35 

.49 

.11 

T. 

.27 

.17 

.24 

.10 

.38 


.86 


.89 
.14 

1. 00 
.11 
.68 
.56 
.40 
.44 
.18 
.83 

1.29 
.80 
.25 
.70 
.76 

.52 
.84 
.58 

1.42 
.67 
.76 
.33 

1.06 
.75 


.60 
,60 
1.13 
.17 
.56 


26 


.02 


.36 


.37 


.70 


.86 


.22 


.35 


.03 


26 


27 


28 


.06 
.09 
T 


T. 
T. 


.05 


.22 
1' 


.01 
.04 
T. 


.16 

'.m'. 

.35  . 
.01 


T. 
T. 


.14 


T. 

.03 


T. 


.16, 
.01  , 


T. 

.08 
.62 
.22 
.20  , 


.02  , 

."14 
.31 

.18 
.14 

'[33 
.02 
T. 
.02 
T. 
.3 
.06 
.02 
T. 
.12 
.06 
T. 


T. 

.25 
.14 
.14 
T. 
.14 


.02  . 


T. 

.04  , 


.20  , 


.36 
.10 
.02 
.33 
T 


T. 


.30. 


T 

.03 

t' 

.10 
.07 
.18 
.06  . 


.23. 


.41 

.01 

.32 

T, 

,03 

T. 

.01 


.17 

.21 


.01 


.02 
.01 


.04  . 


.02  , 


,09  , 


.14 
•  02  , 
.26  , 
.26  , 


.18  , 
.02 

".ii 

.02 
T. 
.03  . 


.05  , 
T. 


.06 


.02  , 
.01 
.02  , 


.04 

.04 

T. 

.06 

.02 

T. 

't.' 

•  62  . 
.01 

"'42  . 


.08  , 
T. 


T. 


.04 
.05  , 
.02  . 
.06  , 
.20  , 
.17 


.18, 
.16, 
.09  . 

'm'. 

.01 
T. 
.11 
.01 


.09  , 


.20  .10  , 


56 


8.04 
0.61 
0.74 
8.13 
1.70 
1.45 
0.66 
0.94 
0.90 
0.77 
3.10 


2.54 
1.09 

2.04 
1.37 
0.60 
2.03 
1.78 
2.35 
2.73 
2.18 
2.64 
1.67 
1.99 
1.46 
0.83 
2.82 
2.31 

2.98 
2.93 
1.00 
2.66 
1.64 
2.66 
2.44 
2.14 
2.26 
1.99 
2.42 
1.32 
1.03 
2.16 
1.39 

1.81 
1.44 
1.23 
1.66 
2.53 
2.72 
0,82 
2.71 
3.14 
1.34 
1.66 
1.58 
2.61 
3.01 
2.28 

1.86 
2.07 
1.30 
2.85 

§ 
2.31 
2.71 
1.91 
2.25 
1.92 
3.00 
3.67 
2.57 
1.45 
2.09 
2.16 

2.10 
3.05 
3.16 
2.62 
3,03 
2.44 
2.97 
3.03 
2.49 
1.07 
2.08 
1.60 
1.98 
2:79 
1.41 
1.86 


Continued  on  page  57. 
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October,  1938 


Daily  Precipitation  for  October,  1938 -Continued  from  page  56 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


AilavUe  Drainage 
(continued) 

Shippensburg 

Statu  College 

Stroudsburgllll 

Sunburyllll....----- 
Susquehannallll  — 

Towanda 

Weikert 

Wellsboro.... ...... 

Wemersvillellll  LnrJ 


Westchester.... 

Westgrovellll 

Wilkes-Barre* . . 
Wilkes-Barrellll.H 
Williamsportllil. 
WiUiamstown... 

York 

YorkHavenllll.. 
Zlonsville..(near). 
Trenton.  N.J***. 
Ohio  Drainage 

Beaver  Fallsllll  .. 

Blairsvillellll 

Bradford.... 

Bruokvillellll 

Buckstowut 

Butler 

Chambersville... 

Clairtont 

Clarion  1111 

Claysville.... .... 

Contlueucellll 


Connellsville  1111  — 

Corry 

Coudersport 

Dahoga 

Derry 

Donorallll 

Dunlot 

Ebensbiirg 

Frankliullll 

Greeusborollll 

Qreeasburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwiu 

Johnstown 

Kregarllll....; 

Lake  Lynn  111 

Linesvillellll. 

Lock  No  21111 

Lock  No.  41111 

Lock  No.  51111 

Lycippus 

Marienvillet 

McKeesportlHl 

Meadvillellll 

Mercert 

Midland 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon. . 

Natronallll 

New  Castle 

Newellllll ■ 

Parkers  Landingll 

Pennlinellll 

Pittsburgh'**..  ... 
Punxsutawneyllll. 

Ridgwayllll 

Rochester! 

Saltsburgllll:  ...  . 

Sewardl'll 

Sharon 

Sharpsvillellll 

Smethportllll 

Somerset 

Springdalellll 

Springs... 

Titusvillet 

Union  Cityt 

Unlontown 

Unity  Reservoir.. 

Vandergriftt 

Warrenllll 

Waynesburg 

Westfordltll 

West  NewtonHII. .. 

Lake  Drainage. 

Erie"* 

Raymondt 


Lower  Susg . . 
W.Br.  SusQ. 

Upper  Del 

Lower  Susq.. 
N.  Br.  SusQ.. 
N.  Br.  Susq.. 
Lower  Snsq., 
N.  Br.  Susq.. 
Schuylkill.... 

Lower  Del . . 
Lower  Del... 
N.  B.  Susq. 
N.  Br.  Susq. 
W.  Br.  Susq. 
Lower  Susq. 
Lower  Susq. 
Lower  Susq. 
Schuylkill.. 
Lower  Del . . 


.23 


Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela.. 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny 


Monongahela... 

AUegheuy 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh.  . . . 
Monongahela. . 

Allegheny 

Conemaugh.  .. . 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny 


.04 


.35    .03 
.60 


.02 


Beaver 

Beaver 

Monongahela... 

Conemaugh 

Youghiogheny.. 
Monongahela.. . 

Beaver 

Ohio 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela  . . . 

Allegheny 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela — 
Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Conemaugh 

Conemaugh 

Beaver 

Beaver  

Allegheny 

Youghiogheny  .. 

Allegheny 

Youghiogheny  . 

Allegheny , 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie . 


.02 


.87 
.12 
.39 
.03 
.31 
1.05 
.00 
T 
.70 
.83 


.95 


.28 


T. 


13 


14 


15 


16 


19 


.02 


.80 


.01 


T. 


T. 


.06 


.05 


.09 


.06 

.34 

.60 

.56 

.30 

T. 

.71 

.02 

.05 

.01 

.22 

.24 

.09 
.12 
.41 
.23 

'!67 
.05 
'I' 
.03 
.30 

.42 

.O' 

.07 

.19 

.14 

T 

.20 

!i7 
.13 
.26 

.17 
.11 


.02 


T. 


.31 


.70 


.22 


.18 


.02 


.48 


.07 


.04 


.10 


.06 


.02 


.02 


.03 


.22 


.30 


.40 


.49 


.25 


.35 


T. 


.02 


.01 


.10 


T. 


.43 


20 


21 


22 


23 


25 


26 


27 


28 


29     30     31 


.11 


.43 


.01 
T. 
1.25 
.47 
.22 
.14 


.35 


.10 


.16 


.03 


.32 


.28 


.20 


.33 


.25 


.11 
.17 
1.05 
.18 
.24 
.22 
.05 
.24 
.71 

.12 

]54 
.21 

* 

.30 
.22 
.30 
.41 
.63 
.63 

.29 
.46 
.11 
.22 
.40 
.56 
.28 
.41 
.11 
.40 
.36 

.08 
.15 
.52 
.29 
.16 
.51 
.24 

.03 

T 

.29 

.46 
.39 
.08 
.27 
.72 
.70 
.27 
.09 
.60 
.12 
.58 


.12 


.12 


.03 


T. 


.02 


.25 


.25 


.04 


T. 


.15 


.10 
.11 
.15 
.01 
.03 
.04 
.16 
.02 
.07 

.23 
.26 
.06 
.02 

* 

T. 

.45 

.12 

T. 

.04 

.18 

.20 

T 

.23 

.33 

.22 

.05 

.12 

.13 

.18 

.05 

.23 

.21 
.03 

!62 
.18 
.01 
.04 

.'ie 

.10 
.04 

.05 
.25 
.34 
.44 
.08 
.09 
.60 
.20 

'!22 
T 


.52 


.07 


.03 


.05 


.10 


.03 


.02 


.06 


.06 


.10 


T 
.37 
T. 
T. 

.01 

.32 

.28 

.28 

1 

.01 

.12 

.04 

.16 

T 

.03 

.35 
.2(1 
.11 
.12 

'.'6l 
.55 
.03 
T. 
.04 
.02 


.07 


.22 


.02 


.06 


.02 


.08 


1.76 
1.18 
2.90 
2.10 
2.80 
1.21 
1.42 
0.66 
2.56 

2.59 
2.03 
1.71 
1.83 
1.43 
2.63 
2.34 
2.04 
3.03 
2.27 


■  •■: 


Precipitation  measured  in  i 


sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hoiirs  ending  at  the  time 
*  Included  in  next  measurement         t  Mdt.  to  mat. 
T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  in'  h.      5  Incomplete 


Post  Office  addresses  are  as 


ZZ^i  Of  UnU^rerorr;rerbrg  =  o,  GUardvine.  Shenandoah;  of  I^.  No.  5.  Schenley.  ,  Airways  Station.    ,  Kiver  Station. 


mi:^< 
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('I.IMATOI,()(iI('A[>  DATA:    I>KNNSV[A'ANTA   SECTION. 


r,H 


Dally  Temperatures  for  Ootober,   1988 


Stations 


Altoona J  Maximum... 

I  Minimum.. . 

Bodfonl )  Maximum... 

(  Minimuui.. . 

Bothli>hom )  Maxinuim... 

I  Minimum.. . 

Bloomsburg )  Muxlmum... 

(  Minimum..  . 

HriHikvilU'J \  Maximum... 

(  Minimum.. . 

Butler I  Maximum... 

I  Minimum.. . 

Carlisle \  Maximum... 

(  Minimum.. . 

C'liambersburg »  Maximum... 

/  Minimum.. . 

rhiimbers\ilU> )  Maximum... 

'  Minimum..  . 

Clavsville J  Maxinuun... 

(  Minimum.. . 

Clearfield |  Maximum... 

I  Minimum.. . 

Coatesville Maximum... 

)  Minimum.. . 

Corry (  Maximum... 

I  Minimum... 

Coudersport *  Maximum . . . 

I  Minimum.. . 

Dahoga \  Maximum... 

)  Minimum..  . 

Douora* )  Maximum... 

I  Minimum,. . 

Ebensburg i  Maximum... 

)  Minimum.. . 

Emporium \  Maximum... 

(  Minimum..  . 

Ephrata S  Maximum... 

)  Minimum.. . 

Erie* S  Maximum... 

'  Minimum.. . 

Franklint )  Maximum... 

'  Minimum.. 

Freeland (  Maximum... 

(Minimum..  . 

George  School J  Maximum... 

t  Minimum.. 

Gettysburg \  Maximum.. 

)  Minimum.. 

Gordon \  Maximum.. 

)  Minimum.. 

Greensburg *  Maximum.. 

(  Minimum.. 

Greenville }  Maximum .. 

}  Minimum.. 

Grove  City )  Maximum.. 

(  Minimum.. 

Harrisburg* S  Maximum . . 

)  Minimum.. 

Eawley (  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Holtwood' ( Maximum.. 

I  Minimum . . 

Huntingdon /Maximum.. 

I  Minimum. . 

Johnstown 1  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Kylertown* (  Maximum.. 

1  Minimum. . 

Lancaster )  Maximum.. 

'  Minimum.. 

Lawrenceville S  Maximum.. 

'  Minimum.. 

LebanonI J  Maximum.. 

( Minimum.. 

Lewistown )  Maximum.. 

(  Minimum.. 

Lock  Haven \  Maximum,. 

(  Minimum.. 

Marcus  Hook* j  Maximum  . 

!  Minimum.. 

Meadville (Maximum.. 

'  Minimum. . 

Midland (Maximum.. 

I  Minimum.. 

Montrose f  Maximum.. 

( Minimum.. 

Mount  Pocono )  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Muncy  Valley \  Maximum., 

'  Minimum . , 

New  Bloomfield J  Maximum. 

1  Minimum . 

New  Castle S  Maximum. 

'  Minimum,. 

Palmerton* f  Maximum, 

t  Minimum . 

Philadelphia* \  Maximum . 

(  Minimum.. 

Phoenix  ville f  Maximum. 

1  Minimum. 

Pittsburgh* j  Maximum . 

)  Minimum. 


74  72 
32  26 


70 
S6 
75 
44 

66 

48 

64 

34 

66 

39 

68 

36 

63 

43 

62 

28 

58 

33 

61 

35 

67 

43 

62 

39 

61 

37 

66 

42 

61 

4 

63 

36 

5' 

40 

67 

44 

6' 

48 

61 

38 

65 

40 
65 

35 
64 
37 
63 
47 
59 
34 
63 
49 
65 
39 
67 
43 
59 
34 
66 
39 
60 
35 
65 
43 
80 
43 
65 
39 
65 
44 
61 
31 
65 
42 
55 
41 
64 
34 
62 
34 
63 
40 
65 
3' 
61 
38 
66 
50 
65 
40 
63 
43 


64  78 


73 

28 

68 

29 

67 

33 

65 

85 

65 

31 

68 

33 

70 

•29 

61 

39 

68 

30 

63 

23 

62 

31 

69 

39 

62 

34 

65 

30 

66 

38 

64 

46 

68 

34 

62 

39 

66 

41 

67 

38 

62 

30 

68 

.S' 

70 

35 

65 

38 

63 

41 

60 

27 

64 

45 

64 

33 

68 

33 

62 

30 

65 

33 

65 

32 

65 

34 

68 

34 

64 

35 

67 

43 

67 

33 

66 

38 

62 

34 

53 

3.^ 

51 

31 

64 

29 

68 

37 

63 

34 

63 

47 

63 

33 

64 

40 


72 

28 

70 

32 

70 

32 

68 

34 

68 

34 

64 

•S.i 

71 

33 

63 

36 

72 

29 

6' 

43 

67 

32 

70 

40 

63 

35 

70 

32 

69 

34 

68 

46 

71 

34 

62 

36 

69 

37 

69 

35 

63 

28 

69 
40 
74 
34 
72 
39 
64 
40 
64 
26 
64 
42 
66 
33 
74 
36 
67 
30 
67 
31 
58 
31 
67 
33 
68 
34 
64 
37 
73 
48 
70 
34 
67 
39 
63 
36 
63 
33 
64 
28 
66 
29 
72 
33 
66 
33 
68 
46 
65 
31 
67 
44 


75 
29 
67 
32 

75 

35 

75 

36 

73 

32 

65 

35 

73 

31 

70 

37 

67 

29 

62 

26 

65 

36 

69 

42 

61 

38 

65 

34 

74 

36 

67 

50 

61 

35 

6' 

43 

73 

39 

76 

33 

69 

31 

69 

38 

70 

35 

67 

40 

73 

44 

67 

2' 

70 

44 

74 

33 

75 

36 

72 

35 

73 

32 

62 

30 

73 

37 

75 

36 

68 

37 

71 

49 

62 

40 

63 

40 

65 

38 

64 

33 

66 

31 

74 

32 

68 

37 

71 

35 

72 

48 

73 

33 

66 

39 


69 
33 
64 

48 

67 

47 

62 

48 

68 

41 

62 

49 

56 

36 

58 

43 

60 

39 

49 

33 

55 

38 

60 

42 

62 

45 

55 

44 

61 

46 

53 

38 

55 

36 

55 

41 

64 

48 

67 
50 
61 
45 
62 
48 
62 
46 
63 
45 
57 
42 
61 
43 
66 
47 
55 
40 
61 
47 
47 
32 
63 
46 
65 
40 
52 
47 
78 
47 
64 
45 
57 
42 
51 
25 
59 
49 
63 
41 
53 
34 
61 
44 
60 
44 
66 
47 
57 
42 
61 
47 
68 
46 
58 
38 


67 
2'2 

68 

25 

69 

33 

61 

34 

69 

23 

59 

25 

71 

31 

55 

38 

61 

22 

60 

19 

68 

25 

62 

36 

68 

25 

63 

24 

59 

36 

55 

37 

64 

28 

54 

31 

60 

39 

60 

36 

55 

29 

62 

30 

65 

25 

58 

30 

57 

40 

56 

29 

57 

43 

59 

30 

65 

32 

57 

28 

60 

34 

50 

26 

58 

36 

63 

31 

57 

30 

66 

41 

62 

27 

56 

31 

64 

28 

54 

29 

63 

28 

57 

28 

61 

25 

69 

34 

59 

44 

68 

40 

57 

31 


68 

23 

63 

•25 

69 

31 

68 

29 

66 

23 

69 

26 

66 

26 

64 

33 

64 

25 

58 

18 

60 

25 

72 

35 

60 

26 

62 

26 

69 

31 

65 

43 

67 

28 

61 

33 
67 
34 
70 
62 
64 
24 
69 
28 
70 
29 
66 
31 
65 
37 
65 
21 
64 
41 
68 
30 
69 
29 
61 
26 
66 
29 
55 
23 
68 
30 
67 
31 
64 
30 
68 

'  52 
67 
31 
67 
36 
61 
28 
67 
27 
62 
25 
69 
26 
69 
30 
67 
28 
68 
42 
66 
29 
68 
30 


63 

27 

70 

32 

66 

44 

65 

45 

60 

37 

67 

35 

68 

40 

64 

47 

59 

40 

57 

43 

60 

42 

66 

46 

61 

42 

61 

39 

62 

44 

55 

46 

61 

30 

68 

44 

66 

44 

65 

47 

56 

38 

64 

43 

68 

36 

61 

39 

62 

51 

55 

36 

61 

46 

64 

44 

73 

35 

58 

39 

65 

42 

66 

45 

63 

41 

66 

46 

63 

39 

67 

46 

58 

33 

61 

41 

54 

44 

57 

38 

58 

36 

63 

40 

70 

41 

59 

42 

64 

50 

67 

41 

61 

45 


11   12   13   14 


76 

81 

72 

32 

69 

36 

71 

39 

69 

29 

72 

32 

76 

33 

66 

88 

74 

30 

71 

29 

69 

'29 

73 

42 

61 

83 

75 

35 
70 
38 
68 
46 
73 
34 
64 
40 
71 
39 
69 
38 
66 
33 
67 
35 
76 
32 
71 
32 
69 
46 
63 
40 
68 
43 
72 
32 
74 
38 
70 
34 
68 
35 
62 
36 
68 
37 
75 
39 
72 
36 
76 
49 
72 
34 
66 
38 
61 
41 
65 


85 

37 

86 

41 

81 

44 

81 

46 

82 

40 

83 

42 

85 

41 

76 

48 

86 

41 

84 

87 

82 

43 

81 

47 

76 

44 

86 

44 

79 

41 

76 

58 

85 

36 

79 

53 

79 

42 

81 

45 

77 

36 

80 

45 

84 

45 

82 

50 

79 

48 

77 

34 

75 

48 

83 

41 

85 

42 

81 

48 

78 

38 

83 

39 

80 

42 

80 

46 

79 

45 

76 

58 

83 

44 

73 

46 

78 

41 

80 

41 

74 

41 

84 

41 

84 

46 

77 

39 

75 

62 

78 

38 

82 

50 


84 

38 

86 

47 

75 

48 

82 

49 

84 

47 

84 

50 

85 

46 

78 

60 

84 

44 

81 

41 

82 

48 
84 

63 
76 
51 
84 
48 
81 
49 
82 
62 
82 
44 
78 
60 
79 
49 
79 
53 
80 
44 
84 
52 
84 
48 
81 
56 
79 
64 
81 
43 
75 
52 
83 
60 
87 
48 
80 
50 
78 
46 
86 
47 
81 
49 
81 
51 
77 
51 
75 
54 
81 
47 
78 
51 
79 
54 
82 
53 


81 

39 

86 

43 

76 

44 

71 

44 

76 

47 

78 

50 

75 

46 

71 

43 

73 

46 

74 

40 

75 

49 

75 

51 

72 

50 

77 

47 

71 

46 

71 

59 

71 

46 

68 

51 

72 

49 

74 

48 

74 

43 

78 

49 

77 

48 

74 

55 

70 

51 

74 

43 

71 

51 

73 

44 

76 

52 

70 

54 

73 

41 

76 

46 

70 

48 

81 

47 

76 

48 

74 

57 

70 

53 

69 

48 

71 

51 

69 

49 

77 

49 

70 

42 

82 

47 

70 

48 

72 

51 

81 

42 

73 

55 


84 
31 

79 

45 

79 

43 

79 

46 

78 

37 

78 

39 

83 

39 

72 

49 

82 

46 

80 

51 

78 

38 

76 

46 

72 

38 

81 

40 

80 

49 

76 

56 

80 

39 

72 

52 

73 

57 

78 
46 

75 

44 
77 
40 
78 
40 
79 
45 
77 
51 
75 
44 
74 
64 
78 
43 
81 
43 
76 
38 
66 
49 
82 
38 
79 
60 
77 
49 
73 
45 
78 
64 
78 
45 
66 
41 
79 
49 
74 
48 
80 
50 
76 
42 
77 


84 
31 
86 
41 
83 
45 
83 
46 
83 
40 
81 
43 
79 
41 
79 
47 
85 
40 
82 
33 
82 
45 
83 
49 
79 
44 
86 
37 
85 
49 
78 
60 
85 
39 
81 
64 
82 
47 
82 
47 


40 

76 
52 
72 

57l  67 
71  79 
511  46 
761  81 
43  52 


81  83 
38  42 
81 
46 
85 
42 
83 
50 


20 


22 


23 


24 


85  67 


34 

82 

41 

82 

61 

80 

50 

84 

38 

80 

49 

82 

38 

74 

55 

73 

45 

77 

50 

76 

50 

83 

62 

72 

45 

80 

37 

80 

57 

72 

57 

77 

41 

74 

60 

76 

53 

79 

58 
77 
64 
81 
61 
75 
46 
77 
55 
77 
60 
80 
42 
75 
61 
86 
42 
83 
44 
80 
60 
80 
54 
83 
43 
80 
57 
80 
49 
76 
46 
82 
62 
73 
45 
81 
45 
72 
50 
78 
46 
75 
61 


74 

32 

70 

42 

64 

40 

63 

39 

66 

46 

69 

62 

67 

33 

69 

38 

69 

45 

63 

36 

63 

43 

71 

60 

62 

42 

67 

35 

69 

4 

69 

54 

68 

38 

58 

42 

66 

42 

62 

40 

62 

42 

68 

49 

70 

48 

67 

48 

64 

47 

61 

31 

66 

46 

67 

37 

70 

38 

62 

47 

66 

36 

63 

43 

66 

43 

69 

42 

66 

40 

71 

59 

74 

40 

70 

50 

61 

42 

66 

48 

66 

39 

62 

46 

71 

37 

64 

41 

67 

52 

69 

38 

67 

61 


26 


26 


27 


28 


29 


80 


84 

26 

72 

81 

70 

31 

70 

34 

71 

35 

72 

40 

76 

27 

68 

33 

70 

34 

71 

22 

68 

34 

74 

48 

68 

3 

55 

28 

70 

34 

71 

50 

71 

33 

62 

41 

69 

34 

70 

35 

62 

29 

71 

43 

70 

37 

69 

41 

67 

40 

66 

26 

70 

41 

73 

27 

76 

34 

71 

39 

69 

30 

62 

28 

70 

33 

71 

33 

68 

31 

69 

60 

76 

44 

70 

37 

63 

34 

64 

80 

61 

28 

69 

•29 

73 

35 

68 

33 

69 

46 

70 

56 

71 

42 


65 

25 

69 

42 

61 

43 

6(1 

4 

61 

39 

70 

43 

66 

40 

62 

41 

58 

37 

62 

40 

64 

39 

55 

44 

63 

39 

74 

28 

60 

43I 

52 

44 

49 

35 

64 

42 

67 

40 

62 

48 

68 

39 

63 

42 

66 

43 

66 

41 

58 

47 

60 

39 

60 

47 

6U 

48 

62 

44 

48 

40 

63 

38 

62 

40 

60 

43 

64 

42 

67 

46 

62 

49 

48 

31 

64 

44 

56 

41 

46 

28 

54 

36 

61 

42 

69 

42 

60 

42 

64 

49 

67 

39 

51 

44 


Mean 


631  5« 
25 
69 
36 
63 
35 
67 
80 
69 
39 
60 
39 
60 
31 
63 
40 
65 
49 
64 
47 
58 
39 


67.4 
40.fi 
68.2 
88.6 
70.4 
46.2 


74.4 

48,2 

71.fi 

36,9 

70.1 

42.3 

69.3 

42.9 

68.9 

83,5 

70.0 

38,9 

70.8 

36,8 

66.5 

43  1 

68.1 

35.0 

66.9 

35.4 

67,2 

37,0 

70. 0 

44.3 

66.1 

39.2 

68,9'' 

36.5' 

69.5 

43.3 

63,9 

48,0 

67.6 

36.8 

63,3 

43,8 

69,7 

44.9 

69,8 

44.9 

65.5 

38.6 

68.7 

41.8 

70.1 

38.6 

68.5 

41.6 

66,6 

46.9 

66.6 

86,7 

66.7 

48.1 

68.9 

39.2 

72.0 

40.3 

64.8 

38.7 

68.5 

40.8 

64.3 

37.7 

68.3 

42.6 

71.7 

42.5 

67.4 

41.2 

70.6 

50.4 

66.6 

36.2 

66.0 

41.5 

63.0 

41.2 

64.1 

39.4 

66.6 

88.5 

67.7 

89.4 

71.1 

38.5 

66.5 

42.8 

68.4 

49.7 

69.4 

42.6 

66.8 

43.4 


Continued  on  page  69. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


October,  1938 


Daily  Temperatures  for  October,  1938— (continued) 


Stations 


Port  Clinton f  Maximum.. 

I  Minimum,. 
Quakertown I  Maximum,, 

I  Minimum.. 
Readintr* i  Maximum,. 

(  Minimum.. 
Retreat |  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Rldgwayt j  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Scranton* i  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Sellnsjrrove S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Somerset j  Maximum,, 

I  Minimum . , 
Springs (Maximum.. 

1  Minimum.. 
StateCoUege j  Maximum,, 

(  Minimum, 
StroudsburgJ f  Maximum,, 

1  Minimum,. 

Towanda j  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Uniontowu )  Maximum,, 

(  Minimum.. 
Vandergrift* j  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Warren >  Maximum.. 

i  Minimum,. 
Waynesburg \  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Wellsboro i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
West  Chester J  Maximum.. 

(.Minimum.. 
Wilkes-Barre j  Maximum.. 

(.Minimum.. 
WilUamsport )  Maximum , , 

I  Minimum,. 
WiUiamstown j  Maximum. 

(  Minimum., 
York j  Maximum.. 

I  Minimum  .. 


*    Midnight  to  midnight. 
from  record. 


10     11 


14 


19 


20 


47 

82 

46 

85 

43 

78 

42 

81 

45 

80|    69 

411     48 

77 

56 

76 

47 


22 


23 


24 


25     26 


27     28     29 


30 


31    Mean 


67.7 
41.1 
65.5 
40.7 
68.0 
47.5 
65.8 
41.3 
66.2 
33.0 
66.2 
43.4 
66.6 
40.8 
62.4 
31.4 
63.5 
40.8 
66.9 
39.8 
69.6 
42.1 

66.0 
39.4 
69.9 
41.4 
70.6 
39.1 
67.0 
37.5 
70.9 
40.0 
64.1 
37.1 
67.5 
45.4 
66.3 
41.3 
66.9 
41.5 
68.3 
44.0 
67.0 
41.7 


t    Tiiermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 


,  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


Erie 

Uarrisburg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Reading 

Scranton 


30.12 

30.53 

7 

29.53 

80.11 

30.46 

3 

29.62 

30.10 

30  41 

3 

2'J.54 

30,16 

30.48 

7 

29.63 

30.12 

30.47 

3 

29.63 

30.10 

30.49 

3 

•29.58 

1 

1  Wind 


<> 


t     5 


as 


7.7 

23 

sw. 

26 

75 

60 

6,4 

21 

ne. 

28 

81 

63 

12  5 

37 

n. 

28 

79 

&6 

8  S 

34 

nw. 

26 

82 

16 

9  7 

S4 

ne. 

28 

78 

65 

5.6 

21 

sw. 

26 

86 

66 

Relative 
humidity 


•  For  any  flve-minute  period. 


i  Corrected  to  true  velocities. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Kivers 


S 

£ 

ttt 

to 

^ 

i 

1 

s 

5 

09 

o 

dS 

s 

W 

P 

S 

a 

Port  Jervis.N.  Y 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Harrisburg 

Greensboro 

West  Newton 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.0 

2.7 
3.2 
3.3 
0.6 
3.5 

10.4 
0.0 

10.8 


3.8 
4.2 
3.6 
5.4 
0.7 
4.2 
10.6 
0.0 
11.1 
16.8' 
15. 9» 


2.2 
1.8 
2.8 
2.4 
0.6 
3.3 
10.2 
-0.1 
10.7 
16.5* 
9.1 


IS 
22 
9 
20 
20 
18 
80 
20 
SO 
25 
30 


*     Pool  itage. 
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QBNERAL,  SUMMAKT. 

November  temperatures,  prior  to  Thanksgiving,  were  almost 
constantly  above  the  normal,  with  rather  wide  departures  on 
several  dates.  Up  to  th(>  '2od,  inclusive,  the  average  daily  excess 
was  near  six  degrees.  0\\  Thanksgiving  Day  the  temperature 
fell  rapidly,  with  almost  the  intensity  of  a  cold  wave,  and  dur- 
ing the  afternoon  and  night  heavy  snow,  and  some  sleet,  covered 
the  entire  State.  The  snowfall  exceeded  eight  inches  at  prac- 
tically all  stations,  and  exceeded  ten  inches  in  nearly  one-half 
of  the  State.  This  storm  drifted  over  the  State  from  the  n)iddle 
west,  and  was  followed  on  the  afternoon  and  night  of  the  26th 
by  an  intense  coast  storm  that  spread  another  heavy  snow  blan- 
ket over  the  Delaware  Basin.  The  combined  snows  exceeded 
fifteen  inches  for  the  Delaware  Basin,  and  averaged  nearly  eleven 
inches  for  the  State,  and  constituted  the  heaviest  November 
snowfall  of  record.  There  was  no  frost  in  the  ground  prior  to 
the  snows,  and  the  soil  was  unseasonably  warm.  Asa  result 
the  snow  melted  rapidly  underneath,  from  contact  with  the 
ground,  even  though  the  air  temperatures  were  about  fifteen 
degrees  below  the  normal.  The  moisture  was  taken  up  imme- 
diately by  the  comparatively  dry  top  soil,  and  did  not  appear 
in  the  ponds  or  streams.  At  the  end  of  the  month,  from  a 
third  to  a  half  of  the  snow  remained.  Outdoor  work  made  good 
progress  prior  to  Thanksgiving  Day.  Remaining  winter  apples 
were  gathered,  and  potato  digging  was  generally  finished  during 
the  first  week.  Corn  husking  progressed  almost  without  hind- 
rance. It  was  about  two-t.hirds  done  at  the  beginning  of  the 
month,  and  was  finished  in  most  regions  ahead  of  the  snows. 
Plowing  continued  locally  and  intermittently  all  through  the 
month.  Frosts  in  October  killed  growing  crops  and  tender 
vegetation,  but  did  little  damage  to  late  feed  and  pastures,  which 
held  up  in  the  greater  part  of  the  State  until  the  time  of  the 
heavy  snows.  Tliere  were  many  garden  flowers  in  bloom,  in 
sheltered  places,  up  to  the  time  of  the  snows.  Winter  grains 
continued  to  grow  despite  a  shortage  of  moisture  in  some  regions, 
and  the  effect  of  the  melting  snows,  with  no  frost  in  the  ground, 
was  to  improve  their  condition  considerably.  While  the  soil 
was  moist  at  the  end  of  the  month,  from  melting  snows,  there 
was  a  shortage  of  surface  water  supply  in  many  places,  the  ponds 
and  streams  being  below  average  levels. 

TEMPERATTJRE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  91  stations,  was  42.7°,  which  is  1.4°  above  the  51- 
year  State  normal.     The  highest  monthly  mean  was  51.8°,  at 


Philadelphia-Pt.  Breeze,  and  the  iuwebt  wtte' 34'.lfi''/a[tl'(JOuld8- 
boro.  The  highest  temperature  for  the  month  was  87°  at 
Bloomsburg  on  the  7th,  and  the  lowest  was  —13°  at  Somerset 
on  the  26th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  67° 
at  Somerset  on  the  2d. 

PRECIPITATION . 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  173  stations, 
was  3.10  inches,  whicli  is  0.23  inch  above  the  51-year  normal. 
The  greatest  monthly  amount  was  5.62  inches  at  Freeland, 
while  the  least,  1.35  inches,  was  recorded  at  Bellefonte.  The 
greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  2.12 
inches  at  Philadelphia-Navy  Yard  on  the  19th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  10.9  inches,  which  is 
8.2  inches  above  the  51 -year  normal.  The  greatest  monthly 
snowfall  was  21.2  inches  at  Shawmont,  and  the  greatest  amount 
for  24  hours  was  18.0  inches  at  Gouldsboro  on  the  24-25th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  NOVEMBER 


Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

Year 

a 

OS 

a. 

s 

be 

E  1 

1 

3 

< 

S3 

go 

o  P. 

.eg 

OS 

II 

a 
o 

5 

1888 

42.2 
41.8 
41.8 
39.7 
39.0 
39.2 
38.2 
42.9 
46.0 
41.6 

40.0 
41.5 
43.5 
36.0 
47.3 
36.9 
38.8 
39.1 
41.5 
39.8 

41.2 
46.4 
36.8 
37.8 
43.0 
43.9 
40.6 
42.1 
41.3 
37.6 

42.1 
41.2 
40.3 
42.3 
42.9 
40.7 
40.7 
39.5 
40.4 
46.2 

43.4 
41.1 
42.0 
49.2 
39.4 
38.1 
44.9 
44.4 
:«.6 
40.7 
42.7 

41.3 

79 
73 

78 
76 
80 
68 
74 
78 
83 
76 

73 
72 
79 

76 
78 
78 
79 
68 
80 
70 

75 
80 
68 
77 
81 
79 
81 
79 
79 
69 

76 
76 
75 
80 
73 
70 
78 
71 
79 
85 

81 
81 
75 
80 
75 
8.'< 
80 
85 
78 
79 
87 

87 

4 
10 
10 

6 
10 
-4 

6 

6 
12 

2 

8 
7 
7 
9 
0 
2 
-4 
5 
9 
4 

-2 
15 
9 

7 
10 
-2 
13 
4 
-5 

11 

11 
5 
3 
12 
10 
-9 
4 
-1 
10 

4 

-10 

-15 

12 

-2 

-11 

6 

5 

2 

-3 

-13 

-15 

3.37 
6.72 
1.49 
2.65 
4.34 
2.93 
2.50 
2.48 
3.55 
5.28 

4.03 
2.66 
4.10 
2.56 
1.53 
2.18 
1.14 
2.47 
1.48 
3.60 

0.90 
1.40 
2.45 
2.84 
2.17 
H.05 
1.76 
2.18 
2.27 
0.63 

2.03 
5.35 
3.54 
5.75 
1.21 
2.83 
1.54 
3.56 
4.49 
4.95 

2.32 
3.39 
1.48 
1.52 
4.75 
1.55 
3.61 
3.84 
2.40 
2.56 
3.10 

2.87 

2.1 
0.7 
0.5 
1.2 
8.6 
2.4 
5.3 
0.5 
1.1 
2.6 

6.9 
1.2 
3.1 
3.1 
1.5 
1.4 
3.5 
0.9 
4.0 
2.9 

5.0 
1.9 
8.5 
3.7 
1.9 
4.5 
1.5 
1.3 
1.6 
1.4 

T. 
2.3 
4.5 
1.4 
1.8 
0.3 
2.9 
2.2 
0.9 
1.8 

2.3 
1.9 
2.3 
2.9 
0.8 
7.0 
1.8 
2.5 
3.4 
2.0 
10.9 

2.7 

11 

15 
8 
9 
12 
8 
9 
10 
10 
14 

11 
7 

12 
8 
8 
7 
6 
9 
8 

10 

5 

11 
10 

7 
11 

6 
10 

9 

5 

7 

12 
11 
16 

9 
10 

10 
10 
14 

12 
12 
9 
9 
10 
11 
12 
12 
8 
11 
10 

10 

9 
5 
9 
9 
6 
8 

10 

10 

8 

6 

8 
10 
6 
7 
10 
11 
10 
11 
12 
13 

12 

12 

4 

7 

10 
10 
12 
10 
13 
14 

12 
11 
7 
5 

10 
12 
12 
11 
9 
7 

7 
8 
10 
10 
12 
8 
9 
7 
9 
11 
13 

9 

7 
8 

10 
8 
8 

11 
9 
8 
9 
8 

9 

8 
9 
8 
8 
8 
9 
8 
6 
8 

8 
8 
7 
7 
8 
5 
9 
9 
6 
7 

6 

7 

7 

5 

8 
7 
7 
7 

8 
8 

8 
7 
7 
7 
6 
8 
7 
7 

8 

14 

1889 

17 

1B90 

11 

1891 

13 

1892 

16 

1893 

XI 

1894 

11 

1895 

1896 

11 
13 

1897 

16 

1898 

13 

1899      

12 

1900 

1901 

15 
15 

1902 

12 

1903      

11 

1904 

1905 

11 
11 

1906 

12 

1907 

9 

1908 

10 

1909 

10 

1910 

19 

1911  ..   .      

16 

1912 

1913 

12 

15 

1914 

9 

1915           

11 

1916 

11 

1917 

9 

1918 

12 

1919 

12 

1920 

16 

1921 

18 

1922 

13 

I92H 

13 

1924 

1925 

10 
12 

1926 

14 

1927 . .    .      

16 

1928 

If 

1"29 

1930 

1931 

14 
13 
12 

1932 

11 

1933 

16 

1934 

14 

1935 

17 

1936 

13 

1937 

12 

1938 

10 

Period 

13 

► 
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Stations 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Pahi. 


a 

»a 
as 


Precipitation,  in  inches 


a 

is  * 

a>a 

■g  a 

D 


fe-c 


No.  of  days 


.9° 

OS  o 


Observers 


Alleniown 

^  Altoona 

&  Ardmore 

s  Arendtsville 

S  Bedford 

*   lietlilehem     

„  Bloomsburg 

•g  Carli.iie 

I  Chambersburg 

^  Uleartield 

'''  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Eplirata 

Ifreelaud 

George  School 

Qettysbui'g 

Gordon 

Qould.sboro 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Eluiitingdon 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawronceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley . .  

Neshaminy  Falls 

New  Bloomfield 

Palmerton 

Philadelphia 

Phila.  Navy  Yard 

Phoenixville 

Port  Clinton 

tiuakertown 

iieading 

Scranton 

Selinsgrove 

Shawmont 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

WestChestur. ^■ 

Wilkes-BarreC  Airport ) 

Willianisport 

Williamstown 

York 

Brookville 

Butler 

^  Chambersville 

e  Clairton 

•S  Ulaysville 

g  Corry 

M  Coudersport 

o  Dahoga 

S  Derry 

O  Donora  

Ebi'nsburg 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

LyciPDus 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Newed 

Pittiiburgh 

Ridgway 

Aharon 

Somerset 

Springs 

nniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainaae. 

Erie 


For  the  Statell. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware     

Susquehanna 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia  — 

Philadelphia 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Elk.. 

Westmoreland. . . 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Payette 

Westmoreland . . . 
Westmoreland. . . 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 

1,615 
350 
700 

1,060 
364 
500 
467 
580 

1,120 
3b0 
560 

1,050 
380 

1.970 
190 
553 
840 

1.875 
600 
337 
900 
200 
650 

1,694 
255 

1,000 

469 

500 

580 

50 

1.620 

1,  720 

1.045 

fiO 

679 

398 

26 

20 

ion 

407 
496 
273 
746 
455 
51 
660 

1.217 
500 
754 

1.419 
455 
544 
521 

1.  275 
400 

1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1,430 
1,665 

2,  020 
1,172 

762 
2,000 

957 
1,150 

950 
1,256 
1,100 
1.184 
1,420 
1.080 

691 

808 

800 
1,248 
1,350 

940 
2.190 
2.680 
1,100 
1,240 

825 
1, 180 
1,035 


670 


44.6 
43  5 
44.4 
44.4 
43.4 
47.1 
42.4 
43.9 
44.1 
40.8 
44.1 
42.4 
41.8 
45.8 
41.2 
46.4 
46.0 
42.0 
34.6 
47.6 
44.8 
40. « 
46.9 
42.8 
40.4 
43.5 
37.0 
44.4 
46.4 
43.0 
50.6 
39.4 
39.4 
40.3 
43.1 
41.8 
42.5 
48.6 
47.7 
45.7 
43.4 
43.1 
46.6 
42.8 
42.1 
46.8 
43.0 
42.8 
45.0 
41.3 
39.4 
45.8. 
42.6 
42.0 
44.8 
44.1 


42.3 
43.0 
42.8 
43.8 
40.0 
38.2 
39.4 
45.1 
46.5 
39.9 

40  4 
44.6 
42.0 
42.6 
43.7 
45,2 
43.0 
40.2 
43,6 
44.2 
43.6 
44.0 
38.6 
40.2 
37.4 

41  2 
46.0 

42  2 
44.0 
41.2 
44.8 


45.2 
42.7 


+2.0 

+2.9 

0.0 

+  1.8 


+2.6 


+2.4 
+  1.8 
-0.4 
+  1.2 
+0.8 
+  2.4 
+2.6 
+3.9 
+2.6 
+3.6 
+2.1 
-1.2 
+2.6 
+2.0 
+  1.5 
+  1.6 
+  1.0 


+0.4 
-2.2 

+  1.8 


+0.9 
+2.8 
+4.1 
+3.2 
+0.9 
+0.3 


+0.2 
+2.9 
+5.4 
+2.1 
+  1.6 
+  1.7 
+4.1 
+2.3 
+0.3 
+  1.6 


+2.8 
+4.1 
+  1.5 
+  1.8 
+2.7 


+0.8 
+  2.6 
+0.9 


+4.1 
+1.8 


+  1.4 
+1.3 


+2.9 
+1.3 
+  1.1 
+0.8 
+1.6 
+2.1 
+2.1 
+1.5 
+3.1 
+0.5 
+1.1 


+3.9 
-0.6 
+0.8 
+0.3 
-1.2 
-1.3 
+2.4 
+2.2 


+  1.2 
+1.9 


+  4.0 
+1.4 


3 

26 

37 

7 

26t 

39" 

U 

26 

34 

8 

27 

40 

-3 

26 

45 

12 

26 

40 

-2 

26 

44 

1 

27 

41 

4 

27 

40 

4 

26 

49 

5 

26 

34 

4 

27 

32 

4 

26 

45 

4 

26 

39 

8 

26 

27 

2 

26 

40 

8 

26t 

38 

-5 

26 

42 

-4 

26 

30 

8 

26 

36 

13 

27 

32 

-6 

26 

46 

17 

26 

29 

3 

261 

47 

8 

25 

40 

-7 

26 

46 

-8 

26 

32 

8 

26 

41 

6 

27 

43 

5 

26 

32 

18 

25 

34 

3 

26 

34 

-2 

26 

31 

-1 

26 

40 

-3 

251 

44 

-5 

27 

43 

2 

26 

43 

18 

26 

29 

18 

26 

31 

-1 

26 

43 

2 

26 

39 

-6 

26 

39 

12 

26 

36 

6 

26 

34 

-8 

27 

32 

9 

26 

31 

3 

27 

38 

ft 

26 

42 

2 

26 

47 

-7 

26 

40 

-4 

26 

41 

1,3" 

26 

34'- 

-1 

26 

35 

8 

27 

34 

11 

26 

35 

-1 

26 

38 

4 

25 

8 

26 

50 

6 

26 

47 

15 

27+ 

>S9 

9 

251 

44 

10 

251 

48 

-ft 

26 

49 

4 

25 

41 

8 

26 

49 

18 

25 

41 

9 

26 

35 

10 

25 

46 

15 

25+ 

42 

13 

26 

41 

13 

25+ 

41 

12 

26+ 

48 

in 

26 

48 

14 

25+ 

40 

ft 

25 

41 

14 

26 

38 

1? 

26 

51 

14 

25+ 

45 

15 

28 

37 

2 

25+ 

49 

10 

25 

51 

-13 

26 

57 

6 

26 

37 

13 

26 

45 

fi 

26 

44 

11 

25+ 

51 

8 

25 

45 

12 

26 

48 

21 

28 

36 

-13 

26 

57 

2.98 
2.62 
3.40 
3.21 
2.57 
3.19 


3.44 
2.42 
2.76 
2.48 
3.98 
2.80 
2.87 
5.62 
3.19 
3.95 
4.43 
5.02 
4.17 
3.83 
3.51 
2.49 
2.65 
2.49 
2.88 
2.57 
3.93 
3.14 
2.92 
2.72 
3.26 
4.33 
2.86 
3.44 
3.28 
4.75 
3.11 
4.20 
2.86 
3.70 
2.94 
3.14 
3.24 
2.77 
2.87 
2.92 
3.15 
3.70 
2.73 
2.82 
2.85 
3.17 
3.04 
3.81 
3.25 
3.18 
3.51 
2.66 
3.26 
2.99 
3.72 
2.73 
2  30 
2.91 
2.47 
2.84 
3.32 
2.67 
3.68 
2.62 
2.64 
2.40 
3.51 
2.63 
3.24 
3.27 
2.42 
2.64 
2  56 
3.23 
2.44 
3.07 


3.89 
3.10 


+0.22 
+0.20 
+0.03 
+0.83 


+0.32 


+  1.12 
+0.17 
-0.21 
-0.46 
+  1.55 
-0.04 
+0.61 
+2.49 
+0.32 
+  1.55 
+  1.25 
+  1.80 
+  1.91 
+  1.57 
+0.88 
+0.30 
+0.42 


+0.50 
+0,30 
+  1.42 


+0.81 
-0.13 
+  0.61 
+  1.12 
+0.09 
+0.41 


+2.16 
+0.41 
+  1.37 
-0,13 
+  0.^9 
-0.20 
+0.41 
+0.47 
-•■0  30 
+0.04 


+0,84 
+0.51 
+0.59 
+0.60 
-0.23 
+0.95 
+0.67 
+0.98 
+  1.02 
+0.'29 
+0.71 
-0.11 


+0.49 
-0.09 
-0.35 

'+6!28' 

-004 
+0.39 
+0.27 
+  0.75 
-0.51 
+0.35 
-0.48 
+0,84 
-0.91 


+0.92 
+0  25 
+0.35 
—0.14 
+  1.00 
-0.74 
+0  25 
+0.16 
+0.05 
-0.74 
-0.17 


+0.59 
+0.23 


0.97 

0.90 
1,22 
1.18 
0.75 
1.06 


0.95 
1.03 
0.87 
0.60 
1.05 
0.90 
0.79 
1  53 
0.97 
1.24 
1.00 
1.80 
1.52 
1.26 
1.35 
1.10 
0.99 
0.96 
1.23 
1.06 
1.25 
1.07 
1.33 
1.25 
1.13 
0.90 
0.91 
0.80 
1.18 
0.98 
0.80 
2.12 
1,00 
0.86 
0.86 
1.37 
1.04 
1.25 
1.10 
0.85 
1.18 
1.60 
1.28 
1.22 
1.26 
0.76 
0.95 
0.96 
0.84 
0.81 
1.20 
0.85 
0.65 
0.76 
1.24 
0.99 
0.82 
0.70 
0.63 
0,80 
0,65 
0.74 
1.41 
0.47 
0.76 
0.69 
1.00 
0.55 
0.82 
0  58 
0.58 
0.72 
0.47 
1.00 
0.81 
1.04 
0.90 
0.66 
0.47 
0.73 
0.86 


1.22 
2.12 


15.0 

12 

18 

12 

12.0 

9 

16 

6 

17.1 

12 

10 

9 

11.2 

8 

17 

4 

10.0 

8 

14 

6 

16.3 

13 

15 

3 

13.0 

14 

8 

10.0 

10 

17 

4 

9.0 

9 

13 

5 

7.6 

8 

y 

9 

10.0 

lO 

13 

4 

10.0 

11 

17 

3 

6.3 

9 

15 

1 

U  5 

15 

16 

6 

12.5 

10 

11 

3 

15.5 

12 

19 

2 

10. 0 

11 

16 

4 

15.0 

11 

17 

4 

20.5 

7 

19 

1 

12.0 

12 

19 

2 

10  2 

11 

14 

5 

15.6 

11 

19 

4 

12.5 

12 

14 

9 

11  7 

8 

15 

7 

8.0 

12 

10 

7 

12.0 

12 

16 

/ 

8.0 

8 

14 

9 

10.0 

11 

16 

4 

11.0 

9 

12 

0 

7.0 

10 

6 

17 

13.0 

12 

18 

5 

8  0 

10 

9 

7 

15.0 

12 

11 

3 

9.5 

9 

13 

8 

15.1 

12 

18 

3 

14,0 

10 

13 

8 

11.7 

12 

12 

5 

11.5 

12 

10 

9 

11.6 

12 

12 

11 

14.0 

11 

13 

12 

13.0 

11 

22 

0 

13.7 

13 

12 

7 

13  4 

12 

10 

11 

12.2 

11 

10 

8 

12.0 

10 

10 

10 

21.2 

13 

8 

9 

11.0 

11 

14 

4 

10.0 

10 

14 

11 

18,0 

9 

16 

2 

8.8 

9 

8 

14 

10.3 

10 

20 

3 

14.0 

10 

16 

5 

9.0 

12 

8 

9 

8,0 

12 

15 

2 

10.0 

10 

12 

6 

11.0 

12 

17 

7 

8.2 

11 

8 

6 

8.0 

9 

18 

4 

8.0 

11 

15 

5 

7,0 

7 

13 

7 

8.5 

9 

20 

3 

8.8 

10 

21 

1 

9.5 

13 

16 

4 

7.5 

9 

9 

5 

11.0 

9 

14 

10 

8.0 

7 

4 

14 

11,0 

11 

18 

b 

9,6 

10 

6 

3 

10,4 

9 

13 

n 

8.6 

10 

14 

6 

8.5 

10 

13 

11 

8.1 

10 

19 

5 

10.7 

9 

18 

3 

14,0 

10 

13 

3 

11,2 

13 

12 

0 

5,0 

11 

10 

9 

7,4 

14 

14 

8 

10.0 

9 

4 

15 

8.3 

10 

10 

11 

4.6 

11 

12 

7 

5.0 

9 

16 

6 

10.3 

8 

ft 

11 

12.0 

10 

11 

12 

13.0 

9 

19 

5 

9.7 

11 

0 

18 

7.0 

5 

1ft 

7 

6.2 

15 

12 

2 

8.0 

5 

8 

12 

8.7 

11 

12 

4 

10.9 

10 

13 

7 

sw. 
nw. 
w. 


sw. 

sw. 

w. 

nw. 

nw. 

w. 

s. 

w. 

w. 

e. 

w. 

w. 

8. 

w. 
w. 

nw. 
nw. 
s. 
sw. 


ne. 
sw. 
sw. 


w. 

sw. 


w. 

sw. 

n. 

nw. 

nw. 

sw. 

w. 

nw. 

sw. 


w. 

ue. 

nw. 

sw. 

sw. 

w. 

se. 

s. 


nw. 
sw. 

sw. 


w. 
s. 
nw. 

B. 

sw. 

sw. 

s. 

sw, 

sw. 

w. 

sw. 

nw. 


w. 
sw. 


pw. 
w. 


John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Harold  J.Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Bloomsburg  Water  Co. 

Prof.  C.E.  Miller. 

William  B.  Spear. 

John  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Korer. 

C.  E.  Koppenhefter 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B  Evanslia 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.Lowy,  C.K. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Waterworks. 

C.  P.  Darhng. 

Lebanon  Valley  Gas 

Penna.  Edison  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Philip  F.  Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H.  0.  Hacker. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

J.  Earl   Sneafler 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.S.  Weather  Bureau 

Navy  Aerological  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

(Jeorge  W'.  Hill. 

Harlan  Say  lor. 

U.  S.  Airways  Station. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

Susquehanna  Collieries  (;o. 

York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

J.  L.  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw 

U.  S.  Forest  Service. 

Ted  R.  Wineman. 

.'i^m.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
W,  F.  Gillagher. 
Robert  Tross. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  Cov 

Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
J.  D.  Beachy. 
Wra.  W'.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie- Illinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  norma!  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  H  From  all  available  records. 

Reference  letters,  ».  >>,  •,  etc..  Indicate,  respectively,  1,  2.  8.  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  Indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  mt^lted  snow. 

Post  Offlce  addresses  are  as  follows-  of  Lyclppus,  Greensburg;  of  Neshamlqy  Fftlls,  OaWord:  of  Sharon.  Farrell:  of  Shawmont,  Manayunk:  of  Daiioga,  Kane,  RFD: 
of  Springs.  GrantsYllle.  Md.  W.  B.  0.  Philadelphia.l.l2-89.10S0. 


-A^^^ 


aiaffiBa^gi7ivrTirrrrTiirriFyrii?['--r^ 
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(JLIMATOLOGICAI.   DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION. 
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Daily  Preolpltutiou  lor  Novoinbor.   108b 

Draiuave  Bntiln 

Day  of  nioutli 

a 

HUtlons 

1 

■i 

s 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

'24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

e 

Atlantic  Draiitaae 

Allentownllll 

Altooniv 

.06 
.21 

".bi 

1.18 
.40 
.38 
.68 
.22 
.40 
.15 
.04 

.09 

'!27 
.15 
.17 

■  .'23 
.44 

.18 
.02 

".ii 
".is 

.20 

.10 

.14 

T. 

.17 

.13 

.02 

.19 
.03 
.09 

'."ii 

.02 



.... 

"."is 

"lis 
.12 

.08 

.24 

T. 

.38 

.21 

".'62 
.08 

■.'67 

.07 

"i"".' 
'.'08 

.07 
".07 

'.'oa 

.81 
T. 

.02 
.81 
.4C 
.57 
.63 
.78 
.77 
.75 
.13 
.71 
.29 
.14 
1.03 
1.05 
.20 

.77 
.80 
.72 
.10 
.30 
.42 
.73 
.44 
.35 

m 

.68 

.. 

.8( 
.91 
.11 

.8i 
.1( 
.70 
.30 
.68 
.24 
.64 
.Ob 
.06 
.70 
* 

.60 
.46 
.93 

.03 

,42 
.47 

* 

.09 
.11 
.45 
.13 
.42 
.39 
.40 

.9" 
.2C 
.8C 

.42 

.8a 

.17 

... 
..   . 



.80 

.6C 
.1C 





.... 

.... 

.... 

2.98 

Juniata 

W.  Br.  rtusq 

Lower  Del 

•••■ 

'.'.'.'. 

■■•• 

'.'ii 

... 

... 

T. 
T. 

.08 

".6'i 

2.62 
2  23 

Ansouiailll 

ArdmoroJ 

••■• 

•••• 

•••• 

M 

T. 

. . . . 

.... 

.... 

.... 

8.40 
8.21 

Arenilt.-iVilk'ilil 

Lower  Susq 

Juniata 

Middle  Susq 

Juuiata 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lehigh 

\i;, 1,11.1  Qiwfi 

•••• 

'.'.'.'. 

■••• 

■••• 

2. '20 

Hiikers  Summit. .. 

'!66 
.13 

't. 

... 

"!66 
'1' 

'.'08 

.07 
.01 
.16 
.04 

.04 

'.'oh 

.14 
.01 
.04 
.23 
.02 
T. 

T. 

.57 

".m 

't'.' 

T. 

"."48 
.'29 
.55 
.•28 
.01 

T. 

'.'34 
.01 
.02 
.17 
.02 

1.97 

BiiUl  Kivgle  J 

.... 

.... 

.... 

.06 
.03 
.04 
.12 

't.' 

T. 

.05 
.03 

'i" 

.22 

.02 

.05 
.15 
.05 
.05 
.05 

.32 
.12 

i.'oe 

1.17 
.60 
.65 

1.00 

.36 
.03 

•■   • 

T. 
T. 

.06 
.67 

T 

2.S7 

Htnifoni 

■V. 

1.86 

Ht>r\viuiialoI 

Bethlehem 

BigKnobllll  

Bloomslnirj: 

'  '.22 
.97 

'.'56 
.03 

"t.' 

2.82 

.'22 
.23 

.... 

8.19 
3.27 

.  .  .  . 

> . . 

S 

.  .  . . 

.70 

.05 
.38 

..54 

.05 

.06 

2.80 

Buffalo  MilbllH.:... 

.18 
.14 

.07 
.04 

'.'67 

'.'61 
".04 

'!oi 

'!69 
.41 

.11 
.31 
T. 

".OS 

T. 

T. 

T. 



.... 



2.88 

Lower  Susq 

\V.  Br.  Susq 

.... 

T. 

.80 

.50 

.30 

T 

.42 

.18 

.92 

.13 

.07 

.23 

.35 

.09 

.21 

.11 

T. 

.JO 
.26 
.27 
.18 
1.12 
1.21 
.87 
.32 

';75 
1  10 

T. 

•I'. 

.26 

T. 

'!i4 
■.■35 

'.'19 
.13 
.27 
.03 
.01 

'.'■22 
T. 
.04 
.36 

:::: 

;;;: 

.13 
.15 
.46 

3.44 

Carter  CampI 

Ceuter  Hall 

Chambersburglli!... 

2.82 

'!54 

2.44 

.42 

"m 

.38 
.16 
.02 

!i4 

.56 

.13 
1.53 
T. 

.06 
.30 
.04 
.33 
1.17 
.42 
.58 
■)1 

.01 

'!6i 
'.'64 

.03 
.05 

.24 

.07 
.02 

tV 
t'.' 

.19 
T. 

'.'is 

.26 
.14 

'!i6 

'  .''24 
.30 

.33 
.37 
.05 
.18 
.26 

".m 

.59 
.28 
.17 

'^38 
.43 
.22 

1.00 
.28 
.60 

1.05 
,93 
.82 

'.'io 
"!64 

"ioo 
.20 
T. 
.99 

1.03 

.... 

.... 

2.42 

\V.  Br.  Susq..   .. 

.... 

.... 

.... 

.28 
.25 
.23 
.22 

■;26 

'.'i^7 
.24 
.04 

'!36 

't.' 

.12 
.06 

T. 

2.76 

CoatesviUe 

Colebrook 

Coushohockeu 

.02 
16 
.04 
.13 
.04 

'.'i6 

T. 

.07 
.15 

'.'69 
.12 
T. 
.15 

.'■27 
.20 

't.' 

T 

2.48 

■ 

.... 

•••• 

3.98 

Schuylkill..  ... 
Lower  Del 

.... 

'.'■28 

"t.' 

3.62 
3.06 

Dri"ftwoodi 

nil  Rni« 

W.  Br.  Su.sq 

VV.  Br.  Susq 



.... 

... 

2.38 

.81) 
.90 
1.00 
.6(1 
.55 

.01 

.H.i 
1.20 

.oh 

76 
1.12 
!.00 

.04 

.08 
.21 
.02 
.79 
.■22 

.82 

1.25 

.09 

.97 
.79 

".SO 
1.80 
1.16 
1.28 
15 
1.35 
1.49 

't.' 

.04 

'!63 
T. 

.40 

.02 

2.28 

Emporium 

English  Centert... 
Ephrata 

... 

.... 

•••• 

2.80 

\V.  Br.  Susq 

2.21 

.05 
.40 

..51 
1.10 
.03 
.34 
.Oi 

'.'i-i 
.89 

.13 

2.87 

Forest  Cityllll 

N.Br.  Susq 

Schuylkill       .... 

.... 

T. 

'.'62 

T. 
'!l2 

2.49 

.01 
'.'61 

".'i'7 

.07 

'.'2i 

.07 

'.'12 
.01 
.02 

'.'63 

.13 

.25 
.42 
.09 
,45 

1  33 
.60 
.05 
.34 
.24 

1.12 
.08 
.15 
.10 
.88 

.63 

'.'42 
.13 
.■20 
.03 
.25 

* 

.20 
.58 
.30 
* 

'.25 
.44 

.47 
.45 
.26 
.60 
1.15 
.30 
.41 
.70 
* 

T. 

.66 

1.27 

.98 

't. 

.01 

't. 

2.86 

Freelaudllll 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

.... 

T. 

5.62 

T. 

T 

.83 

"t. 

3.14 



3.19 

Gettysburg 

Girardvillelll 

Potomac 

T 

.21 

3.95 

4.91 

4.43 

Goulds  boroll  11 

.20 

.88 

T. 

T. 

.19 

.13 

.04 

T. 

5,02 

Schuylkill 

Lower  Susq 

'."63 
■!67 

.15 
.04 

'.'•ii 

.08 

.02 

1.25 

'.■26 

.'ie 

.13 

".i)3 

'.'■25 
T.' 

".ie, 

T. 

't.' 

'.'6^7 
.26 

't.' 

'.'i4 
.04 

'.'ie 
■'r'.' 
'!i2 

.48 

".62 
.02 
T. 

't.' 

.30 

.20 

"is 

.10 
.20 
.23 
.20 

''63 
.26 
.30 

.26 
T. 

.09 

'^09 

.32 

'.'i7 

'."•25 

.10 

'  !ii5 

.15 
.06 

'.'65 
.11 

.23 
.07 
.10 
.08 
.14 
.11 
.07 
.11 

.11 

".in 

t" 

.01 

.09 

.04 

".W 
T. 
.02 

'.'25 
.01 

'io'i 
"!64 

.06 
.14 

'iiJi 

.10 
I  .-25 
T. 

".07 

.■29 
.35 
.79 
.05 
.17 
.01 
.99 

.68 

.18 

.96 

.08 

.54 

.30 

1.05 

.90 

.07 

1.07 

1.33 

* 

.09 

.53 

1.04 

.90 
1.13 

1.32 
.25 

3.86 

Hanover 

.23 

!ii 

.19 
.26 

■f.' 

'.'6i 

T. 

.08 
.07 

.ra 

.02 
.06 
T. 

' .'(« 
T. 
.03 
.05 
T. 

.38 

.... 

4.17 

IlaiTisburg*** 

Hawleytlll 

Lower  Susq 

Upper  Del 

.   . . 

T. 

3.83 

.07    .45 

.73 
.89 
.52 

't. 

't. 

.... 

3.51 

Holl  stervlUellll .... 

.04 
.06 
.41 

.79 

.91 
.07 

.13 
.39 

'."si 

.09 

'.'67 

1.29 
.64 

'.'65 
.22 
.63 
.03 

.06 

.23 

.■96 
* 

.28 
.22 
.11 

* 

.52 
.65 
1.30 
.65 
.62 
.14 
.10 

.18 

'36 
85 

4.57 

Holtwoodllll 

Lower  Susq 

1.10  ..., 

2.49 

Huntingdon 

.02 

2.65 

';i6 

T. 
.35 
.20 
.24 

'.'36 
.01 
.08 

.08 
.25 

'.'35 

... 

"."06 

'.'34 
.11 

.08 
T. 

".m 
'!i6 

.... 

2.63 

Hyndmanllll 

Kylertown 

.66 

'.'65 

.23 

1.00 

.08 
.06 

'.'06 

.85 

.08 

1.40 

1,'23 

.56 

.30 

.80 

.83 

.17 

.70 

1.25 

1.30 

1.20 

.01 
.49 
.'28 
.60 

2.40 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

.34 

.01 

'i'" 
't'.' 

T. 

T. 

't. 

T. 

.04 
.19 

.09 

2.49 

LakevillelllK !'!.... 

4.11 

Lancaster. 

Lower  Susq 

.13 
.20 
.25 
1.25 
.20 
.59 
.26 

'.m 

1.13 
.92 

.41 

.32 
.20 
.90 
.32 
.34 
.09 
.38 
.20 
.02 
.77 

'!85 

2.88 

Lehigh 

05 

3.71 

Lawrence  ville 

N.Br.  Susq 

.02 

.10 
.14 

T. 

2.57 

.16 
'.'63 

't.' 

.20 

'.'is 
't.' 

.0/ 
.19 
.13 
.06 

'.'io 

3  93 

Lehightonllll 

Lehigh 

.90 

T. 

.05 

.79 

.68 

.48 

*  "*' 

.30 

T. 

T 

.18 

.15 

.69 

4.51 

Lewistown 

Middle  Susq 

.01 

!i6 

3.14 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Upper  Del 

Lehigh 

. . .. 

't. 

.01 

.08 

■.'08 

T. 

2  92 

Marcus  Hook 

2  72 

Matamorasilll 

Mauch  Chunk 

••■ 

;:;; 

E 

3  29 
5.34 

Millersburgt 

Millvillet 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

2.99 
2  42 

N.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del. 

.... 

.09 
.10 
.10 

3  26 

Morris  Run 

2  62 

Mount  Pocono 

T. 

.25 

T. 

4  33 

Mt.  Union! 

Middle  Susq 

3  06 

Muncy  Vallev 

W.  Br.  Susq 

.'64 
.20 
.20 
.22 

.45 
T. 

".2» 

".si 

.40 

.'ie 

'!i6 

t" 
.20 

"v'; 

.04 
.08 
T. 

.91 

T. 

1.18 

* 

.20 

.79 

1.02 

.84 

.27 
.80 

T. 

,06 

.38 
.70 
.50 
.54 

1.05 
.53 
.05 
.25 

1.25 
.10 
.25 

.63 

1.00 

.12 

.94 

.86 
.40 

2  86 

Neshaminy  Falls j. 

Lower  Del . . . 

.12 

.01 

T. 

.23 

.46 
T. 

.... 

.... 

3  44 

New  Bloomfield. . . 

3  28 

New  Park 

Lower  Del 

.76 

1.03 

.06 

T. 

2.08 

Newportllil  

Juniata 

.13 
T 

.09 

.06 
.13 

'  J7 
.■22 
.06 
.06 

.05 
.03 
.19 

".ii 

.10 

".m 

.09 

'."08 

.01 
.05 
.10 

'!o3 
T. 

.05 

3  21 

New  Tripoli 

Schuvlkill 

.05 

.08 
.02 

.11 

.32 

.... 

4  35 

Orwigsburg . 

Palmertont 

Schuylkill 

Lehigh 

Upper  Del 

.... 

.... 

•v. 

4  07 

.14 

.16 

'!22 
.20 

.77 

"t.' 

.34 

.20 
.54 
.30 

T. 

.50 

4  75 

Paupackllll 

3  64 

Philadelphia*** . . , 

Lower  Del. 

.Ofi 
.09 

.03 

.11 
.01 

.14 
.11 

.80 

'!64 

.09 

't.' 

.20 
.32 

.14 
T. 

.40 

'.'25 
.46 
.12 
.27 

'.'si 

.42 

'."26 
.23 

•••• 

■••• 

••• 

.26 
.24 

.23 

".n 

.27 

'.'■26 
.11 

"As 

'.'•28 
.26 
.10 
.14 
.13 

'.'is 
'.'67 

'.'di 
't.' 

't.' 

'!62 

.12 

"t. 

.18 

'r.' 

T. 
T. 

T. 
.01 

't'.' 

.11 

.02 
.01 
.12 
.30 
.09 

.67 
2  12 

.94 
.21 

1.08 

'.'•75 
.65 

1  01 
.30 
.63 
.32 
.64 
.65 

1.25 
.62 

T. 

'!33 

i!69 

.25 
T. 

T. 
T. 

T. 

.05 
.16 

.02 
.14 
.05 

'.'08 
.15 
.07 
.11 
.15 

'.'i4 
.05 

.70 
.35 

* 

.10 
1.11 

* 

i!65 
1.10 

.28 
1.08 
.15 
1.00 
.90 
.24 
,57 
.43 
.05 

3  U 

Phila.  Navy  Yardt 

Lower  Del.  . . . 

4  20 

Phila.-P'nt  Breezet 

Lower  Del . . . 

.... 

3  13 

Phoenixville 

Schuylkill 

Lower  Susq 

.... 

2.86 

Pine  Grove 

't. 

4.18 

Pleasant  Mt 

Upper  Del 

3.68 

Port  Clinton 

Schuylkill 

.40 

.05 

1.13 

.60 
.12 

'.'io 

.09 
.12 

.... 

.... 

8  70 

Pottstownlll 

Schuvlkill 

8.19 

Pottsvlllellil   

Schuvlkill 

.13 

4  58 

Quakertown 

Lower  Del 

.09     021 

.'29 

".ih 

.02 
T. 

.86 
.33 
.43 
.14 

.14 
.27 
.10 

".is 

.58 
.08 

.... 

.... 

2  94 

Reading*** 

Schuvlkill 

.04 

".23 
.45 
.35 
.05 
.56 
.12 

.15 
.46 

.70 
.26 
.25 
.06 

8.14 

Renovoilll 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

.... 

.... 

2  52 

Retreat 

4.02 

Scranton*'* 

. .. . 

.01 

T. 

T. 

3.24 

Selingsgrove 

Lower  Susq 

Lower  Del 

Middle  Susq 

.01 

... 

.... 

.... 

05 

2.77 

Sellersvillel 

.10 

.10 

.13 

2.17 

Shade  Gapt 

§ 

Shawmont 

Schuylkill 

.08 

.08 

.... 

.... 

.08 

.... 

.05 

.01 

.16 

.22 

.01 

.01 

1.10 

T. 

.90 

.... 

.... 

2  87 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


November,  1938 


Daily  Precipitation  for  November, 

1938- 

Continued  from 

page  62 

Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

i       4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUantic  Drainage 
(continued) 

Shippeusburg 

State  College 

Stroudsburgllll 

Suuburyllll 

Susquehaunallll  — 

Towanda 

Weikert 

Wellsboro 

Wemersvillellll  [nr. 

Westchester 

Westgrovellll 

Wilkes-Barre'J 

Wilkes-Barrellll.ll... 

Williams  portlhl 

Williamstown 

Vork 

YorkHavenllll 

Zionsville..(near). 
Trenton.  N.J***.... 

Ohio  Drainage 
Acmetonialill 

Lower  Susq 

W.Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  .Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Allegheny 

■■•• 

■••• 

.'6i 

.36 
.41 
.IC 
T. 

.24 
.26 
.33 

.Ot 

.IC 
.11 

.55 
.06 
.0^ 
.96 
.40 

'.'■23 
.01 

.31 
.41 
.43 
.26 
.32 
.36 
.04 
.44 
.53 
.23 
.67 

.11 
.47 
.37 
.19 
.30 
.47 
.48 
.39 
.38 
.28 
.30 

.39 
.40 

.12 
T. 
.6£ 

.4C 
.72 
T. 

'.'25 



.06 
.24 
.89 
.40 
.24 
.27 
1.04 
.06 
.25 

.20 
.02 
.04 

.'is 

.01 
T. 
. . . . 
.06 
T. 
T. 

'.'62 

.20 

'.'6i 

.13 

't'.' 

.05 
.09 
.01 

'.'08 

T. 

.07 

'!67 

.20 
.18 
. . . . 

.04 

"m 
't.' 

.17 

't.' 

.17 
T. 

'.'is 

'.'46 
.18 
.15 
.01 
.24 

'.'■48 
.30 
.19 
.23 
.26 
.07 
.12 

.12 
.03 
.30 
.24 
.86 
.17 
. . . . 
.02 
.06 

.25 
.23 
.34 
.18 
.23 
.40 
.16 
.08 
.30 
T. 

.22 

.41 

.08 

T. 

.26 

... 

•••• 

'!i7 

.06 
.43 
.IC 

'!64 
'.'64 

'!l9 

't.' 

.07 

.03 
T. 

'."47 

'!i2 

.16 
.37 
.38 

'.'26 

'.'68 
.28 

:tl 

.19 
.17 
.31 
T. 

.11 



.12 
.08 
T. 

't.' 

.17 

.19 
.20 

'.'65 
.20 

'.'is 

.13 

.17 
.20 
.86 
.12 
.18 

't.' 

't.' 
't.' 

'tV 

't.' 

T. 

't.' 

.06 
T. 
.25 
.08 
.05 
T. 

't.' 

.30 

.05 

'.'62 
.10 
.02 
.28 
.09 
.12 
.21 
.11 

';6i 

'!ic 
'.'« 

T. 

.05 

'.'61 
.02 

''65 
T. 

.18 
.48 
.03 
.48 
.81 
.12 
1.20 
.28 
.40 
.38 
.30 

.03 
T. 

* 

.40 
T. 
.85 
.29 
.14 
.02 
.65 
T. 

.22 
.61 
.47 
.23 
.09 
.22 
.03 
.34 
.31 
.08 
.32 

.04 
.74 
.21 
.31 
1.41 
.80 
.34 
.55 
.18 
.58 

.46 
.44 
.54 
.26 
.24 

1.06 
.16 
.15 

1.00 
.98 
.25 

T. 

.08 
1.06 
.80 
.09 
.25 
.38 
.47 

.78 
I.IS 

'.'24 

.50 
1.28 
1.56 
1.22 

.26 
.0.! 
.76 
.14 
.33 
.40 
.61 
T. 
.50 
1.01 

.57 
.47 
.23 
.95 
.42 
.51 
.92 
.85 
.57 
.67 
.76 

.14 
.33 
1  24 
.99 
.82 
.70 
.63 
.67 
.78 
.60 
.38 

.61 
.80 
.56 
.76 
.68 
.56 
.40 
.79 
.62 
.35 
.52 

1.00 
.50 
.64 
.55 
.20 
.82 
.47 
.45 
.54 
.81 
.58 

.68 
.75 
.46 
.39 
.34 
.48 
.30 
.12 
.75 
.70 
.10 

.81 
.79 
.40 
.32 
.90 
.66 
.47 
.73 
.86 
.14 
.32 

.27 
1.02 

.08 


.30 
1.08 

.68 

■r. 

'.'94 

.09 
.46 
.03 
.63 
.84 
.60 
.12 
.68 
.32 
T. 

.32 
.13 
.49 

■.'38 

't'.' 

.01 

't'.' 

'.'62 

".k 

'.'06 

.26 

.OS 

'.05 
.03 

'.'20 
.04 

T. 

';26 

'.'ii 

.10 
.06 
.68 

.3£ 

'♦ 
.06 
.03 
.5C 
.76 
.39 
1.2c 

.26 
.05 
.44 
.02 
.01 
.27 
.43 
.04 
.45 
.27 

r. 

.08 
.13 
.19 
.09 
.48 
.55 
.25 
.65 
.18 
.56 

T 

.07 
.36 
.30 
.36 
.40 
.61 
.46 
.59 
.12 
.06 

.74 

.26 

.33 

.55 

.69 

.88 

T. 

.16 

.06 

.03 

.02 

.50 

.37 

T. 

.11 

.18 

.40 

.11 

.52 

.07 

.37 

.32 

.06 
.08 
.48 
.20 
.15 
.28 
.03 
.23 
.12 
.22 
.15 

.54 
1.04 
.15 
.18 
.78 
.45 
.42 
.22 
.60 
.50 
.03 

.17 
.53 

.86 
.2C 
1.6C 
1.22 
.76 
.23 

'iio 


1.26 

1.31 

.48 

1.10 

.95 

.59 

.84 

1.85 

1.26 

.66 

.52 
.42 
.27 
T. 
.60 
.02 
.05 
.10 

".ib 
.11 

1.18 
.53 
.07 
.02 
.07 
.20 



. . . . 

... 

".16 

't.' 
't'.' 

'.'2i 
T. 

T. 
.04 

.40 

'x.' 

tv 

.08 

.36 
.16 
T. 
T. 

't.' 

.69 
.34 

■.'63 
T. 
T. 

.16 

.05 

T. 

.01 

.04 

'.'io 

.03 
.09 
.05 
T. 

T. 

. .   . 

'!6i 

T. 

't.' 

T. 

't.' 

.02 
.01 
.09 
.16 
.06 

'!6i 

'!66 

T. 

.03 

T. 

T. 

•1'. 
T. 

'i'. 

'.'62 
'.'6-2 

'.'62 

■••• 

.... 

2.92 
3.16 
3.70 
3.48 
3.69 
2.73 
2.75 
2.82 
3.81 

2.85 
2.65 
3.17 
3.30 
3.04 
3.81 
3.25 
4.03 
4.28 
3.10 

2.54 
2.66 
2.67 
3.19 
3.18 
1.89 
3.51 
2.66 

Beaver  l<alls||||  .... 

Blairsvillellll • 

Bradford 

Bruokvillellll 

Buckstownt 

Butler 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

■.'69 

'tV 

T. 
T. 

Chambersville 

Allegheny 

Monongahela... 
Allegheny 

".U 

.42 
T. 

.06 

'[si 

.10 
.09 

••■'■ 

••■• 

'.'34 

.70 
.39 

't.' 

Clarion  111! 

3.26 

Claysville 

Confluencellll 

Connellsvillellll.... 
Corry 

Ohio 

Youghiogheny  .. 

.67 
.20 

't.' 

T. 

'.'67 
.05 
T, 

T. 

T. 

T. 
T. 

".05 

3.30 
2.99 

3.25 

Monongahela  — 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Coueinaugh 

Monongahela.. .. 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela 

.... 

•    •■ 

■••■ 

".^ 
.11 
T. 

.06 
.01 
.14 
.06 
T. 

2.U 
3.72 
2.73 
2.30 
2.91 

Coudersport 

Dahoga 

'.'23 

"]62 
T. 

.08 

.01 
.03 

Uerry 

'.'63 
.07 
.50 
.26 

']io 

T. 

'i'. 

::.■; 

Dunlot 

2.47 
2.07 
2.84 

Ebeiisburg 

.48 
.18 

'f.' 

't.' 

T. 

■f.' 

'!i3 
.65 

1. 

'[•io 

.42 
1.06 

.12 

.15 

.18 

.23 

.07 

T. 

.72 

.32 

.45 

.62 

.51 

.35 

' .'  \2 
T. 

't.' 

'!i9 
T. 

.04 
.13 
T. 
.01 
.07 
.02 

'!22 

!i2 

.02 
.08 

'.'61 
T. 
J. 

tfraukliullll 

T. 
T. 

3.32 

areensborollll 

3.1» 
2  67 

Greeushurg 

Youghiogheny  . . 

Beaver 

Beaver 

.21 
.56 
.39 
.21 
.19 
.18 

"» 

.31 
.50 
.37 
.14 
.18 
.19 

.03 
.26 

'.'6i 

.11 

.09 

Greenville 

3  68 

Grove  City 

.02 

T. 

.10 

.10 

2.52 
2  64 

Irwin 

Monongahela 

Conemaugh 

.40 
.42 
.15 
.30 
.30 
.5/ 
.32 
.20 

.65 
.40 
.56 
.32 
.51 
.47 
.16 
.56 
.23 
.45 
.50 

.36 
.33 
.53 
.23 

.20 
.47 
.23 
.19 
.47 
.42 

.45 
.48 
.31 
.38 
.53 
.42 
.35 
.24 
.67 
.45 
.24 

.15 

lohnstown 

.. . . 

2  40 

Kregarllll 

Youghioglieny.. . 
Monongahela 

.23 

!25 

T.' 
.19 
.18 

."62 
03 

.26 
.39 
.26 
.29 
.28 

'.'64 
.19 
.26 

'^25 
.63 
.30 
.21 
.39 

'.'28 
.45 

".oi 

T, 

'.'io 

T. 

2.51 
2.87 
3  39 

Lake  Lynn  nil 

Linesvillellll 

.62 
.10 
.18 
.54 
.29 

T. 

Beaver.  

Ohio 

.... 

't.' 

•••• 

.09 
T. 

.35 
.31 

't'.' 

.59 
.26 
T. 
.20 

T. 
.11 

.26 

'.'is 

'.'26 
.10 

.18 
.37 
.52 
.66 
.29 
.34 

T. 

.01 

T. 

Lock  No  21111 

2  74 

Lock  N^o.4  1111 

Lock  No.  5IIII 

'.'63 

T. 

T. 

't.' 

.43 
.17 

"a5 
.36 
.03 
.36 

'.'56 
.05 

T. 

".21 

".36 

.'63 

.18 

.09 

.33 

.40 

.19 

.27 

.18 

T. 

.26 

.40 

.47 
.14 

't.' 

T. 
.03 

'.'6i 

'f.' 
.14 

.02 
.02 

••■• 

2.66 
2  74 

Allegheny 

Conemaugh 

.02 
.10 

't. 

.10 
.04 

3.61 
2  66 

MarienvilleJ 

Allegheny 

Monongahela 

Mclveesportllll 

.Meadvillellll 

.18 
.12 

.... 

.... 

.76 
.28 

.08 

'!64 

'!6fi 

't.' 

.... 

2.84 
2.63 
3  44 

.02 

T. 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

.... 

'.'23 

'.'38 
'!i9 

■;25 

.32 
.43 

"is 

.32 

.14 
.20 
.22 
.50 
.20 

'!i3 

.03 

■;6i 

'.'oi 

'!64 

.... 

'.'24 

'!26 
.20 
.05 

.24 
.30 

'!65 
.29 

:::: 

't'.' 
't.' 

T. 

T 

'.'61 
T. 

.01 
.14 

'.'32 
.02 
.14 

.27 
.05 

.05 
.32 

'[63 

.03 
.03 

.01 
.05 

3  24 

2  53 

Mouut  Lebanon. . . 

Ohio 

.07 

2  71 

Natronallll 

Allegheny 

.18 

.48 
.10 
.48 

.50 
.22 
.11 
.41 

.28 

'!73 
.60 
.36 
.50 
.48 

.16 
.06 
.08 
.22 
.17 
.14 

'.'23 

T. 

T. 
.05 

02 
T. 

't.' 

.... 

.... 

2  41 

New  (_;astle 

Beaver 

Monongahela 

.03 

T. 

T. 

'!65 

.02 

.12 

8.27 

Newellllll 

2.42 

Parkers  LandinglHI 

Allegheny 

T. 

'!i7 

.18 

"m 

.27 

'!62 
'."63 

T. 

T. 

T.' 
T. 

't'.' 

T. 

.23 

.02 

T. 

.03 

.04 

T. 

T. 

.01 

.05 

.06 

.62 
.10 
T. 
T. 
.03 

T.' 
.14 

T. 
T. 

2  88 

Pennlinellll 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

T. 
.03 

2.94 

Pittsburgh*" 

2.64 

Punxsutawnevll  11 . . 

45 

T. 
T. 

.... 

2  99 

Ridgwavllll 

.47 

T. 

'.'08 

2.66 

Ohio  

Conemaugh 

Conemaugh 

••■■ 

•••• 

2.98 

Saltsburgllll  : 

.45 
.48 
.02 
.38 
.15 

't.' 

.05 

.... 

.51 
.54 

".09 

.48 

2.66 

Sewardllll     

2.88 

Beaver 

Beaver  

.... 

T. 
T. 
T. 

.09 
.04 
.17 
.25 
.05 
.02 

'ios 

3.23 

Sharpsvillellll 

Smethportllll 

.... 

't.' 

'.'io 

T. 

T. 

.09 

.... 

.08 

3.96 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 
Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela 

Youghiogheny  . . 
Conemaugh.. 

T. 

1.94 

3onier'^et 

.... 

1 

.03 
T. 

'[69 
.09 
.02 
T. 
.02 
T. 

.15 

.... 

2.44 

3.07 

Titusvillet    

.... 

.... 

3.34 

Union  Cityt 

'ioi 

3.38 

Uniontown 

T. 
T. 

iso 

3.09 

Unity  Reservoir. . . 

.... 

.... 

2.89 

Vanderrriftl      .   . 

1.80 

Warronllll 

AUeghenv 

.05 
.'23 

.05 
T. 

.17 
■[48 

•••• 

•••• 

T. 
.22 
.56 

1.05 
.83 

.55 

T. 

.03 

.08 

.03 

8.19 

Waynesburg 

Westfordllll 

Monongahela 

Beaver 

2.61 

'.'29 
T. 

.04 
.04 

T. 

.36 
T. 

1.00 
.06 

1.02 
.44 

.18 

';75 
.07 

.48! 

•-i 

1 

!64 
.06 

:::: 

4.10 

.45 

2.89 

Lake  Drainage. 
Erie*" 

Lake  Erie 

Genesee 

.44 
.13 

3.89 

Ra.vmondt 

2.81 

Except  as  otherwise  Indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  iiours  ending  at  the  time 
of  observation.        •"  Regular  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight        *  Included  In  next  measurement.         tMdt.tomdt. 

II II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete 
or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent.  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville,  Newville:  of  Acmetonia,  Barking;  of  Pennline,  Linesville;  of  Unity 

Eeservolr,  Greensburg;  of  QlrsrdvIUe,  Shenandoah;  of  Lock  No.  6,  Schenley.  5  Airwayi  Station.    T  River  Station. 
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'is 

80 
16 
24 
12 
,« 
13 
28 
13 
28 
14 
•26 
15 
32 
13 
•25 
13 
'24 
12 
•26 
10 
28 
19 
19 
11 
28 
17 
32 
15 
30 
21 
27 
18 
25 
12 
33 
14 
32 
15 
28 
1 

•26 
16 
28 
17 
26 
13 
30 
17 
28 
11 
32 
21 
31 
15 
30 
16 
23 
14 
33 
2 
■23 
15 
38 
16 
35 
18 
27 
20 
42 
24 
26 
18 
31 
17 
24 
10 
28 
9 
•28 
16 
31 
10 
31 
17 
30 
12 
32 
22 
35 
12 
26 
15 


19 
49 
21 
48 
18 
43 
4 

'ie 

46 
23 
42 

8 
43 
9 
44 
19 
43 
20 
32 
21 
40 
12 
43 
20 
36 
18 
41 
17 
46 
•23 
41 
17 
47 
13 
44 
8 
44 
30 
44 
19 
39 
17 
41 

42 
12 
44 

6 
39 
22 
39 
20 
42 
21 
40 
19 
43 
14 
46 
19 
60 
16 
51 
24 
43 
20 
4'/ 

1 
42 
19 
45 

9 
53 
13 
46 
19 
53 
34 
41 
28 
44 
23 
39 
13 
36 
20 
37 
11 
43 

5 
45 
24 
39 
18 
41 
25 
43 

6 

45 
21 


47 
88 
60 
40 
48 
30 
48 
6 

'i6 
43 
25 
56 
14 
65 
28 
45 
'28 
48 
33 
45 
20 
48 
23 
39 
■26 
40 
20 
88 
26 
49 
34 
39 
32 
42 
'20 
42 
19 
39 
35 
42 
26 
41 
31 
50 
22 
56 
26 
48 
14 
45 
33 
39 
■28 
40 
29 
50 
'27 
44 
23 
53 
28 
61 
39 
49 
34 
42 
29 
44 
13 
42 
25 
47 
12 
50 
27 
45 
27 
50 
37 
38 
31 
48 
29 
40 
81 
39 
27 
44 
18 
53 
14 
44 
26 
46 
18 
50 
35 
52 
18 
46 
34 


Mean 


86.1' 

80.9 

66.B 

80.8 

66.9 

37.8 

66.1 

•29.7 

'■a.'s 

66.4 

28.2 

66.6 

32.2 

66.6 

32.7 

66.9 

'29.0 

67.8 

30.2 

66.4 

'26.1 

55.0 

3:1.2 

63  5 

•26.6 

61.8 

24.7 

51.8 

•26.9 

68.2 

34.8 

49.8 

30.0 

65.5 

28.0 

56.9 

34.7 

62.8 

37.6 

53.0 

'27.7 

49.5 

32.8 

58.5 

34.4 

57.6 

34.6 

63.4 

30.5 

56.1 

33.1 

63.7 

30.4 

.53.7 

31.6 

53.6 

36  1 

63.3 

28.4 

55.7 

38.1 

56.0 

•29.5 

58.8 

31.5 

51.1 

29.6 

57.4 

'29.6 

46.8 

27.2 

56  0 

32.7 

60.0 

32.7 

64.3 

31.6 

69.9 

41.2 

52.3 

28.1 

.58.3 

31.9 

48.7 

30.0 

49.7 

29.0 

82.7 

28.0 

54.0 

29.." 

68.1 

30.3 

53.0 

32.0 

56.8 

40.5 

68.8 

32.6 

54.4 

33.6 


Oostiinied  on  pe^66. 
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Daily  Temperatures  for  November,  1938— (continued) 


Stations 


1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

61 

68 

66 

60 

68 

68 

70 

71 

71 

55 

60 

68 

64 

58 

2fi 

29 

32 

50 

59 

62 

62 

57 

35 

26 

30 

34 

34 

37 

58 

67 

60 

62 

70 

70 

72 

70 

65 

86 

60 

67 

61 

60 

27 

28 

33 

36 

61 

61 

59 

54 

33 

24 

28 

35 

44 

40 

64 

71 

63 

63 

70 

70 

74 

74 

52 

60 

64 

70 

65 

51 

37 

46 

40 

50 

63 

64 

63 

40 

36 

33 

37 

47 

61 

42 

51 

61 

61 

68 

69 

66 

76 

71 

59 

68 

62 

66 

68 

53 

30 

29 

33 

48 

56 

57 

61 

59 

31 

26 

28 

35 

44 

35 

59 

65 

73 

74 

73 

61 

74 

79 

68 

45 

60 

65 

68 

63 

22 

22 

24 

28 

37 

32 

32 

48 

29 

17 

17 

25 

33 

33 

5-1 

66 

63 

63 

69 

68 

74 

70 

49 

60 

63 

66 

64 

45 

8H 

32 

45 

52 

61 

60 

63 

38 

35 

29 

33 

40 

45 

35 

58 

61 

62 

57 

70 

66 

74 

72 

65 

56 

61 

67 

65 

61 

•'9 

30 

32 

44 

50 

57 

63 

52 

34 

24 

29 

35 

36 

37 

60 

74 

57 

57 

55 

75 

78 

65 

50 

54 

61 

63 

55 

47 

15 

17 

21 

29 

48 

34 

50 

30 

24 

12 

20 

29 

41 

30 

63 

70 

65 

62 

60 

70 

73 

67 

43 

58 

61 

68 

♦i5 

43 

34 

42 

45 

44 

48 

48 

55 

30 

32 

27 

37 

45 

42 

29 

66 

71 

67 

65 

66 

68 

76 

71 

48 

66 

65 

67 

63 

48 

28 

30 

35 

48 

50 

46 

60 

40 

30 

24 

26 

47 

47 

34 

61 

74 

68 

68 

68 

68 

78 

69 

68 

60 

66 

68 

71 

64 

28 

27 

32 

34 

60 

66 

61 

58 

31 

24 

29 

37 

42 

29 

51 

67 

68 

66 

69 

68 

77 

74 

51 

60 

67 

67 

65 

52 

28 

28 

31 

44 

57 

49 

56 

47 

32 

23 

27 

3ii 

4b 

32 

67 

74 

77 

76 

66 

77 

83 

72 

49 

65 

67 

71 

68 

bO 

28 

•ffl 

37 

53 

52 

43 

62 

37 

28 

29 

30 

40 

50 

35 

68 

74 

79 

74 

62 

78 

85 

59 

48 

62 

68 

70 

68 

4V 

26 

29 

30 

31 

40 

37 

48 

36 

28 

22 

30 

38 

45 

37 

68 

75 

75 

70 

63 

74 

78 

67 

48 

61 

68 

68 

62 

42 

25 

30 

32 

46 

44 

34 

44 

33 

29 

22 

29 

34 

41 

30 

70 

77 

76 

78 

67 

77 

81 

72 

49 

64 

67 

70 

63 

4/ 

26 

29 

32 

41 

51 

:« 

51 

34 

28 

20 

30 

37 

47 

40 

62 

66 

63 

64 

67 

65 

75 

70 

45 

54 

62 

65 

64 

46 

25 

?5 

29 

43 

50 

43 

54 

42 

32 

21 

26 

3b 

46 

33 

64 

71 

64 

62 

71 

77 

73 

62 

60 

63 

70 

66 

60 

33 

37 

42 

45 

60 

59 

56 

33 

32 

38 

42 

50 

40 

53 

65 

63 

63 

69 

68 

75 

72 

54 

60 

63 

66 

64 

52 

30 

30 

35 

50 

58 

58 

63 

62 

34 

27 

30 

35 

4b 

38 

55 

62 

64 

59 

68 

68 

77 

73 

50 

66 

59 

67 

61 

53 

29 

29 

32 

51 

56 

55 

58 

45 

36 

26 

29 

37 

49 

37 

68 

67 

61 

60 

66 

68 

73 

70 

64 

58 

69 

67 

'.0 

66 

" 

33 

35 

33 

46 

56 

56 

59 

68 

29 

31 

37 

39 

bO 

42 

61 

66 

65 

64 

69 

71 

74 

72 

55 

58 

65 

68 

6b 

60 

29 

30 

32 

51 

56 

62 

61 

54 

30 

26 

32 

3b 

50 

40 

n     22 

23 

24 

2o 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

51 

60 

56 

37 

27 

26 

32 

30 

40 

43 

27 

36 

36 

21 

19 

2 

19 

16 

11 

18 

52 

56 

50 

39 

27 

27 

33 

31 

40 

44 

27 

28 

33 

23 

18 

-6 

16 

17 

5 

18 

58 

65 

61 

32 

30 

30 

33 

33 

47 

50 

38 

43 

32 

22 

17 

12 

21 

18 

22 

32 

54 

59 

56 

29 

27 

28 

27 

27 

42 

44 

24 

34 

27 

18 

12 

0 

16 

16 

12 

21 

47 

58 

57 

30 

32 

31 

28 

30 

25 

43 

26 

26 

30 

19 

2 

2 

10 

16 

17 

19 

53 

60 

43 

24 

23 

28 

31 

27 

41 

45 

31 

40 

24 

18 

7 

6 

19 

18 

22 

28 

56 

61 

56 

42 

32 

26 

25 

28 

42 

48 

27 

36 

30 

IS 

15 

15 

-5 

14 

11 

20 

55 

59 

50 

.50 

24 

25 

23 

24 

42 

42 

20 

25 

30 

14 

11 

-13 

-5 

10 

IS 

30 

50 

55 

51 

31 

24 

22 

22 

20 

40 

42 

30 

34 

31 

14 

10 

6 

10 

8 

20 

34 

55 

60 

50 

35 

29 

28 

26 

25 

47 

47 

29 

36 

34 

20 

10 

5 

8 

15 

18 

33 

57 

53 

37 

35 

36 

33 

45 

38 

34 

38 

28 

26 

34 

33 

33 

2 

24 

18 

18 

20 

51 

60 

44 

25 

28 

23 

32 

30 

44 

43 

26 

:ffl 

24 

16 

7 

—7 

3 

17 

23 

29 

65 

62 

50 

30 

35 

38 

32 

27 

43 

49 

28 

36 

30 

20 

17 

13 

19 

16 

23 

36 

62 

83 

43 

32 

37 

36 

38 

32 

47 

60 

28 

32 

27 

22 

11 

11 

19 

17 

22 

27 

57 

56 

35 

•a 

31 

30 

32 

24 

47 

38 

31 

35 

22 

18 

8 

16 

16 

17 

21 

26 

65 

61 

53 

29 

32 

37 

30 

28 

45 

49 

26 

38 

29 

20 

16 

12 

16 

16 

24 

38 

49 

57 

45 

22 

21 

25 

28 

28 

44 

38 

25 

34 

22 

15 

3 

-4 

0 

24 

22 

22 

57 

61 

49 

40 

32 

30 

36 

32 

43 

52 

33 

37 

40 

23 

18 

13 

IS 

16 

15 

27 

54 

62 

46 

27 

28 

27 

35 

28 

42 

51 

28 

36 

27 

19 

9 

-1 

17 

15 

11 

22 

51 

62 

5a 

27 

29 

25 

27 

27 

47 

46 

28 

43 

27 

18 

14 

4 

a 

It 

la 

21 

59 

60 

53 

39 

31 

27 

27 

2S 

41 

48 

33 

39 

30 

15 

14 

11 

13 

13 

17 

26 

57 

60 

52 

40 

30 

26 

31 

31 

44 

60 

28 

36 

35 

23 

18 

-1 

3 

6 

6 

22 

Port  Clinton ( Maxlnmm.. 

(Minimum,. 
Quakertown 1  Maximum,, 

1  Minimum,. 
Beading* )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Retreat f  Maximum.. 

(Minimum.. 
Ridfrwayt >  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Scranton* \  Maximum,, 

1  Minimum,. 
Sellnsgrove S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Somerset \  Maximum,, 

)  Minimum., 
Springs |  Maximum.. 

I  Minimum.. 
State  College \  Maximum,. 

(  Minimum, 
Stroudsburgt f  Maximum,, 

(  Minimum,. 

Towanda j  Maximum., 

)  Minimum,. 
Uniontown )  Maximum,, 

(  Minimum.. 
Vandergrift* \  Maximum,, 

i  Minimum,. 
Warren j  Maximum,. 

1  Minimum.. 
Waynesburg S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Wellsboro i  Maximum , . 

(  Minimum.. 
West  Chester J  Maximum.. 

(Minimum.. 
Wilkes-Barre /  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Williamsport j  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Willlamstown \  Maximum . 

(  Minimum., 
York I  Maximum,. 

I  Minimum  .. 


57 
36 
63 
22     44 

49|     62 


54.2 
32.7 
54.4 
31.8 
56.8 
37.4 
52.9 
31.6 
53.1 
24.1 
51  7 
33.9 
53.4 
30.8 
51.5 
23.4 
50.9 
31.6 
54.3 
31.4 
56.9 
33.1 

53.1 

29.5 

58.2 

33.8 

58.3 

29.7 

53.4 

29.0 

57.9 

31.8 

50.6 

28.2 

56. 3« 

35. 3« 

53.1 

31.9 

62.3 

31.7 

65.7 

33,9 

56.1 

32.1 


•    Midnight  to  midnight. 
from  record. 


I    Tliermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 


,  etc..  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing 


PKESSTTRE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


&       *i 


1  Wind 


30.10 
30.17 
30.17 
30.15 
30.18 
30.16 


30.42 
30.56 
30  57 
30.47 
30.59 
30.67 


29.58 
29.65 
29.66 
29.70 
29.64 
29.61 


4,    O 


a 


10.6 

6.9 
12.7 
11,6 
10.5 

6.4 


w. 

nw. 
nw. 
uw. 
nw, 
uw. 


Relative 
humidity 


KIVER  CONDITIONS 


O) 

S 

S 

be 

lo 

"S 

2 

s 

s 

1 

& 

dt 

o 

s 

5 

c 

^ 

p 

•For any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


Port  Jervls,N.  Y. 

Easton 

Lehlghton  

Wilkes-Barre.  . .. 

Williamsport 

Harrisburg . 


Delauaif 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna . 
Susquehanna. 
Susquehanna. 


Greensboro I  Monongahela. 


West  Xewton . 
Lock  No.  4. 
Pittsburgh. 
Midland . . . 


YoughioBlienj- . 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.5 
3.6 
3.9 
4.0 
0.9 
3.8 

10.9 
0.1 

11.6 


5.2 
5.4 
4.8 
7.6 
2.3 
8.0 
12.4 
1.3 
13.6 
16.9' 
16.0' 


2.7 
2.3 
3.0 
2,8 
0.5 

3.4 ; 

10.3  1 
-0.2  1 
10  7  ! 
lb. 2* 

14.8* 


18 
22 
9 
20 
20 
18 
80 
20 
SO 
26 
30 


•     Pool  stage. 


// 


J) 
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No.  12. 


aSNEKAL  SUMMAKY. 

December  was  a  generallj*  pleasant  month  with  a  moderate 
excess  in  temperature  and  a  moderate  deficiency  of  precipita- 
tion. The  teniptMature  excess  was  greatest  in  the  eastern  por- 
tion of  the  State,  while  monthl}'  averages  were  mostly  near  the 
normal  in  the  western  portion.  For  example,  temperatures 
were  above  the  normal  about  two-thirds  of  the  time  in  Philadel- 
phia, and  below  the  normal  about  two-thirds  of  the  time  in 
Pittsburgh.  Departures  were  not  large  in  any  region  excepting 
three  dates  when  they  amounted  to  ten  degrees  or  more.  There 
was  no  severe  cold,  and  no  more  than  four  or  five  dates  when 
outdoor  work  caused  much  discomfort.  About  one-half  of  the 
stations  in  the  eastern  half  of  the  State  recorded  more  or  less 
excess  of  precipitation,  while  there  was  a  general  deficiency  in 
the  western  half,  amounting  to  more  than  fifty  per  cent  in  most 
of  that  region .  For  the  State  as  a  whole  the  precipitation  was 
about  four-fifth  of  the  December  normal.  Nearly  all  of  the 
precipitation  in  the  region  southeast  of  the  mountains  was  in 
the  form  of  rain.  This  area  constitutes  the  chief  agricultural 
section  of  the  State,  and  there  was  no  snow  cover  on  the  fields 
at  any  time.  However,  there  was  no  deep  frost  in  the  soil,  and 
the  winter  grains  appeared  to  be  in  good  condition.  The  heavy 
November  snows  seemed  to  act  as  a  stimulus  to  the  grains,  and 
when  the  snows  melted  the  improvement  was  marked.  The 
snowfall  was  generally  light  in  a  few  of  the  southwestern  coun- 
ties, but  was  heavier  elsewhere,  and  neared  the  normal  at  many 
places  in  the  northern  tier  of  counties  and  in  Somerset  county. 
The  main  highways  were  in  good  condition  most  of  the  time. 
They  were  icy  in  a  few  regions  on  four  or  five  dates,  but  there 
was  much  less  than  the  usual  blockading  by  snow.  The  snow- 
fall for  the  State  as  a  whole  was  about  three-fifths  of  the  Decem- 
ber normal.  The  surface  water  supply,  and  the  moisture  in  the 
top  soil  were  generally  ample  for  all  needs,  having  been  replen- 
ished by  the  unusually  heavy  November  snows.  There  were  no 
damaging,  or  really  disagreeable,  storms  during  the  month,  and 
building  and  construction  work  made  better  progress  than  is 
usual  in  December.  Dense  fogs  occurred  on  from  four  to  six 
dates,  and  interfered  with  aviation.  Also  night  traffic  on  the 
highways  was  practically  suspended  in  some  instances,  and  nu- 
merous accidents  occurred  in  heavy  traffic  in  the  suburbs  of 
the  larger  cities. 


TEMPERATtJRE. 


The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  93  stations,  was  32.2°,  which  is  0.9°  above  the  51- 
year  normal  for  December.  The  highest  monthly  mean  was 
39.6°  at  Philadelphia-Pt.  Breeze  and  Marcus  Hook,  and  the 
lowest  was  22.4°  at  Gouldsboro.  The  highest  recorded  during 
the  month  was  64°  at  Hanover  on  the  6th,  and  the  lowest  was 


—5  at  Somerset  and  Coudersport  on  the  29th.     The  greatest 
daily  range  in  temperature  was  40°  at  Somerset  on  the  29th. 


PKEOIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  172  stations 
was  2.66  inches,  which  is  0.54  inch  less  than  the  61-year  normal 
for  December.  The  greatest  monthly  amount  was  5.49  inches 
at  Freeland,  and  the  least  was  0.82  inch  at  Clairton.  The 
greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  2.50 
inches  at  Zionsville  on  the  4th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  4.7  inches,  which  is 
3.2  inches  less  than  the  51 -year  average.  The  greatest  total 
snowfall  for  the  month  was  16.8  inches  at  Couderport.  The 
greatest  24-hour  snowfall  was  8.0  inches  which  occurred  at 
Coudersport  on  the  21st,  at  Bedford,  McConnellsburg  and  Mt. 
Pocono  on  the  26th,  and  at  Huntingdon  on  the26-27th. 

OOIIPABATIVE  DATA  FOB  DECEMBER 


Year 


889. 
890. 
891. 
892. 
893. 
894. 
895 
896. 


898. 
899. 
900. 
.901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 

908. 
909. 
910. 
911. 
912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
917. 

918. 
919. 
920. 
921. 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927. 

928. 
929. 
930. 
931. 
932. 
933. 
934. 
935. 
936. 
987. 
938. 


Temperature 


Period 


32.6 
39.6 
27.2 
38.4 
27.8 
32.2 
32.4 
34.2 
30.6 
33.0 

29.8 
31.5 
31.2 
29.1 
28.4 
25.4 
25.8 
33.6 
30.8 
33.2 

32.0 
27.0 
24.4 


34.4 

34.2 
27.3 
29.4 
29.7 
21.5 

36.6 
25.3 
33.4 
31.6 
31.5 
39.6 
39.8 
30.7 
27.3 
82.7 

24.4 
32.2 
30.0 
38.1 
33.3 
31.7 
30.7 
26.3 
34.5 
29.7 
32.2 

81.8 


Precipitation 


9  O 


No  of  days. 


Si 


-10 
0 

-11 

-3 
-13 

-7 
-28 
-10 
-13 

-6 

-11 
-11 

-2 
-38 
-12 
-14 
-19 

-5 
-14 


-2 

-10 

-14 

6 

-8 

-7 
-28 

-7 
-12 
-28 

-1 
-23 

-7 
-11 

-9 

1 

-23 

-15 

-20 


-15 
-1 
-14 
-22 
-10 
-19 
-11 
-14 
-6 

-28 


3.14 

2.77 
3.97 
4.09 
1.69 
3.06 
3.95 
3.22 
1.20 
3.95 

2.98 
3.04 
2.08 
5.91 
5.54 
2.66 
2.48 
3.57 
3.97 
4.30 

2.86 
3.39 
2.65 
3.27 
3.27 
2.63 
4.63 
4.06 
3.07 
1.78 

3.38 
2.61 
3.28 
2.59 
2.75 
4.99 
2.13 
1.72 
2.58 
4.41 

1.16 
2.77 
2.29 
2.85 
2.19 
2.88 
2.55 
2.62 
4.19 
2.45 
2.56 

8.10 


6.2 

9 

8 

8 

0.9 

12 

11 

9 

29.4 

12 

7 

8 

0.8 

10 

12 

8 

6.7 

9 

7 

9 

9.4 

12 

6 

11 

11.9 

10 

10 

9 

2.3 

7 

10 

9 

6.4 

6 

10 

9 

9.6 

12 

6 

S 

8.7 

10 

10 

8 

4  4 

10 

10 

11 

3.9 

7 

8 

9 

7.6 

11 

7 

9 

17.3 

14 

7 

7 

13.2 

9 

8 

9 

14.4 

11 

7 

7 

2.2 

8 

10 

7 

7.6 

14 

6 

5 

9.8 

12 

7 

8 

9.4 

10 

9 

8 

12.7 

8 

9 

8 

16.0 

12 

8 

6 

6.4 

13 

7 

6 

8.1 

9 

9 

7 

7.2 

8 

9 

7 

13.0 

14 

8 

6 

13.7 

12 

6 

8 

10.5 

12 

11 

9 

18.0 

8 

10 

8 

3.0 

11 

9 

7 

9.4 

11 

9 

8 

3.8 

10 

7 

9 

7.2 

10 

8 

8 

7.1 

10 

10 

8 

2.4 

14 

9 

7 

3.6 

U 

7 

7 

3.8 

10 

8 

7 

10.0 

12 

8 

7 

4.5 

18 

9 

6 

0.9 

6 

18 

7 

10.0 

12 

7 

6 

6.8 

10 

6 

7 

1.1 

11 

10 

6 

7.4 

12 

10 

6 

8.7 

12 

9 

7 

3.0 

10 

9 

8 

13.5 

16 

5 

7 

6.3 

11 

11 

6 

6.7 

10 

10 

5 

4.7 

11 

8 

7 

7.9 

10 

8 

8 

16 
11 
16 
11 
16 
14 
12 
12 
12 
17 

18 
11 
14 
16 
17 
14 
17 
14 
21 
16 

14 
14 
17 
19 
16 
16 
18 
17 
11 
13 

16 
14 
16 
16 
13 
16 
17 
16 
16 
16 

11 
18 
18 
16 
16 
15 
14 
19 
14 
16 
16 


■^ 
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Stations 


Counties 


§ 

d 

1 

1 

Temperature 

in  desrrees  Fahi . 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

a 

Q 

(D 

s 

1 

1 

3 

d 

;5 

d 
0 

1. 

d  a> 

0 

g  0 

£ 
0 

2^ 

e 

Oh 

d 

0 

■§ 

5 
5 

Obseryers 


AUentown 

^  A.ltoona 

5  Ardmore 

I  Arendtsville 

S  Bedford 

i  Bethlehem 

„  Bloomsburg 

a  Carlisle 

§  Chambers  burg 

^  Clearfield 

^  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

Qeorge  School 

aettysburg 

Qordon 

Qouldsboro 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley 

Neshaminy  Falls 

New  BloomfielQ 

Palmerton 

Philadelphia ■ 

Phila.  Navy  Yard 

Phoenixville 

Port  Clinton 

Quakertown 

Reading 

Scranton 

Selinsgrove 

Shawmont 

Shippensburg 

State  College 

atroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester.  .....••  ■ 

Wilkes-BarreC  Airport) 

Williamsport 

Willlamstown 

Vork 

Brookville 

Butler 

■^  Chambersville  — 

§  Clairton 

.§  Claysville 

P  Corry 

(q  Coudersport 

o  Dahoga 

a  Derry 

O  Donora 

Ebensburg 

Franklin 

Qreensburg 

Greenville 

Qrove  City 

Irwin 

Johnstown 

LyciPDUs 

Meadvllle 

Midland 

New  Castle 

Neweil 

Pitt'iburgh 

Ridgway 

Bharon 

Somerset 

Springs 

[Tniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrltt 

Warren 

Waynesburg 


Lake  Drainage. 


Erie. 


For  the  State!.- 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerue 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    

Susquehanna. . . . 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia  — 

Philadelphia 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Elk 

Westmoreland. . . 

Washington 

Cambria 

Venango..  

Westmoreland. . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Westmoreland... 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland... 
Westmoreland... 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 

1.618 

350 

700 

1.060 

364 

500 

467 

580 

1.120 

380 

560 

1.050 

380 

1.970 

190 

553 

840 

1.875 

600 

337 

900 

200 

650 

1.694 

255 

1.000 

4t9 

500 

580 

50 

1.620 

1.720 

1.045 

60 

679 

398 

26 

20 

100 

407 

496 

273 

746 

455 

51 

660 

1.217 

500 

754 

1.419 

455 

544 

521 

1. 275 

400 

1.173 

1,077 

1.047 

1.020 

1.150 

1,430 

1.665 

2.020 

1.172 

762 

2.000 

957 

1.150 

950 

1.256 

1.100 

1.184 

1,420 

1.080 

691 

808 

800 

1,248 

1,350 

940 

2,190 

2.680 

1,100 

1,240 

825 

1,180 

1,085 


670 


33.4 
29.2 
33.8 
32.5 
32.1 
35.2 
32.6 
33.1 
33.7 


33.6 
32.3 
30.6 
.34.6 
28.4 
35.2 
34.4 
31.0 
22.4 
35.7 
34.1 
28.0 
35.4 
31.6 
28,2 
33.6 
27.0 
32.8 
35.9 
32.9 
39.6 
26.4 
26,6 
30.4 
33.9 
30.8 
32.6 
37.6 
37.0 
85.1 
33.1 
32.7 
35.4 
32.0 
32.0 
35.4 
32.4 
30  8 
33.4 
30.9 
28.6 
34.6 
32  3 
32.0 
31.7 
34.0 
31.6 
32.2 
31.6 
32.2 
32.8 
28  6 
26.0 
27.4 
34  1 
38.6 
28.6 
30.2 
33,2 
31.6 
31.0 
33.2 
33.2 
32.5 
29.3 
33.6 
32.7 
33.1 
32.8 
28.8 
31.0 
27.8 
28.3 
35.3 
31.9 
33.4 
30.1 
34.0 


32.6 
32.2 


+  1.4 
-0.7 
-0.4 
-0.5 


+1.7 


+  1.4 
+0.5 


+0.8 
+0.9 
+  1.4 
+2.0 
+1.1 
+2.1 
+  1.8 
+1.6 
-2.7 
+  1.1 
+  1.4 
-0.5 
+0.9 
0.0 


+0.8 
-1.7 
+0.7 


+  1.7 
+0.8 
-0.1 
+0.9 
+2.3 
+  1.8 


+1.1 
+  1.3 
+  1.4 
+  1.5 
+  1.2 
+  1.4 
+3.2 
+1.3 
+0.3 
+0.2 


+0.9 
+3.0 
+  1.9 
+0.7 
+  1.3 


+1.3 
+0.4 
+0.8 
+3.6 
+1.1 
+0.6 


+0.1 
+0.1 


+2.0 
-0.5 
-0.3 
+0.8 
+0.3 
+1.3 
+1.0 
+0  8 
+0.7 
0.0 
+0.2 


+1.9 
-2.0 
-1.4 
+0.9 
+0.1 
-1.1 
-1.3 
+0.4 


+0.1 
+1.6 


+0.7 
+0.9 


57 
53 
69 
56 
61 
59 
52 
54 
48 
64 
52 
54 
53 
58 
53 
56 
47 
55 
57 
53 
60 
51 
53 
53 
61 
66 
56 
59 
58 
59 
55 
56 
58 
55 
54 
88 
62 
55 
60 
57 
60 
57 
56 
88 
67 
65 
61 
58 
67 
86 
86 
56 
54 
61 
59 
68 
50 
64 
66 
64 
68 
58 
59 
51 
56 
55 
66 
57 
56 
85 
65 
55 
50 
61 
57 
60 
55 
57 


12 
10 

2 
15 

8 
14 
12 

6 
-4 
15 
17 

2 
18 

3 

5 
12 

5 
14 
13 
11 
21 

4 
—2 

7 
11 

9 
13 
20 
20 
14 
10 

9 
17 
13 
12 
15 


29 
29 
29 
29 
28 

2 
29 
29 
29 
28t 
28 
29 
29 
29 
28 
29 
23 
29 
29 
16t 

1+ 

2 
■/9 
29 

2 
29 
16t 
28 
29 
29 
16 

3 
29 
29 

2 
29 
29 
28 

2+ 
16 
23 
29 
16 
29 
28 
16t 
29 
28t 
28-t 
28 


8 

4 

28 
29 

-5 

29 

0 

29 

9 

281 

11 

28 

4 

28 

7 

29 

10 

28 

9 

31 

5 

28 

8 

28 

10 

28 

8 

28 

3 

30 

10 

28 

9 

31 

10 

27 

8 

28 

-3 

29 

8 

27t 

-5 

29 

2 

28 

11 

28 

7 

28 

11 

28 

3 

29 

9 

28 

13 

27 

-8 

29 

2.67 
1.91 
3.97 
4.18 
2.56 
2.82 
3.54 
4.01 
3.18 


3.71 
3.31 
1.43 
2.57 
8.49 
2.67 
3.44 
4.83 
3.68 
3.70 
3.65 
3.35 
2.12 
3.01 
1.34 
2.78 
1.20 
4.14 
2.26 
2.54 
3.38 
3.92 
3.10 
4.30 
2.78 
3.00 
4.86 
2.22 
2.57 
3.19 
4.39 
2.88 
1.98 
3.81 
3.40 
3.63 
3.24 
2.81 
4.09 
3.07 
1.37 
2,94 
3.88 
3.03 
3.87 
2.62 
1.83 
1.31 
1.48 
0.82 
1.53 
2.34 
2.29 
1.38 
1.28 
1.14 
1.81 
1.18 
1.36 
1.81 
1.21 
1.43 
1.72 
1.95 
1.27 
1.22 
1.28 
1.33 
0.89 
1.71 
1.34 
1.73 
2.65 
1.45 
1.44 
1.06 
2.14 
1.57 


1.93 
2.56 


-0.84 
-0.83 
+0.23 
+0.96 


-0.46 


+0.91 
+0.22 


-0.28 
-0.16 
-1.79 
-0.58 
+  1.57 
-0.90 
+0.28 
+  1.11 
+0.36 
+0.68 
+0.63 
+0.28 
-0.66 
+0.09 


-0.41 
-0.78 
+0.80 


-0.31 
+0.57 
+  1.35 
-0.16 
+  1.27 
-0.74 


+  1.95 
-1.21 
-0.87 
-0.50 
+0.78 
-1.08 
-1.58 
+0.49 
+0.39 
+  0.10 


-0,16 
+0.73 
+0,88 
-0.77 
-0.8fi 
+  1.15 
+0.14 
+0.70 
-0.31 
-1.19 
-1.70 
-1.85 


-1.43 

-1.28 
-0-24 

-2 '62 
-1.23 
-I. IT 
-2.00 
-1.69 
-1.39 
-1.89 
-1.46 
-2.05 
-1.60 
-1.91 


0,90 
0.46 
1.34 
1.54 
1.24 
0.76 
1.40 
1.18 
1.08 


-1.45 
-1.24 
-1.97 
-2-06 
-1.04 
-2.35 
-0-88 
-1.98 
—2.18 
-1.92 
-0-94 


-0.90 
-0.54 


1.44 
1.25 
0.47 
0.63 
1.48 
1.12 
1.24 
1.20 
0.90 
1.40 
1.36 
1.05 
0.67 
1.30 
0.47 
0.86 
0.50 
1.03 
1.00 
1.13 
1.20 
1.70 
0.90 
1.58 
1.10 
1.07 
2.22 
0.88 
1.00 
1.12 


0.83 
0.90 
1.51 
1.20 
1.54 
0.85 
1.09 
1.40 
1.63 
0.50 
1.24 
1.39 
1.19 
1.62 
0.66 
0.63 
0.52 
0.37 
0.37 
0.30 
0.60 
0.50 
0.50 
0.24 
0.26 
0.35 
0.30 
0.24 
0.50 
0.25 
0.23 
0.21 
0.80 
0.43 
0.69 
0.4! 
0.26 
0.23 
0.49 
0.63 
0.41 
1.00 
0.28 
0.22 
0.40 
0.65 
0.40 


0.60 
2.50 


0.8 

8.5 
0.4 
6.3 
8.5 
0.5 
2.0 
8.5 
4.6 


1.0 
2.0 
4.0 
0.7 
8.6 
T. 
4,8 
9.0 
6.0 
2.1 
3.2 
10.7 
0.5 
9.0 
4.0 
0.5 
6.0 
1.5 
2.4 
4.2 
0.2 
5.5 
11.0 
3.5 
T. 
3.0 
1.3 
0.2 
0.2 
T. 
0.5 
T. 
0.2 
4.2 
3.5 
0.2 
6.0 
5.3 
0.5 
5.1 
4.6 
0.8 
1.6 
2.4 
5.0 
1.5 
6.5 
0.0 
8.2 
1.4 
5.5 
U.2 
16,8 
11.0 
7.6 
1.6 
7.5 
11.5 
2.9 
7.9 
3.0 
T. 
8.2 
3.5 
6.5 
1.0 
6.6 
3.8 
2.3 
6.1 
4.3 
11.1 
13.0 
3.5 
2.2 


11.9 
4.0 


10.2 
4.7 


3  I  27 
7  I  16 


nw. 

nw. 
w. 


nw. 
sw. 


w. 

nw. 

n. 

w. 

w. 

nw. 


sw. 

ne. 

ne. 

e. 

.s. 

nw. 

nw. 

sw. 

w. 

3W 

nw. 

w 

nw. 

n. 

w. 

nw. 

sw. 

nw. 

nw. 

sw. 

w. 

w. 

nw. 

n. 

nw. 

sw. 

w. 

nw. 


sw. 

w. 

sw. 

nw. 

nw. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 

w. 

sw. 

nw. 


sw. 
w. 


John  A.  Fnck. 
John  J.  Martin. 
H.  L.  Balderston. 
Harold  J.  Miller. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Bloomsburg  Water  Co. 
Prof.  C.  E.  Miller. 
William  B.  Spear. 
John  Hess. 
Howard  L.  Pyle. 
Wm.  A.  Korer. 
C.  E.  Koppenheffer 
Ira  .1.  Keath 
Andrew  B  Evauslia 
Proi.  N.  W.  Swayne. 
Dr  Henry  Stewart 
Miss  8allie  M.  Johnson. 
Ronald  H.  Marshall, 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.Pennell. 
H.  W.  Lowy.  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Voder. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt.  of  Waterworks. 

C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas 
Penua.  Edison  Co. 
Joseph  Beaver. 
Sun  Oil  Co. 

Philip  F   Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

PliiladelphiaSub.  Water  Co . 

J.  Earl   Siieaffer 

New  Jersey  Ziue  Co. 

r.  S.  Weather  Bureau 

Navy  .Serological  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

John  E.  Benner. 

U.S.  Weather  Bureau, 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C    X.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

(Jeorge  W.  Hill. 

Harlan  Say  lor. 

U.  S.  Airways  Station. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

Susquehanna  Collienes  (Jo. 

York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 

William  C.Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

J.  L.  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw 

U.S.  Forest  Service. 

Ted  R.  Wineman. 

Xm.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.  Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
W.  F.  Gdlagher. 
Robert  Tross. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  '"ox 

Perry  V.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  chemical  Co. 
U.S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
J.  D.  Beachy. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


D.  S.  Weather  Boreau. 


™  .1       »  X.        »i.    A »„„-,„_,  „„,n,n.i  temneratures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  Stations  having  10  or  more  years  of  record.    Departure* 

of;rc?p?t:rfr:rons';irh7^^^^^^^^^  computed  from  a  normal  or  -standard  mean",  a^usted  to  a  uniform^year  period :  for  stations  of  10  to  U 

,  .  t  On  other  dat«s  also.  'Incomplete.  II  From  all  available  records. 

years  the  means  '<"  Pe^od  of  ^"f^^^J"^^^    .     ^     ^  ^  3  etc..  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

ptroZ S;!;  :;:^"fo°SrorrySS'Gr;enBb«1g:  of^Neshammy  Falls.  Oakford:  of  Sharon.  Farrell :  of  Shawmont.  Manaynnk;  of  Dahoga,  Kane.  RFD: 
po-st-cjtnce  aaarossos  are  as  touowh.  ui  uy     w  ^^  ^^^^  PhUftdelphl»-2-J4-89-1080. 

of  Springs,  GrantoTille.  Md. 
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Daily  Preolpltatlon  for  December,   188U 


8UUont 


Atlantic  Drainage 

Allentownllll 

Altoouft 

Ansouia!;]! 

Ardmoret 

Ari'nilt.-^villelill 

Bivkor's  Summit. . . 

BiiUi  Kiijrle  I 

Boiiford 

Bellffoute 

Borwimialet 

Bothlehom 

BigKuobllll  

BloomsburK 

BloservUle 

BulTalo  Mill>ll  1 

Carlisle 

Carter  CampJ 

Center  Hall 

Chambersburgllll... 

Clearlield 

Coatesville 

Colebrook 

Coa-ihohocken 

Doylestowu 

Driftwoodt 

Du  Bois 

Emporium 

English  Center! . .. 

Ephrata 

Forest  Cityllli 

Frederioksvillelll.. 

Freelandllll 

Galeton  

George  School 

Gettysburg 

Girardvillelll 

Gordon 

Gouldsborollll 

Graterford 

Hanover 

Harrisburg*** 

Hawleyllll 

Holl  stervillellll.... 

Holtwoodllil 

Huntingdon 

Huntsdalet 

Hyndmanllll 

Kylertown 

Lakevillellll 

Lancaster 

Lansfordllll 

Lawrenceville 

Lebanonllll 

Lehightonllll 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Matamoraslln 

Mauch  Chunk 

Millersburgt 

Millvillel 

Montrose 

Morris  Run 

Mount  Pocono 

Mt.  Unioni: 

Muncy  Valley 

Neshaminy  Fallst. 
New  Bloomfield. . . 

New  Park 

Newportllll  

New  Tripoli 

Orwigsburg 

Palmertonl 

Paupackllll 

Philadelphia*** .  . . 
Phila.  Navy  Yardt 

Phila.-P'nt  Breezet 
Phoenixville  . . 

Pine  Grove 

Pleasant  Mt...  . 

Port  Clinton 

Pottstownlll  — 
Pottsvillell'l   .... 

Quakertown 

Reading*** 

Renovoilll 

Retreat 

Scranton*'* 

Selingsgrove 

Sellersvillet 

8hadeGapt..  . 
Shawmont 


D»r  of  month 


Dralukve  Bailn 


Lehigh 

Juniata  

W.  Br.  Siisq 

Lower  Del 

Lower  Susii 

Juniata 

Middle  Sasq 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.Susd 

Lehigli 

Middle  Sus^i 

Susquehanna 

Lower  Susq 

Potomac 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Susquehanna  — 

Potomac 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 


Schuylkill . . , 

Lehigh 

N.  Br.  Susq., 
Lower  Del... 

Potomac 

Lower  Susq.. 
Lower  Susq. . 

Lehigh 

Schuylkill... 
Lower  Susq. 
Lower  Susq. 
Upper  Del.  ., 
Upper  Dei  . . 
Lower  Susq., 
.luniata 


Lo«er  Susq 

Potomac 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh  

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

Middle  Susq 

\V.  Br.  Susq.  ... 

Lower  Del 

Upper  Del 

Lehigh 

Lower  Susq 


N.  Br.  Susq. . 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
Upper  Del.  . . 
Middle  Sasq. 
W.  Br.  Susq.. 
Lower  Del . . . 

Juniata 

Lower  Del. . . 

Juniata 

Schuylkill . . . 
Schuylkill . . . 

Lehigh 

Upper  Del. .. 
Lower  Del. . . 
Lower  Del... 


Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq . . . 
Upper  Del. . . . 
Schuylkill .... 
Schuylkill.... 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuvlkill .... 
W.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq... 
N.  Br.  Susq... 
Lower  Susq . . . 

Lower  Del 

Middle  Susq. . 
Schuylkill . . . . 


T. 


T. 


.04 


T. 


.01 


.10 


.05 


.15 


.04 
.22 
.14 
.22 

.40 

« 

.10 
1.03 
1.20 

* 

.25 
.37 
.51 

.88 


01 
55 
32 
40 
03 
1.32 
.33 
.35 

.'as 

.79 
.70 
.07 

.40 
.05 
.27 

.26 

.31 

1.00 


.10 
1.71 
.32 
.08 
.27 
.50 
.02 
.55 
.09 
.02 
.44 


.10 
.13 
T 

1.31 
.83 

'.'ie 

.18 
.41 

"32 
T. 
.55 
.62 


.63 
.80 

.06 

.55 

.17 

.22 

.88 

2.00 

1.20 

.65 

.48 

1.40 

1.36 

.13 

.15 

.26 

.50 

1.49 

'.\\ 
.06 
.30 
1.42 
.10 
.76 
.37 
.20 

.35 

» 

.20 

.78 

1.25 

.87 
.18 
.08 
.25 
.23 
.47 


.56 


99 
1.37 

50 
1.11 

.35 
.28 


.51 
.09 
.05 
.27 
.61 
1.23 


.05 
.07 
.06 
.43 
1.48 

1.47 

1.22 

.03 

,53 

.36 

.63 
.90 
.54 
.50 
T. 
1.05 
1.28 
.67 
.05 

.01 

.12 

.01 

1.01 

.86 

1.18 

.05 

.96 

1.14 

10 

09 

1.25 

1.72 

1.05 

.02 

.07 
.82 
.31 
.90 


.60 
.65 
1.60 
.08 
.85 
.04 
T. 

.81 

.67 

1.95 

2.49 

* 

04 
1.20 
.72 
.03 
.17 
.64 
.14 
.55] 
.04 


.08 


T. 


.02 


.92  ... 


21 


.06 


T. 


04 


T. 


T. 


01 


T. 


02 


.35 

.40 
.66 
.29 
.82 
.91 
.50 
.87 
1.24 

'  .24 

1.33 

1.40 

.90 

.57 

.66 
.19 

1.63 

1. 
.10 
.46 
.40 
.18 
.23 
.03 
.03 

.65 
.41 

.98 

.72 

1.48 

.25 

.16 

.58 

!94 
.90 
.63 
.61 
.21 
.58 
.91 
.22 
1.30 

.34 
.71 
.47 
.80 
.29 
.88 
.50 
.03 
.80 
.90 

1.13 
.34 
.36 

1.04 
46 

1.42 
1.70 

.97 

T. 
1.43 
1.58 

.26 

.65 


.02 


T. 


T. 


.20 


16 


19 


20 


22 


28 


24 


26 


26 


27 


28 


29 


80 


.10 


.03 


.02 


T. 


.02 


T. 


T. 


T. 


T. 


T. 


T. 


T. 


.12 


T. 


T. 


.02 


.04 


T. 


.03 


T. 


.20 


T. 


.01 


.06 


.15 


.05 


.06 


.36 


.38 


T. 


.05 


.05 


.06 
.30 

T.' 

.90 

.27 
T. 
1.00 
T. 


.11 


.83 
.10 
.18 
1.00 
1.16 
.60 
.21 
T 
.28 
.12 
.74 
.89 
.40 


.62 


.26 
.89 
.64 
.69 
1.09 
.10 
.31 
.43 
.24 
.58 
.53 

.94 
.55 
.31 
1.12 
.98 
.02 
.86 
.50 
.53 
.61 
.27 
.61 
.79 
.5' 
.82 

.19 
.74 
.26 
.67 
.70 

1.00 
T. 
.80 
.94 

1.00 
42 

1.-20 
.46 
.87 


.05 

.40 
.70 
.11 
.86 
.83 
1.07 

.92 
.97 
.97 
.89 
.75 
.44 
.34 

.53 
1.12 

.82 

.81 
.18 
.94 
.83 
.18 
.50 
.06 
.02 
.12 
.40 

L54 


.05 


T. 


70 


06 


T. 


T. 


03 


.02 


,03 


T. 


2.67 
1.91 
1.65 
8.97 
4.18 
2.46 
2.00 
2.66 
2.88 
1.37 
2.82 
8.12 
3.54 
2.58 
1.70 

4.01 
1.63 
8.66 
3.18 
0.94 
3.71 
3.31 
2.08 
3.67 
1.22 
1.10 
1.43 
1.92 
2.67 
4.37 

4.83 
0.49 
1.54 
2.67 
3.44 
4.84 
4.83 
3.68 
2.58 
3.70 
3.65 
3.35 
4.34 
2.12 
3.01 

4.02 
1.93 
1.34 
3.. 52 
2.78 
4.67 
1.20 
4.14 
5.17 
2.26 
2.64 
3.38 
4.05 
4.86 


3.21 
3.92 
2.42 
3  10 
3.91 
4.30 
2.78 
3.00 
2.94 
2.99 
4.35 
4.46 
4.86 
3.59 
2.22 
2.57 

2.67 
3.19 
4.99 
5.23 
4.39 
1.90 
4.85 
2,88 
1.98 
1.83 
3.84 
3.51 
3.40 
2.66 
8.18 
3.63 


Continued  on  page 
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Daily  Precipitation  for  December,  1938— Continued  from  pagre 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


1      2 


4       5       6       7 


9     10     11      12     13     14     16     16     17     18     19     20     21     22     23     24     26     26     27     28     29 


80     31 


Atlantic  Drainage 
{.continued) 

Shippeusburg 

jtale  College 

rftruudsburgllll 

duuuurylHI 

Susiiueliauuallll  — 

i'owauila 

WeiKert 

Waiisuoro 

WernBrsviUellll  [nrj 

Westchester 

Weslgrovellll 

Wilkes-Barre* 

Willies-tiarioilll.ll... 

vVilliamspoilllil 

WUliamsiowu 

i'orii 

VorkHaveullll 

Ziousville..lnear>. 

I'rentou.  N.  J***.... 

Ohio  Drainage 

Acmetouiailll 

beavei  l<'allsllll 

Blairsvillellll 

BraUlord 

Brookvillellll 

Buckstovvnt 

Butler 

Chain  bersville 

Claiitont 

Clarionllll 

Claysviile 

Confluencellll-.  •..- 
ConnellsvlUe  lill  — 

Corry 

Coudersport 

Dahoga  

Uerry 

Donorallll 

Dunlot 

Ebeiisbiirg 

Fraakllnllll 

Cireensborollll 

Qreensburg 

ijreeuville 

ijrove  City 

[rwiu 

(oiinstown 

liregarllll..--; 

Lake  Lynn  1111 

Linesvillellll 

Lock  No  21111 

Lock  No.  41111 

LockNo.51111 

Lvcippus... 

Marienvillet 

McKeesportllll 

Meadvillellll 

vlercert 

Midland 

Mosgrovellll 

Mount  Lebanon. . . 

Natronallll 

.Vew  Castle 

^Jewellllll 

Parkers  Landingllll 

Pennlinelill 

Pittsburgh'"..  .... 

Punxsutawneyllll. . 

aiiigwayllll 

Rochester! 

•ialtsiiurBlHl : 

Sewardllll 

Sharonlii    

Sharpsvillellll 

Smethportllll 


Lower  Susq 

VV.  Br.  ausQ 

Upper  Del , 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq  

Lower  Susq 

N.  Br.  SUSQ 

Schuylkill 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq.... 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq , 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 


Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny , 

Allegheny , 

OHIO 

Allegheny 

Monongabela.. . 

Allegheny 

Ohio 


Youghiogheny  , 
Mouongahela.. 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh.  . . 
Monongahela.. 

Allegheny 

Conemaugh.  .. 

Allegheny 

Monongahela.. 

Youghiogheny 

Beaver 

Beaver 

Monongahela. . 
Conemaugh — 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Beaver 

Ohio 

Monongahela.. 
Allegheny 

Conemaugh — 

Allegheny 

Monongahela  . 

Allegheny 

Ohio . 

Onio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver .   ..... 

Monongahela.. 


Allegheny 

Beaver  

Ohio 

Alleglieny 

Allegheny 

Ohio 

Conemaugh 

Conemaugh 

Bt^aver 

Beaver  

Allegheny 

Youghiogheny  . 
Youghiogheny  . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela... 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie.. 
Genesee.... 


T. 


T. 


T. 


.20 


T. 


T. 


.05 


.36 
.14 
.41 
.45 
.32 
.64 
.29 
.48 
2.50 
19 


.03 


.49 


.16 


.07 


.14 


.80 


.33 


.94 

l'21 
47 
02 

1.07 
.67 
.46 
.51 
.70 


T. 


T. 


.06 


.14 


.48 
.05 

1.40 
80 

1  15 
.35 

tV 


.04 


58 
1.30 
54 
55 
58 
1.12 
.70 
.U6 


.10 


T. 


.08 


.02 


.06 


.07 


.02 


.04 


.20 


.03 


.06 


.03 


.10 


.85 
1.09 

50 
1.17 

80 
1.63 
1.24 

45 


.07 


.02 


.01 


.28 


.03 


T. 


.01 


.04 


.02 


.07 


.02 


.05 


.01 


T. 


.27 


.17 


.04 


.48 


.30 


.19 


,09 


^omcr'set 

Springs  

Titusvillet 

Union  City t 

aniontown 

Unity  Reservoir. 

Vandersriftt 

Warrenllll 

Waynesburg 

Westfordllll 

West  Newtonll  II . . 
Lake  Drairmge. 

Erie**' 

Raymond! 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  lat«  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  Observation         "•  Regular  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24.houT  period,  midnight  to  midnight.        •  Included  In  next  measurement^        X  Mdt.  to  mdt. 

H  rPrecinitatlon  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  (trace)  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      5  Incomp  ete 
or  Jilr     rS^ny  amrnts'nconTls™        Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserv,llle.  Newville;  of  Acmetonla.  Barking:  of  Pennline.  Linesville:  of  Unity 
Eeserrolr.  Greensburg:  of  QlrardvlUe.  Shenandoah:  of  Lock  No.  6.  Schenley.         $  Airways  Station,    t  Elver  Station. 


.02 


T. 


T. 


.01 


T. 


.02 


T. 


.05 


.02 


T. 


T. 


T. 


.04 


T. 


.03 


.03 


.02 


.08 


T. 


T. 


.29 


1.24 
1.07 
.04 
.04 
.78 
.60 
.66 
.63 
.08 
.56 


18 
1.00 
.52 

!22 
.22 
.40 
.01 
.40 
.42 


T. 


.01 


.05 


.01 


.02 


.02 


.01 


.03 


.12 


y   .    v^v.:«««.«..^,^ 
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Dully  TomporaturoB  for  Docember.    1938 


Stttlon* 


Altoona i  Mtvximum... 

I  Mlniuium.. . 
Bedford Miixlmum... 

I  Mnilimini.. . 
Bethlehem j  Maxlmiim... 

Bloomsburg <  Mnxiniuni... 

I  Miiiiimim..  . 

Brookvlllol )  Mfixinuiiii .. . 

/  Minimum.. . 

BuUer (Maximum... 

I  Minimum..  . 

Carlisle >  Mnximum... 

*  Minimum.. . 

Oharabersburg ^  Maximum... 

/  Minimum.. . 

ChambersvlUe )  .Maximum.. 

'  Minimum.. 

ClaysviUe i  Maximum... 

(  Minimum.. 

Clearfield i  Maximum..- 

(  Minimum..  • 

(Joatesvllle Maximum... 

'  Minimum.. . 

(Jerry i  Maximum.. 

'  Minimum... 

Coudersport ^  Maximum..- 

'  Minimum..  - 

Dahoga \  Maximum--- 

'  Minimum-.  - 

Donora* )  Maximum.. 

'  Minimum..  - 

Ebensburg i  Maximum. .- 

(  Minimum..  - 

Emporium !  Maximum... 

'  Minimum.. 

Ephrata !  Maximum..- 

I  Minimum..  ■ 

Erie* )  Maximum. .- 

'  Minimum..  ■ 

Franklint S  Maximum. .- 

'  Minimum..  - 

Freeland J  Maximum.. 

I  Minimum..  - 

George  School ... .         I  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Gettysburg i  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Gordon 1  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Greensburg \  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Greenville \  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Grove  City )  Maximum.. 

(  Minimum.. 

Harrisburg* \  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Hawley *  Maximum.. 

'  Minimum.. 

Holtwood* i  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Huntingdon  |  Maximum.. 

I  Minimum. . 

Johnstown !  Maximum.. 

'  Minimum.. 

Kylertown* J  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Lancaster *  Maximum.. 

'  Minimum.. 

Lawrenceville !  Maximum.. 

'  Minimum.. 

Lebanon! /Maximum.. 

I  Minimum.. 

Lewlstown )  Maximum.. 

(  Minimum.. 

Lock  Haven \  Maximum,. 

I  Minimum.. 

Marcus  Hook* \  Maximum  . 

;  Minimum.. 

Meadville J  Maximum.. 

'  Minimum. . 

Midland f  Maximum.. 

(  Minimum.. 

Montrose I  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Mount  Pocono )  Maximum., 

/  Minimum.. 

Muncy  Valley )  Maximum. 

I  Minimum. 

New  Bloomfield 1  Maximum. 

I  Minimum. 

New  Castle )  Maximum. 

'  Minimum.. 

Palmerton* i  Maximum. 

1  Minimum . 

Philadelphia* )  Maximum. 

'  Minimum. 

PhoenixvUle /  Maximum. 

1  Minimum . 

Pittsburgh* !  Maximum . 

i  Minimum . 


9  10  II 


18  11  IS  16  17  18  19  20  21  22  28  24  26  26  27  28  29  80  81  Mean 


40  80 

2!)  20' 


56 

32 

53 

39 

5-1 

■27 

51 

3 

57 

39 

50 

37 

59 

■28 

56 

34 

55 

39 

54 

34 

51 

38 

58 

33 

46 

33 

53 

31 

55 

45 

53 

43 

49 

41 

51 

37 

45 

26 

53 

37 

49 

32 

45 

32 

47 
41 

56 

33 

47 

2' 

55 

35 

48 

35 

51 

31 

60 

44 

53 

33 

55 

38 

49 

36 

47 

33 

52 

28 

45 

30 

55 

39 

56 

34 

59 

38 

58 

35 

54 

39 


40  35 
51]  49 


4' 

39 

39 

30 

43 

31 

40 

31 

44 

37 

40 

33 

4' 

3' 

49 

42 

41 

36 

38 

30 

43 

32 

51 

42 

49 

4-2 

47 

38 

42 

36 

41 

35 

43 

82 

49 

3 

45 

33 

4! 

3 

45 

39 

44 

36 

42 

32 

50 

41 

42 

36 

46 

42 

47 

41 

48 

42 

50 

37 

38 

30 

43 

38 

44 

81 

40 

30 

46 

33 

47 

30 

44 

36 

47 

37 

51 

40 

51 

43 

40 

32 


4S  42 


80  88 
10  22 
84  38 


32 
16 
41 

35 

0 
35 

45 
19 
30 
12 
36 
6 
36 
16 
4' 
19 
38 
10 
30 
12 
36 
17 
37 
1 

3'2 
9 
48 
15 
41 
12 
36 
15 
34 
19 
34 

5 
37 
21 
35 

9 
44 
14 
30 
U 
37 
13 
28 

8 
35 
15 
36 
14 
33 
11 
46 
33 
40 
15 
40 
15 
30 

7 
27 
11 
36 

8 
34 
10 
42 
13 
32 
13 
37 
23 
35 
15 
42 
16 


37 

28 

35 

24 

3 

18 

35 

20 

45 

34 

40 

20 

41 

24 

37 

28 

38 

32 

39 

13 

35 

20 

41 

30 

36 

23 

38 

1 

42 

30 

39 

29 

38 

26 

35 

27 

34 

1 

36 

32 

41 

20 

43 

25 

41 

•22 

36 

22 

35 

23 

36 

17 

39 

24 

41 

24 

46 

38 

37 

27 

44 

29 

35 

20 

36 

29 

33 

18 

34 

20 

43 

31 

36 

30 

45 

34 

40 

30 

44 

29 


38 

32 

33| 

24 

36 

■25 

33 

25 

39 

26 

40 

20 

33 

27 

42 

33 

33 

31 

31 

29 

36 

28 

40 

34 

44 

31 

35 

30 

39 

28 

36 

29 

35 

26 

39 

32 

35 

28 

41 

28 

39 

25 

40 

27 

31 

24 

43 

32 

35 

28 

40 

30 

51 

27 

41 

25 

43 

31 

31 

26 

39 

27 

42 

28 

35 

21 

34 

28 

40 

27 

87 

29 

37 

32 

40 

37 

39 

34 

87 

26 


37 

25 

52 

22 

32 

21 

30 

22 

34 

23 

30 

19 

36 

2 

38 

27 

34 

30 

30 

21 

31 

25 

37 

32 

40 

25 

33 

29 

33 

19 

32 

21 

30 

19 

39 

31 

34 

28 

38 

28 

38 

28 

36 

20 

34 

■20 

39 

22 

30 

25 

38 

28 

48 

26 

38 

30 

41 

29 

31 

18 

36 

18 

33 

25 

30 

20 

35 

26 

38 

22 

32 

18 

38 

31 

39 

33 

38 

30 

31 

23 


29  21 
34   38 


11 

20 

17 

32 

4 

5 

20 

37 

III 

2 

29 

33 

17 

15 

'20 

31 

14 

16 

21 

35 

8 

7 

21 

23 

8 

10 

38 

35 

18 

1.^ 

31 

33 

16 

12 

29 

28 

13 

6 

20 

35 

10 

12 

19 

35 

10 

13 

15 

33 

5 

11 

25 

32 

17 

18 

28 

26 

13 

2 

27 

36 

19 

18 

25 

28 

14 

3 

2fi 

41 

10 

11 

17 

28 

5 

7 

35 

34 

15 

12 

18 

26 

12 

8 

26 

32 

16 

14 

29 

32 

14 

13 

■28 

32 

14 

11 

39 

39 

21 

29 

20 

32 

17 

18 

22 

40 

10 

15 

19 

23 

7 

6 

32 

20 

8 

-2 

2S 

27 

1.- 

7 

^-i 

29 

U 

9 

21 

35 

IC 

15 

x 

32 

17 

13 

2< 

36 

2r 

21 

37 

35 

If 

14 

2C 

37 

8 

15 

86.6 

21.8 
89.4 
24.  H 
41.8 
29. 1 
40.7 
24.6 
43.9 
19.4 
89.5 
24.8 
40.8 
•25.4 
40.8 
26.6 
40.5 
22  6 
41.4 
24.3 


41.3 

26.0 

36.7 

'20.6 

34.6 

17.5 

34.8 

20.1 

41.9 

29.2 

36.3 

20.9 

3«  5 

22.7 

41.5 

27.8 

37.6 

27.8 

37.0 

•23.4 

34.5 

22.2 

43.2 

•27.8 

41.3 

■27.4 

38.9 

23.2 

39.9 

•26.5 

38.1 

•25  1 

38.0 

■24.0 

39.7 

•28.5 

36.6 

19.3 

41.5 

29.2 

39.1 

24.2 

40.7 

25.7 

34.7 

21.8 

42.8 

24.4 

32.5 

21.6 

40.4 

25.1 

45.2 

26.6 

40.1 

25.7 

47.1 

32.2 

35.9 

•22.7 

40.9 

26.4 

33.4 

19.4 

33.6 

19.6 

39.0 

21.8 

39.2 

22.5 

39.9 

25.6 

39.8 

26.0 

44.0 

31.1 

44.0 

26.2 

38.9 

26.6 


Coatluued  on  pass  71, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


December,  1938 


Daily  Temperatures  for  December,  1938— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

fi 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

n 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Port  Clinton.. 

/Maximum... . 

43 

38 

38 

47 

52 

55 

49 

50 

50 

40 

46 

45 

44 

43 

43 

32 

36 

38 

38 

38 

36 

35 

31 

34 

39 

38 

46 

34 

,30 

32 

35 

40.7 

t  Minimum,. . . 

'2H 

14 

21 

34 

31 

41 

35 

21 

38 

39 

32 

3C 

23 

20 

21 

10 

23 

30 

.32 

21 

22 

27 

19 

24 

29 

18 

32 

17 

12 

18 

19 

25.5 

Quakertown . . 

(  Maximum,,.. 

\  Minimum.. .. 

39 

33 

39 

6a 

66 

56 

51 

52 

48 

48 

44 

46 

41 

42 

38 

32 

38 

.37 

36 

36 

34 

35 

28 

36 

40 

37 

48 

33 

31 

3? 

33 

40.4 

29 

11 

9 

36 

30 

40 

26 

■Si 

41 

40 

30 

29 

25 

21 

19 

)3 

28 

32 

30 

23 

20 

22 

IS 

24 

25 

15 

31 

Ifi 

12 

23 

17 

25.0 

Reading* 

!  Maximum,,.. 

41 

30 

53 

50 

58 

51 

54 

62 

51 

51 

44 

48 

41 

48 

32 

33 

37 

39 

40 

39 

,39 

34 

30 

35 

41 

41 

48 

27 

36 

33 

39 

41.8 

(  Minimum,... 

30 

21 

26 

■6i 

3a 

4a 

39 

34 

43 

38 

36 

32 

28 

28 

25 

20 

31 

33 

31 

26 

29 

21 

21 

29 

31 

26 

24 

17 

17 

27 

27 

29.0 

Retreat 

f  Maximum... . 

I  Minimum 

39 

33 

41 

64 

63 

5a 

48 

45 

47 

48 

42 

44 

37 

41 

39 

32 

35 

36 

.37 

35 

33 

32 

27 

32 

.38 

36 

45 

25 

30 

31 

34 

38.8 

27 

13 

21 

36 

30 

3(! 

34 

32 

34 

34 

29 

29 

27 

2a 

22 

10 

21 

30 

29 

28 

21 

20 

14 

24 

21 

18 

26 

14 

9 

19 

15 

24  1 

Ridgwayt 

)  Maximum,, . . 

42 

36 

33 

46 

55 

54 

39 

40 

41 

45 

38 

42 

38 

30 

34 

24 

39 

39 

30 

26 

36 

32 

30 

36 

34 

35 

39 

40 

21 

36 

35 

36.9 

(  Minimum,. .. 

25 

21 

21 

3C 

32 

34 

3a 

■22 

27 

32 

31 

29 

26 

24 

18 

6 

6 

27 

26 

9 

11 

22 

10 

22 

22 

17 

23 

6 

-3 

18 

12 

20.6 

Scranton*,, 

J  Maximum,,. . 

36 
22 

32 

14 

49 
21 

55 
35 

54 
35 

49 
39 

48 
34 

60 
32 

49 
42 

46 
36 

39 
32 

42 
31 

36 
2" 

40 
22 

28 
19 

36 
14 

43 
30 

36 
32 

3b 

30 

31 

25 

32 
23 

29 
19 

29 
17 

34 
26 

36 

28 

36 

18 

46 
17 

22 
17 

30 
13 

29 
20 

30 
20 

38.4 

(  Minimum,. .. 

25.5 

Selinsgrove... 

i  Maximum,,. . 

45 

34 

35 

54 

45 

45 

51 

44 

46 

47 

44 

45 

45 

45 

39 

34 

34 

36 

3H 

38 

39 

37 

28 

33 

41 

86 

40 

27 

29 

32 

32 

39.3 

(  Minimum,... 

31 

12 

26 

32 

32 

39 

36 

30 

30 

42 

32 

30 

25 

23 

20 

13 

23 

28 

28 

21 

23 

24 

18 

26 

2ft 

18 

21 

14 

14 

22 

13 

24.8 

Somerset 

}  Maximum,,.. 

39 

28 

38 

55 

49 

45 

41 

39 

40 

40 

47 

44 

31 

36 

34 

34 

40 

37 

28 

38 

32 

30 

36 

36 

27 

30 

38 

16 

35 

32 

.35 

36.6 

)  Minimum.,. . 

26 

13 

22 

34 

29 

32 

30 

22 

26 

32 

27 

26 

21 

22 

17 

7 

22 

22 

10 

7 

25 

14 

5 

27 

25 

-1 

14 

4 

-5 

20 

17 

19.0 

Springs 

(Maximum — 

( Minimum 

44 

27 

38 

50 

47 

41 

37 

46 

39 

39 

45 

45 

26 

36 

30 

31 

40 

34 

30 

37 

37 

22 

36 

35 

27 

29 

38 

12 

33 

28 

30 

:h5.1 

24 

21 

23 

37 

38 

30 

29 

32 

30 

29 

28 

26 

18 

20 

16 

12 

20 

25 

18 

15 

21 

15 

14 

25 

24 

16 

12 

2 

7 

19 

20 

21.5 

State  College.. 

\  Maximum,,.. 

3» 

35 

35 

55 

48 

41 

46 

41 

47 

45 

43 

42 

33 

40 

35 

33 

40 

37 

37 

34 

35 

33 

27 

34 

38 

37 

38 

20 

30 

28 

40 

37.6 

/  Minimum,. .. 

2» 

19 

23 

34 

40 

35 

34 

28 

31 

38 

31 

29 

26 

23 

17 

11 

24 

25 

22 

17 

24 

24 

19 

25 

28 

18 

20 

9 

10 

18 

11 

■23.9 

Stroudsburgt . 

(  Maximum  „ . . 

I  Minimum,... 

47 

39 

44 

60 

44 

45 

60 

50 

46 

45 

45 

47 

44 

41 

31 

34 

36 

35 

36 

39 

31 

36 

33 

40 

46 

48 

49 

32 

28 

30 

33 

40.8 

28 

10 

18 

29 

3^ 

82 

38 

27 

45 

41 

32 

37 

26 

23 

19 

10 

27 

34 

31 

24 

23 

23 

26 

24 

26 

19 

32 

21 

10 

16 

26 

26.1 

Towanda 

\  Maximum,,.. 

39 

32 

40 

57 

55 

60 

48 

46 

48 

46 

39 

42 

37 

41 

31 

33 

38 

38 

84 

39 

31 

28 

28 

37 

39 

36 

46 

27 

23 

31 

34 

38.6 

)  Minimum,. .. 

24 

13 

23 

34 

29 

39 

34 

26 

32 

39 

29 

30 

25 

22 

17 

10 

25 

30 

29 

21 

19 

18 

13 

26 

24 

17 

18 

16 

12 

15 

12 

23.2 

Unlontown,... 

)  Maximum,,.. 

43 

40 

53 

61 

61 

49 

52 

45 

49 

44 

52 

48 

35 

43 

37 

47 

45 

40 

35 

42 

40 

35 

40 

40 

33 

36 

49 

26 

41 

37 

39 

43.1 

(  Minimum,. . . 

30 

30 

34 

43 

46 

35 

35 

32 

34 

37 

30 

35 

25 

25 

20 

17 

31 

30 

17 

15 

29 

26 

24 

31 

30 

17 

21 

11 

14 

25 

22 

27.6 

Vandergrift*. . 

S  Maximum,,. . 

40 

37 

60 

58 

53 

44 

49 

41 

43 

44 

49 

45 

35 

28 

31 

44 

47 

35 

35 

40 

42 

37 

40 

40 

31 

41 

48 

27 

42 

37 

42 

41.6 

(  Minimum,. .. 

27 

27 

34 

34 

31 

36 

'SO 

29 

32 

35 

33 

30 

28 

26 

16 

14 

30 

21 

18 

17 

30 

30 

24 

31 

23 

21 

17 

11 

16 

21 

16 

■25.4 

Warren 

;  Maximum.,.. 

35 

36 

41 

55 

54 

44 

36 

42 

42 

40 

44 

36 

30 

33 

27 

39 

37 

33 

32 

37 

33 

30 

34 

■S5 

35 

33 

39 

22 

32 

28 

32 

36.3 

'  Minimum,. . . 

29 

22 

28 

38 

38 

35 

33 

30 

29 

34 

33 

28 

26 

25 

18 

8 

27 

28 

27 

25 

27 

15 

14 

29 

22 

19 

11 

10 

3 

17 

12 

23.9 

Way  nesburg . . 

S  Maximum,,.. 

43 

39 

52 

57 

54 

47 

,50 

44 

42 

42 

50 

45 

35 

4] 

38 

48 

42 

41 

37 

41 

40 

34 

38 

39 

32 

42 

46 

22 

38 

36 

38 

41.7 

)  Minimum,. .. 

22 

27 

34 

40 

40 

36 

36 

30 

32 

36 

31 

34 

25 

29 

17 

11 

31 

30 

17 

15 

29 

24 

•26 

30 

25 

13 

19 

9 

15 

24 

28 

26.3 

Wellsboro 

i  Maximum,,.. 

28 

32 

36 

50 

50 

46 

43 

41 

45 

43 

39 

39 

33 

35 

30 

31 

39 

37 

34 

31 

32 

26 

23 

34 

35 

32 

39 

19 

28 

■29 

■29 

35.1 

(  Minimum,. . . 

26 

14 

22 

35 

28 

36 

83 

25 

32 

36 

28 

28 

25 

23 

12 

9 

22 

30 

27 

23 

21 

10 

6 

23 

23 

16 

16 

12 

8 

19 

13 

22.0 

West  Chester 

J  Maximum... . 

42 
31 

31 
18 

43 
21 

57 
38 

55 
35 

51 
41 

52 
.32 

57 
33 

49 
45 

49 
42 

43 
31 

47 
35 

40 
25 

48 
23 

35 
21 

36 
18 

39 
30 

38 
33 

35 
27 

36 
24 

39 
24 

35 
24 

27 
20 

39 
26 

42 

28 

42 
24 

50 
31 

31 
16 

36 
15 

35 
21 

38 
22 

41.8 

t  Minimum 

27.5 

Wilkes-Barre . 

( Maximum 

40 
?7 

33 
11 

42 
24 

56 
.36 

55 
33 

52 
42 

49 

35 

49 
30 

48 
37 

48 
38 

42 
30 

44 
30 

37 
28 

41 
23 

36 
17 

36 
8 

41 
24 

41 
32 

37 
32 

33 
25 

32 
22 

30 
20 

28 
18 

34 
26 

39 
•25 

36 
21 

46 
23 

26 
16 

31 
12 

31 
18 

3-2 
16 

39.6 

1  Minimum.. . . 

25.1 

Williamsport.. 

.... j  Maximum,,. . 

43 

.30 

36 

55 

49 

49 

49 

42 

47 

47 

44 

44 

36 

41 

36 

33 

36 

35 

36 

36 

33 

32 

26 

31 

40 

36 

40 

26 

29 

32 

32 

38.1 

/  Minimum,. . . 

30 

20 

25 

34 

34 

40 

37 

27 

33 

42 

31 

29 

28 

22 

22 

13 

26 

29 

30 

23 

24 

24 

19 

25 

28 

20 

26 

16 

12 

21 

16 

•25.9 

Wllllamstown, 

)  Maximum. .,, 

43 

.39 

31 

57 

53 

53 

49 

48 

47 

44 

46 

42 

39 

43 

43 

33 

33 

38 

34 

36 

34 

34 

31 

32 

36 

40 

43 

80 

28 

•29 

29 

39.2 

f  Minimum. ,. . 

W 

15 

20 

29 

38 

,35 

33 

33 

.36 

37 

31 

32 

23 

21 

16 

13 

22 

28 

26 

21 

26 

20 

lb 

20 

•26 

■24 

26 

9 

11 

22 

16 

•24.2 

York 

)  Maximum,.  . 

1  Minimum  ..  . 

41 

.^3 

41 

."iO 

55 

55 

51 

48 

52 

50 

46 

49 

43 

44 

39 

35 

36 

41 

39 

37 

41 

38 

34 

37 

41 

36 

46 

32 

34 

33 

41 

41.8 

28 

18 

27 

35 

34 

41 

32 

30 

35 

41 

30 

33 

26 

21 

24 

14 

24 

32 

20 

19 

2b 

29 

23 

28 

27 

18 

82 

16 

14 

19 

21 

•26.3 

*    Midnight  to  midnight. 
from  record. 


t    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date. 


",  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  mlssinfi: 


PRESSTTKE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

1  Wind 

Relative 

(  reduced  to  sea  level ) 

humidity 

Stations 

>> 

a 
o 

• 

o 

9 

0 
S 

a; 
si 

5 

1 

a 

1 

1 

J3 
0)0 

■<  > 

It 

al 

a 
o 
S 
o 

u 

s 

a 

C4 

a 

o 

'1 

Erie 

30.05 
30.10 

30.58 
30.62 

28 
2 

29.51 
29.47 

27 
10 

10.4 

7.6 

30 
27 

w. 

W. 

27 
10 

77 
73 

72 
60 

75 
65 

13 

Harrisburg 

51 

Philadelphia... 

30.10 

30.63 

2 

29.47 

6 

12.2 

37 

s. 

3 

73 

63 

68 

46 

Pittsburgh 

30  08 

30  64 

28 

29.61 

■26 

11.4 

36 

w. 

27 

78 

66 

70 

36 

Reading 

30.11 
30.08 

30.6? 
30.61 

2 
2 

29.47 
29.45 

6 
6 

11.6 
6.8 

67 
30 

s. 

sw. 

27 
27 

69 
79 

58 
66 

64 
68 

43 

Scranton 

28 

•  For  any  flve-minute  period. 


+  Corrected  to  true  velocities. 


RIVEK  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


d 

5 

to 

1! 

S 

s 

1 

1 

Port  Jervis.  N.  Y 

Easton 

LeWghton  

Wilkes-Barre. . . 
Williamsport... 

Harrisburg 

Greensboro 

West  Newton... 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. . 
Susquehanna.. 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


4.6 

9.7 

7 

2.7 

27 

6.4 

19.1 

7 

2.7 

29 

4.5 

8.8 

6 

3.6 

3 

7.7 

15.9 

11 

3.7 

30 

1.8 

5.2 

16 

0.9 

81 

5.4 

9.2 

12 

4.1 

1 

11.9 

13.5 

18 

10.  S 

25 

0.6 

2.0 

S 

0.0 

2 

12.8 

14.9 

8 

11  0 

■26 



16  8* 

20 

16.9 

8 

16.0* 

22 

14.2* 

7 

18 
22 
9 
20 
20 
18 
SO 
20 
30 
36 
80 


•     Pool  stage. 
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PENNSYLVANIA  SECTION, 

O.  S.  BLISS. 
PHILADELPHIA,    PA. 


Vol.  XLIII. 


Annu.\l  Summary,  1938. 


No.  13. 


eSNSRAL  SX7MMABT. 


The  year  as  a  whole  was  moderately  warm,  with  most  of  the 
excess  temperature  accumulating  in  February,  March,  April, 
and  August.  Three  months.  May,  June  and  September  gave 
small  deficiencies,  but  the  accumulated  departures  were  on  the 
positive  side  throughout  the  year.  On  the  other  hand  the  accu- 
mulated departures  of  precipitation  for  the  State  as  a  whole  were 
on  the  negative  side  throughout  the  year.  January  was  moder- 
ately warm  and  dry  with  moderate  temperature  extremes.  Its 
warmest  period  centered  on  the  25th.  Its  cold  periods  were 
moderate  and  of  short  duration.  Fields  were  generally  bare  of 
snow  cover  the  greater  portion  of  the  month.  February  gave  a 
temperature  excess  of  almost  six  degrees,  although  the  daily 
temperatures  were  below  the  normal  about  one-half  of  the  time, 
the  positive  departures  being  large  while  negative  departures 
were  generally  small.  The  precipitation  averaged  exactly  nor- 
mal, while  the  snowfall  was  only  one-third  of  the  normal. 
Temperatures  during  March  were  above  the  normal  about 
three-fourths  of  the  time,  and  the  average  excess  for  the  month 
was  five  degrees.  From  the  21st  to  the  23d  the  average  excess 
was  more  than  20  degrees,  and  vegetation  made  an  unseasonably 
early  start.  The  snowfall  was  the  lightest  for  March  since  1927, 
and  it  may  be  noted  here  that  the  snowfall  for  January  to  March 
inclusive  was  only  40  percent  of  the  normal.  April  was  mod- 
erately warm  and  dry,  yet,  contrary  to  those  indications,  the 
snowfall  was  above  the  normal.  No  snowfall  occurred  in  the 
south-central  and  southeastern  counties,  but  it  exceeded  12 
inches  in  some  of  the  northern  counties.  The  region  of  Scran- 
ton  and  Wilkes-Barre  received  a  24-hour  snowfall  of  11.0  inches 
on  the  6th  and  7th.  A  small  but  steady  deficiency  of  moisture 
had  accumulated  since  the  first  of  the  year,  and  at  the  end  of 
April  the  soil  was  generally  ,too  dry  for  best  results,  although  the 
winter  grains  were  mostly  in  fine  condition.  May  showed  a 
small  temperature  deficiency  due  to  a  severe  cold  period  on  the 
12th  and  13th,  when  freezing  temperatures  were  recorded  in 
about  four-fifths  of  the  State.  Temperatures  as  low  as  25  degrees 
occurred  at  a  few  stations  in  the  northern  and  western  portions 
of  the  State.  Corn  that  was  up  was  mostly  in  the  regions  of  no 
frost,  but  orchard  fruits  suffered  severely  and  a  large  amount  of 
tender  garden  vegetables  was  nipped.  June  was  cool  and  wet. 
The  nights  were  especially  cool,  and  the  growth  of  crops,  except 
the  winter  grains,  was  slow.  The  rainfall  averaged  about  25 
per  cent  above  the  June  normal  despite  the  fact  that  it  was 
deficient  in  nearly  all  of  the  Susquehanna  drainage  area.  Very 
heavy  rains  occurred  in  the  Delaware  Basin  on  the  26th  and 
27th,  while  the  rye  harvest  was  in  full  swing  and  the  wheat 
harvest  was  just  beginning.  Much  rye  was  ruined  in  the  shock, 
and  much  wheat  was  beaten  down.  The  resulting  damage  was 
estimated  at  upwards  of  $1,000,000.  July  gave  a  small  excess 
in  both  temperature  and  rainfall.     The  conditions  were  gener- 


ally favorable  for  crops,  but  heavy  local  rains  occurred  in  the 
eastern  iialf  of  the  state  from  the  20th  to  the  23d,  and  did 
considerable  damage  to  oats,  which  were  being  harvested  at  that 
time.  August  was  the  warmest  since  that  of  1900,  while  its 
rainfall  was  generally  deficient.  The  temperature  extremes 
were  not  unusual,  the  highest  for  the  State  being  100  degrees, 
but  a  moderate  temperature  excess  was  persistent,  and  became 
decidedly  enervating.  September  was  abnormally  cool  and  wet 
in  the  greater  portion  of  the  State.  A  three-day  rain,  19th  to 
21st  inclusive,  exceeded  six  inches  in  most  of  the  Delaware 
Basin.  The  exception  to  the  moist  conditions  for  September 
was  found  in  a  few  southwestern  counties  where  a  moderate 
drought  prevailed.  October  lived  up  to  its  reputation  for  pleas- 
ant weather  with  18  clear,  6  partly  cloudy,  and  only  7  cloudy 
days,  and  with  temperatures  averaging  two  degrees  above  the 
normal.  November  was  pleasant  until  Thanksgiving  day  when 
heavy  snow  began,  and  covered  the  whole  State  to  a  depth  of 
eight  or  ten  inches.  December  showed  a  slight  excess  in  tem- 
perature, with  precipitation,  including  snowfall,  below  normal. 

COMPARATIVE  ANNUAL  DATA  POR  THE  STATE 


Year 


888. 


891.. 
89-2.. 
893.. 
894.. 
896. . 
896.. 
897.. 
898.. 
899.. 
900.. 

901.. 
902.. 
903.. 
904.. 
.905.. 
906., 
907., 
908., 
909., 
910. 
911., 
912. 
913. 

914. 
915. 
916. 
917. 
918. 
919. 
920. 
921. 
922. 
923. 
924 
925. 
.926. 

927. 
928. 
929. 
930. 
931. 
932. 
933. 
934. 
985. 
936. 
937. 
938. 


Period. 


Temperature 


Precipitation 


47.9 
49.8 
50.5 
50.6 
49.3 
48.7 
51.3 
49.4 
50.5 
50.0 
51.3 
50.0 
51.5 

49.4 
49.6 
49.6 
47.5 
49.4 
50.8 
48.5 
50.9 
50.2 
49.9 
51.1 
49.0 
51.7 

49.3 
50.1 
49.6 
47.3 
50.2 
51.1 
49.2 
53.1 
51.4 
50.4 
48.4 
50.3 
48.7 

50.9 
50.5 
50.5 
51.2 
52.8 
51.6 
81.7 
50.6 
50.2 
50.4 
60.7 
61.8 

50.2 


100 
96 
101 
100 
103 
102 
103 
104 
101 
103 
107 
101 
104 

107 
100 
99 
99 
99 
99 
98 
104 
100 
99 
105 
100 
102 

101 
99 
103 
105 
108 
104 
99 
104 
100 
103 
102 
104 
105 

100 
99 
101 
108 
105 
105 
107 
107 
104 
111 
101 
100 

111 


-28 
-26 
-31 
-29 
-34 
-23 
-23 
-15 
-19 
-20 
-25 
-29 
-20 

-24 
-23 
-20 
-24 
-16 
-14 
-22 
-34 
-26 
-30 
-14 
-20 

-42 


45.91 
52  67 
81,28 
45.65 
41.30 
44.26 
43.69 
33.51 
41.95 
42.73 
45.49 
40.93 
37.31 

48.54 
47.29 
46.27 
40.44 
43.34 
42.78 
45.45 
39.58 
37.38 
38.99 
45.52 
44.13 
43.25 

38.24 

44.26 

40.98 

41.71 

44.06 

46.86 

40.68 

41.80 

34.88* 

.S9.17 

43.13 

37.86 

43.11 

42.30 
42.06 
44.21 
28.82 
37.36 
39.02 
45.43 
39.17 
40.43 
42.87 
46.62 
40.31 

42.14 


39.7 
22.3 
55.5 
34.1 
54,0 
61.6 
63.1 
39.7 
42,4 
37.2 
38.8 
47.9 
33.3 

35.4 
60.3 
37.3 
50.8 
40.9 
45.0 
54.5 
54.4 
41.4 
67.6 
39.2 
38.6 
24.4 

64.2 
42,8 
51,4 
45,6 
43.4 
26.2 
46.0 
30.2 
39.1 
40.7 
44,1 
44,2 
49.8 

30,3 
37,8 
36,7 
27,6 
22,5 
27,8 
33,1 
30,4 
49,7 
50,1 
27,1 
30,1 

41.7 


No  of  days. 


°ti^ 

■Ci    fe 

o  0. 

Oa 

b 

—  t. 

—  o 

Oi 

°.a 

U 

130 
136 
141 
124 
126 
126 
117 
104 
114 
124 
130 
112 
111 

123 
125 
121 
127 
128 
129 
132 
108 
117 
119 
133 
126 
125 

122 
131 
133 
130 
124 
136 
101 
130 
119 
125 
123 
124 
135 

140 
131 
129 
110 
123 
121 
1.35 
118 
136 
127 
139 
181 

125 


110 

116 

112 

113 

106 

116 

124 

108 

123 

106 

116 

120 

132 

116 

143 

116 

124 

113 

128 

106 

123 

107 

134 

111 

130 

114 

118 

111 

123 

115 

130 

108 

133 

104 

133 

109 

128 

104 

136 

102 

157 

104 

140 

102 

138 

99 

131 

93 

133 

99 

148 

84 

144 

97 

141 

99 

153 

100 

143 

110 

186 

98 

152 

96 

146 

102 

158 

96 

155 

97 

158 

91 

181 

97 

149 

101 

136 

99 

142 

91 

148 

102 

144 

99 

183 

94 

151 

94 

152 

92 

146 

96 

159 

95 

138 

92 

147 

93 

134 

96 

142 

95 

186 

105 

140 
140 
143 
133 
137 
129 
117 
107 
129 
131 
138 
120 
121 

136 
127 
130 
129 
123 
133 
12" 
105 
123 
131 
141 
134 
133 

124 
125 
113 
112 
111 
117 
118 
114 
113 
116 
118 
115 
130 

132 
119 
122 
118 
120 
122 
123 
111 
135 
126 
135 
128 

124 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  PENNSYLVANIA  SECTION 


Year,  1938 


Climatologrical  Data  for  the  Tear  1938 


hfl 


Counties 

•♦H 

d 
o 

1 

Temperature  (degrees  Fahrenheit) 

Precipitation  (inches) 

s 

5 

'?£ 
£a 

<v 

S 
3 

Sky 

o 

Station 

o 

f 

1-^ 

a 

1 
1 

a 
a 

♦a 

Si 
u 

K 

a 

1 
1 

s 

a 

"2 
8 

is 

a 

o 

§ 

a 
1 

£ 

5 

B 
O 

>> 

1 

a 

5 
n 
o 

"a 

1^ 

1 

U  en 

z 

§■§ 

J3  3 

go 
z; 

1 

S5 

a 
o 
■s 

£^ 
IS 
a 

1 

Atlantic  Drainage. 

Lehigh 

254 

1,615 
350 

1,060 
364 
467 

1,272 
580 
380 
560 

1.050 
380 

1,970 
190 
663 
840 

1,875 
600 
337 
900 
200 
650 

1,694 
255 

1,000 

469 

580 

50 

1,680 

1,720 

1,045 

60 

679 

398 

26 

100 

496 

266 

746 

455 

51 

660 

1,  217 
500 
754 

1.419 
456 
521 

1,  275 
400 

1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1,430 
1,653 

2,  020 
1, 172 

762 
2,000 

967 
1,160 

960 
1,256 
1,100 
1,184 
L420 
1,080 

697 
1,180 

808 

800 
1,248 
1,350 

940 
2,190 
2,200 
1.100 

825 
1,180 
1,035 

670 

16 
42 
19 

7 
36 
72 
37 
39 
51 
23 
51 
38 
45 
32 
63 
35 
15 
34 
50 
20 
19 
51 

9 
35 
41 
50 
48 
13 
34 
33 
26 
24 

1 
13 
67 
28 
51 
41 
44 
49 
21 

6 
50 
22 
44 
68 
84 
49 
28 
39 

27 
16 

9 

8 
34 
26 
10 

6 
42 
12 
21 
45 
SO 
42 
31 
39 
49 
46 
46 

2 
13 
58 
18 
64 
23 
26 
71 
19 
49 
26 
44 

8 

66 

52.6 
50.2 
52.2 
62.3 
64.6 
54.2 
51.0 
54.1 
52.9 
50.6 
,50.0 
64.9 
48.0 
64.3 
55.1 
50.2 

55!6' 
54.0 
48.0 
65,2 
51.9 
48.3 
63.6 
48.5 
53.0 
52.4 
58.3 
47.4 
46.1 
48.2 

b\'.b 
51.4 
56.0 
54.6 
61.4 
64.6 
51.1 
51.6 
54.9 
53.4 
50.6 
51.7 
49.9 
J8.2 
54.2 
51.7 
62.3 
54.0 

'bl.S 
50.8 
51.9 
63.2 
48.6 
47.3 
47.4 
63  9 
55.6 
48.8 
48.9 
53.3 
51.9 
61.4 
53.1 
.13.6 
52.5 
48.4 
53.1 
62.7 
,52.0 
53.3 
53.0 
47.1 
52.7 
47.2 
49.0 
55.1 
53.7 
48.8 
64.2 

51.4 
51.8 

95 
93 
92 
95 
97 

100 
91 
99 
96 
92 
94 

100 
91 
95 
99 
94 
80 
95 
95 
94 
95 
96 
90 
97 
95 
98 
97 

100 
90 
87 
94 
97 
97 
94 
95 
96 
93 
95 
93 
95 
94 
97 
93 
96 
95 
94 
96 
97 
95 
96 

96 
96 
93 
91 
91 
94 
92 
89 
94 
96 
89 
92 
94 
96 
94 
94 
94 
90 
92 
96 
93 
94 
96 
94 
92 
96 
87 
88 
96 
97 
93 
93 

94 
100 

Aug.  15 

do.    15+ 

July   11 

do.     8+ 

Aug.    8+ 

do.    15 

do.     3+ 

do.    16 

do.    16 

do.   15 

do.     8 

do.   15 

do.    17 

do.    15 

June  26 

Aug.  16 

do.    16 

July   101 

Aug.  16 

do.     3+ 

do.    15 

do.   16 

do.    16 

do.    16 

do.     3+ 

do.   15 

do.   15 

July   101 

Aug.  16 

do.    16 

do.    18 

July     8 

Aug.  15 

do.    16 

do.   16 

July   11 

do.   11 

Aug.  15 

do.    17 

do.    16 

do.    16 

do.    17 

do.   161 

do.   16 

do.    15 

do.    15 

do.    15 

do.    15 

July   17+ 

Aug.  15 

Aug.  15+ 
do.     8 
do.     3 
do.    16+ 
do.     3+ 
do.     3 
do.     3 
do.     8 

July    8+ 
do.     8+ 

Aug.    6 
do.     3+ 
do.   16 

.Tuly     8+ 

Aug.    3 
do.     3 

July     8 
do.     8 

Apr.  28 

July  25 

Aug.  16 
do.     8 
do.     7 
do.   16 
do.     4 

July     8+ 
do.     8 

Aug.  20 
do.   16 
do.   16 
do.     3 
do.     8+ 

Aug.  16 
July   10+ 

1 

0 
8 

-3 
0 
1 
2 
4 
6 
1 

-8 
4 
0 
2 
8 

-6 

-20 

8 

7 

-19 

10 

I 

-7 

-19 

8 

1 

10 

-6 

-5 

-9 

-3 

-6 

-6 

11 

-1 

-6 

5 

-2 

-5 

9 

3 

3 

-13 

-12 

-12 

5 

-2 

1 

-1 

-3 

3 

-10 

6 

1 

-6 
-14 

-7 
2 
8 

-3 
0 
4 

-3 
1 
3 
8 
8 

-3 
4 
2 
3 
8 
6 

-5 
0 
-13 
0 
6 
7 

-4 
3 

1 
-20 

Jan.  19 

do.     9 

do.    19+ 

Nov.  26 

Jan.   19 

Nov.  27 

Jan.  18 

Nov.  27 

Jan.   19+ 

do.    19 

do.    19 

Nov.  26 

Feb.  28 

Nov.  26 

do.   26+ 

Jan.   19 

do.    19 

Nov.  26 

Jan.   19 

do.    19 

do.    191 

Nov.  26+ 

Jan.     9 

Nov.  26 

Jan.   19 

do.   19 

do.    19 

do.   18 

do.    18 

do.    19 

do.    19 

Nov.  25+ 

do.   27 

Jan.   19 

do.    19 

Nov.  26 

do.   26 

Jan.   19 

do.    19 

Nov.  27 

Jan.   19+ 

Nov.  27 

Mar.    4 

Jan.    19 

do.    19 

do.    19 

do.    19 

do.    19 

do.    19 

Nov.  26 

Jan.   28 
do.     9 
do.     9 
do.     91 
do      9 
do.    )9 
do.    19 
do.     9 
do.     9 
do.     9 
do.     9 
do.     9 
do.     9 
do.  28 
do.     9 
do.     9 
do.     9 
do.     9 
do.  27 
do.     9 
do.     9 
do.   28 
do.   26 
do.   26 
do.     9+ 
do.    28 
Nov.  26 
Jan.     9 
Feb.     1 
Jan.     9 
do.   19 
do.     9 

Mar.    4 
Jan.  19 

26 
51 
19 

7 
63 
49 
42 
42 
51 
29 
61 
46 
45 
32 
65 
35 
24 
34 
69 
20 
25 
51 

9 
61 
41 
55 
48 
13 
34 
33 
26 
24 

1 
22 
67 
29 
63 
61 
44 
49 
42 

6 
64 
23 
44 
68 
89 
52 
23 
50 

49 
16 
13 

8 
34 
27 
10 

6 

42 
12 
21 
66 
30 
42 
31 
42 
57 
47 
46 

2 
18 
54 
18 
67 
33 
26 
56 
19 
50 
25 
49 

8 

66 

51.14 
30.72 
59.70 
31.24 
52.74 
36.16 
39.12 
33.01 
62.53 
43.24 
34.38 
43.02 
54,. 51 
.52  02 
37.13 
51.99 
44.03 
39.35 
36.73 
41.56 
38.86 
33  93 
28.81 
42  48 
32.19 
46.60 
37.93 
41.48 
41.17 
59.04 
41.72 
53  82 
36.24 
53  96 
46.92 
56.23 
50.23 
39.11 
37.91 
34.72 
49.73 
31.32 
33.15 
52.96 
35.38 
28.08 
50. 2S 
33.50 
44.73 
38.75 

44.29 
37.30 
41.67 
34.43 
36.79 
43.61 
37.63 
44.61 
41.84 
32.14 
35.08 
3S.00 
37.98 
38.95 
37.68 
41.45 
37.28 
45.89 
35.42 
43.14 
36.42 
42.04 
35.10 
33.22 
39.00 
34.89 
36.13 
38.21 
36.00 
29.81 
41.38 
33.97 

39.48 
40.81 

10.51 
4.29 

11.26 
4.00 
9.98 
4.20 
5.75 
4.66 

12.18 
6.63 
5.19 
8.98 
6.79 

10.13 
5.25 
8.76 
6.15 
5.26 
4.41 
7.29 
8.76 
4  47 
3.98 
7.11 
6  08 
6  86 
4.51 
5.87 
7.78 

10.46 
6.16 

10.00 
5.26 
8.08 

10.06 

11.51 
8.14 
7.78 
4.97 
4.80 
9.47 
4.65 
4.16 
9.00 
5.42 
6.87 
9.47 
4.81 
6.50 
4.96 

6.04 
6.46 
6.70 
4.41 
7.38 
7.96 
5.95 
6.72 
4.91 
4.06 
5.08 
5.54 
6.60 
5.18 
6.21 
6.01 
5.6M 
6.64 
4.50 
5.95 
6.18 
5.25 
5.09 
4.30 
5.03 
5.64 
5.31 
6.94 
5.80 
6.31 
6.28 
5.07 

7.42 
12.18 

June 
May 
July 
June 

do. 

Sept. 

May 

July 

June 

July 

June 

July 

Sept. 

July 

May 

July 

Sept. 

do. 

do. 

do. 
July 

do. 
June 
July 
Sept. 
June 
Sept. 

do 

do. 

do. 

do. 
July 

do. 

do. 
June 

do. 

Sept. 

July 

do. 

do. 

do. 
May 
June 

do. 
July 
June 
July 
Aug. 
July 
June 

June 
May 
July 
June 

do. 
Sept. 
June 

do. 
May 

do. 
June 
.July 
.Tune 
Julv 

do. 
June 
May 
June 

do. 
May 
June 
Mar. 

Tune 
Sept. 
June 
Mar. 
June 
July 
June 

do. 
Sept. 
June 

Sept. 
June 

2.13 
0.61 
2  09 
0.94 
2.12 
1.83 
0.60 
0.91 
1.81 
2.04 
1.43 
1.82 
2.40 
1.12 
1.51 
2.44 
1.36 
1.96 
2.03 
1.32 
1.44 
1.39 
1.23 
1.9B 
0.82 
2.35 
1.18 
1..58 
1.60 
1.51 
1  99 
1.74 
1.46 
2.30 
1.83 
1.82 
2.20 
1.77 
1.50 
1.87 
1.86 
1.05 
0.86 
2.00 
1.21 
0.66 
2.14 
1.43 
2.07 
1.63 

1.83 
0.97 
1.48 
0.82 
0.96 
1.80 
1.47 
1.38 
1.28 
0.95 
0.64 
1.18 
1.36 
1.51 
1.09 
1.43 
1.05 
1.59 
1.27 
1  22 
1.26 
1.00 
1.20 
0.89 
1.71 
1.34 
0.99 
1.11 
1.45 
1.06 
1.46 
0.88 

1.46 
0.28 

Mar. 
Oct. 
Apr. 
Oct. 
Feb. 
Apr. 
Oct. 
Feb 
Apr. 
Feb. 
Dec. 
Aug. 
Feb. 
do. 
do. 
Oct. 
Mar. 
Apr. 
Feb. 
Oct. 
Jan. 
Oct. 
do. 
Jan. 
Oct. 
Feb. 
Aug. 
Oct. 
Mar. 
Aug. 
Mar. 
do. 
Apr. 
do. 
Mar. 
Apr. 
Feb. 
do. 
Mar. 
Jan. 
Oct. 
Feb. 
Aug. 
Feb. 
Oct. 
do. 
Apr. 
Oct. 
Mar. 
Jan. 

Dec. 
Jan. 
Dec. 

do. 

Oct. 

do. 

do. 
Dec. 

do. 
Oct. 

do. 
Dec. 

do. 

do. 

Oct. 
Dec. 

Oct. 

do. 
Dec. 

do. 
Oct. 

do. 

do. 
Dec. 

do. 

do. 
Oct. 

do. 
Dec. 

do. 

Oct. 

do. 

Jan. 
Feb. 

23.4 
36.0 
26.7 
25.0 
25.9 
26.5 
31  3 
19.0 
18.6 
25.5 
33.6 
19.4 
42.5 
23.7 
20.5 
43.7 
48.6 
21.6 
19.9 
47  1 
20.5 
26.2 
33.3 
20.5 
38.0 
19.5 
23.9 
19.9 
33,6 
42.0 
29  7 
23.8 

'■24.8' 
20.0 
23.5 
23.4 
24  2 
41.4 
25.1 
29  9 
22.0 
27.8 
28.8 
34.5 
39.7 
26.8 
26  6 
27.5 
17.5 

ioA 
19.1 
30.3 
48.5 
54.3 
55.7 
26.8 
14.2 
50.2 
44.9 
33.5 
40.4 
26.5 
18.9 
34.6 
36.4 
41.8 
19.9 
19.5 
30.0 

23^5' 
28.9 
16.3 
46,6 
.51.1 
29.0 

'42.'6' 
21.0 

38.1 
30.1 

138 
122 
128 
112 
140 
120 

09 
124 
125 
135 
139 
128 
142 
129 
132 
128 

93 
130 
134 
130 
136 
117 
161 
137 
101 
127 
150 
101 
128 
114 

98 
126 
119 
139 
130 
125 
130 
140 
136 
139 
133 
127 
133 
102 
137 
108 
127 
134 
123 
131 

160 
110 
159 
128 
148 
117 
142 
144 
143 
127 
150 
138 
154 
137 
142 
152 
169 
143 
146 
1.52 
12.^ 
165 
117 
142 
150 
121 
15-i 
145 
165 
114 
172 
97 

160 
131 

198 
196 

136 

78 

31 

92 

Blair 

w 

Montgomery 

Bedford 

164 
176 
204 
204 
127 
121 
197 
163 
165 

70 
198 
180 
183 
191 
190 
106 
197 
162 
153 

67 
200 
137 
IBS 

99 
204 

84 
128 
209 
198 
178 
164 
103 
183 
165 
101 

71 
112 
113 
133 
139 
198 
109 
234 
180 
148 
167 
195 

78 
169 
1.52 
106 
195 
225 
179 
127 
134 

52 
188 

44 
116 
159 
139 
231 
154 

85 
100 

90 
148 
133 
1.)8 

78 
126 
154 

57 

73 
150 
1?4 
109 

47 

105 
142 

47 

45 

48 

67 

119 

63 

62 

59 

64 

22 

52 

67 

68 

68 

60 

114 

80 

84 

81 

138 

70 

112 

71 

172 

57 

101 

80 

70 

32 

111 

101 

114 

107 

91 

129 

146 

138 

113 

9') 

126 

48 

117 

82 

92 

82 

82 

87 

102 
108 
72 
64 
44 
75 
51 
75 
133 
12'2 
96 
22 
139 
88 
109 
86 
98 
111 
100 
121 
98 
124 
128 
110 
78 
94 
127 
160 
119 
117 
82 
208 

111 
95 

164 
145 
U3 

94 
119 
181 
116 
143 
136 
273 
115 
118 
114 
116 
115 
145 

88 
119 
131 
170 

95 
116 
106 

94 
104 
180 
167 

86 
135 

76 
100 
148 

75 
109 
135 
148 
115 
139 
142 
100 
119 
139 

79 

93 
135 
116 

83 

185 

88 
141 
196 
126 

65 
135 
163 

98 
191 

83 
299 
111 
118 
117 

48 
113 
169 
165 
154 
119 
108 

99 
177 
161 
117 
181 
132 

96 

74 
174 
110 

149 
128 

Northampton 

Cumberland 

r'arliclft                  

nw. 

Franklin 

Chester   

nw 

Lebanon 

w. 

Cameron 

w 

Bucks 

Adams 

e. 

Schuylkill 

Wayne 

w. 

V  . 

York 

8. 

W. 

Wayne 

w. 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

w. 

w. 

Lancaster 

6\V. 

Tioga  

Marcus  Hook 

Delaware      

SW. 

Susquehanna 

Monroe 

s. 

nw. 

Sullivan 

w. 

Neshaminy  Falls 

New  Bloomfield 

Bucks            

w. 

Perry 

w. 

SW. 

Philadelphia 

Chester 

SW. 

8W. 

Bucks 

nw. 

Berks 

nw. 

Lackavpanna 

s\V. 

nu'. 

Philadelphia 

Cumberland 

Center  

nw. 

Shippensburg 

bW. 

w 

Monroe  

w 

Bradford  

nw. 

Tioga 

n. 

SW. 

Wllliamsport 

Lycoming 

w. 

Vf»rlr                                     

York 

W. 

Ohio  Drainage. 

Jefferson 

Butler 

W. 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

SW. 

8. 

n. 

SW. 

Potter 

Elk 

nw. 

w. 

Westmoreland  — 

Washiiigton 

Cambria 

w. 

w. 

w. 

w. 

Westmoreland  — 
Mercer 

SW. 

Mercer 

nw. 

Westmoreland 

w. 

Westmoreland  — 
Crawford 

w. 

8. 

Beaver 

nw. 

Mount  Lebanon 

Allegheny 

SW. 
8W. 

SW. 

PHttshnrarh     

Allegheny 

Elk 

SW. 

B. 

Mercer 

SW. 

Somerset , 

SW. 

w. 

Fayette 

SW. 

Vandergrift     

Westmoreland 

Warren 

w. 

Greene 

SW. 

Lake  Drcdnaae. 
Erie                

Erie 

SW. 

Vrtr  thn  fltAtAS 

w. 

t  On  other  days  also. 


§  From  all  available  records. 


W.  B.  O.  PhUadelphia-4-2l.59-1200 


Ykah,  1988 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  PENNSYLVANIA  SKCTION 


Stations 


Janu»ry 


Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  103H,  with  DoparturoB  from  the  Normal 

October     NoveiniM  r    I)...  mi.ir      Annual 


Delaware  Ka.sin. 

Alleiuown 

Ardmoi-e 

Bothlolu'ui 

Coatesville 

Cousliohookeu 

Doylestowu 

Frodoricksvilie 

Free  land 

GeorKo  School 

GouUlsboro 

Gratt'rlord 

Hawley 

UoUisterville 

Lakeville 

Lausford 

Lehighton 

Marcus  Hook 

Matamoras 

Mauch  Chunk 

Mount  Pocono 

Neshamluy  Falls 

N-w  Tripoli 

Orwigsburg 

Paluiertou 

Paupack 

Philadelphia 

Phila.  Navy  Yard 

Phila-Point  Breeze 

Phoenixville 

Pleasant  Mount 

Port  Clinton 

Pottstown 

Pottsville 

Quakertown 

Reading 

Sellersville 

Shawmont 

Stroudsburg 

\Veruersville( near ) . . . 

West  Chester 

Westgrove 

Zionsville 

Susquehanna  Basin, 

Altoona 

Ansonia 

Arendtsville 

Baker's  Summit 

Bald  Eagle 

Bedford 

Bellefonte 

Berwindale 

Big  Knob 

Bloomsburg 

Bloserville 

Carlisle 

Carter  Camp 

Center  Hall 

Clearfield 

Colebrook 

Driftwood 

Du  Bois 

Emporium 

English  Center 

Ephrata 

Forest  City 

Galeton 

Girardville 

Gordon 

Hanover 

Harrisburg 

Holt  wood 

Huntingdon 

Huntsdale 

Kylertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown  

Lock  Haven 

Millersburg 

Millville 

Montrose 

Morris  Run 

Mt.  Union  

Muncy  Valley 

New  Bloomfield 

New  Park 

Newport 

Pine  Grove 

Renovo 

Retreat  

Scranton 

Selinsgrove 


3.01 

s.as 

3.06 

3.09 

■2. '29 

•2.85 

3.6' 

3.6h 

3.12 

2  2J 

2.5 

3.  OS 

3.95 

3.75 

3.91 

3.72 

2.3a 

3.28 

4.89 

5.95 

3.24 


2.90 
3.93 
3.76 
2.32 
2.76 
2.36 
3.25 
3.80 
3.04 


3.94 

2.88 
2.19 
2.74 
2.73 
5.10 
2.30 
■i  05 
2.73 
3.53 


3  06 
2  62 
2.3U 
2.36 
2  69 
2.56 
2.25 
2.02 
1.89 


February 


-0.58 
-0.30 
0.10 
0.87 
-1.31 
-0,79 

+6!44 

-0.63 

1.14 

- 1 .25 

+0.44 


+  1.22 

-iias 

+0.56 
+  1.65 
+2. 98 
-0.12 


+  1.56 
+0,96 
-0,98 
-0.50 
-1.18 
-0.38 
-0.33 
-0.48 


+0.38 
-0  94 
-1.38 

-6!5'7 
+  1.72 

-6  77 


+0  06 
+0.53 
-0,61 
-0 


-0.70 


1.9S 
2.41 

2.71 
2.14 
2,56 
2,56 
2,33 
2.57 
2  24 
2. '24 
2.28 
2.75 
2.62 
4.65 
2,61 
1.63 
2,0' 
1,44 
2  41 
2.08 
2.6  i 
1  96 
1,98 
2,65 


March 


April 


2,22 
2,31 
2  12 
2.60 
3,15 
2,3.S 
2  12 
2.40 
1.12 
3.48 
1.54 
1.96 
3,31 
2,64 
3.48 
3,34 
2.46 
2.25 
2.99 
3.82 
2.19 


3  77 
2.35 
2,45 

2.54 
2.19 
2.27 
2,70 
3.61 
1.87 


3.03 
2.20 
1,77 
2  25 
2,16 
2  00 
*2.33 
2,58 
2,65 
3.86 


2.38 
2  34 
*1.31 
1.21 
2,31 
1.14 
2.24 
3.28 
2,24 


-1.24 

-0.77 

-o.ih 

-0,95 
-0,85 


+  1.42 

-ore 

+0.23 

i-6'66 
-1.16 
-1.52 
-1.02 
-1.72 
-0.79 


-1.23 

+  0.01 
-0,69 


2.73 
2.01 
2.24 
2  60 
2.41 

2  43 
2.80 
2. '23 
1.94 

3  16 
3.73 
3,01 
1,94 
2.411-0.62 
1.87-1.15 


-0  41 


+0.15 
+0,01 


-0,34 
-i!25 


+0-43 
+0.26 


-1.14 
-1,19 
-0.99 
-1.17 
0.00 
-1.10 

+i;ii 

0.65 
+0.15 
-1.87 

0.86 


+  0.74 

+6!  05 

0.32 

0.52 

+0'.84 

-0.77 


-0.04 
-0.37 
-0,78 
-1.17 
-0.68 
-0.70 
+0,54 
-1  45 


-0  38 
-1.11 
-1.65 

-i  02 
-1.35 

-i'62 


+0  05 
+0.38 
-1.53 
-1.26 


-0.34 


1.44 
1.94 
3.36 

2.26 

3.1s 

2.04 

2.62 

3.52 

3,24 

2.02 

2.10 

3.44 

3.08 

3,07 

3.46 

1.91 

2.03 

1.66 

1.50 

1.51 

2,45 

2.20 

2  0 

2.35 


2.13 
2.19 
2.16 
2.79 
1.94 
2.24 
2.15 
2.58 
1.95 
1.36 
2.48 
1.76 
1.67 
1.79 
2.83 
3.72 
1.66 
1.68 
2.76 
4.00 
1.74 


3.12 
2.37 
1.62 

1.83 
1.62 
1.56 
2.38 
2,64 
5.89 


2.43 
2.37 
2.45 
2.58 
2  08 
2,23 
2.55 
2.51 
2  66 
3.63 


3.51 
1.67 
3.50 
3,39 
3,81 
3,59 
3  28 
4.26 
3.30 


-1.27 
-1.94 
-1.08 
-1.'23 
-1.01 
-1.48 

-i.79 
-1.73 
-2.40 
-1  67 
-1.14 


-0.50 

-i!9i 

-1.42 
-1.41 
+0.44 
-2.01 


-0.67 
-1.18 
-1.56 
-1.90 
-1.38 
-1.26 
-1.36 
+2.02 


-1  66 
-1.42 
-1.07 

-i"39 
-1.'28 

-i!32 


Mar 


3.14 
2.09 
3,33 
1,81 
2.01 
2,04 
3,10 
4.76 
2.36 
3.38 
1.32 
3.34 
4.47 
4.22 
2.82 
3.09 
1.59 
2.73 
2.98 
2.89 
2.17 


3,60 
2.30 
3.34 
1.92 
1.88 
1.79 
1.82 
3,04 
2.43 


2,53 
2.94 
2.25 
3.38 
2.00 
3,52 
'2.47 
2,14 
1,70 
3.86 


+0.23    2.44 

0.76    2.13 

+0.02    1  83 


-0.14 


-0.03 


2.55 
2.53 
2.72 
2  68 
2,94 
2.10 
3.03 
2  34 
2.11 
2.27 
3.09 
3.06 
2.77 
2,82 
2.56 


-1.09: 
-1.31 

-6!68 
+0.39 
—1.37 


-0.85 
+  1,06 


+0.35 
+0  19 

-0  90 

-0  93 
-1.06 
-1.19 


-0.47 
+0.24 
-0.78 


3,37 
3.16 
3.27 
3,55 
4.37 
2.94 
'3.49 
5.05 
2.79 
*2.73 
2.52 
2.06 
2.67 
2,87 
2,54 
3,33 
2,83 
2.55 
3  66 
2.51 
2.87 
2. 

1.62 
3.07 


+0.01 


+0.60 
+0.59 


+0.63 
-6!  46 


+0.33 
+0.74 


-0.22 
-0.21 


3.42 

2.00 
2.48 
1.60 
2.24 
3.66 
1.99 
3.20 
2.78 
3.15 
2.72 
3.32 
2  14 
1.50 
3.21 


2.18 
2.40 
1.58 
2,39 
2.73 
1.19 


0.57 

1.74 

-0.17 

-1.95 

-1,40 

1.98 

+  6!l8 

-1.26 

0.21 

2.50 

+0.12 


-0.58 

-i!'77 
-0.67 
-1  07 
-0.75 
1.58 


-0.94 
-0.22 
-1.13 
-1.42 
-1.40 
-1.70 
-1.07 
-1.71 


June 


July 


2. 

3.74 
2,89 
2.97 
2.86 
3,44 
3.11 
4.78 
3.42 
3.49 
1.52 
3.74 
3.25 
4,28 
4.03 
4.66 
3,06 
3.29 
3,47 
4.38 
3.18 


3.18 
2.92 
3.30 
2.86 
3.00 
2.77 
2.60 
3.86 
3.44 


-1,28 
-1.12 
-1.02 

-i!33 
-0.05 


+0.58 


-1,60 


-1.08 
-1,21 
-1.72 
-1.45 


-1.29 


+0.20 
-0.16 

+  o'52 
+0.69 
-0,89 


-0.81 
-0,42 

-1,40 

-0  3,1 

+0.02 
-0  21 
-0.47 
+0,20 


-0.43 

-0.68 
-0,41 


+0.05 


-1.07 
-0.75 


-0,77 


-0.90 
+0.39 


-1.70 
-0.31 


1,47 
1.83 
1.99 
1.48 
2,59 
2,42 
1.68 
3  25 
3.11 
'2  83 
2.02 
3.09 
2,, 53 
2  84 
2  67 
1,95 
2.19 
1,7B 
1,63 
1.08 
2.90 
2.12 

2  03 

3  00 


3.61 

1.59 

2.81 

2.09 

2.82 

1,83 

2 

1.46 

1 

1,51 

2,60 

3,37 

3,43 

2.94 

2 


3.80 
3.95 
2.24 
3.29 
3.46 
2.64 
4.67 
2.84 
3.84 
3.60 


4.29 
3.13 
5.76 
5.38 
2.73 
3.54 
3.40 
4.12 
5.23 


-2.09 
-1,53 

-i!67 

-i.on 

-1.28 


—0.58 


-1.80 
-0.39 


-1.17 
-1.53 
-1.38 
-0.50 
-1.1 


-1,14 
-0,95 
-0.49 


+0.03 


-1.13 
-0,69 


-2.02 


-1,17 
+0. 


+0.17 
-0.99 


4,05 

3,56 

3,90 

5,75 

5.07 

4.22 

3,48 

5.03 

3.47 

3.27 

3.67 

4.14 

2.94 

4,69 

5,64 

4, '26 

3.45 

3.33 

3 

3.75 

3.81 

3,46 

3,93 

3.2' 


-1.04 


+0.27 

0.51 

+  1.92 

+  1,95 


+0,07 


10.51 
9.52 
9.98 

12 ,  18 

10.69 
7.43 
6.05 
5.91 
9.93 
5.91 
4.78 
4.80 
6.04 
5.10 
7.02 
6.30 
6.82 
6.45 
7,69 
6.95 

10.27 


+  6.571  8 
f5,69|ll 
+  6,12    7 
+  7.98I  8 
+6.74!  7 
+3.48  10 
10 
+0.96 
+  6.26 
+  1,40 
+0.87 
+  0.95 


2.97 

7.03 

2.6 

4.45 

2.93 

4.00 

3.85 

4 

2,76 


-0,29 
+0.18 

+  i!37 
+0,70 
+0,63 


-0.72 


+0,6X 
+0..50 


+0.90 
+  1.72 
+0.89 
+0.01 
+0..56 
-0.07 


+0.51 
+0.13 
+  0.01 


4.24 
2,83 
2  12 
2.92 
3,53 
3,. 57 
4,36 
3.62 
4.13 
3.67 
4.98 
4.16 
•4.44 
8.23 
3.17 


+0,19 


-0,91 
-0,15 


+0.31 

+i.i7 


+1  44 
+0.31 


—0.04 
-0.53 


2,70 
2,59 
5.62 
4,86 
2,89 
5.03 
4.36 
5.38 
5,19 
3,1! 
6  72 
1  44 
5,33 
4,47 
4,31 
3,58 
2,92 
6,35 
3.69 
1.57 
3.98 
6.89 
4,. 59 
6,t-6 


August 


September 


+2.65 

+2'0'2 
+  1.46 
+  3.12 
+  1,19 
+  6.40 


+  4.78 


-0,88 
+3.19 
-2,42 
+  0.32 


-0,38 


-2,62 
-1,27 

+  6!  56 
-1,72 
+0.94 


+0,85 


2, 

1 

2.94 

2  86 

2. '27 

3.63 

3.80 

3,03 

3,63 


+3.36 


+  3.60 
+  2,82 
+  2,37 
+0.88 
+  3.85 
+  3.22 
—2,99 
+4,03 
+3,27 
+  1.59 
+3.10 
+  3.52 

+5!i8 
+0,02 

+  4 '.83 


1.40 
1.74 
0.94 

1.V8 


-0.06 


4.40 
4,29 
2.78 
4,43 
4.22 
3.78 
3.90 
3.52 
4,58 
3  16 
6,68 
3  25 
3.93 
4.64 
2.58 


-3.09 

-6!  27 
-0  12 
-0.43 
-0.67 
+3,14 
-0.43 


+  2  83 
+0.67 
+2,51 


+0.14 


+0.31 
-0  10 


-0.46 
+6'.  74 


+  1.60 
-0. 


+0.97 
-1.55 


4.83 
3,13 
5.47 
5,31 
2.0a 
6,63 
1.69 
4.00 
3.13 
2.89 
8,98 
4,69 
2,40 
9.28 
8.76 
3.58 
2,65 
8.76 
4.47 
1.92 
1.61 
7.11 
3.06 
4.35 


+  0.1- 


4.1 

8.05 

2.98 

4.08 

3.46 

2.46 

4.00 

5.25 

6.27 

5.73 

6.76 

2.23 

5,91 

4,97j+0 

4.80+0 


-2.65 
+  1.21 
+0,16 
-0.80 
-1.11 
-3.U9 

-2.06 
-2.11 
-1.89 
-1,79 


2.88 

5.64 

2.07 

4.10 

2.62 

5,83 

6,78 

5.12 

1.70 

2,70 

4,85 

3.11 

2 

3.81 

4.23 

4.89 

2,95 

3.29 

3.31 

3.84 


1.16 
0.85 
8.53 
1.98 
1.60 
1.47 
2.96 
3.54 
3.41 


0,68 


2,37 


+  0,76 

+0/28 

-0.87 

-0,02 

2.75 

1.48 


+  1.68 
-2.35 
-0.52 
-2,66 
+  1,07 
+  1,43 
+0,33 
-3.47 
-1  62 
+  0.19 
-1,98 
-1.63 

-6^88 
+0,65 


-2.33 
-2.65 
+  3 
-1.68 


-0.57 


7,22 

7.88 
7.87 
6.39 
"7. 39 
9.14 
6.06 
6.79 
8.. 50 
6.15 
6.20 
7.29 
6.42 
6.99 
7,63 
9  40 
5,87 
8,84 
•7,87 
10.46 
7.7] 
6.45 
5  52 
6.5' 
7.12 
7,35 
9.40 
9.K'. 
7.91 
7,01 
7,H5 
4  70 
6,48 
8.14 
4,70 
6.72 
7.56 
7.60 
6,56 
6.64 
8.67 
6.65 


3.17 

3.15 

2, 

2  85 

2,44 

3,66 

2,39 

2.23 

3.97 


3.98 
2. 

1.48 
4.31 
2.46 
2.26 
1.641 
2.78 
1.95 
*1.11 
1,82 
3  25 
1  15 
4.47 
4.97 
3.99 
4.28 
2.01 
3  25 
3.18 
2.11 

3  04 
2., 55 

4  79 
2.72 
1.18 
3,42 
2.38 
3,74 
4.43 
3.77 
3,13 
4, '20 
4,95 
3,78 
4,26 
1,28 
0.72 
1.62 
2 


-1.83 
-1.86 

+  6!38 
-1.66 
-2.83 


-2,03 


-2,44 
-1.30 

-6!35 

+0.81 

0.53 

+0.24 

1.91 

0.63 


+  3.88 
+  4.31 
+4.63 
+2.99 
+  3.67 
+  5.54 

+2!94 

+  5.04 
+  2.39 
+3.03 
+4.08 


+3.90 

+  Z27 
+  5.66 
+  4.01 
+  6.02 
+4.28 


+  3. '28 
+  3,17 
+  4.21 
+  6.26 
n-5.65 
+  4.64 
+  3.12 
+  3,30 
+  1.70 
+2.41 
+  4.25 
+  1.49 

+  4^40 
+  4.12 


+3.12 


+0.22 
+0.26 
-1.17 
+0.05 


0.45 


-1.04 
-0.92 
+0.36 


-2.83 


—0.33 
+0.08 


-1.50 
'6'26 


+0.10 
-2.26 


-2.07 
-1.76 


3,49 

4,20 

2,73 

2.87 

3.52 

5.12 

2.14 

2.51 

3.. 58 

2.70 

4,65 

6,38 

3.49 

4  92 

5. 43 

5,26 

4.41 

4.20 

2.59 

2,63 

1.39 

4,62 

6.08 

5 

3,52 

4.. 51 

3.01 

3.62 

7.78 

4.87 

3,05 

6.16 

2,23 

2.95 

3.48 

5.02 

2,99 

4.98 

5.42 

3.62 


3,04 

3.13 

3.10 

2,35 

2,18 

2.64 

2.98 

2.>)3 

2.66 

2.14 

2.26 

1..3'; 

1.03 

1.66 

2.72 

3.14 

1.58 

2.61 

3.01 

2.85 

2.71 

3.00 

3.67 

2.57 

1.45 

2,09 

2.16 

2.10 

3,05 

2.62 

3 

2,44 

2,97 

3,03 

2  49 

2.79 

1.86 

2.90 

2.56 

2.69 

2.03 

3,03 


0,61 
0.74 
1.70; 
1.45, 
0.66 
0.94 
0.90 
0,77 
1.78 


-0.51 
-0.18 
-0.25 
-1. 01 
-1.51 
-1.17 

-i!36 
-1.04 
-1,78 
-1.40 
-2.04 


-1.18 

-6!77 
-0.63 
-0.89 
-1.83 
-1.31 


2.98  +0  22 
8.40+0.03 
3.19+0.32 


-0.82 
-2.26 
-0.72 
-0,95 
-0.76 
-0,&' 
-1,64 
-0,94 
-0,93 
-1.12 
-0.89 
-0.63 

-i!39 
-0.84 


+0.10 


+1.43 


+2.60 
-6'.57 


62 


2.54 
2.04 
1.37 
0.60 
1.78 
2.73 
1.57 
1.99 
1,45 
0.83 
2,82 
2.31 
1.00 
2.66 
2,44 
1.99 
2.42 
2,16 
1.39 
1,81 
1,23 
2.53 
0.82 
2.71 
1.34 
1,66 
2,28 
1.8( 
2.0' 
1.30 
*1.50 
2.31 
1.91 
2.25 
1.92 
3,16 


-1.03 


-2.58 
•2,44 
-1  80 
-1,92 


-2,29 


2,48 
3.62 
3.06 
2.86 
5.62 
3.19 
6,02 
3.86 

3  51 
4.67 
4.11 
3.71 

4  61 
2.72 
3.29 
5.34 
4.33 
3.44 
4, 36 
4.07 
4.75 
3.64 
3.11 
4.20 
3.13 
2. 
3. 

3.70 
3,19 
4.58 
2.94 
3.14 
2.17 
2.87 
3.70 
3  51 
2.85 
2,66 
4.28 


2.62 
2.23 
3  21 
2.20 
1.97 
2.57 
1.36 
2.32 
3,27 


-0.46 
+0.60 
+0.10 

+2!  49 
+0.32 
+  1.80 
+0.90 
0.88 


+  1.12 

-o!i3 

+0.48 
+2.18 
+  1.12 
+0.41 


-1,05 
-1.36 

-2W 
-1,61 
-0.79 


-0.28 
-1.18 


031  1.07 

. .  2,08 

.26  1.61 

.31  1.98 


-1.68 
-1.88 
-0.95 
-0.51 
-0.65 
-1.68 


-0.56 
-2.01 
-0.68 

-i!47 


-1.49 

-2.15 


-1.30 

-i!i5 


-0.90 
-1.96 


-1.42 
-1.59 


+2.16 

+  0.82 
+0.41 
+  1..^7 
+0.19 
-0.13 
-0.57 
+0,89 
+0,70 
+  1.65 
-0.20 
+0.41 

+  6!04 
+0.51 


-0.23 


+0.20 
-0.06 
+0.83 
-0.27 


-0.93 


2. 

3.44 

2,82 

2,44 

2.76 

3.98 

2.38 

2.28 

2.80 

2.21 

2.87 

2,49 

3.14 

4,91 

4,33 

4,17 

3.83 

2.49 

2.65 

2.63 

2.49 

2.88 

2,, 57 

3,93 

3  14 

2.92 

2.99 

2.42 

3.26 

2,62 

3,06 

2.86 

3.28 

2.08 

3.21 

4.18 

2.62 

4.02 

3.24 

2.77 


+0.23 
+  1.12 

+  6!36 
-0.21 
+  1.66 


67-0. 

97+0, 
82|-0 
0 


+  1.24 


61.14 

59.70 
62.74 
62.53 
49.08 
50.05 
49.79 
54.51 
52. 02 
44.03 
38.35 
41.56 
50.07 
47.06 
56.01 
59,76 
41.48 
48.44 
,58.98 
59.04 
53.82 


•0.86 


-0.04 

+6!  61 

+0.14 

+  i!83 
+  1.25 
+  1.91 
+  1.57 
+0  30 
+0.42 

+0^50 
-0.30 
+  1.42 

+0.81 

+6'.  61 
-0.73 

+6.09 

-6;98 

+6!65 
+0.07 

+6.47 
+0.30 

1.91 

1.65 

4,18 

2.46 

2.00 

2.56 

2.38 

1.37 

3.12 

3.64 

2.58 

4.01 

1.63 

3.56 

0.94 

3,31 

1.22 

1.10 

1.43 

1.92 

2.57 

4.37 

1.54 

4.84 

4.83 

3.70 

3  65 

2.12 

3.01 

4.02 

1.34 

2.78 

1.20 

4.14 

2.26 

2.54 

3.24 

3.21 

3.92 

2.42 

3.91 

4.30  +1 

3.00 

2.94 

2.99 

4.99 

1,83 

3.84 

3.61 

3.40 


0.24 


1.79 


30.72 
29.32 
40.51 
32.77 
27.81 
31.24 
31.19 
34.51 
35.79 


+7.07 
+  12.10 
+  10,71 
+  6,28 
+  7,89 
+3,34 

+6!6i 
+7  81 
-1.31 
-6.42 
+  3  47 


+  13.21 

-6!'27 

+9.67 

+  11.22 

+  12.73 

+7.83 


+  15.17 
+  1.23 
+  6.51 
+0.97 
+  11.61 
+  11.03 
-1.66 
+3.13 


+4,93 
+  3.30 
-2.98 

+Y.hk 

+8,22 
+  3,25 


-8,07 
-5.58 
-2.68 
-6.38 


-7.21 


36.18 
35.16 
36,35 
39.12 
34 .  17 
43.24 
28.60 
39.46 
34.38 
27.86 
43.02 
40,31 
31,89 
54 .  67 
51,99 
39,35 
36,73 
38,86 
33.93 
28.69 
28.81 
42.48 
32,49 
46,60 


0.31 


+  0,32 


37.93 
38,24 
31,62 
41,17 
37.26 
35.12 
41,72 
36,24 
38.86 
37.93 
52.17 
32.09 
40.20 
87.91 
34.72 


-9,99 
-5,26 

+6^97 
-9,81 
-0.85 


-9.21 


+2.68 
-0.56 

+4.66 
+4.24 
-0.63 
-1,21 
+3.00 
-6.03 


+2.64 
-1.79 
+4.10 


-2.19 


+2.09 
-1,86 


-1.40 
-2'.  75 


+7.18 
-5,99 


-0,7? 
-6.33 


•  Monthly  amount  interpolated ;  annual  amount  partly  interpolated. 


(Continued  on  page  75). 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  PENNSYLVANIA  SECTION 


Year,  1938 


m 


Monthly  and  annual  Precipitation  for  the  Year  1938,  -with  DepartxireB  troxa  the  Normal. -Continued 


Stations 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

a 

a 

la 

a 

s 

a 
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o 

o 

■s 

£ 

TS 

m 
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ID 
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o 

'■S 

9 

$ 

s 

B 

S 

a 

3 

5 

g 

S 

a 

P. 

n 

a 

-g 

a 

C 

'S 

■g 

Q 

■e 

"S 

■^ 

£ 

o 

e 

g 

CD 

£ 

£ 

0) 

PLi 

fi 

fu 

fi 

Ph 

n 

Oi 

o 

Q^ 

a 

h 

Pi 

July 


Susquehanna  Basin 
(Continued) 

Shade  Gap 

Shippensburg 

State  College 

Sunbui-y 

Susquehanna 

Towanaa 

Weikert 

Wellsboro 

Wilkes- Barrel 

Wilkes-Burre^ , 

Williamsport 

Williamstown , 

York 

York  Haven , 


Ohio  Basin. 


Beaver  Falls 

Blairsville 

Bradford 

Brookville 

Buckstown 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

Clarion 

Claysville 

Confluence 

Connells  villa 

Corry 

Coudersport 

Dahoga 

Derry 

Donora 

Dunlo 

Ebensburg 

Franklin 

Greensboro 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kregar 

Lake  Lynn 

Linesville.  

Lock  No. 2   (Neville). 

Lock  No.  4 

Lock  No.  6 

Lycippus 

MarienviUe 

McKeesport 

Meadville 

Mercer 

Midland 

Mosgrove 

Mt.  Lebanon 

Natrona 

New  Castle 

Newell 

Parkers  Landing 

Pennline 

Pittsburgh 

Punxsutawney 

Ridgway 

Roche-ter 

Saltsburg 

Seward 

Sharon 

Sharpsville 

Smethport 

Somerset 

Springdale 

Springs  

Titusville 

Union  City 

Uniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Westford 

West  Newton 


Potomac  Basin 

Buffalo  Mills 

Chambersburg 

Gettysburg 

Hyndman 

Lake  Basin 

Erie 

Raymond 


1.86 
•2.28 
3.00 
2,94 
2.40 
1.62 
2.76 
2.26 


2.56 
2.39 
3.00 
1.63 
1.96 


2.21 
1.90 
1.54 
3.63 
2.04 
0.97 
2.53 
1.89 
2.83 
2.18 
2.10 
2.25 
1.92 
2.53 
2.22 
3.14 
1.H2 
2.15 
3.48 
2.29 
1.87 
2.48 
1.70 
1.99 
2.07 
2.67 
2.38 
2.18 
1.64 
2.06 
2.36 
2.70 
3.29 
*2.59 
1.68 
1.34 
1.09 
2.40 
2.46 
1.87 
2.52 
L.98 
2.26 
2  12 
1  92 
1.98 
2.49 
2.40 
2.37 
2.58 


1.66 

2.25 

2.13 

2.31 

2.59 

1.95 

2.14 

1.62 

2.09 

2 

0.87 

2.43 

2.55 

1.49 

1 


2.00 
2.06 
2.18 
1.53 


1.46 
1.00 


-0.08 
-0.29 

-6!  52 
-0.49 
-0.01 


+0.17 
-0.57 
-0.06 
-1.44 
-0.90 


-0.68 

-2.08 
+0.40 

-2]26 
-1.23 

-i.oi 

-1.07 

-1.88 

-2!26 
-0.52 

-6.'74 
-0.96 

-6!ii 

-1.13 
-1.48 
-0.95 
-1.93 
-1.22 
-0.87 
-1.65 
-1.13 

-i^eo 

-0.93 
-0.67 
-0.93 
-0.84 


-2.00 


-1.16 
-1.04 

-i!22 
-0.71 
-1.55 
-0.93 
-1.07 
-0.51 
-0.75 

-6!94 


-1.16 


-0.71 
-2.52 
-0.82 
-2.19 


-1.61 
-1.18 
-2.36 
-0.54 

-ileo 

-1.53 


-0 
-1.08 
-1.15 
-1.53 


-1.31 


1.46 
1.05 
2.45 
2.69 
2.39 
2.11 
3.43 
2.47 


3.11 
2.85 
2.61 
1.79 
1.76 


-0.02 
-0.14 

+o!i2 

+0.69 
+0.45 


+0.53 
+0.35 
-0.06 
-0.96 
-0.99 


+0.13 


2.41 

3.36 

5.33 

3.85 

2.23 

2.37 

3.30 

2.90 

5.14 

3.53 

3.10 

2.80 

4.39 

3.74 

5.27 

3.58 

2.86 

2.54 

3.78 

3.66 

3.57 

3.57 

3.52 

2  94 

3.83 

2.69 

3.18 

3.24 

4.28 

2.20 

3.31 

2.98 

3.82 

4.87 

2.16] 

3.67+1.15 

2.59 

2.621 

+  1.65 
+0.05 


+2.71 
+  1.72 

-0.03 
+0.44 

+2 '55 
+  1.06 
+0.17 

+  i!58 
+  1.52 

+o!5i 

+0.60 

+  i'64 
+  1.17 
+0.98 
+0.82 
+0.95 
+0.71 
+  1.48 
-0.79 
+0.12 

+i!9i 

-0.25 
+0.82 
+0.28 
+  0.69 


3.89 
2.50 
2  94 
3.01 
3.13 
4.02 
5.05 
2.82 
3.51 
3.91 
2.67 
3.44 


2.08 


+0.82 
+0.91 
+  1.21 
+2.99 
+0.20 
+  1.22 
+  1.54 

+6!63 


+0.08 


4.04 
2.70 
3.66 
3.55 
4.89 
5.06 
3.46 
3.63 
1.94 
5.07 
4.18 
4.88 
2.87 


1.23 
0.91 
1.51 
0.28 


4.12 
3.22 


+  1.85 
-1.20 
+  1.04 
+0.36 


+0.59 
+0 
-0.87 
+2.73 

+  2'75 
+0.09 


-0.92 
-1.75 
-1.25 
-2.30 


+1.54 


3.30 
3.36 
3.41 
3.48 
1.47 
1.71 
3.34 
1.91 


1.52 
2.47 
2.07 
2.87 
2.86 


3.70 
4.48 

2  83 
5.02 
3.79 
3.19 
4.92 
3.36 
4.91 
4.07 
4  52 
3.12 
3.98 
3.02 
4.47 
3.37 
3.26 
4.93 
2.93 
3.98 
3.83 
4.03 
4.12 

4  72 
4.09 

5  10 
4.58 
3.02 
3.48 
3.69 
3.54 
4.32 
4  99 
'3  Q4 
2.52 

3  3.-1 
5.89 
5.04 
4.11 
3.41 
4.61 
5.25 
3.73 
5.74 
3.63 
3.21 
4.07 
3.04 
4.45 
3.79 


+0.07 
+0.21 

-o!88 
-0  41 
-0.75 


5.64 


3.27 
2.83 
3.. 50 
2.83 


2.96 
3.34 


-1.39 
-0.75 
-1.20 
-0.24 
+0.03 


+0.41 

— o!72 
+  1.77 

-6.25 
+  1.17 

+  i.23 
+0.74 
+0.67 

+  6M7 
-0.29 

-6.'49 
-0.25 

-6!7i 
+0.63 
+  0.17 
+0.61 
+0.75 
+  1.40 
+0.87 
+  0.60 
+0.33 

+0.34 
+0.35 
+0.05 
+0.58 
+  1.06 


-0.05 


+0.72 
+0.11 

+2  21 
+0.62 
+  1,99 
+0.71 
+  0.18 
+0.77 
-1.21 

+6;66 


+2.8 


-0.8 
-0,58 
+0.44 
-0.42 


+0.03 
+  1.44 
-0.86 
-0.02 

+6!4i 
+0.31 


-to. 17 
-0.44 
-0.02 
-0.43 


+0.34 


1.26 
1.38 
2.16 
3.09 
2.02 
2.17 
2.80 
1.94 


4.21 
3.06 
2.35 
1.87 
1.85 


3.79 
3.74 
2.90 
4.74 
1.96 
3.96 
3.98 
3.33 
5.22 
3.52 
2.85 
2.33 
4.32 
3.17 
4.19 
3.71 
3.52 
2.25 
3.59 
3.35 
3.73 
3.81 
3.70 
3.56 
3.83 
2.93 
3.10 
3.90 
3.84 
3  46 
3.80 
4.30 
3.68 
3.74 
3  24 
3.19 
3.67 
3.78 
4.28 
4.55 
4.44 
4.20 
2.89 
4.82 
3.03 
3.27 
4,21 
4.19 
3.82 
3.84 


3.50 


3.04 
2.90 
3.98 
2.32 
3.71 
3.53 
3  43 
4.37 
1.43 
2.92 
2.76 
2.63 
4.04 


1,66 
1.28 
1.92 
1.42 


3.61 
1 


-1.44 
-0.47 

-6'92 
-1.41 
-1.12 


+  1.28 
-0.58 
-1.13 
-1.32 
-1.37 


+0.78 

—6]  90 
+  1.84 

+6!  59 
+0.10 

■i-V.M 
+0.13 
-0.84 

+6  [to 
-0.47 

-6!62 

-0.11 

+6.'39 
-0.15 
+0.46 
+0.41 
+0.24 
+0.15 
+0.70 
-1.02 
-0.95 

+0M 
+0.39 
+0.49 
+0.83 
-0.14 


-0.34 


3.94 

4.65 
3.38 
3.25 
2.66 
2.19 
2.82 
2.27 


+  1.22 
+  1.06 

+6!78 
+0.04 
+  1.24 
-0.18 
+0.35 
+0.91 
+  1.16 

+6!  59 


+0.46 


+0.21 
-1.89 
+0.68 
-1.67 


-0.30 
+0.78 
-1.42 
-0.70 

-6!  24 
+0.82 


-1.91 
-1.96 
-1.71 
-2.00 


+0.88 


4.08 
2.90 
4.87 
4.38 
4.85 


6.08 
4.53 

2.78 
4.12 
4.33 
5.46 
4.29 
3.82 
3.98 
4.86 
4.26 
2.93 
2.51 
2.88 
3.07 
4.91 
4.06 
4.32 
3.65 
2.36 
4.26 
4.59 
3.65 
4.21 
4.69 
5.63 
4.82 
4.26 
3.19 
5.56 
4.53 
5.50 
4.86 
2.24 
3.75 
2.30 
4.01 
5  95 
3.82 
5.13 
5.81 
4.86 
4.77 
4.95 
2.82 
4.10 
4.14 
3.73 
6.56 
4.36 


-0.51 
-0.67 

-i.'i7 

-1.07 
-1.13 


3.72 
4.17 
2.43 
4.41 
4.79 
4.61 
1.88 
2.40 
4.49 
4.77 
4.24 
3.56 
4.88 
4.01 
3.93 


4.07 
4.45 
5.26 
3.31 


3.10 
3.03 


+0.93 
-0.93 
+1.06 
+1.36 
+  1.80 


+2.87 

-i!i2 
+0.70 

+  1.93 
+0.18 

+6!24 
+  1.27 
+0.27 

-2. '66 
-0.89 

+i!27 
+0.61 

-6!  69 
-1.52 
+0.57 
+0.81 
-0.16 
+0.08 
+1.46 
+  1.54 
+0.89 

-6^84 
+2.29 
+1.08 
+  1.62 
+0.88 


-1.81 


-0.40 
+  1.31 

+  i!29 
+  1.66 
+1.28 
-1  46 
+0.89 
+0.56 
+0.17 

+  l!6'2 


+0.53 


-1.62 
+0.03 
+1.18 
+0.66 


+0.86 
+  1.19 
+0.98 
-0.46 

+6 '36 

+0.30 


+0.95 
+1.06 
+  1.56 
+0.39 


1.47 
2.00 
4.16 
3.57 
4,81 
4.18 
3.40 
6.87 


6.38 
2.53 
5  16 
4.96 
3.00 


2.95 
5.72 
5.74 
6.04 
2.98 
5.40 
5,07 
4.41 
6.09 
7.38 
3.34 
6.22 
3.73 
5.95 
6.72 
4.53 
3.43 
3.26 
5.08 
3.69 
5.66 
5  60 
4.08 
4.17 
6.01 
3.24 
4.90 
6.22 
3.85 
5.71 
5.00 
6.70 
6.64 
6.21 
4.48 
4.50 
4.51 
4.36 
6.31 
5.18 
5.78 
5.18 
5.09 
4.42 
4.28 
3.99 
4.01 
5.03 
3.91 
4.40 


+0.04 
-0.73 

+6!  36 
-0.73 
+3.14 


3.72 
3.45 
4.11 
5.31 
4.40 
3  90 
4.02 
3.23 
5.80 
6.44 
5.31 
4.96 
5.07 
5.83 
6.18 


2.45 
1.76 
2.57 
1.86 


-0.30    3.3 
6.3 


+2.40 
-1.33 
+0,66 
+  1.21 
—0.79 


-1.62 

+  i!67 
+  1.70 

+6  [74 

+0.32 

+  i!93 
+3.08 
-1.34 

-i.os 
+1.68 

-6"4i 
+0.02 

+6!  24 

-0.44 

+0.92 
+  1.21 
+0.17 
+0.10 
+  1.62 
-1.96 
+0.27 

-olii 

+1.13 
+  1.07 
+2.09 
+1.76 


+0.41 


+2.17 
+  1.14 

+6!  89 
+  1  24 
+0.30 
+0.18 
+  0.18 
-0.41 
+0.65 

-6!6i 


+0.04 

+o!45 
-0.33 
—0.12 
-1.29 


+  1.08 
+2.10 
+  1.07 
+0.49 

+  i!76 
+  1.07 


-0.95 
-2.46 
—1.82 
-2.42 


+0.04 


3.67 
2.63 
3.93 
3.89 
4.38 
3.42 
3.35 
2.57 
5.62 
7.25 
1.64 
6.50 
4.84 
4.63 


1.99 
2.55 

5.12 

4.49 

2.81 

4.14 

5.70 

2.61 

6.58 

1.26 

5.09 

2.91 

3.41 

2.94 

4.16 

3.56 

2.80 

3.74 

2.73 

6.64 

1.64 

3.96 

5.13 

5.21 

4.48 

2. 

8.40 

3.11 

4.39 

0.97 

1.85 

1.81 

4.58 

6.12 

4.09 

2.84 

3.81 

2.32 

4.29 

1.40 

2.84 

4.93 

2.79 

3.00 

3.29 

2,06 

4.25 

5.02 

2.20 

2.66 

2.67 

2.86 

3.15 

3.78 

4.35 

2.47 

6.94 

5.62 

4.21 

1.71 

3.78 

2.72 

4,04 

1.29 

4.34 

3.58 


4.07 
4.66 
3.33 
4.18 


2.21 
2.79 


Aujrust 


September 


+0.07 
-0.43 

+  i!62 
-0  82 
-0.63 


+3.18 
-2.20 
+  1.08 
+0.62 
-0.01 


-1.64 

+6!  68 
+0.33 

-6/27 
+  1.01 

+i'i9 

-2,99 
+0.61 

+6!6i 

-2.08 

"6.91 
-0.69 

-i'.'d 

+  1.27 
-2.79 
+0.19 
+0.81 
+0.65 
+0.74 
-1.41 
+3.17 

+6!. 58 
-2.85 
-1.83 
-2.31 
-0.08 


-1.13 


+0.50 
-1.98 

-Fi]27 
-0.71 
-1.03 
-0.39 
-1.99 
+0.36 
-Hi. 27 

-i.'37 


-1.11 

-6!fi7 
-0.54 
-1.65 
+2.22 


-2.61 
-0.51 
-1.65 
-0.36 

+6!32 
-0.40 


+0.66 
+0.66 
-1.03 
+  1.11 


-0.81 


1.55 
1.73 
0.86 
1.73 
3.88 
4.60 
2.32 
0.77 
1.73 
2.59 
4.8t 
2.23 

3.8y 

3.14 


+0.32 

-1.6\ 
-1.82 

-i!92 
-1.97 

-2  [67 
-2.03 
-2.96 

-6!46 
-1.52 

+6!  45 
-1.67 

-2!3i 
-0.76 
-2.86 
-2.65 
-1.64 
-1.40 
+0.04 
-1.92 
-2.18 

-6!83 
-0.24 
-1.06 
-1.03 
-0.90 


+0./7 


-2.11 
-1.56 

-6.42 
-1.11 
-2  33 
-0.47 
-0.37 
+0.25 
-1.61 

+2!66 

-i!57 


0.59  -2.87 
1.91  -3.00 
1.47  -2.54 
1.20  -3 
3.40 
4.17 
1.53,-3.18 
2.25|-1.95 
2.66]-1.24 


3.03 
1.47 
0.97 
1.71 


1.78 
3.09 
3.72 
2.21 


3.68 
•1.51 


-0.72 


-2.53 
-2.21 


-1.61 
-0.73 
-0.60 
-1.36 


+0.41 


4  38 

4.32 

2.96 

4.25 

6.39 

4.3 

4  23 

2.17 

4.83 

5.46 

3.35 

5.93 

4.31 

4.61 


2.91 
4.40 
6.42 
3.35 
2.79 
3.45 
4.29 
2.69 
4.01 
2.77 
2.94 
3.97 
7.96 
5.14 
5.26 
4.34 
3.78 
2.18 
2.84 
4.25 
2.90 
2.87 
4.60 


October 


November 


December 


Annual 


£ 
I 

& 

o 


+0.06 
■1-0.94 

+  \'.U 
+0.91 
-0.78 


+  1.98 
+0.31 
+  1.84 
+  1.28 
+  1.24 


+0.05 

+2!43 
+0.22 

-6!6i 

+0.64 

+6. '50 

-0.47 
-0.16 

+4!  36 
+2.39 

+  i!26 
+  1.03 


-0.66 
+0.86 
-0.23 
-0.05 
+  1.31 

3.99J+0.48 

3.09+0.34 

4.37+1.13 

3.26-0.21 

3.21 

5.35 

3.51 

3.64 

3.38 

3.46 

5.73 

3.41 

4.43 

3.91 

4.19 

4.06i  +  1.48 


+  1.47 
+0.63 
+0.85 
+  0.32 
+0.18 


+0.73 


4.77 
2.68 
4.05 
2.96 
3.72 
7.21 
4.30 
2.25 
3.49 
3.56 
4.01 
4.41 
3.88 


+  1.53 

+  i!64 
+0.28 
+0.53 
+3.17 
+  1.72 
-1.07 
+0.50 

+6  [so 


+  1.18 


4.19  +0.70 

2.941-0.66 

2.31  -0.63 

3.02  -1-0. 11 

4.67 

5.04 

3.40;-(-0.10 


2.81 
3.31 
6.28 
2.23 
6.35 
3.91 


3.75 
4.34 
4.12 
2.35 


7.42 
4.69 


-0.11 

+0.19 
+1.59 

+2]  73 
+1.08 


+0.61 
+  1.37 
+0.53 
-0.52 


+4.03 


-1.84 
-1.22 

-i;7o 

-2.38 
-2.37 


-1.27 
-1.79 
-1.08 
-0.70 
-0.97 


-1.48 

-l!56 
-1.26 

-2.01 

-6^86 
-2.29 
-1.94 

-2!26 
-1.79 

-i!20 
-1.92 

-2.68 
-1.84 
-2.06 
-1.44 
-1.99 
-2.08 
-1.40 
-2.21 
-1.81 

-i;73l 
-1.52| 

-1.92 
-1.62 
-1.81 


+0.84 
+  1.21 

+6!  59 
+0.07 
+0.60 


+  1.08 
+0.67 
+0.98 
+  1.02 
+  1.93 


+0.29 


3.18 

3.24 

2  61 

3.76 

3.59 

3.07 

3  S8 

1.37 

3.88 

3.62 

3.03 

29.91 
31.32 
33.15 
38.23 
40.48 
35.38 
36.50 
28.08 


-5.59 
-2.82 

+6;73 
-6.15 
-5.78 


0.00 
+0.29 


+0.71 
-0.11 


2.66 

2.67 

3.19 

3.18 

1.89 

3.51 

2.66 

3.26 

3.30  -0.03 

2.99: +0.49 

3.25+0.54 

2. Ill 

3.72-0.09 
2.731-0.35 

2.30; 

2.91-0.28 
2.471     0.00 

2.07[ 

2.84-0.04 
3.32+0.39 
3.191+0. .59 
2.671+0.27 
3.681+0.75 
2.621-0.51 


+0. 
+0. 

3.571+0. 
2.621-0. 
3.23+0. 


8945.90    +8.59 
I4I33.6O    -5.60 


2.64 
2.40 
2.51 
2.87 
3.39 
2.74 


+0.35 
-0.48 
—0.47 


-2.15 


-1.52| 
-1.72! 

-i!86 

-1.36i 
-0.90 
-2.27 
-1.42 
-1.31 
-1.02 

-i.'98i 


-0  86j 
-2.221 
-1.52' 
-2.09: 


-1.841 
-1.51^ 
-1.18' 
-2.06| 

-2!l5i 

-1.68| 


+0.62 
+0.35 
2.651+0.46 
2. 74' +0.07 
3.511+0.84 

2.661 

2.841 

2.63  —0.91 

3.44 

3.24 

2  53  +0.24 

2.711+0.07 

2.4l| 

8.27I+O.92 
2.421+0.25 
2.88-0.00 
2.941+0.12 
2.64!+0,35 
2.99+0.58 
2.  .561 -0.14 

2.93! 

2.66+0.31 

2.881 

3.23;  +  1.00 

3.96| 

1.94-0.83 
2.44-0.74 
2.641-0.05 
3.07  +0.25 
3.34 

3,a^ 

3.09 

2.59 

1.80 

3.19 

2.61 

4.101+1.26 

2.89+0.49, 


+0.16 
+0.05 
-0.74 
-0.17, 


0.87' 
1.40 
1.76 
1.83 
•1.99 
1.31 
1.48 
0.82 
2.43 
1.63 
1.33 
0.88 
2.34 
2.29 
1.38] 
1.28! 
1.141 
2.09; 
I.81; 
1.18i 
1.4Si 
1.36J 
1.61 
1.21 
1.43 
1.72 
2.12 
1.561 

1.94; 

1.45 

1.3.^! 
1.71 
1.95! 
1.88: 
1.07i 
1.27 
1.46 
1.22! 
1.76| 
1.28: 
1  46: 
1.25 
1.33| 
1.531 
1.86' 
0.89, 
1.461 
1.71 
1.27 
1.44, 
1.681 
1.34, 
1.13' 
1.76 
1.73 
1.47 
2.65 
1.581 
I.80! 
1.45, 
1.44 
1.061 
2.I4I 
1.67 
2.11 
1.251 


-1.77 


-1.41 
-1.19 


-1.70 


44.73  +1.10 
38.75  +0.o5 
37.86    +0.23 


34.50 
39.O61 
4I.44I 
44.-29 
29.81 
37.30 
■  1.85141.67 
34.43 


-2.14 


-1.90 
-H4.71 


-3.78 
-2.81 


47.44 
36.79 
35.31I 
32.621 
43.611 
37.631 
44.511 
41.84 
32.14! 
32.621 
35.08 
38.00 
:»  75, 


-1.09 
-1.43 
-2.22 

-i!28 
-0.24 

-2^62 
-1.23 

-i'i7 
-2.00 

-1.67 
-1.6937.98! 
-1.39  38.95i 
-1  89J37.68 
-1.46141. 45 
-2. 05137.28 
-1.10141. 491 

136.24 

-1.34  39.97 
-1.3535.41 
-1.56l:i6.58 
40.46! 
-1.60  45.89! 
40.881 
34.32 
35.42I 
37.54, 
43.14 
41.781 
36.42 
38.95 
1.45142.04 
1.24  35.10 
1,96140.87 
0.89:41.04 
1.97|33.22 
1.50,38.89 
2  06  39.00 
....I37.54 
1.6H|40.92 


-1.24 
•1.19 


+3  65 
-3.61 
-9.17 

-i'.bb 
-1.66 

-2!68 
-4.47 

-siio 

-3.52 
-7.40 
-2.36 
-2.13 
-3.53 
+3.87 
-III. •2-2 
-3.27 

'-'l('7 
-2.00 
-2  22 
-1.70 
+0.04 


-1.04134. 

-6'73:i2' 

-2.35':«, 
-1.67,35, 
—0.58  38, 

40, 

!40, 


-1.98 
-2.18 
-1.92 
-0.94 

-6.67 
-1.93 


-1.991  2. 381-0. 11    1.701-0.36 


-1.04 
-1.76 
-1.34 


-1.97 


2.421+0.17  3.18  +0. '22 
3.96+1.55,  3.44'-H0.28 
2.40!+0.36l  2.83-1-0.16 


3.89+0.59 
2.8I1 


1.93-0.90 
•1.84 


+  1.55 
-■Z.2i 

+4  lis 

-0.13 
-1.31 
+0.58 
-2.95 
—0.15 
-0.50 

+6.35 


-0.17 

-5.95 
-16.00 
-5.66 
-7.72 


-8.70 
-1.22 
-10.00 
-1.16 

+2!34 
-3.59 


29.45  -6.06 

.'»3.0li  -5.98 

37.13!  -6.42 

26.64  -9.88 


39.48 
33.76 


+2.55 


•  Monthly  amount  interpolated;  annual  amount  partly  interpolated. 


Airway  Station. 


2    River  Station. 


Vkak,   1988 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


Stations. 


Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1038,  with  Departures  from  the  Normul 

October 


January 


February 


March 


April 


May 


June 


July 


August 


September 


November 


December 


<2 


Annual 


AUaiMc  I>rainaae. 

Allentowu 

Altooiuv 

Ardmore 

AreudlsvilK: 

Bedford 

Bethlehem 

Carlisle 

Center  Hall 

Chamborsburg 

Coat«svLlle 

Colebrook 

EmiJoriiuu 

EpUrata 

Kreelaiul 

George  Sehool 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hanover 

Harrisbui-g 

Hawley 

Hollwood 

Huntingdon 

Kylertown 

Lancaster 

Lawreuceville 

Lebanon 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Mitliiutown 

Montrose 

Moimt  Pocono 

Muncy  Valley 

Neshaminy  Kails 

New  Bloomtield 

Palmerton 

Philadelphia 

Phila-Navy  Yard 

Phila-Poiut  Breeze 

Phoenixville 

Port  Clinton 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove 

Shawmont 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

VVilkes-Barre(  .\irport) 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Ohio  Drainage. 

Brook  villa 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Coudersport 

Dahoga 

Derry 

Donora 

Ebensburg 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City , 

Irwin , 

Johnstown 

Lycippus 

Meadville 

Midland   

Mt.  Lebanon 

New  Castle 

Newell 

Pittsburgh** 

Ridgway 

Sharon 

Somerset 

Springs 

Uniontovvn 

Dnity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren  

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


29.3 
26.3 

31.0 
3^.0 
30  0 
30.2 
31.4 
29.4 
31.2 
30.2 
28.2 
27.2 
31. b 
23.3 
32.4 
32.6 
27.5 

21. 5 
33.4 
31. U 
24.0 
32.6 
29.0 
25.0 
32.0 
23.5 
29.6 
29.  B 
36.0 
27.2 
30.2 
23.4 
21.5 
26.0 
29.8 
2H.6 
27.8 
33  6 
33 

34. 6 
32.1 
29.9 
28.8 
32.2 
25.8 
27  9 
2S.fi 
32.5 
30.2 
28.0 
27.8 
26.2 
25.6 
.S2.2 


28.7 
28.8 
32.3 


24.8 
28.3 
28.0 
29.4 
31.4 
24.8 
23  6 
24.0 
32.4 
.S3. 6 
•'27.6 
2R.0 
31.0 
27.8 
27.8 
:W.a 
31.2 
30.5 
24.0 
31.0 
29 
28.0 
32.2 
29.fi 
24.8 
28.8 
2R.7 
27.6 
33.4 
29.3 
31.4 
25.0 
32.6 

26.8 


-0.6 
-1.5 
-1.1 
■1-2.0 

-o.'g 

+2.7 
+  2.8 
+  1.3 
-0.3 
-0.2 
+  0.9 
+  1.2 
-1.0 
+0.7 
+2.5 
+  0.3 
-1.7 
+0.3 
+2.0 
-1.7 
-0.5 
-0.1 

'+i;7 

-2.0 
+0.2 
+  1.3 
-0.1 
+5.3 
+  1.1 
-0.2 
-2.2 
+  0.4 
0.0 

-2.1 

+  1.0 
-0.1 
-O.I 
+0.9 
+0  8 
+  1.9 
+2.8 

+  i!.3 
-0.4 
+  0.2 

'+i!6 

+0.5 
+0.3 
+  1.3 
+  1.5 


+0.8 
-0.3 
+  1.8 

-0.3 
-1.7 
-1 

d.o 
-1.0 


+  1.6 
-1.5 
+  1-1 
-0.7 
-0.5 
+0.1 
+  0.1 
-0.2 
+  0.8 
-0.1 
-1.6 

-i.5 

-0.1 
-1.0 

-1.1 

-0.8 
+  0.5 
-0.1 
+0.3 
+0.5 

'+o'.i 

-1 


32.8 
33.0] 
36.2 

36.7 
34.6 
36.1 
34.4 
36.8 
34.8 
32.0 
32.3 
35.7 
26.8 
36.1 
37.4 
32.2 
25.3 
38.0 
35.0 
20.6 
36.0 
35.0 
29.9 
35.5 
30.6 
33.1 
33.3 
40.0 
31.5 
3R.3 
27.2 
25.2 
28.7 
,34.8 
33.8 
31.6 
37.4 
37.2 
39.2 
35.8 
33  1 
33  3 
35.8 
30.0 
31.1 
33.6 
.37.5 
35.6 
32  6 
31.2 
31.4 
29.6 
36.1 


31.9 
32.2 
36.8 

31.5 

35.5 

35.4 

36.3 

38.7 

30.6 

>8.7 

29 

39.2 

39  8 
33.3 
31.3 
38.2 
34.8 
34.6 
38.2 
37.fi 
37.fi 
30.2 
.38.2 
.36.7 
33.9 
38.fi 
36.2 
29.6 
35.2 
34.fi 
33.8 

40  fi 
37.4 
38.4 
.30.9 
40.2 


0.0    81.5 


+8.7 
+6.6 
+  3.1 


+3.5 
+6.0 
+6.9 
+5.2 
+  4.4 
+  2.5 
+  6.5 
+5.6 
+2.1 
+4.9 
+6.1 
+  5.1 
+2.8 
+5.0 
+  4.8 
+3.9 
+3.6 
+  5.6 

+4.'7 
+5.9 
+3.6 
+5.0 
+5.6 
+3.7 
+6.6 
+  4.4 
+3.7 
+  2.9 
+  5.2 

+3^0 
+3  6 
+  3.8 
-t-4.6 
+3.7 
+  3.8 
+4.6 
+  7.0 

+3^8 
+5.2 
+  4.3 

+5'8 
+4.2 
+6.4 
+-4.7 
+5.0 


+-4.1 
+2.0 
+-5.7 

+6.5 
+7.6 
+5.8 

+ri 

+4.8 


+9.3 
+5.3 
+5.5 
+5.6 
+6.6 
+7  8 
+6.8 
+  8.0 
+7.2 
+7.9 
+5.9 

-hh'.e, 
+^.3 

+4.8 
+3  9 
+  4.3 
+  fi.7 
+7  fi 
+  6.3 
+  8.0 

+  fi'7 
+  6  0 


+4.6 


42.2 
41.1 
43.6 
42.6 
44.0 
43.4 
44.4 
42.3 
44.8 
41.6 
41.3 
41.2 
44.4 
36.8 
43.5 
46.0 
41.0 
33.6 
46.2 
44.6 
38.3 

44  6 
'42.6 

39.4 
43.5 
40.4 
42.4 
43.2 
48.0 
40.2 
43.2 
37.7 
34.3 
36  4 
43  0 
42.0 
41.4 
45.8 

45  fi 
47.0 
44.4 
43.8 
41.8 
45.6 
39.2 
41.8 
41.8 
44.8 
43.8 
40.9 
39.8 
41  fi 
39.7 
44.4 


42.6 
41.6 
44.7 

37.4 
■43.8 
43.4 
45.3 
47.0 
40.5 
38.8 
39.4 
46.8 
48  0 
40.6 
38.8 
4fi.2 
44.4 
43.4 
45.6 
45.6 
45  6 
40  0 
45 

45.2 
42.6 
47  2 
45.4 
.36  1 
47  8 
41.1 
41.6 
48.8 
44.9 
4fi.fi 
.38.4 
48.2 

40. 


+3.8 
+3.6 
+2.3 
+3.1 

+2!  8 
+6.7 
+5.7 
+6.0 
+  1.7 
+  2.2 
+5.8 
+  4.3 
+  3.8 
+2.8 
+  5.7 
+  4.1 
+  3.3 
+  3.7 
+  5.7 
+  3.3 
+3.1 
+3.8 

+3^8 
+  5.fi 
+3.1 
+4.6 
+3.5 
+2.7 
+  4.0 
+5.4 
+  2.2 
+  1.1 
+3.6 


+3.8 
+5.0 
+3.4 
+  3.6 
+  3.3 
+5.3 
+4.4 
+.i.6 


+6.1 
+  3.2 
+2.1 


+  4,7 
+3.4 
+fi.4 
+6.7 
+  5.3 


+5.0 
+2,5 
+4  0 

+3.8 
+  5 
+4.6 

+.V8 
+7.5 


+6.9 

+5 

+4,5 

+3  2 

+  6.1 

+7.8 

+6,0 

+5. 

+  6.3 

+5.9 

+5.0 

+  63 
+  5 
+  5.4 
+5.8 
+2.2 
+  9.9 
+5.2 
+  5.2 
+  7. 

+  6^5 
+  3.9 


+7.3 


62.2 
49.3 
61.9 
52.1 
61  6 
54.4 
53.6 
61.2 
53.4 
52.7 
50.7 
48.8 
54.4 
46.6 
53.6 
54.8 
50.2 
43.6 
55.4 
53.4 
47.6 
58.4 
51.0 
46  6 
53.6 
48.9 
52.3 
52.7 
57.5 
50.5 


47.4 
46.5 
46.6 
52.6 
51.3 
51.0 
55.2 
54. » 
57.2 
54.6 
53.8 
51.6 
54.4 
49.8 
50.5 
50.8 
55.0 
52.2 
49.9 
52.6 
49.2 
48.0 
53.7 


51.6 
52.0 
54.1 

46.0 

51  3 
50,8 
51.2 
53.6 
48.0 
46.2 
46,5 
53.4 
.54.4 
47.4 
47.2 
.52.8 
51.4 
50.6 
52.6 
52.4 
53.2 
47,4 

52  6 
51.9 
•50.6 
53.6 
52.2 
46.2 
56  2 
48.0 
47.9 
.54.8 
51.5 
53.0 
46.3 
.54.0 

49.0 


+8.6 

+  1.4 
+  1.6 
+2.7 

+3I6 
+  1.6 
+3.4 
+3.1 
+2.2 
+2.0 
+  2.1 
+  4.1 
+  2.2 
+  8.3 
+  4,0 
+  2.6 
+2.5 
+  2.9 
+2.5 
+2.1 
+  1.9 
+  1.5 

+4]3 

+2.9 
+2.0 
+2.3 
+2.8 
+  2.0 


+3.4 
+4.2 
-0.3 
+3.2 


+3.6 
+3.1 
+3.3 
+5.3 
+2.8 
+4.2 
+3.1 
+4.1 


-2.4 
+  1.3 
+2.9 


+2.4 
+4.5 
+2.8 
+3.4 
+3.8 


+2.6 
+2.4 
+3.1 

+1.1 
+3.4 

+  1.5 

+2!9 
+  3.3 


+4.0 
+2.7 
+  2.2 
•-1.1 
+2.5 
+4  7 
+  3  0 
+  3.2 
+2.5 
+3.6 
+  1.8 


+3.2 
+2.2 
+2.6 
+  1.0 
+0.6 
+7.7 
+  1.8 
+  2.1 
+3.6 

+2.6 
+1.5 


69.6 
67.5 
68.4 
60.2 
59.  B 
01.3 
61.9 
57.8 
61.3 
69.6 
57.2 
67.0 
62.2 
53.8 
61.2 
62.5 
57.6 
50.7 
62.4 
61.0 
64.8 
62.2 
59.4 
55.6 
60.8 
56.7 
59.8 
60.6 
64.2 
67.0 


54.4 
53.2 
55.4 

59.4 
58.6 
61.5 
61.6 
64.2 
61.1 
61.0 
58.0 
61.4 


58.1 
58.4 
61.6 
61.1 
58.0 
.58.0 
56  2 
55.1 
60.0 


59.4 
60.0 
61.2 

54.9 
59.8 
57.8 
58.0 
60.3 
56.4 
54.5 
55.2 
60.2 
62.0 
55.4 
55.8 
59.8 
60.1 
59.0 
60.0 
60.6 
'60.2 
55.9 
60.4 
f9.3 
59 
58 

60.4 
55.3 
61  0 
.54.0 
.55.0 
61.8 
58.6 
61.0 
55.fi 
60.6 


+8.9   87.2 


-0.7 
-1.3 
-2.6 
+0.1 

+0.3 
-0.6 
+0.1 
-1.7 
-2.0 
-0.8 
+0.7 
-2.7 
+0.2 
+0.9 
-0.4 
-1.8 
-0.7 
-0.8 
-2.2 
-0.6 
-0.9 

-oii 

-0.6 
-1.2 
-1.2 
-1.2 
-2.6 


-0.4 
-0.6 
-1.6 


-0.8 
-1.4 
-0.4 
+0.2 
-0.8 
-0.1 
-1.5 
-I.l 


-1.3 
-2.2 
-1.4 


-0.7 
-0.6 
-1.2 
-1.3 
-0.8 


-1.1 
-0.1 
-0.2 

-0.6 
+0.5 
-1.8 


-0.6 
+  1.4 


-0.4 
-0.6 
-1.0 
-1.8 
-0.5 
+  2.3 
-^0.9 
-0.1 
-0.5 
-0.4 
-0.9 


-1  0 
+0,3 
-2.2 
-2.0 
-0.3 
+  1.8 
-2.7 
-0.3 
-0.1 

+6'.\ 
-0.7 


+0.4 


68.9 
64.8 
67.2 
69.4 
67.0 
70.4 
71.2 
66.6 
70.4 
69.0 
66.0 
64.9 
71.6 
64.9 
69.7 
71.8 
65.2 
68.9 
71.4 
70.2 
64.2 
71.8 
67.6 
63.8 
69.6 
65.3 
69.6 
68,4 
74.5 
65.4 


64.2 
62.2 
64.0 

'ei'j 

67.8 
71.3 
71.0 
73.0 
71.2 
69.5 
67.0 
69.9 
64.4 
67.4 
68.1 
71.2 
69.6 
66.4 
66.9 
65  9 
63  8 
70.2 


67.7 
68.1 
70  0 

62  6 

66.2 

65.2 

65.4 

66.2 

64.0 

64.4 

62.7 

67.6 

69.0 

63.4 

fi4.0 

67.0 

67.4 

66.6 

66.9 

67.2 

66.2 

64.3 

67.4 

66  6 

66 

66.2 

67, fi 

62.6 

67.1 

60.2 

62.6 

68,4 

6fi.l 

fi7.9 

fi5.2 

6' 

66.8 


-0.8 
-1.7 
-  3  0 
-1.1 


-0.1 
+  0.1 
+  0.7 
+  0  4 
-1.2 
-2.0 
-1.0 
+2.2 

0.0 
+  0.4 
+  1.6 
-0.8 
-2.2 

0.0 
-0.1 
-1.9 
-0.8 
-0.9 


-0.4 
-0.7 
-0.2 
-1.4 
-0.6 


+0.7 
-0.5 
-1.3 


0.0 
-0.1 
-1.0 
+  0.7 
-0.4 
-0.3 
-1.4 
+  0.1 


-0.4 
-0.9 
-1.1 


-0.1 
-0.2 


-1.1 

-1,6 
-2.5 


-3.1 
-12 


-1.1 
-2.2 
-1.5 
-2.2 
-1.5 
+0  5 
+0.4 
-1.7 
-2.2 
—2.1 
-1.3 

-i.5 

-2.0 
-3.5 
-3.1 
-15 
-1.7 
-5.0 
-1.3 
-1.7 


74.4 
70.8 
72.4 
76.4 
73.6 
76.2 
76.3 
71.4 
76.0 
75.0 
71.6 
71.0 
77.6 
70.2 
75.6 
76.2 
71.6 
64.0 
76.6 
76.7 
70.4 
77.5 
73.4 
69.9 
75.2 
71.2 
75.7 
73.8 
80.2 


-1.51 
0.0 


69.8 
67.6 
70.2 
75.2 
73.6 
74.4 
77.2 
77.6 
78.6 
76.6 
76.9 
73.0 
75.4 
71.0 
73.3 
73.9 
75.8 
75.4 
71.6 
72.5 
71.6 
70,0 
76  0 
73.3 
73.6 
74.1 
75.5 

fi8  2 
73  8 
71.5 
73.0 
73.0 
69.6 
70.0 
67.6 
74.0 
77.0 
69.0 
69.9 
73.8 
72.9 
72.0 
73,8 
74.2 
72.3 
69.8 
73.9 

73  8 
73 

74  0 
74  5 
67.2 
74  9 
67.0 
69.1 
75.0 
72.5 
74.8 
70.6 
73.8 


+0.5 
-0.2 
-2.U 
+0.9 

+  i!i 

+  1.2 
+  0.4 
+  1.2 
+0.3 
-0.8 
+0.2 
-l2.8 
+  1.2 
+  1.4 
+  1.7 
+  1.2 
-l.O 
+  0.8 
+0.9 
0.0 
+0.4 
+  1.0 


+  1.1 
+0.7 
+  1.6 
+  0.1 
+  1.2 


+  1.7 
-0.2 
+0.4 
+  1.3 

+i;o 

+  1.0 
+  1.1 
+  1.1 
+  0.9 
+  3.4 
+  0.4 
-0.1 


+  1.4 
+0.5 
-0.7 


+  2.2 
+0.7 
+  1.1 
+  1.2 
+  1.6 


+0.2 
+  1.5 
+  0.9 


0.1 
+  1. 
-0. 

-6 

+0. 


+1.3 

+0.8 

+0.5 

-0. 

+1.2 

+1.5 

+1.5 
+  1.5 
+0.9 
-0.3 
+0.1 


+0,6 
+  1.2 
+  0.2 
-0.1 
-0.fi 
+  1,8 
-l.fi 
i-1.3 
+  1.6 


+  1.2 
+0.8 


7fi.2 
72.8 
73.0 
76.6 
73.2 
77.7 
77.6 
71.2 
76.7 
76.0 
72.5 
72.2 
78.2 
71.8 
76.9 
76.8 
72.0 
63.8 
77.2 
77.2 
70.6 
78.4 
74.0 
71.1 
76.0 
71.9 
76.8 
75.4 
80.2 


70.2 
68.5 
71.4 
75.0 
73.9 
73.9 
78.4 
78.6 
79.8 
76.2 


73,2 
77.1 
70.0 
73.6 
74.3 
76  6 
77.4 
78.4 
75,2 
72.4 
70.8 
76.1 
73.8 
74.8 
75.6 
75.6 

70.6 
72.6 
71.8 
73.4 
72.6 
70.4 
69.6 
fi7.8 
74.5 
77.0 
69.5 
70.4 
74.0 
74.2 
72.8 
74.2 
74,6 
71.8 
70.2 
73.8 
73  9 
73.4 
73  6 
74.7 
68.9 
74.1 
66.1 
69  5 
75.2 
72.4 
75  4 
70.9 
74.2 


+0.6    73.6    +2.6    75.0    +5.4    61.8 


+3.8 
+  3.6 
+0.8 
+8.2 


+  4.6 
+4.7 
+  2.7 
+4.4 
+  3.3 
+2.2 
+  4.6 
+  6.9 
+5.1 
+  3.9 
+  4.C 
+3.7 
+  0.8 
+  3.6 
+  4.6 
+  2.6 
+  3.5 
+  3.3 


+  3.7 
+  3.6 
+4.6 
+  3.9 
+3.9 


62.6 
60.4 
61.3 
68.4 
62.4 
65.0 
66.2 
69.7 
64.6 
63.4 
61.0 

'■59.8 
66.6 
58.6 
64.4 
65.6 
59.9 
51.6 
66.8 
64.1 
67.2 
66.2 

'62.0 
57.7 


+3  5 
+4.4 

+  3.4 
+3.2 

+3/2 
+3.6 
+3.8 
+  3  3 
+  2.4 


+2.8 
+4.7 


+3.8 
+2.9 
+2.7 


+4.6 
+  5.5 
+  4.0 
+4.4 
+4.0 


+3.8 
+4.8 
+3.0 

+4.3 
+2.6 
+  1.8 

+6^9 
+3.4 


+8.8 
+2.9 
+2.7 
+  1.9 

+  3.0 
+  5.1 
+  4.1 
+  3.6 
+3.2 
+0.9 
+2.6 


+2.8 
+3.0 
+  1.6 
+  1.8 
+  1.7 
+3.1 
-1.0 
+3  3 
+S.3 

+4^0 
+3.2 


57.0 
56.3 
57.5 
63.2 
61.0 
61.2 
66.3 
66.4 
68.7 
66.0 
63.2 
61.4 
64.1 
57.6 
60.6 
62.2 
65.2 
64.0 
60.0 
61.8 
69.2 
57.8 
64.5 
61.2 
61.4 
62.5 
64.8 

61.1 
62.0 
60.4 
62.7 
64.2 
58.4 
56.6 
56.8 
63.8 
66.6 
59.2 
60.2 
63.8 
62.2 
61.0 
64.0 
63  6 
62.6 
58.6 
63.4 
63  7 
63.0 
64.2 
63.6 
,57.5 
62.4 
56.4 
.59.2 
66.0 
62.6 
64.1 
59.0 
66.5 


-2.6 

-2.8 
-6.6 
■2.5 

-^i.9 
-0.2 
-2.5 
-1.7 
-2.9 
-3.1 
-1.7 
-0.6 
-1.6 
-1.9 
-0.3 
-2.5 
-5.1 
-2.0 
-1.7 
-4.0 
-8.1 


-0.4 
-2.9 
-4.2 
-2.8 
-2.3 


3.5 
-2.1 
-3.9 
-2.4 

-2.6 
-1.7 
-2.0 
-0.8 
-2.0 
-2  2 
-2  6 
-2.2 

-i'.s 

-2.7 
-3.0 

-2.» 
-0.9 
-3.1 
-2.1 
-1.1 


66.6 
64.0 
54.8 
56.6 
63.4 
68 

66.2 
53.8 
56.2 
64.8 
62.6 
"62.7 
66.4 
63.6 
57.3 
67.1 
52.0 


57.1 
66.8 
51.2 
67.4 
54.0 
51.8 
64.4 
51.0 
66.4 
54.3 
60.5 
'66.4 


-3.1 
-2.3 
-1.6 

+0.6 
-2.3 
-4.2 


-2.6 


-1 

-1 

-2.2 

-2.6 

-1.7 

-1.1 

-2.3 

-0.7 

-2.1 

-3.4 

-3.6 


-19 
-1.3 
-3.0 
-2.8 
-2.6 
-2.4 
-4.4 
-10 
+  0.6 

"-\'.4 
-S.l 


52.1 
61.8 
52.0 
,55.7 
53.6 
54.4 
69.3 
68.1 
60.4 
66.0 
64.4 
62.6 
67.8 
63.6 
54.3 
53.7 
55.7 
55.9 
53.4 
55.8 
62.7 
,50.6 
56.4 
63.8 
54.2 
56.2 
54.4 

58.8 
54.2 
51.2 
53.2 
54.4 
51.6 
50.6 
52  1 
55.4 
57.2 
52.2 
52  2 
55  2 
54.4 
55.0 
64,6 
,56.2 
54.3 
51  4 
53.8 
64.4 
54  8 
64.7 
65  1 
49.6 
63.6 
46.9 
62.2 
55,6 
53.1 
,54.8 
62.2 
65.4 


+2.5 
+  1.9 
-0.3 
+  1.3 


+  2.6 
+  8.2 
+2.0 
+  2.9 
+  0.7 
tO.l 
+  2,6 
+  1.7 
+  6.0 
+  2.0 
+  3.8 
+  1.2 


+0.8 
+2.0 
+  1.8 
+0.8 
+  1.3 

+6]9 
+0.4 
+  1.7 
+  0.7 
+  1.0 
+  4.0 


+2.9 
+3.6 
+  0.9 
+  1.7 


+2.4 
+  1.6 

+0.8 
+2.3 
+0.9 
+  0.9 
+0,3 
+3.1 

"+2.6 
+0.8 
-0.4 

'+2^2 
+3.8 
+  1.8 
+  1.7 
+  1.8 


+  1.6 
+2.8 
+0.3 

+9.5 
+1,2 
-1.2 

'+6.'3 
+  2.3 


+  1.3 
+  1.4 
+2.2 
+  1  0 
+  1.1 
+3.1 
+2.9 
+0.7 
+2.4 
0.0 
+0.^ 


+0.8 
+  2.4 
-0.4 
-0.6 
+  0.8 
+0,6 
-2.4 
+2.6 
+0.8 

'+0.'8 
+  1.3 


44.6 
43.6 
44.4 

44.4 
43.4 
47.1 
43.9 
42.8 
44.1 
44.1 
42.4 
41.8 
45.8 
41.2 
46.4 
46.0 
42.0 
34.6 
47.6 
44.8 
40.8 
46.9 
42.8 
40.4 
48.6 
37.0 
44.4 
43.0 
60.6 
43.8 


+  2.0 

+  2.9 

0.0 

+  1.8 


39.4 
39.4 
40.3 
43.1 
41.8 
42.6 
48.6 
47.7 
61.8 
45.7 
43.4 
43.1 
46.6 
42.2 
42.8 
42.1 
46.8 
43.0 
42.8 
45.0 
41.3 
39.4 
'46.8 
42.6 
42.0 
44.8 
44.1 


42.3 
43.0 
42.8 
43.8 
40.0 
38.2 
39.4 
45.1 
46.5 
39.9 
40.4 
44.6 
42.0 
42.6 
43.7 
45.2 
43.0 
40.2 
43.6 
44.4 
44.2 
43.6 
44.0 
38.6 
40.2 
37.4 
41.2 
46  0 
42.2 
44.0 
41.2 
44.8 


+  2.6 
+2.4 
+  2.3 
+  1.8 
+  1.2 
+  0.8 
+  2.4 
+2.5 
+3. a 
+  2.6 
+  3.6 
+2.1 
-1.2 
+  2.6 
+  2.0 
+  1.6 
+  1.6 
+  1.0 

+  0^4 
-2.2 

+  1.8 
+0.9 
+  2.8 
+2.6 


+  4.1 
+3.2 
+0.9 
+0.3 

+6;2 
+2.9 
+6.4 
+3.9 
+2.1 
+1.6 
+1.7 
+4.1 


+2.3 
+0.3 
+1.6 

"+2.S 
+  4.1 
+  1.6 
+  1.8 
+2.7 

+o;8 

+  2.6 
+0.9 


+  4.1 
+  1.8 


+  1.4 
+  1.3 


+2.9 
+  1.3 
+  1.1 
+  0.8 
+  1.6 
+2.1 
+2.1 
+  1.5 
+8.1 
+0.5 
+  1.1 

"+{'.9 
+  3 
-0.6 
+0.8 
+0.3 
-1.2 
-1.3 
+2 
+2.2 


+  1.2 
+1.9 


-1.8    66.0    +2.6    45.2    +3.8   32.6    +0.7    51.4 


83.4 
29.2 
38.8 
32.6 
32.1 
86.2 
33.1 
31.0 
33.7 
33.6 
82.3 
30.6 
34.6 
28.4 
35.6 
34.4 
31.0 
'2'2.4 
35.7 
34.1 
28.0 
36.4 
31.6 
28.2 
33.6 
27.0 
32.8 
32.9 
39.6 
32.6 


26.4 
26.6 
30.4 
33.9 
30.8 
32.6 
37.6 
37.0 
39.6 
36.1 
33.1 
82.7 
35.4 
31.4 
32.0 
32.0 
35.4 
32.4 
30.8 
83.4 
30.9 
28.6 
34.6 
32.3 
32.0 
31.7 
34.0 

31.6 
32.2 
31.6 
32.2 
32.8 
28  6 
26.0 
27.4 
34  1 
35.6 
28.6 
30.2 
33.2 
31.6 


+  1.4 
-0.7 
-0.4 
-0.6 


-t  1.7 
+  1.4 
-I  1.0 
+  0.6 
+  0.8 
+  0.9 
+  1.4 
+  2.0 
+  1.1 
+  2.1 
+  1.8 
+  1.6 
-2.7 
+  1.1 
+  1.4 
-0.5 
+0.9 
0.0 

"+()'.b 
-1.7 
+0.7 
+  1.7 
+0.8 
+  1.9 


-0.1 
+0.9 
+2.3 
+  1.8 

'+i!i 

+  1.3 

+  1.4 
+3.1 
+  1.6 
+  1.2 
+  1.4 
+3.2 


+1.3 
+0.3 
+0.2 


+0.9 
+  3.0 
+  1.9 
+0.7 
+  1.8 

'+i'3 

+  0.4 
+0.8 

+3.6 
+  1.1 
+0.6 

'+6!l 
+0.1 


+2.0 
-0.5 
-0.3 
+0,8 
+0.3 
+1.3 
31.0    +1.0 


33.2 
33.2 
32.5 
29.3 
33.6 
32.8 
32.7 
33.1 
32.8 
28  8 
31.0 
27.8 
28.3 
35.3 
31.9 
33.4 
30.1 
84.0 


+0  8 
+0 

0.0 
+0.2 

+6!4 
+  1.9 
-2.0 
-1.4 
+0.9 
+0.1 
-1.1 
-13 
+0.4 


+0.1 
+  1.6 


62.6 
60,2 
62.2 

64.6 
64.2 
61.0 
64.1 
62  9 
60.6 
60.0 
64.9 
48.0 
64.8 
65.1 
60.2 


56.6 
64.0 
48.0 
55.2 
61.9 
48.3 
63.6 
48.6 
63.0 
62.4 
68.3 


47.4 
46.1 
48.2 

'5i!5 
51.4 
66.0 
56.7 

8 
6 


64 


51.4 
54.6 


61.1 
51.6 
64.9 
63.4 
60.6 
61.7 
49.9 
48.2 
54.2 

52  3 
54.0 


61.8 
50.8 
51.9 
53.2 
48.6 
47. P 
47.4 
63.9 
55.6 
48.8 
48.9 
53.3 
51.9 
51.4 
53.1 
53.5 
52.5 
48.4 
53.1 
52.7 
62.0 
63.3 
68.0 
47.1 
62.7 
47.2 
49.0 
.55.1 
81.9 
53.7 
48.8 
54.2 


-H.4 
+0.9 
-0.6 


+  1.6 
+3.4 
+2.1 
+2.0 
+  0.7 
+  0.2 
+2.0 
+2.7 
+  1.7 
+  1.9 
+8.0 
+  1.5 


+  1.6 
+  1.9 
+0.6 
+  1.0 
+  1.1 

'  +  i.'7 
+0.7 
+  1.4 
+  1.2 
+  1.4 


+  1.8 
+  1.6 
+  0.6 


+  1.0 
+  1.6 
+  1.2 
+2.5 
+1.3 


+1.3 
+2.6 


+1.7 
+0.7 
+0.7 


+  1.8 
+2.4 
+  1.9 
+1.8 
+2.2 

■+i;3 

+1.3 
+  1.6 


+  1.8 
+0.4 


+0.9 
+  1.7 


+2.5 
+  1.2 
+  1.2 
+0.5 
+1.5 
+2.9 
+2.2 
+  1.9 
+1.9 
+  1.1 
+0.8 


+  1.3 
+0.9 
+0.1 
+0.2 
+0.4 
+2  3 
-0.4 
+  1.6 
+2.3 


+  1.7 
+1.3 


+2.6 


Letters  of  alphabet  denote  number  of  days  missing. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION. 


Year,  1938 


KILLING'  FROSTS  OR  FREEZING  TEMPERATURE 


Stations 


Allentown 

Altoona 

Bedford 

Brook  ville 

Carlisle 

Center  Hall 

Chambersburg 
Chambersville, 

Clays  ville 

Clearfield 

Coatesville 

Corrv 

Coudersport... 

Dahoga 

Emporium 

Ephrata 

Erie 

Franklin 

George  School. 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Harnsburg 

Hawley 

Huntingdon.. 

Johnstown 

Lancaster 


Last 

in 

spring    1 

Apr. 

11 

May 

25 

do. 

12 

do. 

25 

do. 

13 

do. 

n 

do. 

2b 

do. 

■lb 

do. 

13 

do. 

25 

Apr. 

11 

May 

25 

do. 

2b 

do. 

25 

do. 

25 

Apr. 

11 

do. 

10 

May 

25 

Apr. 

11 

do. 

U 

May 

14 

do. 

31 

do. 

12 

do. 

25 

do. 

12 

Apr. 

11 

June 

1 

May 

14 

do. 

12 

do. 

13 

First 

inl 

autumn  1 

Oct. 

8 

do. 

7 

do. 

8 

Sept. 

26 

Oct. 

4 

do. 

7 

do. 

8 

do. 

2 

do. 

7 

do. 

3 

Nov. 

1 

Sept. 

28 

do. 

26 

do. 

28 

Oct. 

■i 

do. 

8 

do. 

7 

do. 

7 

Nov. 

1 

Oct. 

7 

Sept. 

26 

do. 

26 

Oct 

7 

do. 

7 

do. 

7 

Nov. 

10 

Sept. 

26 

Oct. 

7 

do. 

7 

do. 

4 

Stations 


Lawrenceville . 

Lebanon 

Meadville 

Midland 

Muncy  Valley. 

New  Castle 

Newell 

Philadelphia... 

Pittsburgh 

Port  Clinton . . . 
Quakertown. . . 

Reading 

Retreat 

Ridgway 

Scranton 

Selinsgrove 

Sharon 

Somerset 

State  College. . 
Stroudsburg.. . 

Towanda 

Uniontown 

Vandergriit 

Warren 

Waynesburg . . . 

Wellsboro 

West  Chester.. 
Williamsport . . 
Williamstown. 
York 


Last  in     First  in 
spring     autumn 


May  25 

Apr.  11 

May  24 

do.  12 

do.  14 

do.  13 

do.  13 

Apr.  6 

do.  10 

do.  11 

May  14 

Apr.  11 


May  25 

Apr.  11 

May   13 

do.    13 

do.   25 

do.   26 

do.    14 

do.    14 

do.    13 

do.    13 

do.    14 

do.    13 

do.   31 

Apr.  U 

May  13 

do.    12 

Apr.  26 


Sept.    6 

Oct.     8 

do.     1 

do.     7 

Sept.  26 

Oct.      2 

do.      7 

Nov.  18 

Oct.      7 

do.     2 

do.     2 

Nov.  1(1 

Oct.     4 

Sept.  26 

Oct.     8 

do.      2 

do.     7 

Sept.  21 


Oct. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Sept.  26 
Nov.  10 
Oct.     2 

do.     7 

do.     4 


MONTHLY  STATE  DATA  FOR  1938 


Month 


Temperature 

a 

d 

S3 

o 

*i  * 

d 

a 

i?\ 

a> 

C3 

03 

^  ^ 

'^  ", 

be 

s 

2 

fi§ 

K1^ 

i^t 

ffi 

3 

< 

Precipitation 


January  . . 
February . 
March .... 

April 

May 

June 

July 

August... . 
September 
October.. . 
November 
December. 


Year. 


28.9 

+  0.4 

36.0 

21.5 

66 

-20 

2.51 

34.1 

+5.8 

40.6 

25.2 

74 

-4 

2.85 

42.7 

+5.0 

48.8 

33.6 

87 

-6 

3.19 

51.3 

+2.T 

67.5 

43.6 

92 

11 

2.85 

68.8 

-0.7 

64.2 

50.7 

93 

20 

3.85 

67.1 

-1.0 

74.5 

58.9 

99 

32 

5.14 

73.2 

+  1.0 

80.2 

64.0 

100 

40 

4.81 

73.8 

+•3.6 

80.2 

63.8 

100 

3t> 

2.90 

62.0 

-2.2 

68.7 

51.5 

96 

26 

4./4 

54.5 

+2.0 

60.6 

46.9 

91 

16 

1.81 

42.7 

+  1.4 

61.8 

34.6 

87 

-13 

3.10 

32.2 

+0.9 

39.6 

22.4 

64 

-6 

2.66 

51.8 

+  1.6 

80.2 

21.5 

ICO 

-20 

40.31 

-0.76 
0.00 
-0.31 
-0.6' 
-0.02 
+  1.02 
+  0.52 
-1..S3 
+  1.34 
-1.42 
+0.23 
-0.54 

-1.83 


®  a 


6.95 

0.8'' 

3.20 

5.33 

0.28 

1.81 

5.89 

1.36 

1.80 

5.22 

1.08 

1.92 

6.56 

1.53 

3.95 

12.18 

1.44 

J. 94 

11.26 

0.97 

4.64 

8.63 

0.59 

4.44 

10.46 

1.39 

4.40 

3.67 

0.60 

1.70 

5,62 

1.35 

2.12 

6.49 

0.82 

2.80 

12.18 

0.28 

4.94 

5.1 
3.9 
2.0 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
10.9 
4.7 

30.1 


COOPE3RATIVE    AND    RAINFALL    OBSERVERS 


Stations 


Allentown 

Altoona 

Ansonia 

Ardmore 

Arendts  ville 

Bakers  Summit 

Beaver  Palls 

Bedford 

Bellefonte 

Bethlehem 

Big  Knob  

Blairsville 

Bloomsburg 

Bloserville 

Bradford 

Brookville 

Buffalo  Mills 

Butler 

Carlisle 

Center  Hall 

Chambersburg 

Chambersville 

Clairton 

Clarion , 

Claysville 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Confluence 

Connellsville 

Conshohocken 

Corry 

Coudersport 

Dahoga 

Derry 

Donora 

Doylestown 

Du  Bois 

Ebensburg 

Emporium 

Ephrata 

Erie 

Forest  City 

Franklin 

Predericksville(near) 

Freeland 

Galeton 

George  School 

Gettysburg 

Girardville 

Gordon 

Gouldsboro 

Graterford 

Greensburg 


Observers 


John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

E.  N.  Jenckes. 

H.  L.  Balderston. 

Agricultural  Expt.  Sta. 

M.  Snyder. 

W.  Edward  Eakin. 

Charles  C.  Lee. 

U.  8.  Airways  Radio  Sta. 

Lehigh  University. 

John  L.  Besston. 

U.S.  Airway  Station. 

Bloomsburg  Water  Co, 

A.  G.  Mountz. 

City  Water  Dept. 

Frank  S.  Pawcett. 

Nelle  R.  Brown. 

The  Butler  Eagle. 

Clarence  E.  Miller. 

Edward  E.  Bailey. 

Wm.  B.  Spear. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-IU.  Steel  Corp. 

Clarion  River  Power  Co. 

J.  L.  Melvin. 

John  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

William  A.  Rorer. 

Grant  Pyle. 

H.  F.  Atkins. 

Russell  C.  Erb. 

Penna.  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw. 

U.  S.  Forest  Service. 

Ted  R.  Wineman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

Geo.  Hart. 

City  Engineer. 

D.  H.  Jones. 

E.  M.  Poorman. 
Ira  J.  Kiath. 

V.  S.  Weather  Bureau. 
Frank  Kelleher 
Arthur  M.  Fuller. 
Henry  H.  Rohrbach. 
Andrew  B.  Evansha. 
W.  Gale  Lush. 
N.  W.  .Swayne. 
Dr.  Henry  Stewart. 
Girard  Water  Co. 
Sallie  M.  Johnson. 
Ronald  H.  Marshall. 
C.  K.Kulp. 
Westmoreland  Water  Co. 


Stations 


Greensboro 

Greenville 

Grove  City 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Hollisterville 

Holtwood 

Huntingdon 

Hyndman 

Irwin 

Johnstown 

Kregar 

Kylertown 

Lake  Lynn 

Lakeville 

Lancaster 

Lansford 

Lawrenceville... 

Lebanon 

Lehighton  

Lewistown 

Linesville 

Lock  Haven 

Lock  No.  2 

Lock  No.  4 

Lock  No.  6 

Lycippus 

Marcus  Hook 

Matamoras 

Mauch  Chunk 

McKeesport 

Meadville 

Midland 

Montrose 

Morris  Run 

Mosgrove 

Mt.  Lebanon 

Mount  Pocono.. . 
Mount  Union.. . . 

Muncy  Valley 

Natrona 

Neshaminv  Falls 
New  Bloomfield.. 

New  Castle 

Newell 

New  Park 

Newport 

New  Tripoli 

Orwigsburg 

Palmerton 

Parkers  Landing 

Paupack 

Penn  Line 


Observers 


John  D.  Sedgwick. 

C.  P.  Clarke. 

Prof.  H.  W.  Harmon. 

Thomas  Y'.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

Penn.  P.  &  L.  Co. 

H.  W.  Lowy.  C.E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

John  D.  Margraff. 

Westmoreland  Water  Co. 

Robert  Tross. 

I.  A.  Knupp. 

U.  S.  Weather  Bureau . 

R.  McGeachie. 

Penn.  P.  &  L.  Co. 

Supt.  Water  Works. 

Lehigh  Nav.  Coal  Co. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Paul  Artz. 

Penna.-Edison  Co. 

Cecil  Craig. 

Joseph  A.  Beaver. 

R.  C.  McCullough. 

U.  S.  Engineer. 

U.  8.  Engineer. 

Westmoreland  Water  Co 

Sun  Oil  Co. 

John  Bisland. 

Daniel  McElwaine. 

F.  W.  Shute. 

PaulF.  Coy. 

Perry  P.  Campbell. 

Paul  F.  Chamberlain. 

Morris  Run  Mining  Co. 

J.  G.  Zern. 

Roger  H .  Howell . 

Paul  C.  Hoskinson. 

Harry  F.  Yoder. 

H.O.  Hacker. 

BertB.  Hildebrand. 

Phila.  Sub- Water  Co. 

J.EarlSheaffer. 

New  Castle  Water  Co. 

General  Chemical  Co . 

C.J.Allen. 

R.  W.  Wright. 

F.  Oswald. 

H.  F.  Snyder. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

Henry  Turk. 

Penn.  Power  &  Light  Co. 

Retta  Crumb. 


Stations 


Philadelphia 

Philadelphia 

Navy  Yard 
Phila-  Point  Breeze.. . 

Phoenixville 

Pine  Grove 

Pittsburgh 

Pleasant  Mount 

Port  Clinton 

Pottstovvn 

Pottsville 

Punxsutawney 

Quakertown 

Reading 

Renovo 

Retreat 

Ridgway 

Salisbury  ( near) 

Salti^burg 

Scranton 

Selinsgrove 

Sharon 

Shawmont 

Shippensburg 

Smethport 

Somerset 

Springdale 

Springs 

State  College 

Stroudsburg 

Sun bury 

Susquehanna 

Towanda 

Uniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Wayne.tburg 

Weikert 

Wellsboro 

Wernersville 

West  Chester 

Westford 

Westgrove 

West  Newton 

Wilkes- Barre 

Wilkes-Barret 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Y'ork  Haven 

Zionsville 


Observers 


U.S.  Weather  Bureau, 
f  Commandant.  Navy 
t     Yard . 

Atlantic  Refining  Co. 
Phila.  Sub-  Water  Co. 
East  Penn  Electric  Co. 
U.  S,  Weather  Bureau. 
F.  K.Riedel. 
E.  E    Rarick. 
Daily  Mercur\'. 
Pottsville  Water  Co. 
J.  E.  Thomas. 
John  E.  Benner. 
U.S.  Weather  Bureau. 

C.  W.  Baird. 
Theo.  J.  Sampson. 
West  Penn.  Power  Co. 
J.  D.  Beachy. 
Walter  B.  Sullivan. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Dr.  George  E.  Fisher. 
H.H.Gerber. 
Winfield  S.  Guiles. 
Keith  B.  Allen. 

A.  Z    Hileman. 

D.  L.  Grove. 
Max  H.  Carr. 
.Ulen  E    Yoder. 
C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College, 
Chas.  W.  Baylor. 
Raymond  J.  Holleran. 
Mrs.  M.  Ordelia  Parks. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co, 
Carnegie-lU.  Steel  Corp. 
Harold  L.  Johnson. 
Thomas  S.  Knox. 
David  Libby. 
George  W.  Hill. 
Milton  J    Sterner. 
Harlan  Saylor. 
Mrs  Nellie  C.Collins. 
Conard-Pyle  Co. 
A.  B.  Adams. 
US   Airway  Station 
J.  B.  Mirmak. 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
Susq.  Collieries  Co. 
C.  L.  Bott. 

Metropolitan-Edison  Co. 
J.  H.  Weinberger. 


Note:     Stations  appearing  on  the  precipitation  table  and  which  are  not  here  listed  are  automatic  gage  stations  under  the  supervision  of  the  U,  S.  Geological  Survey. 
Harrisburg.  Pa.  t    River  Station. 
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